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PENNSYLVANIA  -  JANUARY  1954 

L.  F.  Conover,  Section  Director,  Harrisburg 

ffEATHER  SUMMARY 


January  was  cold  and  dry,  but  snowfall  averaged 
above  normal.   This  was  the  coldest  January  since 
1948,  and  averaged  6.2°  colder  than  1953.   The 
27.4°  was  the  lowest  monthly  mean  temperature  for 
the  state  since  December  1950,  and  the  -22°  at 
Hawley  1  S  Dam  on  the  18th  was  the  coldest  Penn- 
sylvania temperature  since  December  1951.   The 
highest  temperature  for  the  month  was  68°  at 
Columbia,  Everett  1  SW  and  York  3  SSW  Pump  Sta. 
on  the  27th,  and  at  Hanover  on  the  28th.  Mean 
temperatures  for  the  month  ranged  from  a  high 
of  34.4°  at  Donor a  to  a  low  of  18.0°  at  Pleasant 
Mount  1  W.   Degree  day  totals  were  rather  uniform 
over  the  state,  with  most  station  totals  in  the 
1100-1250  range.   Only  two  small  areas,  the  Mon- 
ongahela  Valley  and  the  immediate  Philadelphia 
area,  had  totals  of  less  than  1000  degree  days. 
Minimum  temperatures  of  zero  or  below  were  re- 
ported at  all  stations  except  a  few  near  Lake 
Erie,  a  narrow  band  from  Mercer  to  Fayette  County, 
and  at  stations  near  the  Maryland  border. 

This  was  the  driest  January  since  1946,  with  only 
10  stations  receiving  as  much  as  normal  precipita- 
tion.  Monthly  totals  were  less  than  2  inches  at 
most  stations  from  the  Tioga-Bradford  line  east- 
ward, with  only  3  stations  reaching  3  inches. 
West  of  that  line,  totals  were  mostly  above  2 
inches  with  the  extreme  northwest  counties  and 
the  section  from  Jefferson  to  Somerset  counties 
totalling  more  than  3  inches.   The  greatest  month- 
ly total  was  4.72  inches  at  Kregar  4  SE,  and  the 
least  monthly  total  was  0.98  inch  at  Selinsgrove 
CAA  AP.   Barely  one-fifth  of  the  reporting  sta- 
tions had  as  many  as  8  days  with  measurable  pre- 
cipitation.  Despite  the  deficiency  of  precipita- 
tion, this  was  the  snowiest  January  since  1948. 
The  greatest  monthly  total  was  32.0  inches  at 
Hooversville,  but  there  were  3  areas  with  totals 
of  24  inches  or  more:   northern  Somerset  County, 
eastern  Susquehanna  and  northwestern  Wayne,  and 
northern  Crawford  and  southeastern  Erie  County, 
The  greatest  depth  on  the  ground  during  the  month 
was  17  inches  at  Pleasant  Mount  1  W  on  the  17th. 
Totals  were  generally  less  than  8  inches  along  a 
band  from  Bradford  and  Tioga  counties  to  Lawrence, 
Beaver  and  Washington  counties.   Thunderstorms 
were  reported  on  3  days,  hail  on  1,  sleet  on  16, 
and  glaze  on  17  days  during  the  month. 

An  earthquake  occurred  near  Reading,  Penna. ,  on 
January  7,  with  lesser  tremors  almost  daily 
through  the  16th.   The  strongest  tremors  were 
reported  in  Sinking  Springs,  Penna,,  with  many 
reports  coming  from  an  area  5  miles  in  radius, 
mostly  in  the  rolling  valley  between  two  ridges. 
Damage  was  confined  to  one  or  two  chimneys, 
cracked  plaster  on  inside  walls,  and  fixtures 
knocked  from  walls  or  goods  thrown  off  shelves. 
There  were  reports  of  "bed  rolled  like  rocking 
chairs" .   The  last  previous  such  occurrence  in 
this  area  was  in  September  1944. 

New  Year's  Day  was  fair,  with  rapid  warming  south- 
east of  the  mountains,  followed  by  cooling  that 
evening  when  a  cold  front  moved  southward  over  the 
state.   An  active  low  pressure  system  over  the 
Lakes  Region  brought  warm,  moist  air  and  precipi- 
tation sufficient  to  produce  some  glazing  on  high- 
ways on  the  morning  of  the  3rd,   Traffic  accidents 
on  glazed  highways  took  a  toll  of  3  dead  and  20 
injured  in  central  and  southern  counties.   Rising 
temperatures  soon  melted  the  glaze.   A  disturbance 
moving  eastward  from  Kansas  passed  across  Penn- 
sylvania on  the  5th,  leaving  1  to  4  inches  of 
snow  in  the  mountains  and  light  amounts  of  rain 


over  southeastern  counties.   Hii^  pressure  over 
central  Canada  developed  a  ridge  southward  over 
the  eastern  Lakes  Region,  and  brought  very  cold 
air  into  the  mountains  on  the  7th  and  8th.   An- 
other disturbance  from  the  plains  states  brought 
mixed  snow  and  rain  and  glaze  on  the  9th  and  10th, 
with  much  colder  air  from  eastern  Canada  spreading 
southward  across  the  state  the  ni^t  of  the  10th. 
Temperatures  on  th6  11th,  12th  and  13th  failed  to 
rise  above  freezing  anywhere  in  the  state,  and  on 
the  14th  rose  to  freezing  at  only  a  very  few  sta- 
tions.  Snowfall  on  the  10th  and  11th  ranged  from 
4  to  9  inches  in  the  area  southeast  of  the  moun- 
tains, and  was  heaviest  and  most  troublesome  in  the 
Philadelphia  and  Chester  County  areas.   In  the 
southeastern  counties,  there  were  at  least  12 
persons  dead  from  accidents  and  snow-shoveling 
heart  attacks,  and  at  least  40  were  injured  in 
falls  and  traffic  accidents.   Trolleys  were  de- 
railed by  packed  snow  on  the  tracks,  highway  traf- 
fic was  snarled  in  many  local  areas,  and  many 
schools  were  closed  due  to  inability  of  the  school 
buses  to  make  their  rounds.   By  the  morning  of  the 
15th,  snow  depths  of  2  to  6  inches  were  general 
over  the  state,  with  a  maximum  of  10  to  12  inches 
in  the  southern  mountains.   Warm  air  from  the  south- 
west spread  into  Pennsylvania  on  the  15th ^  followed 
by  rain  late  in  the  day.   This  disturbance  passed 
to  the  southeast  of  the  state  during  the  16th,  and 
was  followed  by  another  outbreak  of  very  cold  air 
that  night.   By  the  morning  of  the  18th,  minimum 
temperatures  were  below  zero  at  all  except  scatter- 
ed stations  in  western  and  extreme  southern  counties, 
with  the  extreme  being  -22°  at  Hawley  1  S.   The  ar- 
rival of  warm  air  and  rain  aloft  over  the  state  on 
the  19th  produced  glazed  highways  in  central  coun- 
ties.  This  warm  air  persisted  aloft  over  central 
and  eastern  counties,  and  sent  surface  temperatures 
into  the  fifties  west  of  the  mountains.   In  the 
eastern  half  of  the  state,  there  was  almost  con- 
tinuous heavy  fog  on  the  surface  during  the  20th 
and  21st.   Visibility  was  frequently  less  than  100 
feet.   Bus,  car,  train,  and  even  pedestrain  travel 
was  seriously  hampered.   There  were  many  minor 
traffic  accidents,  and  in  the  Harrisburg  area  alone 
there  were  10  persons  injured  during  this  foggy 
period.   Colder,  drier  air  on  the  21st  dispelled 
this  fog  and  sent  temperatures  toward  the  zero  mark 
again.   Milder  weather  retiirned  on  the  24th,  and  on 
the  26th  the  temperatures  reached  the  upper  forties 
in  the  mountains  and  near  60°  in  southern  counties, 
the  warmest  since  early  December.   With  this  warming 
came  needed  rains  of  0,3  to  1,0  inch.   The  cold 
front  passage  on  the  27th  was  attended  by  scattered 
thunderstorais ,  some  hail  and  strong,  gusty  winds. 
Another  cold  mass  of  air  spread  over  the  state  on 
the  28th,  quickly  followed  by  warming  on  the  30th, 
and  much  colder  again  on  the  31st,  accompanied  by 
mixed  rain,  snow  and  sleet. 

Subnormal  precipitation  until  the  last  week  of  the 
month  maintained  acute  water  supply  conditions  in 
southwestern  and  western  counties,  and  severe  cold 
during  the  middle  of  the  month  aggravated  it. 
Several  communities  had  run  additional  pipe  lines 
to  other  sources  of  supply.   Farmers  hauled  water 
for  livestock  throughout  the  month.   Well-drilling 
was  common  in  dry  sections.   Snow  cover  during  the 
coldest  period  gave  protection  to  winter  grains  and 
grasses,  and  condition  at  the  end  of  the  month  was 
fair  to  good,  although  much  was  brown.   By  the  12th, 
ice  had  formed  generally  on  rivers  and  streams,  with 
thicknesses  reported  up  to  14  inches.   Some  ice  began 
breaking  up  as  early  as  the  22nd,  but  most  did  not 
move  out  until  the  rains  of  the  27th.   This  caused 
sharp  rises,  but  there  were  no  reports  of  flooding. 
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Wind  direction 
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1    . 

S 
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5 

o  H 

O  H 

a. 

o. 

S 

3 

g 

1 

a. 
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> 

< 

II 

5     1 

&l 

..  H 

„„ 

..  H 

„„ 

H 

3 

i 

A 

!^1 
<M  a 

i 

S    1   ° 

ALLENTOira  WB  AP 

w 

14 

10.6 

- 

- 

- 

77 

78 

67 

71 

6 

5 

6 

1 

0 

0 

18 

- 

7.2 

HARRISBURC   WB   AP 

WNW 

22 

8.1 

40 

NW 

28 

66 

69 

57 

60 

6 

9 

4 

0 

0 

0 

19 

37 

7.1 

PARK    PLACE   WB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

82 

72 

- 

6 

9 

5 

0 

0 

0 

20 

- 

7.8 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

WNWt 

13t 

10. 2t 

25 

NW 

12 

66t 

67t 

54t 

62t 

7 

5 

5 

1 

0 

0 

18 

45 

7.2 

PITTSBURGH  WB  AP 

WSW 

24 

11.9 

38» 

SW 

20 

75 

74 

65 

71 

9 

9 

8 

0 

0 

0 

26 

37 

8.1 

READING  WB  CITY 

- 

- 

11.0 

47 

NW 

28 

- 

- 

5 

8 

2 

1 

0 

0 

16 

40 

7.1 

SCRANTON   WB   CITY 

- 

- 

6.1 

33 

NW 

28 

- 

- 

- 

10 

7 

4 

0 

0 

0 

21 

30 

7.6 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

E 

15 

8.3 

52* 

WNW 

27 

72 

73 

60 

65 

6 

9 

6 

1 

0 

0 

22 

- 

8.0 

tAirport    Data 

•This    datum   is   obtained 

by   visual   observation 

since   recording  equip- 

ment   is   not    available. 

It    is    not    necessarily 

the    fastest    mile   occurr- 

ing  during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

S 

1 
X 

o 

3 

0* 

> 
< 

1888 

23.2 

61 

-19 

4.  19 

14.0 

1889 

29.4 

68 

-    5 

3.54 

7.8 

1890 

37.5 

77 

-    2 

3.04 

1.8 

1891 

30.5 

64 

-   4 

3.64 

9.8 

1892 

26.2 

66 

-28 

4.77 

13.5 

1893 

19.0 

57 

-25 

2.85 

18.0 

1894 

32.8 

65 

-   9 

2.29 

7.2 

1895 

24.2 

58 

-17 

4.17 

14.2 

1896 

27.6 

60 

-15 

1.43 

3.4 

1897 

25.6 

74 

-25 

2.15 

11.0 

1898 

30.7 

67 

-16 

4.25 

11.0 

1899 

26.6 

66 

-21 

3.05 

10.3 

1900 

29.8 

63 

-   8 

2.64 

5.3 

1901 

29.1 

59 

-10 

2.22 

8.6 

1902 

25.6 

58 

-13 

2.80 

11.5 

1903 

26.9 

68 

-13 

3.31 

11.7 

1904 
1905 

20.0 
23.8 

66 
69 

-*2 
-21 

3.55 
3.70 

20.4 
21.2 

1906 

35.0 

85 

-   4 

2.53 

4.5 

1907 

30.0 

75 

-23 

4.36 

13.2 

1908 

28.4 

59 

-18 

2.68 

11.4 

1909 

31.2 

72 

-19 

2.92 

12.8 

1910 

27.2 

56 

-22 

5.55 

26.0 

1911 

31.6 

70 

-   5 

3.54 

4.5 

1912 

18.6 

57 

-35 

1.92 

13.6 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

< 

1 

s 

1 

3 

1 
< 

li 

1913 

36.5 

65 

3 

4.95 

4.5 

1914 

30.2 

81 

-27 

3.37 

11.7 

1915 

28.3 

62 

-26 

5.56 

14.7 

1916 

34.2 

76 

-12 

2.42 

1.8 

1917 

27.9 

69 

-18 

3.60 

4.2 

1918 

16.2 

57 

-29 

3.51 

25.2 

1919 

32.0 

64 

-15 

2.53 

6.2 

1920 

20.9 

59 

-23 

2.47 

10.0 

1921 

31.0 

63 

-13 

2.58 

4.4 

1922 

25.0 

62 

-19 

2.26 

16.0 

1923 

29.1 

62 

-17 

4.26 

17.6 

1924 

28.1 

65 

-13 

4.34 

3.6 

1925 

25.2 

55 

-29 

3.53 

29.4 

1926 

27.8 

66 

-19 

2.80 

10.5 

1927 

27.4 

61 

-24 

2.90 

5.7 

1928 

29.8 

65 

-23 

2.08 

6.8 

1929 

27.3 

73 

-20 

3.37 

7.6 

1930 

29.2 

72 

-24 

2.25 

8.4 

1931 

30.0 

65 

-12 

1.46 

4.4 

1932 

40.5 

79 

_  9 

4.51 

1.3 

1933 

37.0 

71 

-    6 

2.00 

1.9 

1934 

32.2 

67 

-19 

2.54 

2.3 

1935 

27.5 

72 

-23 

3.08 

13.5 

1936 

23.6 

59 

-30 

4.21 

19.4 

1937 

36.7 

71 

5 

6.36 

4.3 

JANUARY 

Year 

Temperature 

Precipitation 

0 

1 

< 

1 

* 

.3 

1 

I 

< 

«Z3 

1938 
1S39 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 

28.9 
30.3 
19.3 
27.9 
27.3 

28.2 
30.6 
20.4 
29.2 
33.6 

20.1 
35.3 
38.1 
30.9 
32.3 

33.6 
27.4 

66 
69 
56 
58 
64 

73 
68 
58 
75 
72 

57 
66 
80 
71 
73 

67 
68 

-20 
-18 
-16 
-10 
-30 

-12 
-12 
-28 
-27 

-  6 

-31 

-  4 

-  2 

-  7 

-  9 

0 
-22 

2.51 
3.14 
1.41 
2.62 
1.86 

2.68 
2.12 
2.68 
1.36 
3.65 

3.02 
4.46 
4.14 
3.74 
4.59 

4.32 
2.10 

5.1 
15.2 

8.4 
14.6 

7.6 

15.5 
4.3 

22.6 
5.0 
7.2 

21.5 
7.8 
1.4 

10.0 
4.5 

8.7 
11.9 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  3  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 


TABLE  2 

UAN 

UAK 

T   1 

^54 

Temperature 

Precipitation 

'J 

u 

<s 

n 

>s 

<2 

1 

1 

1 
1 

• 
S 

>• 

a 
I 

No.  of  Day 

3 

S-i 

a 

£ 

6 

£ 

Snow. 

SlMl.  HaU 

No 

.  of  Day* 

Station 

Max. 

Mlo. 

-3 
5 

|1 

« 
& 

1 

1 

■ 

^1 

5  » 

=  1 

ll 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WR  AP            R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

3'.. 5 

35.5 
37.7 
39.7 

17.7 
18.5 
18.9 
18.6 
20.5 

25.1 
25.7 
27.3 
28.2 
30.1 

-  2.4 

-  2.8 

-  .6 

-  2.3 

52 
54 
62 

55 
66 

27 
28 
27 
28 
26 

-10 

-  3 

-  4 
0 
9 

18 
18 
18 
18 
14+ 

1197 
1162 
1074 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 

13 
8 
9 

29 
28 
29 

30 
28 

2 
2 

1 
1 
0 

2.05 
1.84 
2.35 
1.18 
1.25 

-  1.15 

-  1.53 

-  .58 

-  1.77 

.51 
.65 
.45 
.53 

.46 

11 
11 
27 
11 
11 

13.2 
13.3 
15.5 
10,3 
9,5 

7 
8 
8 
10 

11  + 
11  + 
14 
15 

7 
5 
9 
3 

3 

1 
1 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

AVOCA  CAA  AP 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

32.8 
35.1 

36.3 
35.9 

16.7 
18.0 
17.3 
18.3 
22.4 

24.8 
27.1 

M 
27.3 
29.7 

-  1.0 

59 
63 

51 
56 

27 
27 

27 
27  + 

-  5 

-  7 

-  2 

-  8 
1 

18 
18 
18 
18 
18 

1239 
1168 

1152 
1088 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

u 

12 

10 

28 
30 
30 
28 
28 

2 
2 

1 
1 
0 

1.50 
1.37 
2.24 
1.48 
1.83 

-  .89 

-  .71 

-  1.59 

.43 
.40 
.74 
.46 
.44 

27 
27 
27 
27 

11 

12,3 
10.8 
12.5 
9.1 
13.2 

10 
8 
9 
3 
9 

16 

16 

15 

11+ 

16+ 

6 

5 

5 
6 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BURNT  CABINS  ?  NE 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 
CHESTER 

37.5 
30.3 
38.1 
35.8 
41.0 

17,6 
13.3 
21.5 
20.8 
21.8 

27,6 
21.8 
29.9 
28.8 
31.4 

1.0 
-  1.3 

66 
58 
65 
54 
62 

27 
28 
27 
27 
27 

-  5 

-  2 
2 

3 
4 

18 
18 
12 
18 
17 

1152 

1084 
1113 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
18 

7 

11 

5 

30 
29 
28 
29 
28 

1 
2 
0 
0 
0 

1.33 
1.81 
1.50 
1.55 
1.51 

-  1.64 

-  1.26 

.35 
.88 
.54 
.42 
.50 

10 
27 

11 
11 
10 

12.0 
9.5 

10.0 
9.6 
5.5 

10 
5 
8 
6 

14 
16+ 
14+ 
11  + 

5 
4 
4 

5 
4 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

38.4 
39.7 
37. 7M 
34.0 

18.0 
21.5 
20, 5M 
11,5 

M 
28.2 
30.7 
29, 2M 
22.8 

-  2.3 

63 
68 

59 

28 
27 

28 

-  3 
3 

-17 

18 
18 

19 

1057 
1119 

0 
0 
0 
0 

8 
5 

16 

29 
28 

30 

4 
0 

4 

2.31 
1.52 
1.65 
E  2.55 
1.55 

-  2.25 

.85 
.68 
.57 
1.10 
.49 

27 
11 
11 
5 
27 

7.0 
12.3 
10.5 
18.4 
15.3 

4 
9 
8 
6 
10 

15+ 
11  + 
11+ 
11 
16 

7 
3 
3 

7 
5 

1 
1 
1 

2 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

EAGLES  MERE 

EAST  WATERFORD  3  E 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

EVERETT  1  SW 

28.4 
32.7 
34.8 
39.0 
36.1 

10,8 

17,9M 

14,1 

20,3 

18,2 

19.6 
25. 3M 
24.5 
29.7 
27.2 

-  1.7 

-  1.1 

-  1.5 

48 
58 
58 
64 
68 

28 
27 
28 
27 
27 

-  3 

-  4 

-  1 
0 

18+ 

18+ 

18 

18 

1088 
1158 

I 

0 
0 
0 

19 
15 
13 
7 
12 

29 
27 
30 
28 

30 

5 
0 
4 
1 

1 

2.35 
2.09 
2.27 
1.95 
E  1.87 

-  1.42 

-  .37 

-  1.09 

-  1.05 

-  1.03 

.83 
.59 
1.05 
.79 
.48 

27 
11 
27 
11 
10 

15.6 
14.9 
8.2 
15.0 
15. S 

9 
11 

3 

10 

13+ 

15 
16+ 

14 

6 
5 
6 
5 

9 

1 
1 

1 

2 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

F9EELAND 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

35. 9M 

31.3 

37.9 

38.8 

35.3 

15, IM 

13.0 

17.9 

21.9 

17.2 

25. 5M 

22.2 

27,9 

30,4 

26,3 

-  2.4 

-  3.5 

.0 

-  ,9 

50 
49 
59 
66 
54 

28 
27 
27 
28 
25+ 

-  5 

-  3 

-11 

3 

-13 

18 
18 
18 
18 
18 

1320 
1141 

1193 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

15 

9 

8 

14 

29 
30 
29 
29 

30 

2 

3 
2 

0 
1 

1.97 
1.40 
2.11 
1.48 
1.65 

-  1.88 

-  1.28 

-  1.61 

-  1.89 

.64 
.40 
.90 
.71 
.36 

11 
11  + 
11 
11 
27 

12.0 
12.0 
10.4 
13.8 

8 
9 
8 

16+ 

11 

15 

6 
6 

7 
3 

7 

1 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

GRATZ  1  N 

HANOVER 

HARRIS8URG  WB  AP           R 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLTWOOD 

33.9 
39.3 
35.7 
31.0 
37.7 

15.7 
19.3 
22.2 
6,4 
23,8 

25,3 
29,3 
29,5 
18,7 
30.8 

-  3.4 

-  1.5 

-  1.2 

59 
58 
56 
55 
59 

28 

28 

27 

27+ 

27 

-10 
4 
4 

-22 
9 

18 

18+ 

18 

18 

14+ 

1094 
1053 

0 
0 
0 
0 
0 

15 

8 

10 

18 

9 

30 
30 
29 
31 
27 

2 
0 
0 
8 
0 

1.39 
1,90 
1,47 
1.77 
1.69 

-  1.24 

-  1.15 

-  1.34 

.34 
,93 
,37 
.39 
.76 

11 

11 

10 

15+ 

11 

12.0 
12.5 
12.0 
16.0 
10.5 

10 
9 

7 

a 

16 
11 
11  + 
16+ 

6 

5 

4 
7 
4 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

HUNTINGDON  1  WNW 

KEG6 

LANCASTER  ?  NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2    S 

35.3 
38.8 
39.8 
36.3 
33.6 

17,1 
18.5 
19.8 
19.4 
11.1 

25.7 
28.7 
29.8 
27.9 
22.3 

-  2.5 

-  .6 

-  3.2 

65 
67 
65 
65 
55 

28 
26 
27 
28 
27 

-  4 

-  3 

-  3 
0 

-  8 

18 

18 

14+ 

18 

18 

1122 
1085 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 
6 
10 
14 

30 
30 
29 
30 
29 

2 
1 
2 
1 
8 

1,96 
1.63 
1.92 

1.37 

-  1.15 

-  1.24 

.52 

.50 
.96 
.45 
.83 

27 
10 
11 
11 
27 

10.5 
13.5 
13.2 
11.0 

7 
6 
10 
8 

15 
11+ 
11 
11* 

5 
4 
3 
4 

1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  2  NW 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 

35.6 
35.9 
34.8 
35.0 
39.5 

19.3 
16.9 
18,3 
15,4 
24,4 

28.0 
25.4 
26.6 
25.2 
32,0 

-  1.3 

-  1.8 

-  3.7 

55 
64 
61 
60 
59 

27 
28 
27 
27 
27 

-  2 

0 

-  3 

-  4 
10 

13 

18+ 

18 

18 

18 

1142 
1184 
1021 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
12 

30 
30 
30 
28 
25 

1 
2 
1 
2 
0 

2.71 
1.61 
2.31 
2.37 
1.71 

-  .61 

-  .63 
-1.58 

1.10 
.64 
.74 
.52 
.40 

11 
27 
27 
27 
16 

9.2 

9.8 

12.5 

8.5 

6 
5 

7 
6 

11  + 
15 
16 
15 

5 
5 
9 
7 

5 

2 

1 
1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

MARTINSBUR6  CAA  AP 
MAUCH  CHUNK 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 
MONTROSE  3  E 
MORGANTOWN 

35.5 
37,0 
36.3 
28.3 
37.0 

18,6 
18,5 
21.9 
10.0 
18.5 

27,1 
27,8 
29.1 
19.2 
27.8 

.0 

-  2.0 

-  3.9 

54 
53 
62 
55 
52 

25 
25 
27 
28 
27 

0 

-  7 

-  8 

-  4 

18 
18 
18 
18 
18 

1165 
1148 
1103 

1145 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

20 

9 

30 
29 
27 
29 
28 

1 
1 
0 
6 
1 

1.72 
1.64 
1.20 
2.87 
1.19 

-  1.97 

-  1.53 

.30 

.33 
.52 
.42 
.93 
,49 

14 
11 
11 
27 
16 

9.5 

13.0 
8.3 
19.8 

10.7 

6 

7 

7 

11 

9 

15 

16+ 

11 

16 

14 

6 

4 
3 
8 
3 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

MT  GRETNA  ?  SE 
MT  POCONO  2  N  AP 
MUHLENBURG  1  SE 
NEFFS  MILLS  •.    NE 
NEWBURG  3  W 

37.0 
31.8 
34. 2M 
35.8 
35.0 

20.2 
13.5 
15. OM 
15.1 
20.3 

28.5 
22.7 
24. 5M 
25.5 
27.7 

-   .5 

63 
53 
58 
63 
63 

27 

26+ 

27 

28 

27 

-  3 

-10 

-  8 
-10 

0 

18 
18 
18 
18 
18 

1123 
1303 
1244 

1151 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
16 
15 
11 
12 

28 
30 
30 
30 
28 

1 
2 

2 
3 

1 

1.76 

1.42 

1.94 

E  2.07 

E  2.69 

-  1.96 

.51 
.42 
.41 

.71 
.80 

11 
16 
27 
27 
12 

10. e 

12.5 

10.0 

9.0 

7 

10 
8 

7 

11  + 

16 
15 
11+ 

6 

4 
6 
7 
8 

1 

0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWPORT 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PARK  PLACE  WB 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

35.6 

40.2 
34.6 
30.3 
41.1 

18.2 
22.3 
18,0 
13,1 
25.4 

26.9 

31.3 
26.3 
21.7 
33.3 

-2.3 
-  3,3 

59 
55 
49 
49 
62 

28 

27 
20  + 
27 
27 

1 
1 

-  9 

-  1 
12 

18 

18 
18 
18 
18 

1035 
1194 

978 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

7 

12 

18 

8 

28 
26 

29 
30 
25 

0 
0 
3 
2 
0 

1.39 
1.81 
1.50 
1.49 
1.93 

-  1.55 

-  1.29 

-  1.45 

.36 

.78 
.35 
.48 
.65 

16 
11 
11 
15 

11 

9.0 
11.5 
14.1 
14.7 
14.8 

S 

9 
10 
10 

9 

12 

11+ 

16 

17+ 
11+ 

6 

4 
6 
5 

5 

0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

PHILADELPHIA  WB  AP         R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY       R 
PHILIPSBURG  CAA  AP 

39.9 
39.7 
41.5 
41.1 
32.0 

23.4 
25.9 
24.3 
25.7 
14.1 

31,7 
32.8 
32.9 
33.4 
23.1 

-  1.5 

-  1.4 

.4 

-  1.5 

53 

50 
60 
52 
57 

27 

27 
27 
27 
27 

5 
13 

5 

13 

-12 

14+ 
18 

14 
18 
18 

1026 
990 
988 
971 

1292 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
5 
7 
17 

25 
23 
25 
24 
29 

0 
0 

1 

0 

3 

1.93 
1.85 
2,01 
2,04 
1.94 

-  1.44 

-  1.34 

-  1.35 

.74 
,85 
,84 
,63 
,37 

11 
11 
11 
11 
27 

13.3 
12.0 
15.5 
12.5 
12.1 

9 
9 
10 
9 
9 

11 

11 

15 

11+ 

17+ 

5 

5 
4 
6 
8 

1 

1 

2 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
QUAKERTOWN 

40.9 
28.5 
28.2 

34.0 
37.9 

19.6 
12.2 

7.8 
17.4 
17.3 

30.3 
20.4 
18.0 
25.7 
27.6 

-  1.1 

-  3.1 

-  .4 

53 
49 
54 
55 
59 

27 

27+ 

28 

28 

27 

-10 

-  4 
-16 

-  8 
-14 

18 

18 

18 

18+ 

18 

1068 
1154 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
18 
21 
15 

7 

28 
29 
30 
30 
30 

2 

4 
2 

1.56 
2.07 
3.07 
2.07 
1.94 

-  2.10 

-  .68 

-  1.45 

-  1.52 

.45 
.54 
.89 
.76 
.98 

10 
11 
27 
11 
11 

10.5 
16.4 
24.5 
15.5 
14,3 

11 
17 
12 
10 

16+ 

17 
16 
11+ 

4 
6 
9 
6 

5 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

READING  WB  CITY            R 
SCRANTON  WR  CITY            R 
SELINSGROVE  CAA  AP 
SHIPPENSBURG 
STATE  COLLEGE 

38.2 
33.8 
34.0 
38.5 
34.4 

23.0 
17.7 
16.5 
21.9 
18.7 

30,6 
25,8 
25,3 
30.2 
25,6 

-  1.6 

-  2.4 

-  3.4 

-  .5 

-  .5 

65 
59 
58 
66 
59 

27 
27 

27 
27 
27 

3 

-  6 

-  9 
3 
2 

18 
18 
18 
18 
18 

1057 
1212 
1224 

1070 
1184 

0 
0 

0 
0 
0 

9 
13 
12 

8 
1^ 

26 
28 

30 
29 
30 

0 
1 
3 
0 
0 

1.61 
1.57 
.98 
1.23 
1.86 

-  1.54 

-  .59 

-  2.03 

-  1.79 

-  1.05 

.52 
.39 
.35 
.60 
.36 

11 
27 

27 
11 
26 

12.3 

11.1 
8.1 
10.5 
11.8 

7 
8 

4 
7 
5 

15+ 
16 
11  + 
11+ 
12+ 

3 

4 
3 
4 
6 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

STROUOSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANDA 

UPPER  DARBY 

WELLSBORO  3  S 

35. 3M 

30.2 

34.6 

40.6 

29.7 

13.5 
12.7 
15.8 
20.9 
12.4 

24. 4M 

21.5 

25.2 

30.8 

21.1 

-  3.0 

-  .8 

-  3.2 

52 

58 
55 
55 
57 

27 
28 
26 
21 
28 

-12 

-  2 
-12 

4 

-  1 

18 

18+ 

18 

14 

18 

1224 

1056 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
20 
11 
6 
19 

30 
30 
29 
28 
29 

4 
4 
4 

4 

1.43 
2.05 
1,74 
1.80 
1.76 

-  1.83 

-  .24 

.41 
.98 
.77 
.73 
.91 

16 
27 
27 
11 
27 

14.8 
9.0 
8.6 

11.3 
6.5 

10 
5 
4 
S 
5 

16 

16+ 

16 

11+ 

16+ 

5 
4 
4 
4 
S 

0 

1 
1 

2 

X 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGIGAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
JANUARY    1954 


Temperature 

P 

recipitation 

II 

ll 

1 
< 

au: 

s 

• 
■3 

1 

Q 

a 
1 

No.  of  Days 

■3 

1 
1 

Snow, 

Sleet.  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

Q  0 

«  rt 
S  0 

Q 

e 

% 
% 
0 

2 
1 

'I     'i 
Si    Si 

hi 

=  1 

Si 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

38.5 
-.O.l 
33.9 
41.0 

19.0 
22.6 
17.8 
21.5 

28,8 
31,4 
25.9 
31.3 

.6 
-  2.6 

.5 

63 
52 
57 
58 

27 
27 
27 
27 

-  7 
2 

-  5 

-  1 

12 
18 
18 
13  + 

1118 
1034 
1206 
1038 

0 
0 
0 
0 

7 

8 

14 

6 

29 
27 

30 
28 

3 
0 
1 
3 

1.17 
1.25 
2,30 
1,62 

-  2.52 

-  .29 

-  1.38 

.53 
.42 
.56 
,84 

11 
11 
27 

11 

11.0 
11.5 
10.9 
11.0 

7 
7 
4 

11  + 
11  + 
11  + 

3 
3 
7 
3 

1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

27.0 

1.80 

12.0 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
8R00KVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  3  W 

38.5 
36.2 
33.6 
35.1 
38.7 

22.7 

18.4 
12.4 
16.5 
18.2 

30.6 
27.3 
23.0 
25.8 
28.5 

-  1.5 
.8 

58 
58 
51 
56 
59 

20 
20 
20-^ 
20+ 
21  + 

8 

-  1 

-  7 

-  7 

-  7 

13 
18 
18 
18 
18 

1060 
1160 
1295 
1205 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

14 
18 
13 
10 

27 
28 
31 
28 
29 

0 

1 
6 
2 
3 

1.65 
3.30 
3.13 
3.10 
3.44 

.12 

-   .03 

.31 

.50 

1,02 

-At 

25 
27 
27 
27 

17 

5.0 

13.7 

17.4 

7.9 

9.7 

2 

13 
3 

5+ 

17+ 
6+ 

6 
13 

8 
11 

6 

olo 

10 

ilo 

4  lO 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

39.9 
37.1 
41.0 
37.6 
35.0 

22.3 

14.5 
19.7 
17.7 
17,7 

31,1 
25,8 
30,4 
27.7 
26.4 

1.2 

-   .6 

1.3 

60 
57 
50 
54 
55 

21 
27 
27 
27 
20 

-  5 

-  9 

-  6 

-  9 

1 

18 

18 
18 
18+ 
29 

1045 
1208 
1067 

1192 

0 
0 
0 
0 

d 

12 
13 
8 
11 
15 

25 
31 
28 
28 
28 

1 
4 
2 
2 

0 

2,62 

2,79 
2.28 
2.78 
3.40 

-  .15 

-  .63 

-  .84 

.14 

.85 

1.20 

.58 

.44 

1.09 

27 
27 
21 
15 
27 

10.0 

8.5 

7.0 

16.0 

23.5 

4 
3 
3 
8 
5 

7  + 
6  + 
6+ 

12  + 

7 

8 

6 

7 

10 

12 

1 
2 
2 
0 
1 

0 

1 

0 
0 

1 

COUOERSPORT  1  NNE 

DERRY 

DONEGAL 

DONOR A 

EAST  BRADY 

33.9 

40.1 
34.7 
42.3 
40.1 

14.4 
21.2 

14. 2M 

26.4 

18.2 

24.2 
30.7 
24.  5M 
34.4 
29.2 

-  .6 

-  ,3 

.1 

53 
65 
58 
64 
50 

20+ 
20 
20 
21  + 
20 

-  2 

-  2 

-11 
6 

-  3 

13 
18 
18 
18 
18 

1260 
1056 
1241 

1104 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

12 

16 

9 

7 

28 
27 
29 
23 
27 

3 
1 
3 
0 
1 

2.45 
2.83 
3.09 
2.10 
2.32 

-  .34 

-  .85 

-  .29 

1.10 
.55 
•  35 

.41 
1.01 

27 
27 
21 
27 
27 

14.4 

22.5 

5.3 

4.0 

7 
10 
3 
3 

14 
14 
14 
14 

4 
11 
13 

7 

4 

1 
1 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

35.3 
39.7 
37.9 
37.7 
37.1 

16.5 
20.1 
17.1 
19.0 
17.5 

26.0 
29.9 
27.5 
28.4 
27.3 

-  .2 

1.1 

1.7 

-  .3 

58 
59 
61 
57 
50 

26 
24 
28 
20 
20 

-  8 
0 

-  3 

-  2 

-  9 

18 
18 
18 
18 
18 

1206 
1083 

1130 
1161 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
10 
10 

29 
27 
29 
28 
28 

1 
1 
1 
1 
2 

3.33 
2.91 
2.38 
2.30 
2.89 

.14 
.48 

-  1.10 

-  ,39 

.52 

.90 

.57 

.92 

1.16 

15 
27 
27 
27 
27 

20.5 
5.0 
5.5 
5.9 

15.5 

10 

3 
2 

4 

15 

6+ 
8+ 
6+ 

13 
8 
5 

5 
8 

2 
2 

1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

38.6 
39.5 
34.  5M 

38.1 
31.8 

19.2 
22.9 

16.5 
20.2 
12.3 

29.0 
31.2 
25. 5M 
29.2 
22.1 

-  .5 
.6 

-  1,3 

61 
59 
52 
64 
52 

20 
20+ 
26  + 
28 
21  + 

-  5 
6 

-  5 

-  2 
-10 

18 

14 
18 
18 
18 

1105 
1040 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 

10 
20 

27 
25 
28 
27 
30 

1 
0 
1 
1 
2 

E  2.94 
2.52 
2.80 
2,85 
2,70 

-  .71 

-  .37 
.25 

-  1,24 

-  .84 

•  84 
.61 

1.28 
.47 

1.15 

27 
27 
27 
15 
27 

10.0 
16.1 
10.6 
15.2 
21.8 

5 
5 
3 

6 
8 

14 
14 

6+ 
13+ 
17+ 

10 
8 
9 

10 
6 

1 

1 
1 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

LINESVILLE  5  WNW 
HEADVILLE  1  S 
MERCER 

MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

34.  3M 

34.7 

37.2 

39.3 
39.4 

18. 4M 

16.4 

18.1 

20.6 

20.6 

26. 4M 

25.6 

27.7 

30.0 

30.0 

,0 

-   ,6 

1,5 

53 
53 
54 
59 
58 

20 
27 
27 
20 
20 

-  7 

-  4 
3 

4 
0 

18 
18 
8 
18 
18 

1187 

1151 
1077 
1077 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
13 
11 

12 

28 
29 
29 
28 
28 

1 
2 

0 
0 
1 

3.32 
2.95 
2.92 
2.08 
2.39 

.81 

-  .18 

-  .59 

-  .52 

1.08 
1.37 
1,10 
,66 
1,07 

27 
27 
27 
27 
27 

22.3 
21.3 

5.0 
3.4 

6 
2 

13+ 
6+ 

8 
7 
7 
5 
5 

2 

1 
2 
2 

1 

1 
1 
1 

0 

1 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

40.4 
40.7 
37.8 
40.9 
36.4 

25.5 

19.5 
21.4 
25.1 
15.8 

33.0 
30.1 
29.6 
33.0 
25.1 

,2 

-  1,2 
,6 

.0 

62 

63 
60 
53 
59 

21  + 
27 
20 
20 
21  + 

6 
2 

5 

11 

-  4 

18 
13  + 
18 
■13  + 
18 

1077 

1091 

985 

o!  11 
o:ii 

0  12 
0  10 
0  11 

25 
27 
27 
24 
29 

1 

2.37 
1.84 
2,34 
1,95 
2,53 

-  .37 

-  .43 

-  .88 

,41 
.26 
.39 
.38 
,97 

21 
21 
20 
20 
27 

11.4 
8.3 
6.7 
6.4 
9.5 

4 

5 
3 

3 

11 
13 
15 

7+ 

8 

7 
8 
8 

7 

0 
0 

I 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

RIDGWAY 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

37.1 
39.4 
36.8 
38.6 
37.4 

17,0 
19.5 
19.1 
17.1 
17.2 

27.1 
29.5 
28.0 
27.9 
27.3 

1,6 

1.0 
.2 

56 
61 
55 
63 
62 

20  + 

20 

27 

25 

26 

-10 

-  4 

-  3 
-14 
-11 

18 
18 
18 
18 
18 

1159 
1098 
1142 
1147 
1163 

0 
0 
0 
0 
0 

n 

13 
12 
11 

27 
28 
28 
30 
29 

2 

1 
1 
2 
3 

2,33 
2,98 
2.51 
2.67 
2,72 

-  .50 

-  1.57 

-  ,94 

1,10 
.66 

1.17 
.32 
.42 

27 
27 
27 
11 
10 

13.1 
6.3 
12.7 
18.0 
15,8 

3 
2 

4 
7 
7 

7+ 
6+ 

15 

14 

12+ 

4 

9 

5 

13 

10 

1 
3 

1 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  2  S 
UNIONTOWN 
WARREN 
WAYNESBUR6  2  W 

35. 5M 

35.1 

42.3 

36.2 

41.6 

14. 6M 

16.8 

23.3 

17.9 

20,5 

25. IM 

26.0 

32.8 

27.1 

31.1 

-  .3 
1.1 

-  2.0 

56 
56 
65 
54 
54 

21 
20 
20 
27 
26 

-  7 

-  1 
0 
0 

-  5 

18 
18 
18 
17 
18 

1203 

988 

1170 

1043 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
17 

8 
13 

5 

29 
29 
27 
28 
27 

3 
2 

1 
1 
2 

2,35 
3.39 
2.57 
2.76 
2.26 

-  ,12 

-  .96 

-  .08 

-  .88 

.98 
1.23 
.37 
.95 
.40 

27 
27 

10+ 

27 

11 

9.3 
10.5 
14.0 
15.4 
11.0 

3 

3 
6 

3 
5 

15+ 

14 

12 

13+ 

11+ 

5 

11 
10 

7 
7 

2 
1 
0 
2 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

28.2 

2.67 

11.9 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

34.8 
34,2 

19.0 
19,3 

26.9 
26.8 

54 
54 

20 
20 

5 
3 

18+ 
11 

1171 
1178 

0 
0 

13 
13 

28 
28 

0 
0 

1.90 
1.75 

.48 
.53 

12 
27 

3 

12+ 

5 
6 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

26.9 

1.83 

STATE 

27.4 

-  1.2 

2.10 

-  1.10 

11.9 

Sm  Bsteranc*  Nolw  Following  Statton  Indox 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


•3 

Day  of  month 

Station 

1  I  2 

1  ^ 

4  1 

5  1 

6 

H 

8  { 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22   23  1  24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

2,63 

.06 

.02 

.17 

.03 

T 

•  01 

.07 

7 

•  02 

.04 

.28 

.90 

.03   7 

•  05 

•  46 

•  04 

.02 

.66 

•  07 

7 

.06 

ALBION 

1.90 

.01 

.05 

.28 

•  05 

.03 

.48 

•  04 

•  01 

•  04 

.31 

•  05 

.35 

.01 

•  07 

.12 

ALLENTOWN  W8  AP          R 

2.06 

.04 

.11 

.04 

•  05 

.19 

.91 

7 

•  13 

.03 

•  49 

7 

7     .09 

•  22 

7 

.16 

7 

7 

ALLENTOWN  6AS  CO 

i.et 

7 

7 

.23 

7 

7 

•  08 

■  69 

7 

.15 

.45 

•  01 

7 

•  19 

7 

7 

7 

•  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

2.35 

.12 

.13 

.09 

.02 

•  19 

•  03 

.27 

.10 

.27 

.16 

.33 

•  03 

.01   .04 

•  08 

•  45 

•  03 

7 

7 

ARENDTSVILLE 

i.ie 

.02 

.09 

•  02 

.93 

7 

.22 

.30 

•  02 

7 

•  02 

T 

ARTEMAS  1  WNW 

1.?% 

.08 

,06 

.09 

.46 

.22 

.31 

•  02 

•  01 

AUSTIN8UR6  ?  W 

1.58 

,06   T 

.03 

7 

.10 

7 

7 

.02 

7 

7 

•  12 

•  02 

7 

•  24 

7 

•  87 

•  09 

7 

7 

.03 

AVOCA  CAA  AP 

1.90 

.07 

7 

7 

.13 

7 

7 

7 

.04 

.19 

.15 

7 

7 

.31 

.01 

7     7 

•  21 

7 

7 

•  43 

7 

7 

7 

BAKERSTOWN  3  WNW 

1.65 

,05 

,01 

.01 

7 

7 

.01 

7 

.01 

.05 

.27 

.16 

.21 

.31 

.24 

.26 

•  04 

.02 

BARNES 

3.32 

,07 

.05 

T 

.13 

.06 

.03 

7 

.13 

.07 

.10 

.10 

.14 

.08 

7 

•  47 

.04 

.09 

1.45 

•  16 

.10 

•  05 

SEAR  GAP 

1.49 

.08 

,12 

.04 

•  23 

.10 

•  38 

.03 

.04 

.47 

BEAVER  FALLS 

1.85 

T 

T 

.02 

.09 

7 

7 

.10 

7 

.18 

•  30 

.02   7 

7     7 

.46 

7 

7 

7 

.59 

•  09 

7 

7 

•  02 

REAVERTOWN 

1.37 

T 

.02 

.23 

7 

.11 

•  07 

7 

.13 

.33 

7 

.02 

.04 

7 

.40 

•  02 

7 

BEECH  CREEK  STATION 

1.94 

.10 

.01 

.26 

7 

.18 

•  05 

.21 

.19 

7 

.20 

7 

.71 

.03 

7 

BELLEFONTE  4  S 

2.24 

.08 

•  27 

•  07 

•  14 

.31 

•  19 

. 

•  35 

7 

.08 

.01 

.04 

•  74 

T 

BERWICK 

1.48 

.03 

7 

•  15 

T 

.02 

•  16 

•  02 

7 

.07 

•  39 

T     .04 

•  14 

7 

•  46 

T 

T 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

1.56 

T 

.04 

.12 

7 

.07 

•  62 

.03 

.13 

•  40 

7 

7 

•  15 

T 

7 

7 

7 

8ETHLEMEM  LEMI6H  UNIV 

1.83 

.03 

.02 

.06 

7 

•  06 

.29 

•  44 

.18 

.02 

•  39 

.14 

•  11 

7 

.07 

7 

7 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

3.30 

.13 

.14 

.21 

.04 

•  24 

•  16 

.21 

,01 

.30 

.12 

.26 

•  16 

•02   ^45 

.02 

.03 

.60 

•  10 

7 

•  08 

7 

BLOSEflVlLLE  1  N 

1.33 

.03 

T 

.06 

7 

•  03 

.04 

•  43 

7 

.04 

.13 

.34 

,  7 

.09 

7 

•  14 

7 

eOSWELL  6  WNH 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

- 

•  12 

7 

.09 

BRADDOCK  LOCK  ? 

2.19 

T 

.05 

7 

7 

.18 

.01 

7 

.10 

•  02 

.02 

.03 

.25 

.30 

•  02 

•  03 

.42 

.06 

•  98 

7 

7 

7 

•  08 

BRAOFORO  CNTRL  FIRE  STA 

2.34 

.12 

.10 

.02 

.01 

7 

7 

T 

.03 

.06 

.19 

•  07 

7 

.50 

1^04 

.10 

•  12 

•  02 

BRADFORD  *.  W  RES 

3.13 

.05   ,03   .10 

•  03 

•  08 

.09 

•  09 

.08 

.15 

7 

7 

•  30 

.08 

•  22 

.49 

7 

.13 

1^02 

•  08 

•  12 

•  03 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

2.86 

,05   .02   ,03 

.03 

.10 

.06 

•  06 

.04 

7 

.09 

.10 

7 

.09 

•  24 

.10   7 

.67 

.02 

.02 

•  90 

.15 

.14 

•  03 

BREEZEWOOO 

1,58 

.05 

.14 

7 

.02 

.38 

.04 

7 

.34 

.32 

.05 

7 

.04 

7 

.10 

•  08 

•  02 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

3.10 

T 

.22 

T 

.21 

.05 

.04 

7 

.19 

7 

.04 

7 

.17 

•  10 

.26 

•  05 

•01   ^30 

.16 

7 

.01 

.49 

.54 

.03 

7 

•  19 

•  02 

BRUCETON  1  S 

1.81 

.05 

.23 

7 

•  02 

.02 

7 

.01 

7 

.30 

• 

•     .23 

•  15 

.27 

7 

7 

.01 

•  49 

.03 

BUFFALO  MILLS 

1.86 

T 

.10 

.10 

.01 

7 

.60 

.09 

.06 

.45 

.26 

.08 

•  11 

•  01 

•  01 

BURGETTSTOWN  3  W 

3,44 

.05 

.22 

.03 

.02 

.02 

.07 

.28 

.62 

•  75 

•  03 

.58 

7 

.02 

•  67 

•  05 

7 

.03 

BURNT  CABINS  2    NE 

1.33 

.08 

.13 

•  04 

.04 

.35 

.17 

.15 

7 

.29 

7 

.06 

7 

7 

.02 

BUTLER 

2.62 

.10 

•  17 

.09 

.05 

.04 

.05 

.12 

.31 

•  19 

•03   «31 

.25 

.01 

•  85 

•  06 

.03 

CAMP   HILL 

1.38 

7 

.03 

•  03 

.02 

.58 

.17 

.03 

.37 

•  13 

7 

•  02 

CANTON  1  NW 

1.81 

T 

.05 

•  04 

•  13 

.03 

7 

7 

7 

.06 

7 

.02 

.20 

•  06 

7 

•  30 

7 

•  68 

•  02 

7 

7 

CARLISLE 

1.50 

.03 

.09 

•  09 

•  02 

.06 

.94 

.09 

.10 

•  36 

•  01 

.12 

•  07 

7 

CARROLLTOWN  2  SSE 

2.92 

,01 

.20 

.02 

.19 

.09 

•  02 

.03 

.27 

.12 

.07 

.03 

7 

.52 

•  30 

.06   7 

•  04 

.35 

•  01 

.02 

.01 

•  54 

•  04 

7 

.02 

CARTER  CAMP  ?  U 

2,20 

T     T 

.07 

•  13 

.03 

7 

.04 

7 

7 

•  08 

•  25 

7 

7 

.32 

7 

7 

U25 

.03 

7 

7 

7 

CEDAR  RUN 

1,95 

T     T 

.15 

T 

•  15 

7 

.03 

7 

.05 

T 

•  12 

•  12 

7 

7 

.25 

7 

•  95 

.09 

7 

.03 

CHADOS  FORD 

1,75 

.79 

•  15 

•  85 

7 

CHAM6ERSBURG  1  ESE 

1,55 

.09 

.09 

7 

•  02 

.30 

.42 

.20 

•  05 

•  21 

7 

•  02 

.06 

7          7 

7 

•  10 

.01 

CHARLEROI  LOCK  4 

2,29 

T 

.09 

.02 

•  29 

.02 

7 

.06 

.22 

.02 

.02 

•  23 

•  26 

.05   7 

•  02 

.39 

•  18 

7 

7 

•  39 

.01 

7 

.02 

CHESTER 

1,51 

•  05 

7 

.90 

.10 

.45 

7 

•  30 

7     •OO 

.03 

7 

CLARENCE  1  E 

1,94 

T 

.15 

.01 

•  16 

7 

.06 

.01 

.03 

7 

•  19 

•  20 

7 

7 

.27 

7 

.01 

.70 

.13 

.02 

CLARION  3  SW 

2,79 

.03 

.06 

7 

•  17 

•  01 

•  03 

.10 

7 

.01 

•  22 

•  31 

•  02 

.01 

•  51 

.01 

1.20 

•  02 

.01 

.07 

CLAUSSVILLE 

3,02 

.12 

.10 

1.57 

.26 

•  14 

•  58 

•  29 

CLAVSVILLE  3  W 

2.79 

.06 

T 

.21 

.01 

7 

.12 

•  02 

.01 

7 

•  23 

•  24 

•  12 

.01 

•  58 

•  06 

7 

.57 

•  01 

.01 

CLEARFIELD 

E2.76 

.17 

T 

.19 

E.19 

7 

.29 

7 

7 

7 

7 

.48 

•  28 

.05 

7 

•  38 

7 

7 

•  85 

7 

7 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

2.31 

7 

.37 

.02 

•  16 

.02 

.07 

.13 

•  23 

.04   .18 

•  10 

.05 

.05 

.89 

•  04 

CLERMONT 

2.76 

.07 

T 

7 

.06 

.08 

•  03 

7 

.10 

.02 

.04 

.08 

•  15 

•  04 

7     .07 

•  48 

7 

.06 

1.19 

•  16 

.12 

.09 

COALOALE  2  NW 

1.59 

.03 

.07 

•  01 

.03 

•  46 

.04 

7 

.01 

.15 

.46 

•  18 

•  01 

.01 

.06 

•  07 

COATESVILLE  1  SW 

1.62 

.02 

7 

•  04 

•  68 

.05 

.32 

.48 

7 

7 

•  03 

7     7 

7 

7 

COATESVILLE 

1.80 

.03 

T 

•  03 

•  88 

.04 

7 

.28 

.47 

•  03 

7 

•  04 

7     7 

7 

7 

COGAN  STATION  2  N 

1.92 

.04 

.02 

.20 

•  09 

.05 

.09 

.19 

•  27 

.87 

•  10 

COLUMBIA 

1.65 

T 

.03 

.03 

•  08 

•  67 

.06 

.19 

.46 

•  02 

•  05 

7          7 

.04 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

2.78 

.14 

.17 

•  16 

.08 

.04 

7 

.13 

.43 

•  19 

.05 

.44 

.37 

.06 

.07 

•  15 

7 

7 

.23 

•  03 

.04 

CONFLUENCE  1  NW 

2.62 

T 

.14 

.21 

.19 

•  06 

.03 

.19 

•  52 

.04 

.03 

.51 

.36 

•  10   7 

7 

.06 

•  11 

.25 

•  01 

7 

7 

.09 

CONNELLSVILLE 

2.32 

T 

.07 

.26 

7 

7 

.12 

•  44 

•  06 

7 

.30 

.27 

•  12 

7     7 

.12 

.06 

.42 

.06 

7 

CONSHOHOCKEN 

1.35 

T 

.04 

.09 

•  67 

•  05 

.44 

.04 

7     7 

7 

7 

.02 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

- 

7 

T 

•  08 

7 

7 

7 

.01 

7 

.16 

• 

•     ^37 

7     ^31 

.12 

7 

" 

T 

CORRY 

3.40 

.02 

.10 

7 

•  01 

•  10 

•  18 

.12 

7 

.18 

.06 

,08 

.14 

•  23 

.01   .31 

.18 

.03 

.28 

1.09 

.07 

.02 

.14 

.03 

COUOERSPORT  1  NNE 

2.45 

•  32 

.09 

.48 

•  38 

1.10 

.08 

COUOERSPORT  7  E 

.03   .03   T 

T 

.14 

•  12 

.04 

.04 

7 

- 

- 

- 

- 

7 

7     .03 

.35 

7 

7 

•  01 

1.16 

.09 

7 

7 

.01 

COVINGTON 

1.81 

T 

.03 

.06 

7 

7 

7 

7 

.36 

7 

.26 

•  96 

.10 

7 

CREEKS  IDE 

2,96 

.15 

.20 

•  09 

.07 

7 

.08 

.05 

.38 

.69 

.05 

.09 

.38 

7 

.05 

•  79 

.09 

CRESSON  2  E 

3,37 

.03 

.07 

•  04 

.20 

.13 

.02 

.19 

•  43 

.12 

.16 

7 

.53 

.21 

.13   7 

.01 

•  20 

.10 

7 

•  99 

•  07 

7 

.12 

CUSTER  CITY  2  W 

2,78 

.11 

.06 

.08 

•  08 

.06 

.02 

.07 

.02 

.10 

7 

7 

•  03 

.03 

.58 

.02 

.02 

1^06 

.15 

7 

.21 

.08 

DANVILLE 

1,51 

.10 

.10 

•  23 

.08 

.13 

.40 

7 

.12 

•  35 

7 

DERRV 

2.63 

.11 

•  13 

.18 

.05 

.10 

.11 

•  29 

.20 

7 

.25 

.08 

•  30 

7     .03 

.40 

7  ■ 

7 

•  99 

.03 

.06 

7 

OevAULT  1  W 

E2,55 

.04 

1.10 

7 

•  10 

.19 

£•63 

.16 

.16 

.05 

7 

.16 

DIXON 

1.65 

.03 

.27 

•  20 

.18 

.04 

.01 

.02 

•  39 

.02 

.03 

•  49 

•  01 

DONEGAL 

3.09 

T 

.08 

.25 

.20 

•  18 

.18 

.35 

•  09 

.15 

.01 

.16 

.20 

.16 

.10 

•  02   7 

.36 

7 

.02 

.22 

•  27 

.02 

7 

T 

.03 

DONORA 

2.10 

T 

.09 

7 

7 

.28 

•  04 

T 

T 

.01 

•  20 

.01 

7 

.03 

.21 

.20 

•  04   7 

7     •IS 

.40 

7 

7 

7 

•  41 

.03 

•  02 

7 

OOYLESTOWN 

2.07 

T 

.20 

.07 

•  01 

•  77 

.16 

.41 

7 

•  36 

.04 

.01 

DU  80 IS  7  E 

2.25 

T 

.12 

.07 

7 

.29 

.03 

7 

.07 

.09 

.26 

•  03 

.02   •SO 

7 

•  05 

•  69 

.03 

T 

.06 

OUSHOlft  3  NE 

1.38 

T 

7 

.20 

•  04 

7 

•  OS 

.06 

7 

7 

.29 

•  03 

7 

•  98 

.06 

7 

EAGLES  MERE 

2.35 

.06 

T 

7 

.21 

•  08 

7 

•  08 

.08 

.14 

.12 

•  23 

•  02 

7 

.39 

7 

•  02 

•  63 

.07 

.02 

EAST  BRADY 

2.32 

.02 

.08 

.03 

.04 

.02 

.18 

.02 

.02 

.12 

.03 

.07 

•  49 

.09 

.03 

UOl 

.04 

.07 

EAST  WATERFORD  3  E 

2.09 

T 

.01 

.02 

.20 

.02 

.02 

.99 

.07 

.01 

.26 

.32 

7     • 

.02 

.05        7 

7 

7 

•  39 

.06 

7 

.09 

EBENSeURG 

3.33 

T 

.19 

7 

7 

.23 

.09 

7 

•  25 

.26 

.14 

.10 

7 

.62 

•  21 

.12 

•  09 

.26 

7 

•  96 

.12 

.11 

EDINBORO 

3.60 

•  03 

.19 

.01 

.17 

.10 

.01 

.06 

.01 

T 

.28 

.10 

.03 

.10 

•24   ^02 

7     .01 

.99 

7 

•  04 

.10 

1.04 

.33 

.14 

•  04 

ELIZABETHTOWN  1  SW 

1.72 

.10 

.86 

.20 

.49 

.09 

•  02 

EMPORIUM  1  E 

2.27 

.02 

.12 

.01 

•  11 

.02 

7 

.09 

7 

7 

.01 

7 

.12 

.30 

•  01 

7     .02 

.31 

.02 

7 

U09 

7 

.04 

.02 

ENGLISH  CENTER 

1.61 

T 

.05 

7 

•  15 

.01 

7 

7 

.04 

7 

•  03 

.16 

7 

7 

.30 

7 

7 

•  63 

.04 

T 

EPHRATA 

1,95 

.03 

•  07 

.10 

.08 

.79 

.05 

•  13 

.94 

7 

•  11 

.09 

EOUINUNK 

2.99 

.15 

•  40 

.10 

.10 

7 

•  20 

•  27 

7 

•  41 

.36 

1^00 

ERIE   CAA  AIRPORT 

1.75 

T 

.06 

T 

7 

•  04 

T 

.01 

.01 

•  06 

•  11 

7 

7 

7 

.09 

7     7 

T     .26 

.12 

7          7 

7 

.36 

•  93 

7 

7 

.14 

7 

EVERETT  1  SW 

El. 87 

.12 

.11 

£•20 

.48 

.10 

.03 

.27 

•  19 

.13 

•  04 

.16 

•  08 

FARRELL  SHARON 

2,91 

.09 

T 

7 

•  10 

.12 

.13 

,69 

•  02 

.30 

.01 

.01   .30 

7 

7          7 

.26 

•  90 

7 

7 

7 

FORD  CITY  *.  S  0AM 

2.38 

T 

•  08 

7 

•  19 

.01 

.07 

.06 

•  01 

' 

•  30 

.40 

7     7 

7     .09 

•  43 

7 

.02 

7 

•  67 

.03 

.06 

7 

FRANKLIN 

2.30 

.01 

.01 

.05 

•  10 

.02 

.01 

.02 

.03 

•  01 

.02 

.09 

.27 

.07 

.01   .01 

•  46 

7 

•  01 

.92 

.08 

.10 

7 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

1.97 

.01 

.03 

•  04 

.01 

.14 

.64 

•  12 

.01 

.18 

.46 

.01 

.02 

•  19 

.01 

.06 

FREELANO 

1.40 

.05 

7 

.10 

.10 

.10 

.40 

•  20 

7 

•  40 

7     7 

7 

7 

.05 

GALE TON 

1.85 

.02   . 

32   .03 

.01 

.06 

.02 

.01 

•  02 

7 

.01 

.09 

.19 

•  01 

7     .01 

•  30 

7 

T 

I. 00 

.05 

7 

.02 

.02 

GEIGERTOWN 

1.68 

.03 

7 

.09 

.80 

7 

.29 

.45 

.06 

7 

GEORGE  SCHOOL 

2.11 

.01 

.21 

.27 

.11 

.90 

•  03 

.04 

.14 

.29 

•  02 

7 

.10 

T 

.03 

GETTYSBURG 

1,48 

.06 

.02 

.71 

7 

7 

.26 

.33 

•  09 

.05   7     7 

T 

T 

GIFFORD 

3.08 

.08 

7 

.09 

.01 

.02 

.03 

.04 

•  10 

.15 

.09 

•  03 

7     .26 

•  61 

7 

•  02 

.90 

•  40 

.11 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

2.69 

.03 

.09 

.02 

•  11 

.04 

.03 

7 

.07 

•  20 

•  04 

7 

.11 

.29 

•  04 

•     .02 

.26 

•  03 

•  01 

1.19 

.06 

.09 

■  02 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

2.68 

T 

.06 

7 

.17 

7 

.02 

7 

.04 

T 

•  04 

.26 

.79 

•03   .02 

7     .01 

.50 

7 

•  01 

7 

•  60 

.03 

7 

.08 

GORDON 

1.65 

.06 

.17 

•  03 

.02 

.22 

•  26 

.16 

.17 

.01   .04 

.11 

7 

.04 

.36 

7 

GOULOSeORO 

1.72 

.04 

•  19 

.02 

•  02 

•  29 

•  08 

•  09 

.06 

.36 

•  06 

.23 

.37 

.03 

GRANTVILLE  2  SW 

1.50 

.03 

.04 

.02 

•  06 

7 

.04 

.02 

.92 

.01 

,06 

.07 

.37 

.04 

.15 

T 

.07 

7 

GRATERFORO 

3.07 

,04 

.02 

.72 

.37 

1.24 

.42 

•  09 

.17 

GRATZ  I  N 

1.39 

T 

•  09 

7 

7 

.34 

.12 

.10 

.31 

.03 

7 

7 

.30 

.10 

7 

7 

GREENSBORO  LOCK  7 

2.15 

,04 

.09 

•  29 

7 

•  01 

.05 

.90 

.02 

7 

7 

.23 

.26 

.08   7 

7 

.11 

.26   7 

7 

.24 

.02 

.01 

6REENS6URG  3  SE 

2.46 

.06 

.04 

.13 

.13 

.08 

.21 

7 

.18 

.08 

7 

,23 

.12 

.06 

•  10 

.02   .12 

.33 

.16 

.34 

.02 

•  03 

7 

.02 

GREENVILLE 

2.89 

T 

.04 

.11 

•  04 

.09 

.03 

•  02 

,14 

.01 

7 

•  09 

.27   .44 

7 

.03 

.31 

1.16 

.10 

.02 

7 

.03 

HANOVER 

1.90 

T 

.04 

.06 

•  04 

.93 

.06 

.24 

.31 

7 

7 

•  11 

.11   7 

7 

7 

HARRISBURG  W8  AP         R 

1.47 

.02 

.07 

.02 

.05 

•  37 

.28 

.01 

,15 

.09 

.22 

7 

.06 

•  05 

7          T 

7 

.06 

7 

7 

HARRISBURG  NORTH 

1.47 

.0? 

.09 

•  03 

.49 

.02 

,22 

.38 

.12 

.10 

7 

7 

HAWlEY 

2.21 

•  09 

.06 

.33 

.07 

.32 

.15 

.06 

.49 

.07 

.25 

•  38 

HAWLEY  1  S  DAM 

1.77 

.06 

.19 

.01 

7 

.26 

.16 

.39 

•  04 

.12 

•  39 

7 

7 

HOLLISTERVILLE 

2.10 

T     T 

•  04 

.01 

7 

.29 

.03 

7 

T 

.25 

.13 

•  02 

.04 

•  48 

•  03 

•  02 

.29 

7 

7 

•  41 

.04 

7 

7 

.02 

HOLTWOOD 

1.69 

.08 

7 

.11 

7 

•  09 

.76 

7 

7 

.30 

•  35 

f 

7 

.02 

7     .02 

7 

7 

7 

7 

HONESDALE  4  NW 

2.29 

.02 

.06 

7 

.29 

.01 

•  12 

•  22 

•  14 

7 

.30 

.42 

.20 

7 

•  42 

.09 

7 

7 

HOOVERSVILLE 

2.72 

.02 

•  04 

•  03 

.16 

.09 

•  02 

•  08 

•  64 

•  07 

•  16 

.38 

.27 

•  14 

.03 

•  13 

.09 

.02 

•  23 

.06 

7 

•  04 

HOP  BOTTOM  2  SE 

- 

.01 

7 

.02 

•  02 

•  24 

.22 

.75 

.01 

•  09 

7 

•  74 

.06 

HUNTINGDON  1  WNW 

1.96 

•  04 

7 

.12 

•  04 

•  41 

.05 

7 

.33 

.35 

7 

7 

7 

.09 

7 

7 

•  92 

•  01 

HUNTSDALE 

1,22 

.02 

.07 

.03 

•  45 

.03 

,19 

•  30 

•  03 

.06        7 

•  08 

T 

I  FoUmrtng  I 
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HYNOMAN 

INDIANA  >  S£ 

19MIN 

JAMESTOWN  ?  NW  ■ 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KARTMiUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGO 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  i.    SE 
KRe<;fiEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KgAN  PARK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 


LANOISVILLE 

1.37 

LANSFORD 

1.22 

LATROBE 

2.65 

LAWRENCEVILLE  ?  S 

- 

LEBANON  2  NW 

2.71 

LEMIGMTON 

1.78 

LE  ROY 

1.22 

LEWIS  RUN  3  S 

2.65 

LEWISTOWN 

1.61 

LINESVILLE  5  WNW 

3.32 

LOCK   HAVEN 

2.31 

LONG   POND 

1.40 

MADERA 

2.37 

MAHAFFEY 

2.72 

MAPLE  GLEN 

1.78 

MAPLETON  DEPOT 

1.60 

MARCUS  HOOK 

1.71 

MARION  CENTER  2  SE 

2,97 

MaRTlN<;RURG  CAA  AP 

1.72 

MATAMORAS 

!.<><• 

MAUCH  CHUNK 

1.64 

MAYBURG 

2.96 

MC  CONNELLSBURG 

1.44 

MC  KEE5P0RT 

2.37 

MEAOVILLE  1  S 

2.95 

MED  IX  RUN 

2.36 

MERCER 

2.92 

MERCERSRURG 

1.50 

MEYERSOALE 

2.28 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLD 

1.20 

MIDLAND  DAM  7 

2,08 

MILANVILLE 

2.27 

MILLHEIM 

1.89 

MJLLVILLE  ?  SW 

1.63 

MILROY  3  NE 

1.87 

MONTROSE  3  E 

2.87 

MORGANTOWN 

1.19 

MT  GRETNA  2  SE 

1.76 

MT  POCONO  2  N  AP 

1.42 

MUHLEN8URG  1  SE 

1.94 

MYERSTOWN 

1.89 

NATRONA  LOCK  4 

2.41 

NEFFS  MILLS  *  NE 

E2.07 

NESHAMINY  FALLS 

1.90 

NEweURG  3  W 

E2.69 

NEW  CASTLE  I  N 

2.39 

NEWELL 

2.37 

NEW  PARK 

1,19 

NEWPORT 

1.39 

NEW  STANTON 

1.64 

NEW  TRIPOLI 

2.04 

NORRISTOWN 

1.81 

NORTH  EAST  2  SE 

3.01 

ORWELL  3  N 

PALM 

- 

PALMERTON 

1.50 

PARKER 

2,72 

PARK  PLACE  WB 

1.49 

PAUPACK  2    WNW 

1.96 

PECKS   POND 

1,37 

PHIL  DREKEL  INST  OF  TEC 

1.93 

PHILADELPHIA  WR  AP      R 

1.93 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

1.85 

PHILADELPHIA  SMAWMONT 

2.01 

PHILADELPHIA  WB  CITY    R 

2.04 

PMILlPSeURG  CAA  AP 

1.94 

PMOeNUvULE  1  E 

1,56 

PtKES  CREEK 

1.98 

PIMPLE  HILL 

2.07 

PINE  GROVE  I  NE 

1.69 

PITTSRURGH  WR  AP  2    //R 

2,34 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

1,95 

PLEASANT  MOUMT  1  W 

3,07 

PORT   CLINTON  1  S 

2,07 

PORTLAND 

1,43 

POTT<iTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  8R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  SE 
SALINA  3  W 


SAXTON 

65 

SCHENLEY  L  5 

.49 

SCRANTON  HB  CITY 

R 

.57 

SELINSGROVE  CAA  AP 

.9R 

SHAMOKIN 

,6fl 

SHiPPENSeURG 

.71 

SINNEMAHONING 

,12 

SLIPPERY  ROCK 

.SI 

SOMERSET 

t3 

.61 

SOMERSET  WATER  WORKS 

.67 

SOUTH  MOUNTAIN 

.71 

SPRING  GROVE 

SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 


1.64 
E2.94 
2.52 

2.80 


Day  of  month 


.15 
.12 

,07       T 


.25 

.04 

.07 

06 

.05 

.17 

.02 

.10 

.05 

.05 

.10 

.14 

.09 

T 

.04       T 

•  21 
.08       .03 


T 

.04 

.03 

.05 

.09 

T 

.07 

.08 

.10 

.05 

.10 

.U5 

07 

.06 

02 

.01 

OS 

.01 

03 

.02 

on 

E.IO 

01 

02 

T 

T 

.28 

.05 

.05 

.03 

.09 

.13 

.06 

.22 

.03 

.30 

10       11       12      13      14       15 


.0* 

.10 

.05 

.56 

.01 

.03 

.02 

.20 

.66 

.09 

.61 

.06 

.30 

.42 

T 

,01 

.02 

.12 

.26 

.18 

T 

.14 

.09 

.03 

.25 

,30 

,21 

./■r 

E.15 

.06 

.01 

T 

.12 

.15  ,55 

.17  .37 

.01  .88       .03 

.06  1,04 


S—  B»i«r«nc«  Nolw  Following  SUtton  Indax 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


.04   .03  1.15 
T  .81 

.01   .05  1.00 


•06   .26   .48 
T     ,07  1.23 
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Station 

1 

Day  of  IE 

onth 

1  1  2 

1  ^ 

4 

5  1 

6 

7   8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

Jil 

14  1 

15 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  23  24 

25  1 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

SUNBURY 

1.49 

.04 

T 

.IS 

T 

T 

.29 

•  09 

T 

.09 

•  34 

.06 

T 

T 

.35 

.05   T 

SUSQUEHANNA 

2.79 

.05   T 

.04 

.10 

.16 

.09   T 

.06 

•  12 

.02 

.21 

•  37 

•  05 

.36 

.80 

.36 

T    • 

SUTERSVILLE 

2.3? 

.02 

T 

.38 

T     T 

• 

* 

.36 

•  04 

T 

.26 

• 

•     •25 

T 

.48 

•  08 

T 

T 

.42 

.01   T 

T 

T 

TAMAQUA 

1.76 

T 

.05 

T 

•  03 

.05 

«46 

T 

.20 

•  50 

•  04 

.10 

T 

.31 

TAMAOUA  *  N  DAM 

1.67 

.04 

.09 

.03 

.03 

.35 

•  06 

.03 

.14 

•  48 

•  03 

•  01 

.12 

•  01 

T 

.11 

.14 

7    . 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

2,05 

.02   T 

.08 

.03 

.13 

.03   T 

.06 

T 

T 

.02 

J 

.09 

•  25 

•  04 

•  02 

.20 

T 

.98 

•  03 

T 

.05  . 

TIONESTA  2  Se    DAM 

2.36 

T 

.03 

T 

.13 

T     T 

.02 

.01 

.02 

.03 

.10 

•  22 

•  05   T 

T     ^02 

.50 

•  04 

•  04 

.98 

•  08 

.07 

.01  . 

TITUSVILLE  2  S 

3.39 

T 

.03 

.10 

.10 

.07   .02 

.05 

T 

•  15 

.04 

.15 

.05 

•  33 

•  10 

.03   .27 

•  14 

•  04 

•  24 

1<23 

•10   ^05   ^05 

•  05  • 

TORPEDO  t.    W 

3.75 

.08 

.04 

.04 

.20 

.08   .12 

.08 

•  14 

.22 

T 

•  08 

•  29 

•  12   T 

T 

•  56 

.06 

•  05 

1.12 

•  26 

.15 

•  04  . 

TOWANOA 

1.74 

T 

.Ul 

.05 

.09 

.04   T 

T 

.02 

•  06 

•  02 

.01 

.20 

•  04 

T     T 

•  30 

T 

7 

T 

•  77 

•  13   T 

T    • 

TOWER  CITY  5  SW 

1.53 

.03 

.07 

.09 

T 

.05 

T 

•  45 

.07 

.13 

.43 

T 

•  21 

TROY 

1.74 

.01 

.15 

.02 

.03 

•  01 

.02 

•  22 

.06 

•  37 

•  83 

•  02 

T 

7    • 

TURLEPOINT  *.    NE 

2.46 

.06   T 

.06 

.17 

.09   .02 

.03 

•  04 

•  02 

.03 

•  14 

.06 

T     T 

.38 

•  01 

T 

1«0» 

.15 
.07 

•  07 

•  10  . 

TYRONE  4  NE  HALO  EAGLE 

2.15 

T 

.10 

.01 

.14 

T 

.11 

.20 

.06 

T 

.51 

•  29 

T 

.02 

.12 

•  01 

T 

•  49 

.02  . 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

E3.54 

.10 

.08 

.17 

.07  E.05 

.11 

.23 

.07 

.06 

•  14 

•07   .04 

.60 

•  06 

1^15 

.28 

.19 

.05  . 

UNIONTOWN 

2.57 

.17 

.23 

.13 

.05 

.06 

.37 

.15 

.06 

.01 

.21 

.09 

•  21 

.09 

T     T 

.37 

T 

.01 

.10 

•  20 

.01 

.02 

.01  . 

UPPER  DARBY 

i.eo 

T 

.09 

.11 

,06 

.73 

T 

.05 

.18 

•  50 

T 

•  04 

.04 

T 

T 

VANDERGRIFT 

2.34 

.09 

T 

.18 

T     T 

T 

.09 

T 

T 

•  32 

•  42 

.02 

T     T 

•  33 

T 

.08 

T 

•  71 

.10 

T 

T    . 

VIRGINVILLE 

1.62 

.18 

.62 

.01 

•  30 

•  44 

•  06 

.01 

WARREN 

2.75 

.06 

.01 

.02 

.09 

•03   .04 

.02 

.03 

•  02 

.13 

•  04 

•  25 

•  10 

.59 

•  04 

.04 

.96 

•  15 

.11 

.02  • 

WAT50NT0WN 

_ 

.47 

_ 

_ 

_ 

.41 

.25 

.43 

U02 

T     T 

WAYNESBURG  2  W 

2.26 

.03 

.02 

.22 

T 

,0*. 

.40 

.02 

.01 

.30 

.32 

.05 

T 

.29 

.19   T 

T 

T 

•  37 

T 

7    . 

WELLSBORO  3  S 

1.76 

T     T 

.02 

.03 

T 

.15 

.04 

T 

T 

T 

.03 

.04 

.13 

T 

T 

.25 

T 

•  91 

•  15 

T 

•  01  . 

WELLSVlLLE 

1.17 

T 

T 

.0* 

.05 

•  53 

T 

.12 

.33 

T 

•  08 

T 

.02 

T 

WERNERSVILLE  1  W 

.10 

- 

.24 

.19 

" 

.20 

.05 

WEST  CHESTER 

1.26 

T 

T 

.06 

.05 

.42 

•  01 

T 

.05 

.22 

•  40 

.03 

T 

.02 

T 

T 

WEST  GROVE  1  E 

2.14 

.05 

T 

.02 

.09 

1.15 

T 

•  45 

•  20 

.08 

.10 

T 

WEST  HICKORY 

3.03 

.02 

.03 

T 

.10 

•  02 

.02 

.03 

.08 

.15 

•  20 

•  05 

.05 

.48 

.03 

.03 

1.30 

•  34 

.08 

.02  . 

WHITES9URG 

2.50 

.06 

.01 

.24 

.04 

.01 

.09 

•  02 

.02 

.35 

•  38 

•  06 

.04 

.40 

•  02 

.01 

.64 

•  08 

.03  • 

WILKES  BARRE 

1.64 

T 

.03 

.02 

.10 

.05 

.22 

.13 

.05 

.04 

•  30 

.03 

.02 

•  19 

T 

T 

T 

•  40 

•  02   • 

32 

WILLIAMSBURG 

1.95 

T 

.04 

.07 

T 

T 

•  46 

.03 

T 

.42 

.20 

•  03 

T 

.20 

.40 

7     T 

T 

WlLLlAMSPORT  WB  AP 

2.30 

T 

.09 

.17 

.08 

T 

T 

T 

.39 

•  02 

.14 

.02 

.36 

.02 

•01   ^05 

.19 

7 

T 

.17 

.56 

•  02 

.01 

WOLFSflURG 

1.68 

.03 

.01 

.09 

.04 

•  53 

.03 

.02 

.36 

•  31 

T 

.02 

.11 

.11 

T 

•  02  . 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

1.62 

.02 

.02 

T 

T 

•  08 

•  84 

.05 

.14 

•  32 

•  02 

.05 

.08 

YORK  HAVEN 

1.52 

.03 

.06 

.03 

.62 

.05 

.19 

•  40 

.07 

•  02 

T 

.03 

ZION  GROVE 

1.54 

.20 

.21 

.12 

•  37 

.13 

.46 

.05 

ZIONSVILLE  3  SE 

1.55 

.02 

.09 

.13 

•  44 

.16 

.14 

•  38 

T 

T 

.18 

T 

T 

.01 

&••  B«l«rano«  NotM  Following  Station  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
JANUARY  1954 

Tables 

Day 

Ol  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

■• 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ALBION 

MAX 
MIN 

39 
16 

49 
26 

45 
27 

30 
25 

29 

24 

28 
23 

28 
25 

26 

6 

44 

21 

36 
12 

28 

12 

28 
12 

20 
11 

33 

10 

35 

30 

34 
28 

30 
10 

34 
5 

42 
29 

54 

40 

51 
15 

18 
9 

34 

5 

48 
25 

41 
34 

41 
34 

40 
30 

24 
10 

32 
6 

35 

16 

23 

14 

34.8 
19.0 

ALLENTOWN  WB  AP 

MAX 
MIN 

«6 

19 

45 
26 

46 
28 

37 
23 

36 
21 

33 
25 

35 
25 

29 

17 

30 
17 

'l 

18 
9 

25 
11 

20 
6 

26 
2 

37 
24 

37 
29 

34 
0 

21 

-10 

32 

11 

46 

30 

42 
24 

11 

25 

8 

32 

11 

37 
30 

50 
33 

52 
35 

36 

16 

33 

14 

42 
22 

29 

17 

34.5 
17.7 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

35 
22 

45 
26 

45 
28 

46 
29 

40 
23 

36 

25 

34 
27 

36 
19 

28 

19 

32 
24 

34 
12 

22 

12 

26 

11 

22 

2 

28 

3 

37 
27 

39 
18 

19 
-  3 

22 

-  1 

34 
18 

46 

33 

44 
20 

21 
9 

26 
10 

33 
20 

38 
33 

63 
36 

54 
20 

30 
16 

34 
18 

40 
18 

34.8 
18.5 

ALTOONA  MORSESMOE  CURVE 

MAX 

MIN 

43 
31 

49 
21 

46 

31 

32 
25 

27 

21 

28 

30 
21 

32 

15 

43 
19 

42 

21 

22 
9 

23 
9 

20 
8 

20 
6 

36 

18 

37 
30 

31 

8 

25 

-  4 

33 

15 

41 

30 

63 
32 

33 
15 

26 

3 

36 

18 

40 
28 

60 
36 

62 
33 

34 
18 

34 

11 

39 
24 

28 

11 

36.6 
18.9 

ARENOISVILLE 

MAX 

MIN 

35 
20 

51 
22 

49 
24 

46 

43 
20 

34 
24 

35 
27 

37 
24 

38 

18 

40 
24 

39 

14 

23 

6 

26 

10 

23 

4 

28 

5 

36 
27 

43 
20 

22 

0 

26 

3 

40 
20 

45 
32 

47 
16 

22 

10 

27 
11 

33 

22 

38 
31 

56 

34 

68 
26 

36 

17 

39 
19 

48 
17 

37.7 
18.6 

ARTEHAS  1  WNW 

MAX 
MIN 

52 

20 

58 
25 

44 
35 

39 

21 

32 

17 

32 

24 

35 
25 

40 
19 

34 
23 

48 
26 

28 

14 

25 

10 

25 
12 

22 
9 

38 
20 

35 

30 

36 
8 

30 
8 

49 

18 

47 

30 

50 

30 

37 
18 

31 
9 

40 
11 

43 
25 

66 

34 

65 
39 

40 
22 

35 
15 

45 
18 

30 
22 

39.7 
20.5 

AVOCA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

42 

17 

43 
21 

41 
27 

28 
25 

39 
22 

31 
2b 

29 
22 

22 

14 

31 
13 

31 
9 

19 

8 

20 
9 

16 

3 

23 

7 

37 
23 

34 
29 

31 
-  2 

21 
-  6 

36 
19 

48 
34 

42 

15 

16 

9 

32 

5 

33 
13 

36 
29 

49 
34 

59 
34 

34 
12 

29 
10 

40 
21 

25 
16 

32.8 

16.7 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 
MIN 

42 
32 

50 
27 

46 

30 

30 

27 

30 
25 

29 

24 

31 

24 

28 
12 

45 
22 

45 
18 

30 
15 

24 

15 

20 
8 

32 
16 

38 
32 

36 

34 

32 
12 

38 
8 

42 

30 

58 

40 

57 
26 

28 
12 

36 

11 

50 
22 

46 
39 

57 

40 

56 
32 

34 
21 

34 
15 

38 
18 

30 
16 

38.5 
22.7 

BEAVERTOWN 

MAX 
MIN 

44 
16 

47 
20 

45 
31 

40 
30 

33 
19 

33 
26 

34 
22 

31 
16 

31 
14 

37 
22 

24 

10 

23 
-  6 

24 
9 

22 

5 

32 
19 

39 

28 

36 

14 

25 

-  7 

30 
12 

45 
28 

44 
30 

30 
15 

24 

4 

35 

10 

37 
27 

53 

31 

63 

37 

47 
20 

36 
14 

42 
25 

35 
16 

36.1 
IB.O 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 

MIN 

37 
18 

38 
18 

46 
28 

48 
29 

32 

19 

24 

24 

14 

19 

22 

9 

10 

10 

6 

9 

32 

12 

-  2 

3 

33 
23 

53 

30 

43 
15 

24 
3 

31 
18 

36 
24 

39 
31 

57 
34 

61 
20 

30 

11 

38 
12 

30 
10 

17.3 

BERWICK 

MAX 
MIN 

45 

16 

47 
25 

44 
33 

42 
28 

39 
23 

34 
27 

36 
25 

32 

15 

31 
15 

32 

21 

22 

9 

24 

8 

22 

4 

25 
4 

33 
21 

37 
28 

36 

10 

24 

-  8 

31 
13 

48 
29 

43 
27 

29 

11 

30 

6 

36 

14 

36 

29 

49 
33 

61 

38 

46 

14 

31 

10 

43 
24 

36 

16 

36.3 
18.3 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 

MIN 

39 
23 

46 

31 

46 
J2 

46 

30 

37 
24 

36 
30 

34 
29 

34 
18 

30 
19 

35 
29 

33 
13 

26 

13 

25 

13 

23 
10 

39 
23 

39 
31 

38 

16 

21 

1 

30 
20 

50 
33 

48 
25 

26 

14 

25 

8 

31 
16 

36 

30 

51 
36 

56 
43 

56 
21 

30 
16 

37 
28 

43 

20 

36.9 
22.4 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

40 
19 

51 
27 

45 
26 

28 
21 

30 
19 

24 
19 

24 
19 

27 
14 

45 
23 

42 
18 

25 

12 

20 
9 

14 
4 

32 

7 

34 
25 

34 
26 

27 

4 

42 

-  1 

44 
32 

58 
41 

53 
24 

25 

11 

37 

5 

53 

20 

41 
33 

57 
33 

56 

27 

27 

11 

30 

12 

34 

20 

22 

9 

36.2 

18.4 

BRADFORD  4  w  RES 

MAX 
MIN 

35 
11 

47 

5 

45 
25 

28 
20 

31 
20 

29 

15 

26 

17 

24 
-  2 

41 
8 

41 

7 

23 

-  3 

22 
5 

17 
2 

26 

7 

33 
24 

32 
24 

26 

-  1 

30 

-  7 

39 
28 

51 
31 

51 
11 

19 

5 

30 
0 

45 
17 

40 
28 

48 
30 

61 
31 

32 

7 

28 
-  6 

32 

16 

19 
9 

33.6 

12.4 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 

17 

50 

18 

42 
25 

27 

24 

31 
19 

28 
19 

27 
22 

26 

7 

43 
25 

35 

16 

28 
12 

20 

10 

18 
6 

33 
9 

34 
31 

34 
26 

26 

-  4 

37 

-  7 

40 
33 

56 

33 

51 

18 

21 
8 

33 
5 

47 
19 

39 
32 

53 
36 

56 
21 

26 

7 

31 
4 

35 

14 

24 
8 

3S«1 
16.5 

BURGETTSTOKN  3  M 

MAX 
MIN 

35 
24 

49 
16 

54 
32 

40 
25 

30 
25 

30 
21 

30 
23 

33 
21 

43 
20 

47 
29 

29 

14 

34 
15 

19 
-  2 

23 
-  3 

35 
21 

37 
32 

35 
12 

20 
-  7 

41 
4 

47 
31 

59 
29 

31 
16 

27 
6 

40 
7 

52 

14 

63 
36 

59 
50 

59 
19 

30 
7 

38 

19 

41 
9 

38.7 
18.2 

BURNT  CABIMS  2  NE 

MAX 
MIN 

49 
22 

50 
19 

43 

31 

34 

18 

30 
15 

33 
26 

35 
27 

35 
16 

38 

15 

42 

16 

28 

11 

22 

9 

22 

9 

22 

11 

36 
20 

40 
31 

33 

4 

26 

-  5 

41 
14 

48 
21 

47 
27 

29 

10 

29 
2 

31 
21 

41 
29 

63 
34 

66 
26 

36 
13 

60 
18 

35 
24 

28 
12 

37.5 
17.6 

BUTLER 

MAX 
MIN 

44 
23 

52 
34 

53 
35 

36 
26 

30 
24 

30 
25 

30 
24 

30 
8 

45 
23 

47 
28 

32 

15 

30 
14 

19 
6 

28 
10 

36 
27 

37 
33 

36 

10 

28 
-  5 

44 
24 

50 
30 

60 
28 

30 

15 

30 
9 

50 

21 

63 
34 

56 
38 

57 
47 

57 
20 

32 

10 

37 
30 

37 
24 

39.9 
22.3 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

26 
12 

37 
19 

39 
IB 

38 
23 

26 

20 

32 
20 

26 
20 

29 

8 

22 

8 

34 
19 

21 
5 

19 

6 

18 
2 

19 

2 

22 
11 

35 
22 

34 
5 

14 
-  2 

27 

0 

39 
25 

47 
36 

35 

7 

11 

1 

28 

1 

29 

19 

38 
27 

48 

37 

58 
13 

20 

7 

32 
10 

37 
12 

30.3 
13.3 

CARLISLE 

MAX 

MIN 

50 
20 

50 
22 

46 

30 

42 
32 

34 

20 

36 

29 

37 
28 

35 

23 

30 
21 

37 
25 

25 

13 

25 

2 

25 

15 

23 

7 

36 
23 

41 
31 

40 
18 

27 

4 

36 

16 

36 
32 

42 

34 

34 

18 

27 

8 

35 

14 

37 

27 

66 
33 

66 

38 

51 
25 

37 
20 

47 
23 

40 
20 

38.1 
21.6 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

51 
23 

51 
23 

44 
27 

38 
22 

32 
20 

34 
28 

36 
27 

36 
24 

32 

21 

43 
19 

20 
13 

24 
10 

23 

11 

22 

9 

35 
22 

46 
32 

36 
11 

27 
3 

36 

18 

35 

31 

46 
29 

29 

14 

26 
9 

32 
19 

37 
26 

61 
34 

64 

34 

36 
24 

35 
18 

47 
26 

30 
16 

36.8 
20.8 

CHESTER 

MAX 

MIN 

51 
2B 

50 
28 

51 
31 

43 
26 

45 
29 

39 

30 

40 
24 

35 

24 

40 
23 

49 
16 

25 
17 

30 
14 

24 
6 

34 
13 

40 
30 

37 

17 

38 
4 

30 
16 

45 
26 

57 

38 

55 

21 

25 

14 

32 

17 

35 
17 

40 

34 

57 
37 

62 
22 

34 

17 

37 
22 

45 
20 

47 
15 

41.0 
21.8 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

40 
8 

50 
13 

45 
26 

31 
22 

31 
20 

33 
14 

29 

19 

28 
-  1 

43 
15 

42 
13 

29 
12 

25 
9 

20 

4 

30 

3 

35 
25 

35 
25 

30 
5 

36 
-  9 

39 
27 

57 
29 

66 
19 

26 
9 

34 
0 

50 
17 

41 
30 

54 
30 

57 
27 

32 

11 

32 

0 

36 
20 

25 

9 

37.1 
14.5 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

49 
24 

54 
16 

50 
30 

33 
25 

31 
22 

31 

21 

33 
25 

34 

7 

50 
19 

52 
23 

33 

17 

25 

15 

19 
6 

35 
13 

37 
32 

36 

30 

31 
0 

43 
-  6 

46 
22 

61 
33 

58 
25 

28 
18 

40 

7 

54 
15 

48 
39 

68 
39 

60 
28 

32 

18 

35 

9 

42 
25 

32 

13 

«1.0 
19.7 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

MAX 

MIN 

25 

26 

13 

26 
19 

26 

18 

25 
2 

9 

18 
12 

18 
5 

21 
2 

31 
19 

32 
-12 

37 
21 

51 
34 

64 
29 

29 

10 

39 

16 

52 
32 

56 
32 

33 

11 

29 

0 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

40 
20 

49 
23 

47 
23 

47 
29 

43 
19 

40 
20 

37 
26 

37 
24 

33 
17 

41 
24 

40 
13 

22 

9 

27 
3 

25 
-  2 

30 
-  1 

41 

30 

40 
22 

23 
-  3 

26 

0 

42 
21 

52 

33 

49 
21 

23 

11 

28 

12 

34 
23 

40 
31 

58 
36 

63 
22 

33 
14 

36 
18 

44 
19 

38.4 
18.0 

COLUMBIA 

MAX 
MIN 

53 
20 

49 
23 

45 
30 

43 
30 

41 
22 

36 

30 

38 
27 

34 
25 

34 
22 

40 
24 

25 

15 

29 

9 

27 
11 

25 

4 

37 
26 

41 
22 

37 
9 

24 
3 

40 
19 

38 
32 

48 
34 

34 
18 

28 

10 

36 

14 

39 

31 

63 
35 

68 
41 

52 
24 

38 
19 

50 
23 

40 
20 

39.7 
21.6 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

36 
25 

47 
20 

53 

19 

42 
26 

32 

18 

35 

19 

27 
24 

30 
23 

37 
22 

49 
28 

29 

18 

29 
15 

16 

10 

19 
3 

38 
6 

38 
33 

36 

17 

17 
-  9 

31 
-  9 

42 
24 

61 
31 

38 
23 

24 

7 

34 

7 

50 
14 

46 
36 

64 
38 

61 
20 

27 
U 

39 

15 

40 
16 

37.6 
17.7 

CORRY 

MAX 

MIN 

38 
18 

48 
17 

44 
26 

27 
24 

30 
24 

28 

21 

26 

21 

26 

14 

43 
20 

36 

11 

30 

4 

26 
10 

20 

10 

28 

10 

34 
28 

34 
28 

28 

5 

32 

4 

39 

30 

55 

38 

52 

13 

18 
8 

36 

5 

48 
23 

44 
33 

50 
34 

52 
29 

29 

11 

29 

1 

34 
16 

20 
12 

35.0 
17.7 

COUOERSPORT  I  NNE 

MAX 
MIN 

37 
11 

45 
5 

40 
26 

32 
22 

31 
23 

29 

19 

28 
15 

27 
11 

42 
6 

42 
9 

26 

4 

24 

7 

18 
-  2 

24 

1 

36 
21 

34 
26 

28 

5 

't 

38 
23 

53 
34 

62 

19 

20 

7 

24 
0 

40 
11 

40 
29 

50 
34 

53 
33 

32 

10 

29 

-  1 

33 

16 

20 
12 

33.9 

14.4 

OERRY 

MAX 
MIN 

46 
24 

55 
23 

43 
32 

34 
25 

30 

18 

30 
23 

29 

23 

29 

14 

52 
23 

tl 

29 

16 

25 
14 

20 
6 

35 
5 

40 
33 

39 
28 

28 

12 

45 
-  2 

45 
29 

66 
38 

68 
30 

30 
17 

29 

6 

59 
26 

47 
38 

63 

37 

61 
32 

32 

20 

34 
12 

40 
21 

27 

13 

40.1 
21.2 

DEVAULT  1  W 

MAX 
MIN 

44 
26 

47 
30 

48 
28 

47 
22 

36 

18 

36 
22 

35 

20 

35 
18 

40 
24 

36 
18 

31 
8 

32 

10 

30 
6 

36 
34 

34 

30 

0 

4 

4B 
24 

22 

32 

17 

40 

49 
37 

49 

37 

36 

32' 
18 

20 

12 

37.7 
20.6 

DIXON 

MAX 
MIN 

33 

10 

45 
16 

44 
16 

44 
25 

30 
23 

38 
23 

32 
22 

32 

10 

26 
8 

11 

26 

7 

18 
6 

24 
-12 

22 

8 

26 
-  3 

37 
20 

36 
8 

25 
-21 

25 

-17 

39 
25 

48 
36 

38 

11 

17 
3 

27 

4 

27 
18 

41 
26 

52 
26 

59 
15 

32 

5 

36 

5 

43 
16 

14.0 
11.6 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

41 
22 

48 
16 

42 
24 

24 

14 

30 
9 

24 

17 

26 

18 

30 

14 

46 
25 

38 
13 

25 

11 

18 
6 

17 

31 
-  2 

35 
28 

32 

24 

24 
-  9 

41 

-11 

40 
22 

58 
22 

49 
21 

22 

9 

31 

4 

48 
12 

39 

34 

57 
39 

55 

16 

20 

5 

29 
3 

34 

14 

21 

7 

34.7 
14.2 

OONORA 

MAX 
MIN 

46 
28 

50 
27 

55 

39 

39 

27 

30 
24 

31 
26 

32 

28 

32 

24 

50 
25 

48 
28 

29 

20 

29 

17 

20 
10 

29 

15 

40 
30 

42 

37 

38 

18 

30 
6 

45 
29 

53 
39 

64 
33 

34 
22 

35 
14 

55 

22 

57 
43 

61 
42 

64 
65 

56 
21 

35 

18 

41 
33 

43 
17 

42.3 
26.4 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

25 

10 

38 
19 

39 
20 

37 
20 

27 

18 

31 
18 

25 

19 

30 
6 

21 
6 

33 
17 

24 
3 

17 
3 

17 
0 

11 

-  1 

22 
9 

32 
22 

33 
3 

8 
-  3 

21 
-  3 

35 

21 

44 
36 

38 
6 

14 
-  2 

24 
-  2 

25 

16 

34 
25 

46 
34 

48 
11 

20 

4 

28 
6 

35 

« 

28.4 
10.8 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

43 
10 

55 
10 

49 
21 

33 
27 

30 
25 

30 
23 

34 
24 

32 

7 

43 
8 

43 
11 

35 
15 

28 
16 

23 

7 

30 

7 

38 
29 

36 
20 

33 
9 

37 
-  3 

37 
29 

60 
33 

57 
28 

31 
16 

40 
15 

54 
15 

52 

36 

57 
36 

57 
35 

35 
19 

34 
9 

38 
18 

38 
12 

40.1 
18.2 

EAST  WATERFORO  3  E 

MAX 

MIN 

27 
19 

40 
26 

45 
28 

40 
24 

31 
21 

26 

21 

25 

20 

27 

15 

27 

15 

41 
19 

28 

5 

16 

7 

15 

7 

17 

7 

30 

11 

34 
26 

33 
10 

13 

34 

42 
33 

51 
36 

46 
12 

14 

1 

25 

4 

35 

20 

43 
34 

58 
43 

57 
16 

26 

13 

33 
16 

36 
9 

32.7 

17. « 

EBENSBURG 

MAX 
MIN 

48 
20 

50 
IB 

41 
27 

29 

21 

31 
15 

29 

19 

27 
21 

28 
12 

42 

19 

42 

17 

25 
9 

21 

7 

18 

7 

26 

4 

35 
26 

35 

27 

27 
2 

30 
-  8 

40 
21 

S3 

36 

51 
25 

29 

-  9 

2S 

3 

37 

17 

39 
30 

58 
36 

57 
27 

28 

14 

32 
6 

36 
20 

22 

9 

35.3 
16.6 

-    9    - 


Tobls  5 -Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

IPI 

i:Rj 

IT 

UR 

ES 

i 

PENNSYLVANIA 
JANUARY  195* 

Day 

Of  Month 

1 

Slcrtian 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EMPORIUM  1  E 

maV 

MIN 

32 
13 

39 
15 

50 
15 

40 
26 

31 
22 

34 
23 

30 
19 

30 

5 

29 
5 

43 
25 

29 

10 

24 

10 

21 
2 

21 
8 

33 
9 

36 

30 

35   17 
8-4 

33 

-  4 

36 
29 

66 
32 

37 
12 

20 

0 

32 

0 

41 
20 

38 

30 

53 
35 

58 
15 

29 

4 

35   36 

7   15 

34.8 

14.1 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

50 
19 

48 
27 

45 
33 

43 
26 

40 
20 

37 
26 

37 
23 

34 
22 

34 

18 

37 
25 

27 

10 

27 
11 

27 

7 

26 

3 

41 
22 

43 
29 

34   26 

18  -  1 

40 
18 

48 
30 

50 
33 

30 
15 

29 

B 

34 
14 

38 
28 

57 
32 

64 

41 

49 
19 

36 

13 

46   33 
25   15 

39.0 
20.3 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
25 

50 
26 

46 
27 

29 
26 

30 
26 

27 
23 

29 

19 

27 
18 

46 
28 

32 

8 

23 
3 

22 

11 

21 
12 

34 
13 

35 
32 

35 
19 

19   34 
10    B 

45 

30 

54 

37 

37 
14 

15 
9 

36 

6 

50 
28 

43 
34 

53 

36 

36 

19 

20 
9 

34 
9 

35   24 

17   15 

34.2 

19.3 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

*5 

30 

36 
20 

46 
25 

34 
19 

34 
20 

32 

26 

34 
26 

35 

20 

34 
20 

32 

20 

22 

8 

24 
8 

21 
12 

24 
8 

37 
24 

32 

8 

24   24 

5    0 

37 

14 

46 
30 

60 
28 

30 
12 

25 

8 

40 
10 

43 
30 

54 
35 

68 

27 

40 
20 

36 
15 

44   26 
20   14 

35.1 
18.2 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

44 
32 

57 
31 

54 
22 

29 
25 

29 

24 

28 

24 

30 
29 

30 
10 

49 
20 

35 
16 

33 

10 

29 

14 

21 

5 

35 
10 

37 
24 

35 
28 

35   37 

10    0 

44 
36 

58 
36 

54 
20 

26 

12 

42 

12 

59 

9 

57 
34 

56 

37 

56 

30 

32 

18 

33 

11 

39   26 

19   14 

39.7 
20.1 

FORD  CITY  4  S  DAM 

MAX 
MIN 

35 
20 

44 
16 

52 

18 

42 
25 

30 
20 

30 
22 

29 
23 

31 

7 

43 

e 

45 
27 

29 

16 

28 

15 

19 
5 

20 
5 

35 
15 

37 
31 

36   17 
11-3 

40 
3 

38 
28 

60 
31 

34 

15 

25 

7 

37 
B 

55 

17 

62 

35 

59 

49 

51 
19 

35 

11 

39   38 
13   12 

37.9 
17.1 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

40 
18 

52 
21 

48 
29 

30 
24 

30 
24 

30 
22 

29 
23 

29 
9 

48 

21 

37 
17 

32 

8 

28 

14 

22 

9 

30 

11 

36 
28 

36 

31 

31   35 
3-2 

39 
31 

57 
33 

56 
21 

26 

11 

35 
6 

52 
22 

49 

34 

64 
33 

56 
32 

33 

16 

31 
6 

37   25 
21   13 

37.7 
19.0 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

35 
15 

45 
18 

45 
26 

44 
24 

37 

18 

35 
21 

32 
21 

35 
15 

29 

13 

36 
19 

34 
6 

20 
8 

27 
5 

25 

4 

29 
4 

39 
26 

39   18 
15-6 

25 

0 

41 
20 

51 
34 

43 
17 

20 

5 

31 

7 

38 
2B 

56 

34 

60 

16 

29 
10 

43 
15   13 

36.9 
16.1 

FREELANO 

MAX 
MIN 

34 
12 

35 

3 

38 
28 

38 
18 

29 

18 

30 
22 

27 

18 

27 

7 

29 

9 

36 

11 

19 

4 

19 
-  2 

13 
0 

16 
5 

33 

13 

33 
24 

28   15 

3-3 

35 

12 

45 

30 

45 
18 

21 

7 

24 

1 

27 
9 

35 

22 

47 
32 

49 

37 

46 
10 

25 
5 

36   35 
20   10 

31.3 

13.0 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

45 
17 

48 
23 

48 
22 

41 
26 

40 
17 

36 
27 

38 
18 

32 

17 

34 
15 

41 
24 

28 

10 

28 

14 

20 

1 

29 

-  9 

40 
17 

36 
27 

33   24 

12  -11 

40 
5 

48 
32 

52 
36 

36 

18 

28 
10 

32 

18 

39 

29 

66 
32 

59 
46 

34 
19 

29 

10 

44   37 
16   16 

37.9 
17.9 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

37 
26 

53 
24 

52 
29 

46 
32 

44 
21 

34 
26 

36 
28 

38 
24 

38 
23 

47 
28 

38 
14 

24 
16 

26 

13 

23 

7 

30 

10 

36 
29 

37   24 
20    3 

28 

10 

43 
27 

49 
33 

46 
18 

23 

10 

30 
16 

33 
29 

40 
32 

60 

40 

66 
26 

37 
21 

39   49 
25   19 

38.8 
21.9 

GORDON 

MAX 

MIN 

44 
15 

43 
21 

41 
26 

39 
26 

32 

17 

32 
26 

31 
22 

31 
14 

29 

11 

34 
21 

21 
11 

22 

7 

20 
8 

21 

1 

37 
20 

36 
29 

35   19 
11  -13 

40 
11 

45 
32 

48 
31 

31 

15 

25 

1 

31 

8 

37 
27 

54 
32 

54 
40 

60 
15 

32 
11 

41   3B 
21   15 

35.3 
17.2 

GRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

32 
19 

45 

24 

44 
24 

43 
29 

34 

19 

29 
21 

31 
24 

32 
20 

28 

18 

37 
23 

35 
10 

17 
4 

21 
10 

21 

7 

25 

11 

34 
25 

35   18 
IB  -10 

25 
-  9 

35 

17 

50 
32 

44 
17 

19 
6 

28 
6 

32 

20 

38 
30 

62 

35 

59 
19 

31 
15 

33   43 
18   16 

33.9 
15.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

39 
18 

52 
20 

45 
26 

29 
24 

28 
23 

28 
23 

28 
23 

27 

1 

47 
17 

35 
15 

30 

7 

25 

14 

20 

5 

32 
8 

39 
28 

37 
28 

28   35 
0-9 

45 
30 

60 
36 

67 
18 

23 

11 

38 
6 

51 
26 

42 
33 

54 
33 

53 
29 

29 

15 

31 

4 

36   26 
19   11 

37.1 
17.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

48 
21 

53 
21 

51 
25 

45 
30 

42 
23 

37 
23 

36 
26 

38 
22 

38 
22 

43 
26 

38 
13 

20 
9 

26 

7 

24 
3 

29 
9 

37 
27 

41   24 
19    4 

2B 
4 

44 
23 

52 

31 

45 
17 

23 
8 

27 
8 

33 
26 

40 
30 

63 
38 

68 

24 

37 
IB 

40   49 
19   18 

39.3 
19.3 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

50 
23 

49 
26 

46 

31 

40 
26 

34 
23 

36 

28 

37 
29 

32 
24 

30 
22 

38 
17 

21 
15 

26 

13 

23 

15 

26 

9 

37 
25 

40 
32 

37   27 
12    4 

36 

21 

38 
32 

44 
24 

26 
16 

26 
12 

34 

15 

37 
32 

58 
35 

56 

33 

34 
25 

37 
22 

47   29 
27   19 

36.7 
22.2 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

30 

10 

40 
16 

40 
15 

39 
19 

28 

14 

32 

15 

30 
16 

25 

8 

20 
3 

35 

6 

30 
3 

18 
3 

20 
-  2 

14 
-14 

26 

-14 

34 
14 

33    7 
2  -22 

20 
-16 

32 

16 

50 
27 

42 

5 

15 
-  5 

24 

-  5 

32 

8 

41 
23 

56 
32 

55 
9 

21 
0 

34   38 
2   11 

31.0 
6.4 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

51 
26 

46 
27 

46 
30 

41 
27 

40 
25 

37 
29 

37 
30 

32 
25 

38 
26 

39 
20 

23 

17 

27 
17 

23 

14 

28 
9 

35 
28 

39 
33 

37   28 
11    9 

39 
22 

43 
34 

45 
30 

29 

19 

28 
12 

34 
19 

37 
32 

62 
35 

59 

37 

37 
26 

39 
20 

48   30 
27   21 

37.7 
23.8 

HUNTINGDON  1  WNW 

MAX 
MIN 

35 
18 

46 
18 

51 

17 

43 
31 

33 
19 

31 

21 

33 

26 

35 
20 

33 
16 

43 
20 

35 
13 

24 
15 

24 

14 

24 
5 

24 
8 

35 
24 

43   22 

20-4 

28 
-  2 

32 
12 

42 
29 

43 
20 

23 

3 

30 
2 

38 
26 

36 
32 

59 
34 

65 
24 

36 
14 

36   44 
15   IB 

36.3 
17.1 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

42 

15 

51 

17 

44 
29 

32 
26 

31 

15 

29 

23 

30 
23 

31 

5 

44 
18 

45 
23 

29 

15 

25 

14 

18 

3 

34 
3 

38 
33 

39 

30 

31   41 

10-5 

40 
21 

61 

34 

57 
30 

30 

17 

37 
6 

49 
24 

42 

35 

60 
35 

59 
30 

32 

20 

33 

7 

38   30 
25   13 

38. B 
19.2 

IRWIN 

MAX 
MIN 

45 
34 

53 
23 

51 

34 

34 
25 

30 
26 

30 
24 

30 
25 

30 
14 

44 
22 

44 
23 

27 

17 

27 

15 

18 
7 

33 
6 

36 
32 

36 
32 

32   41 
14    2 

41 
28 

59 
38 

59 
30 

31 
19 

36 
9 

53 
23 

48 
39 

57 
38 

57 

34 

37 
20 

33 

13 

36   36 
29   14 

39.5 
22.9 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

36 
18 

40 
20 

44 
32 

34 
24 

26 
23 

28 
23 

27 
23 

31 
9 

31 

9 

18 

4 

5 

4 

4 

18 

29 

11 
9-5 

35 

4 

44 
31 

44 
24 

26 

10 

15 

7 

37 
14 

46 
33 

52 

34 

52 

40 

50 
14 

20 
5 

32   32 
16   12 

34.5 
16.5 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

38 
26 

46 
25 

56 

27 

45 
26 

30 
21 

34 
22 

30 
24 

31 
20 

34 
21 

47 
30 

30 
10 

30 

17 

19 
11 

20 
9 

37 

13 

38 
35 

39   20 
15-2 

35 
1 

39 
29 

60 
37 

38 
20 

25 

10 

33 

13 

48 

19 

44 
39 

63 
44 

64 
21 

31 

16 

41   35 
20    9 

38.1 
20.2 

KANE   I  NNE 

MAX 
MIN 

31 
10 

31 
12 

45 
20 

37 
22 

25 
22 

31 
18 

27 

17 

26 

3 

27 

3 

41 
17 

18 
1 

25 
2 

16 

5 

19 

1 

30 
12 

33 
29 

32   15 
2  -10 

34 
4 

37 
31 

52 

30 

30 
8 

12 

4 

30 
5 

45 
18 

46 
32 

51 
40 

52 

11 

26 

-  5 

32   30 
5   11 

31.8 
12.3 

KEGG 

MAX 
MIN 

48 
19 

54 

19 

46 
30 

35 
19 

32 

20 

32 

25 

32 
25 

37 
20 

46 

20 

47 
20 

26 
8 

26 

14 

22 

10 

21 
13 

39 

20 

40 
23 

34   31 
2-3 

37 
12 

53 
29 

63 

30 

30 
10 

31 

3 

40 
16 

46 
28 

67 
37 

64 
26 

28 

18 

35 
22 

42   28 

24   14 

38.8 
18.6 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

50 
20 

47 
21 

45 
25 

44 
30 

42 
20 

40 
29 

37 
26 

36 
23 

38 
18 

39 
26 

30 
13 

26 
2 

24 
6 

27 
-  3 

36 

24 

39 

31 

38   25 
15-3 

37 
13 

38 
30 

50 
33 

36 

17 

29 
9 

34 

13 

38 
30 

58 
32 

65 
35 

55 
23 

35 
15 

49   44 
21   19 

39.8 
19.8 

LANDISVILLE 

MAX 

MIN 

36 
21 

49 
24 

45 
29 

42 
30 

41 
21 

40 
22 

35 
27 

36 

24 

33 

20 

33 
26 

37 

14 

22 

12 

25 

9 

22 
3 

28 

5 

32 
28 

39   22 

20    0 

27 
2 

36 
20 

48 
31 

43 
18 

24 

11 

27 

16 

34 

27 

37 
32 

60 
34 

56 
23 

34 
19 

30   42 
19   16 

36.3 
19.4 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

32 

8 

40 
11 

46 
21 

42 
22 

38 
22 

28 

18 

29 
12 

36 

5 

30 

8 

40 
11 

21 

6 

20 

5 

IB 
0 

21 

0 

29 

5 

35 
25 

37    9 
0  -  B 

29 

.-  5 

39 
26 

51 
34 

45 

7 

14 
-  2 

33 

-  1 

38 
18 

44 
30 

56 
33 

54 
12 

21 
0 

28   36 

5   14 

33.5 
11.1 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

46 
18 

46 
25 

40 
30 

42 
26 

42 
20 

34 
26 

35 
25 

32 

20 

29 

17 

37 
20 

28 
12 

27 
5 

24 

7 

24 

4 

37 
23 

41 
29 

37   30 
10-2 

34 
16 

37 
30 

44 
29 

31 
16 

25 

7 

32 
12 

36 
29 

51 
32 

56 
38 

44 
20 

34 
IB 

45   36 
25   11 

36.5 
19.3 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

33 
20 

48 
17 

50 
21 

45 
32 

41 
18 

32 
22 

3S 
25 

37 
21 

33 

18 

41 
21 

37 
11 

21 

7 

24 
12 

27 
8 

23 

6 

34 

20 

43   22 
19    0 

25 

0 

29 

13 

35 
27 

40 
17 

21 
6 

29 
6 

38 
21 

37 
28 

54 

33 

64 
21 

35 

IB 

35   44 
19   15 

35.9 
15.9 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX  1 
MIN 

38 
19 

48 
23 

43 
27 

28 
25 

27 
24 

27 
23 

27 

24 

26 

17 

43 
22 

34 
13 

28 

1 

20 
15 

21 

7 

30 
6 

33 
29 

33 

28 

28   32 

9-7 

37 
30 

63 
37 

60 
16 

17 
10 

34 
8 

45 
24 

40 
35 

51 
35 

50 
26 

25 

12 

30 

4 

30 
14 

34.3 
18.4 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

43 
18 

49 
20 

43 
30 

39 
27 

33 
26 

36 
25 

35 
24 

30 
13 

31 
18 

35 

IB 

20 
10 

23 

7 

26 

1 

20 
4 

32 
20 

3B 
29 

33   28 
12-3 

30 
16 

38 
28 

42 
26 

26 

14 

28 
2 

38 

11 

35 
28 

44 
32 

61 

37 

37 
19 

36 
10 

42   28 

27   17 

34.8 
IB. 3 

MADERA 

MAX 
MIN 

35 
11 

41 
16 

50 
16 

40 
28 

28 

17 

31 
17 

30 
23 

30 
8 

30 
8 

43 
29 

29 
13 

24 
13 

19 
6 

21 
6 

35 
9 

38 
32 

35   18 

11-4 

29 

-  3 

38 
24 

51 
33 

38 

17 

21 

4 

29 

4 

41 
13 

39 
33 

60 
37 

69 
17 

29 

17 

36   38 
9   14 

35.0 
15.4 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

47 
26 

49 
•31 

52 
36 

45 
31 

43 
25 

38 
30 

41 
29 

36 
24 

44- 
22 

42 

20 

22 

15 

32 

IB 

27 
14 

31 
13 

38 
31 

39 
33 

38   26 
12   10 

39 
22 

52 
34 

55 
30 

30 
IS 

27 
13 

34 
24 

37 
33 

64 
36 

59 
39 

39 
21 

33 
IB 

40   35 
26   23 

39.5 
24.4 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

43 
25 

51 
22 

42 
28 

29 
23 

30 
21 

27 
22 

29 
24 

30 
17 

44 
21 

44 
16 

19 
10 

22 

U 

18 
10 

23 

12 

35 
23 

37 
30 

31   26 

.  4    0 

35 
16 

62 
29 

51 
24 

24 
9 

30 
3 

37 
21 

43 
31 

64 

38 

50 
23 

29 

17 

33 
14 

39   26 
20   13 

35.5 
18.6 

MAUCH  CHUNK 

MAX 
MIN 

47 
17 

46 
25 

48 
30 

42 
27 

34 
21 

34 
29 

38 
24 

35 

15 

29 

14 

35 
20 

20 
11 

27 
16 

25 

6 

26 

4 

42 
19 

42 
30 

38   21 
12-7 

32 
12 

39 
31 

42 
28 

29 

16 

29 

7 

30 
8 

38 
26 

53 
34 

52 
38 

52 
12 

38 
12 

43   40 
22   15 

37.0 
18.6 

MEAOVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

35 
16 

40 
22 

50 
30 

34 
24 

29 
24 

28 
21 

27 

24 

27 

0 

35 
3 

46 
19 

20 

7 

33 
14 

18 
9 

21 

7 

33 
17 

34 
30 

32   16 

8-4 

36 
5 

47 
31 

55 
25 

25 

10 

22 

7 

35 

9 

60 
27 

50 
34 

53 

41 

52 

15 

25 

3 

35   32 
15   14 

34.7 
16.4 

MERCER 

MAX 
MIN 

42 
15 

52 

21 

45 
25 

33 
23 

28 
22 

30 
23 

29 

23 

27 
3 

45 
19 

33 
14 

34 
9 

25 
12 

22 

4 

31 
8 

36 
29 

35 
27 

34   36 
22    7 

46 
32 

62 

27 

53 

10 

32 

16 

35 

7 

51 
23 

42 
33 

53 
35 

54 
27 

29 

16 

30 
6 

35   25 

16   10 

37.2 
18.1 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
HIN 

49 
23 

47 
26 

45 
30 

39 
25 

35 
28 

35 

22 

37 
30 

31 
24 

31 
23 

38 
18 

21 

16 

26 

5 

24 

15 

27 
10 

36 
27 

38 
32 

37 
8 

27 
3 

36 
19 

36 
33 

42 
27 

27 

16 

25 
12 

34 
12 

36 

33 

59 
34 

62 
36 

34 
26 

35 
21 

48 
28 

29 
18 

36.3 
21.9 
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Table  S  ■  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
JANUARY  195* 

* 

Day 

Of  Month 

i 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 

MIN 

45 
26 

53 

24 

46 
26 

30 
26 

31 
24 

31 
22 

33 
25 

31 
16 

49 
26 

39 
19 

31 
15 

26 
13 

21 

5 

36 
9 

37 
32 

37 

30 

31 
6 

40 
4 

40 
29 

59 
36 

57 
19 

34 

14 

36 
9 

51 
21 

43 
38 

57 
37 

56 
24 

38 
17 

35 

14 

36 
19 

27 

15 

39.3 

20.6 

MONTROSE  3  E 

MAX 

MIN 

27 

36 

15 

38 
17 

11 

23 

17 

32 

17 

28 

12 

25 

8 

16 

6 

34 
15 

21 

2 

16 

4 

17 

-  1 

18 
-  1 

21 

5 

32 
20 

32 

3 

10 
-  6 

21 

36 

20 

46 
34 

35 

4 

10 
-  1 

23 

-  1 

30 

35 
25 

45 
34 

55 

10 

15 
2 

29 
2 

36 

12 

28.3 

10.0 

MOROANTOWN 

MAX 
MIN 

47 
20 

45 
28 

47 
35 

40 
22 

36 

18 

35 
20 

35 
25 

29 
18 

37 
17 

36 
16 

20 
11 

23 
6 

23 

4 

25 

3 

39 
21 

40 
30 

34 

2 

25 

-  4 

41 
18 

54 
31 

50 
24 

25 

15 

27 
9 

33 

14 

38 
29 

57 
36 

62 

35 

36 
20 

34 
14 

45 
26 

26 
16 

37.0 
18.6 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

48 
22 

46 
24 

47 
32 

40 
22 

39 
22 

35 
26 

35 
29 

30 
18 

32 

20 

33 

16 

22 

13 

26 
11 

24 

8 

25 
2 

39 
25 

41 
35 

35 
18 

25 

-  3 

36 
16 

46 
31 

48 
26 

27 

16 

26 

15 

32 

11 

38 
30 

66 
33 

63 
36 

37 
21 

34 
18 

47 
21 

30 
12 

37.0 
20.2 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 
MIN 

36 
8 

36 
IS 

42 
26 

37 
20 

26 
14 

29 
21 

25 

18 

21 

8 

31 
6 

36 
13 

17 
6 

17 
10 

12 

1 

18 
-  2 

33 
15 

33 

24 

30 

1 

15 
-10 

37 
11 

47 
30 

49 
22 

22 

11 

22 

3 

26 

7 

38 
23 

63 
32 

63 
41 

44 
9 

29 
5 

37 

19 

28 

10 

31.8 
13.5 

MUHLEN8URG  1  SE 

MAX 
MIN 

44 
12 

48 
20 

43 
32 

40 
24 

34 
20 

32 
24 

33 

21 

28 
9 

26 
9 

30 
15 

18 

4 

22 

9 

21 
-  2 

20 
5 

37 

17 

36 
26 

37 
4 

19 
-  6 

32 
12 

47 
30 

44 
14 

17 
10 

30 
10 

32 

10 

47 
31 

58 
43 

47 
13 

30 
6 

41 
20 

31 
12 

34.2 
15.0 

NEFFS  MILLS  *  NE 

MAX 
MIN 

40 
12 

43 
13 

50 
22 

44 
27 

42 
13 

31 
25 

33 

24 

33 
15 

33 

14 

42 
25 

34 
11 

23 

14 

22 

10 

24 

-  1 

26 

10 

33 
14 

39 

14 

26 

-10 

27 
4 

31 
20 

47 
29 

42 
16 

20 
-  1 

28 
5 

36 
21 

37 
30 

57 
35 

63 
20 

32 
6 

33 

18 

38 
12 

35.6 
15.1 

NEUBURG  3  W 

MAX 
MIN 

35 
26 

43 
29 

36 

30 

42 
28 

36 
25 

35 
26 

34 
25 

35 
20 

34 
21 

33 

20 

24 
12 

20 
10 

28 

10 

24 
6 

3D 
21 

32 

20 

28 

10 

26 

0 

38 
17 

37 
33 

45 
26 

26 

17 

28 
3 

29 

19 

39 
27 

60 
33 

63 
33 

37 
21 

34 
19 

44 
27 

29 
15 

35.0 
20.3 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

44 
23 

54 
20 

50 
28 

30 
27 

30 

25 

30 

24 

31 
25 

30 
8 

49 
21 

46 

21 

34 

10 

27 

14 

21 

3 

31 
11 

37 
30 

36 

30 

31 
12 

37 
0 

41 
32 

58 
27 

55 

23 

32 
14 

38 
8 

52 
23 

50 
35 

65 
39 

56 

34 

34 
19 

32 

11 

36 
30 

31 

13 

39.4 
20.6 

NEWELL 

MAX 

MIN 

46 
29 

51 
24 

55 
37 

38 
27 

30 
24 

29 
25 

30 
27 

31 
25 

47 
25 

45 
30 

30 
20 

26 
18 

19 
13 

28 
13 

36 
28 

37 
34 

35 
16 

25 
6 

42 
26 

45 

34 

62 

31 

32 

23 

32 

16 

50 
21 

56 

41 

60 
39 

62 
53 

66 
23 

33 
18 

40 
29 

41 
16 

40.4 
25.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

33 
20 

48 
22 

49 
22 

46 
32 

41 
19 

31 
19 

35 
27 

35 
24 

31 
20 

35 
23 

36 
12 

20 

4 

25 

4 

25 

4 

25 

5 

35 
25 

39 
22 

23 
1 

26 
2 

35 
15 

37 
34 

40 
16 

21 
9 

26 
9 

34 
20 

37 
31 

56 
36 

69 
25 

35 
18 

46 
19 

30 
10 

35.6 
18.2 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

48 
20 

55 
18 

48 
28 

30 
22 

34 
18 

30 

24 

32 
26 

32 

15 

51 
25 

43 

16 

31 
18 

25 

12 

23 
2 

34 

2 

40 
33 

38 
30 

32 

3 

44 

4 

41 
24 

61 

36 

54 
26 

28 

12 

38 
8 

56 
22 

62 

41 

60 
36 

63 
23 

30 
13 

37 
12 

42 
18 

29 
13 

40.7 
19.5 

NORRISTOWN 

MAX 

MIN 

SO 
25 

50 
29 

49 
35 

42 
29 

42 

24 

36 

29 

39 

25 

34 
21 

43 
22 

39 
18 

21 

14 

31 
15 

23 

10 

34 
4 

41 
27 

39 
32 

38 
8 

26 

1 

41 
14 

57 
34 

56 

31 

31 

18 

31 
12 

35 
23 

42 
33 

60 
36 

66 
38 

38 

20 

38 
16 

44 
27 

32 

21 

40.2 
22.3 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

45 

19 

43 
26 

46 
30 

36 
23 

36 
20 

34 
26 

36 
27 

26 

17 

31 
17 

34 

15 

19 
11 

26 
12 

23 

8 

24 
0 

38 
24 

38 

30 

36 

0 

21 

-  9 

31 
14 

49 
31 

42 
23 

23 
15 

26 

7 

31 
9 

40 
31 

49 
36 

49 
33 

33 
16 

33 
14 

44 
20 

26 

14 

34.6 
18.0 

PARK  PLACE  WB 

MAX 

MIN 

27 

13 

40 
21 

38 
22 

40 
21 

28 

17 

26 
17 

25 

18 

28 
12 

20 
10 

38 
12 

30 

5 

13 
8 

18 

3 

17 

3 

25 

7 

33 
25 

31 
9 

9 

-  1 

34 
0 

37 
29 

46 
31 

47 
8 

13 

1 

23 

1 

30 
16 

39 
29 

49 
35 

48 

11 

21 

7 

29 

8 

37 
9 

30.3 
13.1 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

50 
28 

52 

34 

52 

38 

44 
31 

43 
28 

37 

28 

38 
28 

35 
25 

49 
22 

50 
20 

23 

15 

30 
18 

25 

14 

32 

14 

41 
30 

40 
32 

40 
15 

27 
12 

41 
25 

59 
37 

68 
32 

32 
20 

31 
14 

38 
25 

40 
33 

55 

37 

62 
40 

36 
23 

36 
17 

45 
28 

32 

24 

41.1 
25  .4 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

50 
25 

50 
28 

52 
34 

41 
28 

43 
26 

37 

29 

39 
26 

34 
24 

49 
22 

42 
20 

22 
16 

28 
16 

24 

10 

32 

5 

39 
27 

38 
33 

38 

10 

26 

5 

42 
20 

56 
35 

53 

31 

31 

19 

29 

14 

35 
26 

39 
33 

56 

35 

63 

40 

40 
22 

34 
17 

45 
26 

31 
22 

39.9 
23.4 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

49 
28 

51 
36 

52 
35 

43 
33 

45 
31 

38 

31 

39 
29 

33 

27 

47 
24 

44 
20 

23 
18 

29 
19 

24 

14 

32 
17 

39 
29 

39 
34 

37 
15 

26 
13 

43 
28 

55 
36 

53 

31 

31 
16 

26 

14 

34 
25 

39 
33 

54 
36 

60 
37 

33 
21 

35 

19 

45 
29 

32 
23 

39.7 
25.9 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

49 
22 

49 
27 

48 
31 

47 
32 

40 
24 

42 
33 

39 
28 

38 
25 

44 
21 

40 
32 

34 
15 

29 

19 

25 
12 

31 
5 

41 
27 

36 
32 

38 

16 

26 

0 

40 
11 

49 
33 

55 

41 

41 
21 

29 
14 

35 

24 

42 
32 

54 

35 

60 
50 

59 
29 

35 
12 

44 
24 

46 
23 

41.5 
24.3 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

50 
27 

52 
35 

51 
39 

43 
32 

43 
28 

37 
29 

39 
29 

35 
26 

49 
22 

49 

19 

23 
16 

29 
16 

24 

14 

32 
15 

42 
30 

40 
33 

39 
14 

28 

13 

42 
25 

59 
36 

57 
32 

32 

20 

30 
15 

37 

27 

40 
34 

56 

38 

62 

40 

40 
22 

35 

18 

46 
29 

33 

23 

41.1 
25.7 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
12 

44 
15 

40 
26 

26 
12 

25 

13 

26 
20 

25 

20 

24 
9 

41 
16 

36 

10 

17 

8 

18 

7 

17 
3 

31 
10 

33 
28 

33 
26 

27 

-  1 

21 
-12 

38 
16 

!1 
35 

50 
17 

17 
3 

24 

-  1 

32 
16 

38 
26 

54 
38 

57 
22 

25 

11 

29 

4 

35 

14 

20 
10 

32.0 
14.1 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

48 
19 

48 
24 

47 
26 

46 
29 

41 
20 

41 
31 

37 
26 

37 

24 

40 
17 

39 
28 

30 
13 

29 
6 

26 

3 

30 
-  8 

42 
20 

39 
32 

39 

17 

28 
-10 

39 
8 

40 
16 

53 

35 

35 

19 

29 
10 

34 
21 

42 
31 

60 
34 

63 

39 

58 
23 

36 

14 

47 
20 

44 
20 

40.9 
19.6 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

24 

10 

37 
18 

37 
24 

40 
19 

24 

16 

30 
21 

24 
16 

25 

6 

18 
8 

34 
14 

25 

4 

IS 

9 

16 

-  1 

12 
3 

24 
9 

33 
24 

31 

1 

4 
-  4 

34 

4 

38 
20 

47 
33 

33 

7 

15 
2 

20 
7 

30 
18 

36 
27 

49 
36 

49 
8 

16 

3 

29 

8 

35 

8 

28.5 
12.2 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

47 
29 

52 
26 

45 
27 

27 
25 

28 
25 

29 
23 

31 
24 

29 

14 

46 
29 

35 
18 

32 

16 

24 
10 

19 

7 

35 

11 

35 

33 

37 
29 

29 

6 

39 

5 

43 

31 

60 
42 

53 

20 

26 

16 

36 
9 

51 
26 

43 
36 

56 

41 

58 
21 

29 

15 

33 

15 

38 
20 

28 

14 

37.8 
21.4 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

47 
33 

55 
28 

51 
29 

32 

27 

31 
26 

31 
27 

34 
28 

31 
21 

50 
29 

40 
22 

31 
21 

27 
16 

22 

11 

37 

16 

39 
36 

39 
33 

33 
13 

43 

11 

48 
36 

63 
41 

55 

24 

28 
18 

39 
12 

56 
26 

60 
40 

61 
60 

61 
23 

31 
22 

35 

20 

40 
22 

29 
17 

40.9 
25.1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

27 
6 

35 

6 

38 
8 

37 
19 

25 

15 

28 
17 

28 
17 

22 

:o 

17 
3 

32 

9 

21 
3 

21 
8 

20 

-  3 

12 
-12 

24 

-10 

32 

14 

35 
2 

5 
-16 

23 
-  5 

30 
22 

47 
29 

35 
5 

14 
-  3 

21 

-  3 

28 

14 

38 
26 

47 
35 

54 
9 

12 

1 

31 
3 

36 
12 

28.2 
7.8 

PORT   CLINTON  I  S 

MAX 
MIN 

30 
27 

45 
27 

45 
25 

44 
29 

36 

19 

36 
20 

32 
25 

34 
20 

28 
16 

30 
20 

36 
14 

20 
14 

24 

10 

20 
-  2 

30 
0 

34 
26 

40 
22 

25 
-  8 

20 
-  8 

35 

20 

50 
33 

45 
18 

20 
10 

26 
12 

26 
16 

40 
29 

46 
32 

55 

20 

32 
16 

30 
18 

3S 

20 

34.0 
17.4 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

MIN 

34 
IB 

41 
19 

50 
21 

42 
23 

28 
17 

30 
17 

30 
21 

30 
6 

35 

5 

45 
26 

28 
13 

26 
13 

20 

5 

21 

5 

34 
14 

35 

31 

35 

9 

IB 
-  4 

38 

2 

40 
29 

59 
32 

35 

12 

24 
5 

35 

5 

49 
21 

50 
34 

56 

46 

59 

16 

28 
6 

36 
9 

36 
11 

36.4 
15.8 

OUAKERTOWN 

MAX 
MIN 

46 
18 

44 
22 

46 
22 

45 
27 

36 
16 

35 
29 

35 

24 

34 
18 

35 

16 

37 
25 

27 
9 

27 
9 

21 

6 

26 

-10 

39 
24 

38 
26 

37 
9 

22 

-14 

36 

7 

44 
28 

49 
32 

34 
16 

25 

6 

33 
10 

39 

18 

53 

32 

59 
38 

55 

20 

32 

12 

43 
22 

40 
16 

37.9 
17.3 

READING  WB  CITY 

MAX 

MIN 

48 
25 

48 
33 

45 
33 

41 
29 

39 
26 

36 
29 

37 
29 

31 
23 

33 

21 

38 
IS 

22 

15 

28 
15 

26 
13 

28 

7 

39 
28 

41 
32 

36 
10 

25 

3 

37 
20 

54 
33 

49 
26 

28 
16 

27 

11 

34 
16 

40 
32 

60 
37 

65 
38 

38 
23 

36 

19 

47 
28 

30 
21 

38.2 
23.0 

RIDGWAY 

MAX 
MIN 

37 
11 

50 
15 

46 

28 

30 
25 

33 
26 

35 

19 

30 
22 

29 
3 

43 
20 

44 
16 

27 
6 

22 

9 

24 

5 

30 

4 

35 
29 

35 
28 

35 

5 

36 

-10 

40 
33 

56 
34 

54 
21 

26 
11 

32 

4 

48 
18 

37 
34 

63 

34 

66 
32 

34 
13 

32 

0 

35 

18 

25 

11 

37.1 
17.0 

SALINA  3  W 

MAX 

MIN 

44 
23 

51 
19 

48 

30 

32 

24 

29 

19 

29 

21 

30 
23 

29 

7 

48 
22 

43 
20 

27 
15 

25 

13 

20 

6 

33 

5 

47 
31 

37 
28 

31 

10 

41 

-  4 

40 
22 

61 
33 

58 
29 

28 
19 

37 
6 

54 
20 

47 
35 

59 
36 

59 
29 

32 

18 

34 
6 

37 
27 

30 
12 

39.4 
19.5 

SCRANTON  W8  CITY 

MAX 
MIN 

43 
18 

44 
23 

42 

27 

26 
24 

37 
22 

32 
26 

30 
20 

22 

13 

33 
15 

33 
9 

22 

6 

22 

10 

17 
6 

25 
5 

36 
25 

36 

30 

34 

1 

22 

-  6 

37 
21 

49 
37 

45 
16 

17 
9 

29 

7 

34 
16 

37 

31 

51 
37 

59 
37 

37 
13 

30 
10 

40 
22 

25 

17 

33.8 
17.7 

SELINS6R0VE  CAA  AP 

MAX 

MIN 

46 

17 

46 
20 

43 
29 

36 

21 

33 
23 

34 
25 

35 
27 

30 

19 

30 

19 

36 
11 

19 

10 

24 
3 

22 

-  1 

22 

2 

32 
22 

38 
30 

34 
-  6 

24 
-  9 

31 

14 

40 
31 

40 
20 

20 
9 

24 

4 

33 
9 

36 
29 

52 

33 

58 
32 

33 

19 

34 
■13 

42 
23 

29 

13 

34.0 
16.5 

SMIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

50 
25 

53 
23 

49 
28 

41 
30 

34 
19 

34 
28 

37 
27 

34 
22 

30 
22 

45 
28 

28 
11 

^? 

23 
13 

21 
9 

35 
19 

43 
30 

39 

16 

28 
3 

40 
17 

34 

30 

47 
33 

36 
18 

29 
8 

32 

17 

38 
27 

59 
32 

66 

38 

41 
25 

36 

20 

48 
26 

40 
17 

38.5 
21.9 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

43 

21 

51 
24 

45 
27 

29 

25 

28 
22 

28 
22 

30 
22 

28 

7 

46 
19 

39 
16 

33 

12 

27 
12 

20 

4 

31 

14 

35 

30 

34 
27 

27 

7 

39 
-  3 

40 
32 

54 
38 

52 

21 

23 

11 

35 

7 

51 
21 

45 
34 

52 

36 

55 

27 

29 
17 

30 
10 

35 

20 

27 
10 

36.8 
19.1 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

43 
22 

52 
16 

43 
27 

32 
22 

33 
13 

32 

21 

26 
20 

37 
15 

45 
16 

42 
20 

29 
13 

25 
9 

19 
5 

33 

-  4 

42 
32 

36 
28 

30 
10 

40 
-14 

43 
16 

56 
32 

53 

29 

32 

17 

32 

2 

48 
12 

44 
30 

63 
38 

58 
30 

31 
16 

32 

4 

38 
24 

28 
11 

38.6 
17.1 

SPRINGS  1  5W 

MAX 
MIN 

42 

23 

49 
20 

43 
27 

31 
18 

34 
18 

25 

19 

25 

19 

37 

16 

47 
20 

42 

18 

28 
14 

19 
8 

15 
5 

37 
-  1 

37 
32 

34 
26 

27 

0 

45 
-11 

46 
34 

57 
32 

52 

28 

29 

11 

27 

6 

40 
11 

43 
25 

62 

34 

57 
26 

36 

14 

29 

9 

35 

20 

29 

10 

37.4 
17.2 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

41 
22 

47 
26 

44 
30 

31 
21 

31 
21 

30 
24 

30 
24 

29 

15 

43 
21 

43 
12 

20 
9 

20 
12 

21 

10 

23 

12 

35 
23 

38 

30 

30 
6 

26 
2 

31 
22 

49 
30 

46 
19 

19 
8 

27 

4 

35 
22 

39 
30 

58 
34 

59 
25 

29 
18 

31 
15 

37 
18 

24 
15 

34.4 
18.7 

B««  r«f«r*DC«  I 
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Tabid  5  -  Continuod 

DAILY 

T] 

Eay 

[PE 

:rj 

IT 

UR 

ES 

PENNSYLVANIA 
JANUARY  1954 

Day 

Of  Month 

1 

StoMon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

STROUDSBURG 

MAX 

MIN 

35 

16 

47 
22 

44 
22 

45 
26 

39 
18 

35 

20 

35 

21 

35 
13 

31 

14 

33 

18 

34 
9 

10 

28 
6 

23 

-  7 

26 

-  5 

44 
26 

30   17 
12  -12 

24 

-  9 

32 

18 

48 

31 

44 
17 

21 

6 

28 

5 

31 
14 

40 
28 

52 

35 

50 
18 

29 

7 

36 

10 

44 
11 

35.3 
13>5 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

27 
12 

33 

21 

42 
22 

36 
22 

33 

20 

26 

19 

27 

17 

26 

7 

24 

6 

39 
15 

26 

5 

16 
6 

15 
2 

17 
6 

27 

8 

27 
25 

31   14 
6-2 

29 

r-    2 

36 
27 

49 
32 

38 
8 

12 
-  2 

24 

-  1 

32 
16 

37 
31 

49 
36 

58 

11 

25 

7 

28 
6 

32 

8 

30.2 
12.7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

35 
16 

40 
18 

50 
20 

40 
25 

27 
24 

31 
21 

28 
20 

27 
8 

32 

8 

45 
20 

29 

6 

32 
6 

25 

10 

20 
3 

34 
10 

35 

28 

34   16 

8-7 

37 
-  1 

40 
31 

56 

30 

31 
10 

24 

4 

34 
3 

50 
19 

45 
38 

55 

43 

54 
13 

26 

0 

34 

4 

35.5 

14.6 

TITUSVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

37 
15 

48 
22 

47 
26 

27 
23 

30 
23 

27 
19 

26 

20 

25 

8 

44 
20 

39 
13 

31 
5 

27 

10 

19 
8 

28 
8 

33 

27 

31 
26 

27   32 

6-1 

38 

30 

66 

34 

52 

17 

20 
8 

32 

3 

49 
20 

47 
32 

51 
33 

52 
29 

30 
10 

28 

0 

34 
18 

22 

11 

35.1 
16.8 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

43 
12 

47 
16 

43 
27 

29 
25 

33 
22 

33 
23 

34 
22 

25 
11 

35 
11 

35 
11 

18 

7 

23 
10 

24 

-  1 

26 

-  1 

36 
23 

37 
29 

34   24 
-  2  -12 

35 
21 

50 
33 

49 

17 

18 
9 

28 

3 

36 

17 

37 
28 

55 

32 

48 
37 

41 
14 

28 
6 

42 
23 

28 
17 

34.6 
15.8 

UNIONTOWN 

MAX 

MIN 

62 
31 

56 
22 

52 
33 

34 
25 

32 

21 

30 
23 

32 
26 

34 
23 

51 
25 

45 
21 

28 
19 

26 

15 

21 

9 

36 
6 

41 
31 

41 
32 

32   45 
6    0 

49 
28 

66 

40 

56 
29 

30 
19 

42 
13 

57 
24 

49 
42 

65 

49 

63 

30 

34 
20 

35 

15 

45 

28 

33 

18 

42.3 
23.3 

UPPER  DARBY 

MAX 

MIN 

49 

21 

50 
26 

51 
30 

42 
28 

42 
22 

40 
28 

39 
25 

33 
23 

44 
20 

42 
22 

27 

11 

28 
18 

26 

8 

31 

4 

41 
24 

38 
30 

38   25 
11    2 

46 
16 

53 

33 

55 

31 

34 

17 

30 
11 

34 
21 

41 
22 

54 
34 

50 
39 

50 
20 

37 
15 

47 
17 

44 
18 

40.6 
20.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

40 
17 

49 
19 

45 
28 

28 

24 

34 
24 

30 
20 

28 

23 

28 

9 

44 
22 

37 
11 

30 
5 

25 
9 

22 

9 

30 
10 

35 

30 

35 
29 

29   35 

0    3 

40 
32 

53 
40 

53 
13 

23 

10 

35 

4 

49 
20 

40 
34 

50 
34 

54 
30 

30 
13 

31 
3 

35 
16 

24 

13 

36.2 
17.9 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

50 
26 

54 
18 

50 
32 

36 
27 

30 
20 

30 
19 

33 
26 

37 
19 

52 
21 

48 
22 

33 
14 

24 
6 

20 

4 

35 
0 

37 
32 

37 
34 

34   46 
9-5 

40 
21 

63 
32 

60 
29 

29 
19 

41 
10 

66 
17 

48 
38 

64 

40 

60 

33 

34 
20 

34 
13 

43 
24 

34 
15 

41.6 
20.5 

WELLSeORO  3  S 

MAX 
MIN 

24 

13 

35 
18 

42 
21 

38 
21 

26 

19 

27 
21 

25 

18 

28 

6 

23 

6 

37 

17 

21 
3 

18 

5 

17 

1 

16 
2 

28 

10 

35 
25 

36    8 
1  -  1 

24 

0 

36 

24 

50 
33 

33 

5 

10 
0 

25 

0 

32 
16 

37 
26 

49 
36 

57 
11 

20 

6 

32 

10 

32 
11 

29.7 
12.4 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

51 
16 

48 
18 

46 
24 

42 
31 

38 
18 

34 
28 

37 
26 

34 
18 

31 
17 

38 
23 

28 

14 

25 
-  7 

24 
3 

24 

-  4 

38 
22 

40 
31 

37   26 
18-4 

43 
14 

38 
32 

42 

34 

36 
18 

27 
9 

33 

10 

38 

30 

58 
32 

63 
37 

50 
25 

36 

17 

48 
23 

39 
16 

38.5 
19.0 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

48 
21 

48 
28 

49 
36 

42 
29 

40 
25 

39 

30 

37 
26 

32 
24 

42 
21 

40 
25 

25 

13 

28 
15 

24 

6 

30 
6 

39 
25 

38 
32 

37   27 
14    2 

42 
20 

53 
33 

53 

32 

32 

18 

27 
10 

33 
22 

40 

31 

57 
35 

62 

43 

57 
21 

37 
16 

47 
23 

38 

19 

40.1 
22.6 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

44 
15 

45 
20 

43 
32 

34 
26 

34 
25 

33 
26 

36 
26 

29 

15 

30 
16 

31 

11 

20 
11 

25 

8 

24 
6 

25 
6 

33 
22 

38 

30 

33   24 

1-6 

34 
19 

42 

31 

41 
19 

19 
9 

27 
6 

32 

14 

35 
29 

47 
33 

57 
32 

32 

18 

32 

12 

42 
22 

29 

18 

33.9 
17.8 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

52 

21 

51 
23 

46 
29 

43 
32 

40 
20 

36 

30 

38 
27 

36 
21 

37 
20 

39 
27 

29 

16 

26 

1 

25 

-  1 

29 
0 

38 
26 

42 
32 

38   29 

19  -  1 

42 
18 

47 
32 

45 
35 

38 
19 

28 

11 

34 

14 

39 
30 

64 
35 

68 
42 

60 
26 

39 

19 

49 
27 

43 
18 

41.0 
21.5 

•••  r*f«i«ac«  I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSTLVANIA 
JANUARY  1954 


Stabon 

Day  oi  montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

: 

: 

; 

: 

1 

5 

: 

- 

; 

1 

-_ 

9 

: 

: 

- 

1 

8 

-_ 

" 

_ 

1 

-_ 

-_ 

-_ 

- 

I 

2 

3 

; 

; 

1 

ALLKNTOWN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

.1 
T 

T 

T 

.4 

T 

1.9 

T 

5.9 

7 
.8 

T 
7 
.6 

6 
.6 

1.4 
5 
.5 

.3 

6 

.6 

2.9 
7 
.9 

T 
5 
.8 

5 
.7 

4 
.6 

4 
.6 

3 
.6 

2 
.4 

2 
.4 

T 
2 
.3 

2 
.3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.5 
4 

T 
2 

1 

T 

.5 

1 

4.5 
5 

1.0 

4 

4 

4.0 
8 

T 
6 

5 

.5 
5 

5 

4 

3 

.5 
T 

T 

ARTEldAS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

1.0 

5.0 

- 

- 

2.5 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ATOCA  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.3 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
T 

1.0 

T 

4.0 
3 

2.0 
5 

6 

T 
6 

T 
6 

4.0 
10 

T 
6 

6 

6 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

BEAVERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

3.3 
3 

3 

2 

2 

T 

1 

2.5 
3 

2.1 
5 

T 
5 

5 

1.2 

7 

1.4 
8 

T 
6 

6 

6 

6 

3 

2 

2 

2 

T 
2 

1 

T 
T 

T 

BELLETONTE  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

3.5 
4 

2.0 
6 

6 

5 

9 

4.0 
8 

T 

T 

5 

T 
4 

T 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.7 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.5 

3 

T 
3 

3 

T 
3 

.4 
3 

3.5 
3 

3 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
6 

4 

4 

4 

.5 
5 

1.3 
6 

1.3 
7 

7 

5 

5 

5 

1.7 

7 

2.6 
9 

T 
9 

T 
8 

3.6 
12 

1.3 
13 

13 

11 

9 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

1 

1.7 
3 

3 

2.0 
5 

.6 
5 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 

2.1 

.5 
3 

.4 

2 

T 
2 

T 
2 

T 

.4 

T 

T 
T 

1.7 

2 

.4 

2 

.5 
3 

2 

,1 
2 

1 

T 

.4 

.3 

1 

T 

.9 

1 

.2 

1 

BURGETTSTOTO  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
2 

.4 
3 

_ 

- 

- 

- 

- 

2.0 

2 

4.0 
2 

- 

- 

- 

_ 

- 

. 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

1.0 

_ 

T 

_ 

T 

BURNT  CABINS  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

2 

2 

T 

4.0 

4 

4.0 
8 

8 

8 

2.0 
10 

7 

4 

4 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

BUTLER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

.5 
4 

3 

1 

.5 

1 

.5 

1 

1 

4.0 
4 

1 

1.0 
2 

2 

1 

.5 

1 

CANTON  1  tn 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.9 
2 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

T 

1 

1.6 
2 

T 
2 

2 

.3 
2 

4.6 
5 

1.1 
5 

5 

5 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

1 

_ 

_ 

_ 

1.0 

1 

7.0 

7 

7 

7 

1.0 
8 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

T 

T 

CHAjmERSBURG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

T 
T 

3.5 
4 

3.5 
6 

5 

4 

1.9 
6 

4 

3 

T 
3 

3 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

CLARION  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

T 

T 
T 

T 

2.5 
3 

T 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

.5 

1 

1 

2.0 
3 

2 

1.0 

2 

2 

2 

T 

1.0 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

SNOWFALL 
SN  ON  GN"D 

T 
T 

2.5 
2 

.5 
3 

3 

T 

1.0 

1 

1 

1.0 
2 

1.0 
3 

1.0 
4 

4 

4 

2 

T 

T 
T 

T 

COATESVILLE  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

.3 
9 

8 

7 

3.0 
9 

6 

5 

5 

5 

3 

T 

T 
T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

4.0 
5 

4 

T 

T 
T 

T 

3.5 
3 

2.0 
4 

1.5 
4 

2 

T 

1 

4.0 
4 

4 

T 

1 

T 

T 

.5 

1 

1.5 
2 

.5 
2 

2.0 
3 

1.0 
4 

COUDERSPORT  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

: 

„ 

-_ 

_ 

_ 

_ 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.0 
5 

4 

3 

3 

3.0 
6 

2.0 
6 

5 

5 

1.0 

6 

4.0 
10 

T 
7 

7 

.3 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2.0 

4 

1.5 
5 

4 

5.5 

5 

1.5 
6 

3.0 
9 

.5 
9 

2.0 
10 

4 

T 
3 

3.5 
6 

4 

3 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

EAGLES  HERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
T 

T 

2.7 
3 

.7 
3 

3 

3 

T 
3 

1.3 
4 

1.4 
5 

3.5 
9 

9 

2.0 

7 

2.5 
8 

.5 
8 

8 

8 

6 

3 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

EAST  WATERFORD  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.3 

2 

.4 
2 

2 

2 

2 

7.5 
9 

.8 
9 

.2 

9 

9 

2.6 

11 

.5 
9 

T 
9 

T 
9 

9 

7 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 

T 

EMPORIUH  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

2.0 
2 

.7 
2 

T 
2 

T 

1 

T 

T 

.1 

T 

.1 
T 

T 
T 

1.5 
2 

3.0 
3 

.2 
3 

3 

T 
2 

T 

1 

.2 

T 

.1 
T 

T 

.1 

T 

ETERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

2.0 

2.0 

_ 

_ 

_ 

6.0 
6 

6 

.8 
6 

5 

5.0 
10 

7 

7 

5 

5 

5 

3 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.5 
3 

T 
3 

T 
3 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

1 

2.0 
3 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1.0 
1 

1 

T 
T 

T 
T 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

.5 

1 

T 
2 

1 

.5 

1 

.5 

1 

1 

1.0 
2 

1 

1.0 
2 

2 

2 

T 
T 

1.0 
1 

T 

.2 

T 

.2 

1 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.3 

T 

8.5 
9 

.5 
8 

7 

.5 
8 

1.2 
7 

.8 
6 

6 

5 

5 

3 

T 

T 

T 

GETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

7.0 
7 

T 

7 

T 
6 

6 

2.S 
8 

4 

3 

3 

2 

2 

T 

.6 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

GRATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

1 

T 

T 

T 

5.0 
5 

1.0 

6 

6 

6 

1.0 

7 

3.0 
10 

6 

6 

6 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

1.2 

1 

2.7 
4 

1.0 
3 

3 

_ 

_ 

_ 

1.5 

1 

.7 

1 

2.5 
3 

.5 
2 

T 
2 

2.3 
4 

3 

T 

1 

.3 

T 

1.5 

1 

.6 
2 

T 

1 

.6 
2 

HARRISBURG  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.2 

.3 

1 

T 

4.5 

T 

3.4 

7 
.6 

.1 

7 

.7 

6 
.7 

1.8 
6 
.7 

T 
7 
.9 

.7 

6 

1.2 

T 

5 

1.1 

5 
1.1 

5 
1.0 

4 
1.0 

3 
.7 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HAWLEY  1  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
3 

.4 

3 

2 

2 

T 
2 

4.5 
6 

1.8 
7 

7 

7 

1.2 

7 

5.0 

11 

.5 
11 

11 

10 

10 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

HUNTINGDON  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

1 

1 

1 

3.0 

4 

1.5 
6 

T 

4 

4 

3.0 

7 

1.0 
6 

T 
4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

INDIANA  3  BE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.1 

1 

2.7 

4 

.3 
3 

1 

T 

1.2 

1 

.4 
2 

.6 
2 

2.4 
S 

T 

1 

T 

1 

.8 

1 

1 

T 

.5 

T 

T 

T 

JOHNSTOWN 

SNOWFALL 
S«  ON  GND 

.5 

T 

T 

2.0 
2 

1.5 
4 

T 
2 

1 

T 
T 

4.0 
4 

1.0 
5 

1.0 
6 

T 
6 

3.0 

4 

2 

1.5 
2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

.7 

1 

T 
T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  1 
-  13   - 


Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVAmA 
JANUARY    1954 


Station 

Day  of  montK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANE  1  ICNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
3 

T 
2 

T 
1 

T 

1 

1 

1.8 
2 

1.8 
4 

1.5 
4 

4 

3 

T 
2 

1.0 
3 

1.5 
5 

T 
5 

2.0 
7 

.8 

7 

2.0 
8 

T 
8 

T 
6 

T 
4 

1 

1 

1 

1 

T 

4.5 
4 

4 

2.0 
3 

1.0 
2 

LAMDISVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

8.0 
8 

1.0 
8 

6 

5 

2.0 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

LAVRENCETILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

3 

3 

3 

3 

1 

- 

- 

- 

T 
T 

LEBANON  2  NIT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

T 

.5 

1 

6 

.5 
6 

6 

.7 
6 

1.5 
5 

T 
3 

3 

3 

3 

2 

LETTISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
1 

T 

3.0 
3 

1.0 
4 

T 
3 

3 

2.2 
5 

1.0 
3 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 

T 
T 

T 

LOCK  HAVEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

3.3 
3 

T 
2 

T 
2 

1 

T 

1 

1.7 
3 

1.5 
4 

T 
4 

T 
4 

2.0 

6 

1.0 

7 

.1 
6 

6 

5 

T 
5 

3 

2 

2 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.1 

MEAnviLLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

.8 

1 

2.2 
3 

.2 

2 

2 

T 

T 

3.3 
3 

3.9 
6 

6 

1.1 
6 

4 

3.2 
6 

.1 
4 

4 

2 

T 

2.7 
2 

2 

1.6 
2 

1.8 
3 

KEBCER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

I 

- 

- 

3 

1.8 
4 

.2 
4 

1 

T 

T 

1 

1 

2 

1 

2.0 
3 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

. 

_ 

- 

1 

- 

.5 

1 

T 

■ORTBOSE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

1.3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

.8 
2 

T 
2 

T 
2 

T 

1 

.8 
2 

3.6 

5 

.3 
5 

4 

2.7 
6 

5.8 
11 

1.4 
8 

8 

T 
8 

7 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

Motnrr  pocoko  2  h  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.9 
6 

- 

- 

T 

.8 

4.0 
9 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

_ 

_ 

.1 

_ 

NEW  CASTLE  1  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

. 

- 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

- 

- 

T 

.1 

T 

1.2 

- 

- 

- 

_ 

.1 

_ 

1.3 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

.7 

. 

_ 

_ 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 

1 

.5 

4.0 
4 

.5 
5 

4 

3 

1.5 
4 

.5 
4 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

PAI.imiTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.5 

1 

T 

T 

.2 

2.2 

T 

5.0 

7 

T 
6 

5 

2.0 
4 

.5 
6 

3.5 
10 

8 

7 

T 

7 

T 
6 

4 

3 

3 

T 
3 

3 

2 

T 

T 

T 

PARK  PLACE  IB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 

T 

T 

1.7 

.1 
2 

T 

1 

1 

1 

3.3 

1 

1.5 

4 

.5 

5 

5 

1.2 
5 

4.1 
6 

.5 
10 

10 

9 

8 

7 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.3 

T 

PHILAOKLPBIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

T 

2.6 

7.4 

9 
1.0 

T 
8 
1.0 

7 
.9 

3.0 
6 
.9 

T 
8 
1.1 

T 
5 
1.1 

T 
4 
.8 

3 
.5 

3 
.4 

2 
.4 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

PHILADELPHIA  SHAWONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

9.0 
9 

1,0 
8 

8 

8 

2.0 
10 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

3.5 
5 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

PBILIPSBUBG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

T 
T 

2.3 

.4 
3 

T 
3 

T 
3 

.1 
3 

.3 

T 

1.5 
2 

1.0 
3 

T 
3 

3.8 
3 

T 

7 

1.0 
8 

1.0 
9 

9 

9 

5 

T 

T 

T 

.3 

.3 

1 

T 
T 

.1 

T 

T 

PHOINIXVILLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

4.0 
9 

- 

- 

2.0 
10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

- 

. 

. 

PITTSBUBGH  WB  AP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  WJDIV 

T 

T 

1.7 

.4 

2 

.2 

.1 

2 

.1 

T 
2 
.1 

1 

T 

T 

.8 

T 

T 

1 

2.B 

1 

3 
.3 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

POST  CLINTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

8.0 
8 

1.0 
8 

8 

8 

2.5 
10 

3.5 

12 

10 

10 

8 

7 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

QnAZEBTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

.2 
T 

9.6 
10 

.1 
9 

9 

T 
8 

1.8 
9 

2.3 
10 

9 

9 

8 

7 

4 

3 

3 

T 
3 

2 

1 

T 

T 

RSADIK  WB  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

.7 

T 

7.5 
6 

T 
8 

6 

2.5 
6 

.8 

7 

.8 
7 

T 
5 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

BIOGWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 
3 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

2.0 
3 

1.0 
3 

.5 
3 

3 

.3 
3 

.2 

1 

3.0 
3 

2 

.1 

1 

2.0 
3 

SSLINSGROTE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

2 

T 

1 

1.7 

3.3 

4 

T 
4 

4 

.1 
3 

T 
3 

1.0 
4 

T 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

i 

1 

T 
T 

SOMEHSET  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

T 
T 

. 

.6 

1 

1.2 

1.5 
2 

1 

1.5 

1 

5.8 

4 

.5 

4 

.5 
4 

3.5 

7 

4 

3 

1.4 

4 

1 

T 
T 

T 

T 

.7 

.5 

.3 

SPRMBS  1  9W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.8 

1 

1.5 
2 

1.5 

4 

3 

T 

4.5 
5 

2.0 
6 

1.0 

7 

.4 

7 

1.0 

6 

6 

T 
5 

2.0 

7 

6 

4 

1 

.4 
T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 
T 

TAHASACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 
1 

.2 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 
3 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

.5 

2 

T 
2 

1.2 
3 

2.0 
5 

.7 
5 

5 

5 

T 
4 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

TI0WK8TA  2  BE  DAM 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

.2 

1 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

.8 

1 

.5 
2 

2 

1.3 
3 

1 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

1 

3.0 

3 

2 

1.0 
3 

.5 
3 

TOWANDA 

SNOWFALL 
8H  OH  GND 

.3 

T 

T 

1.2 

1 

.5 
2 

T 
1 

T 

1 

t 

.2 

1 

1.8 
3 

.2 
3 

3 

.2 
3 

3.0 

4 

.7 
4 

4 

T 
3 

T 
3 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

TOWKl  CITT  5  S¥ 

SNOWFALL 
SN  OK  GKD 

- 

- 

- 

- 

.5 

1.5 

T 

_ 

- 

T 

6.0 

T 

- 

1.0 

2.0 

2.0 

- 

_ 

_ 

- 

- 

. 

- 

1 

_ 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

DWioirrow* 

SNOWFALL 
SK  OK  GKD 

2.5 
3 

2.0 
5 

.5 

4 

4 

4.0 
4 

1.0 
5 

1.0 
6 

T 
5 

1.0 
4 

2 

T 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

WAsan 

SKOWFALL 
SK  ON  GND 

1.4 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

1.3 

1 

.8 

2 

.7 
2 

2 

T 

T 

1.2 

1 

2.8 
3 

3 

.6 
3 

.3 

1 

2.8 
3 

2 

2 

T 

T 

2.4 
2 

2 

.7 
2 

.4 
2 

WATRISBORG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
3 

T 
2 

2- 

1 

5.0 
5 

.5 
5 

.5 

5 

4 

.5 
3 

2 

2.0 
3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

WKI.MBOU)  3  S 

SKOWFALL 
SK  OK  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
3 

3 

3 

2 

T 
2 

T 
2 

.5 
3 

3 

.5 
3 

2.0 

5 

T 
5 

5 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 

T 

WIST  cnam 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

7.0 

7 

.5 

7 

T 

7 

.5 

7 

2.5 

7 

T 
5 

4 

4 

3 

2 

.5 

1 

T 

T 

T 

WIUUmFOtT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  gqoiT 

T 

2.0 

1.2 

2 
.1 

T 
1 

1 

T 

1 

T 

1 

2.9 

4 
.3 

.2 

4 
.3 

4 
.3 

1.4 
2 
.2 

.2 

3 

.3 

2.4 
5 

.7 

.2 

3 

.4 

3 
.4 

T 
3 
.4 

3 
.4 

2 
.6 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

.3 

T 

.1 

TORK  3  saw  PDItP  STA 

SKOWFALL 
SN  OR  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.5 

- 

- 

2.0 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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STATION  INDEX 


Station 


ACNETONI*  LOCK  3 
ALBICM 
ALLENS  MRLS 
ALLENTOHN  MB  AP 
ALLENTOtM  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNH 
AUSTINSURG  2  H 
AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  }  HNM 
BARNES 
BEAR  OAt> 
BEAVER  FALLS 
BEAVEBTOWN 

BEECH  CREEK  STATICM 

BELLEFONTE  *  5 

BERWICK 

BETHLEHEM  RiVER  STATION 

8ETHLEHEN  LEHICH  UN] 

BLAIN 

blairsville  6  ene 
blakeslee  corners 

BlOSERVILLE  1  N 
BOSNELL  b   MNH 

BR«000CK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  A  H  RES 
BRADFORD  i   NH  HEDGEHOG 
BREEZEMOOO 

8R0OKV1LLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
BUCKSTCWN  1  SE 

BUFFALO  HILLS 

aURGETTSTOHN  3  W 

BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 

butlER  Substation 
camp  hill 

CANTON  t  NH 

CARLISLE 

CARROLL TOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  H 
CEDAR  RUM 
CHAPDS  FORD 


031? 


County 


0022 

ALLEGHENY 

0C62 

ERIE 

JEFFERSON 

0106 

LEHIGH 

0111 

LEHIGH 

01 S* 

BLAIR 

0229 

ADAMS 

0259 

BEDFORD 

0313 

TIOGA 

LU2ERNE 


ESE 


SM 


CHAM6ERSBURG  i 
CHARLEROI 
CHARLEROl  LOCi 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARICM  3  SW 
CLAOSSVlLLE 
CLAYSVILLE  3  t 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD  8  r 

CLERMONT 
COALDALE  2  NU 
COATESVILLC  1 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2 


COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 

CONSMOHOCKE'* 
CORAOPOlIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUDERSPORT  1  HNE 
COUDEHSPORT  7  E 

COVINGTON 

creeks; DE 

CRESSGN  2  E 
CUSTER  CITY  2  W 
OAMVILLE 

OERRY 

OEVAULT  1  H 
DINGMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

DCNORA 
DOYLE ST OWN 
DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
OUNLO 

DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
E.  UATERFORD  3  E 
E BENS BURG 

EDIN80R0 

ELIZABETHTOWN  1  Sw 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPNRATA 

EQUINUNK 

ERIE  CAA  a:rport 

EVERETT  1  SW 

FARRELL-StWRON 

FORD  CITY  h   S  DAM 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELANO 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
6IFF0R0 
GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEN  ROCK 

GLEMWILLARO  DASH  DAM 
GORDON 
GOULOSBORO 

GRANTVILLE  2  SW 
GRAIERFORD 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  T 
GREENSBURG  2  E 

GREENSBURG  3  SE 

GREENVILLE 
HANOVER 

HARRlSeuRG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 

HAWLET 

HAWLEV  1  S  DAM 

HOM.IDAVSBURG 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOD 


0355  ALLEGHENY 
0409  WARREN 
045^1  NORTH 'LAND 
0*75, BEAVER 
0*e2;SNTOER 

0*99: CENTRE 

0S30JCENTRE 
0611 1  COLUMBIA 
0629 ! NORTHAMPTON 
063A I  NORTHAMPTON 


40  32 

41  5* 
41  12 


1354  FRANKLIN  | 12 
1372{WASHINGTON  jlO 
1377  WESTMORELAND j 10 
1423  I  DELAWARE  I  5 
1480  CENTRE       1 16 


PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 
MC  KEAN 
MC  KEAN 
MC  KEAN 
BEDFORD 

JEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 

WASHINGTON 


BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 


79  49 
ao  22 
78  55 
75  26 

75  28 

78  29 


79  59 
79  02 
T6  30 
60  19 


^1  Oil  76  15 
9  40  37  75  22 
9I4O  36l  75  23 


40  20 

40  2  7 

41  06 
40  16 

40  n 

40  24 

41  57 
41  57 
41  59 

40  00 

41  09 


14SS 

CLARION 

1505 

LEHIGM 

1517 

WASHINGTON 

1519 

CLEARFIELD 

1522 

CLEARFIELD 

1529 

MC  KEAN 

1572 

SCHUYLKILL 

1569 

CHESTER 

1594 

CHESTER 

1S31 

LYCOMING 

1675 

LANCASTER 

1705 

SOMERSET 

1710 

FAYETTE 

1723 

FAYETTE 

1729 

FAYETTE 

1737 

MONTGOMERY 

1771 

ALLEGHENY 

1790 

ERIE 

1604 

POTTER 

1609 

POTTER 

1832 

TIOGA 

18B1 

INDIANA 

1895 

CAMBIA 

1976 

MC  KEAN 

2013 

MONTOUR 

'2106  WESTMORELAND 
;2116  CHESTER 
'2160|P|KE 
12171 [WYOMING 
2163  WESTMORELAND  1 17 

2190  WASHINGTON 
2221 (BUCKS 
2245  1  CAMERON 
2265  CLEARFIELD 
2298  CAMBRIA 


2324 
2343 
2363 

2459 
2466 


SULLIVAN 

SULLIVAN 

CLARION 

PERRY 

CAMBRIA 


/ERIE 
2560IlANCASTER 
2633  CAMERON 
2644  LYCOMING 
2662 [LANCASTER 

2669  WAYNE  '  5 

2662  ERIE  3 

721  BEDFORD  I  6 

ilMERCER  2 

I2942 JARMSTRONG  |     1 

13028 IvEHANGO  I    1 

[30471BERKS 

i3056   LUZERNE 

'3130lPOTrER 

|)ie9:BERKS 

13200 IBUCKS 

3216 [ADAMS 
1 3223 j ADAMS 

'  MC  KEAN 

3298iSOHERSET 

3311  ELK 
YORK 

ALLEGHENY 
3379  SCHUYLKILL 

.  WAYNE 


3422ID4UPHIN 

k  MONTGOMERY 
I  DAUPHIN 

3503  GREENE 

3515, WESTMORELAND 

3516|wESTMORELAND  1 
3526  HERCCH 
3662  YORK 
3699  YORK 
704  DAUPHIN 


758 


WAYNE 
WAYNE 
BLAIR 
WAYNE 
LANCASTER 


39  56 

40  OB 

40  09 

39  50 

41  03 

41  12 

40  37 

40  07 

41  01 

41  07 


40  50 
39  56 
39  59 

41  21 


39  46 

39  50 

40  01 
40  01 


40  30 

41  55 
41  47 


40  41 

40  27 

41  55 

40  56 


40  17 

41  33 

41  24 
40  59 

40  21 

40  29 

41  52 

40  06 

41  31 
41  26 

40  11 

41  51 

42  05 

40  00 

41  1* 
40  43 


23 


40  13 
39  30 

39  48 

41  51 


41  15 


5  40  22 

40  14 
5  40  38 
0  39 

)0  18 

>  40  17 

41  24 

>  19  48 

'   40  13 
'   40  18 


75  36 

77  22 
79  08 


60  26 

77  52 
79  5* 
79  53 

76  55 
76  52 


11 


79  55 

79  54 
75  21 

77  56 

79  26 
75  39 

80  28 

78  26 


76  30 
75  56 
75  50 

75  49 

77  06 

76  30 
79  22 
79  22 
79  36 
79  33 

75  19 
60  05 
79  38 

78  01 


79  51 

75  08 
78  08 

76  38 


76  37 

76  13 

77  17 


76  23 

60  30 

79  30 


75  54 

77  39 

76  50 


80  13 

76  20 

75  27 


75  27 
7*  43 
79  55 
79  31 

79  30 

80  23 
7i  59 

76  51 
76  JA 


Obser- 
vation 

time 


Obaervei 


Refei 

to 
tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SWANSON  BOAT  OAR  CO 

CHARLES  H,  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ALLENTOWN-BETH  GAS 

ALTOONA   WATER   BUR. 
PA   STATE   COL   EXP 
GRAYSON   E.NORTHCRAFT 
OTTO  0.    BACON 
CIVIL   AERO.    ADM. 

PITT'GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  HTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  5.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  &  FNDKY  CO 
BETHLEHEM  STEEL  CO 
LEHIGM  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  B.  M.  WILLDERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  OEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
CLYDE  0.  PRESTON 
TURNPIKE  COHM 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 

IN  W.  MANGES 

MRS.  NELLE  R.  BROWN 

LANGLOTH  WATER  CO 

PA  TURNPIKE  CO»W 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  £.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
ICHARD  L.  MENKEN 
ATHRYN  T.KREIGH8AUM 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PA  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 

ILLIAM  J.  OOTTERER 
FRANK  GAINES 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  H.SIMONDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEHAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

A  ELECTRIC  CO 

PGH.  COKE  0    CHEM  CO 

GEORGE  P.  MULDERICK 

I  £.  METZGER 
CAMP  POTATO 

GROVER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 

I.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

■    N.  D.  WINEHAN 
PA  TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
TURNPIKE  COMM 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 

PATRICK  P,  RYAN 
CARL  E.  BIGGER 

I.  KEMPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 


COL 


EDINBORO   ST    TCHI 
MASONIC   HOMES 
RUSSELL   E.PALMATEER 

JAM   SUDERS 
STANLEY   L.VON   NIEDA 

MRS. ROSE  H.  NEILSON 
CIVIL  AERO.  ADM. 
TURNPIKE  CO»*l 
SHABON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  8.  EVANSKA 

GALE    LUSH 
WALTER   C.    WOLF 

GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 

MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  H.  JOHNSON 
I.  EILENBERGER 

EDW  N.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 

WESTMORELAND  WTR  CO 

EARL  Mil 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

LBERT  6.  TSCHEU 
PA  POWER  fr  LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 

POWER  (,   LIGHT  CO 
PA  MATER  6  ROWER  CO 


3    7 
5 

5    7  C 


Station 


HOME 

HONESOALE  4  NW 
HONESDALE  6  N 
HOOVERSVILLE 
JHOP  BOTTOM  2  SE 

iHUNTINGDON  1  WNW 
iHUNTSDALE 

HYNDMAN 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JACKSON  SUM41T 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 

KANE  1  NNE 

KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 

KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANDISVILLE 

LANSFORD 

LATROBE 

laurelton  state  village 
lawrenceville  2  s 


LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WMW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  PONS 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MftPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

M4RIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MART1NS8URG  1  SW 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MATAMORAS 

MAUCH  CHUNK 

MAYBURG 

MC  C0HNELLS8UHG 

MC  KEESPORT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 

MED  IX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERS8URG 

MERW INS BURG 
MEYERSDALE 
MIDDLETOWN  OLMSTED  I 
MIDLAND  DAM  7 

MILAN 

lILAMViLLE 
CILLERSBUftG   2    E 
IILLHEIM 
ULLVILLE    2   SW 
IILROY   3   NE 

MONTROSE  3  E 

HORGANTOWM 

HT  GRETNA  2  SE 

MOUNT    POCONO   2   N  AP 

MOUNT   UNION   1   N 

MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOHN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  ' 


NE 

NESHAMINY  FALLS 
NEWBUR6  3  H 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
MEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL   3   H 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER    1    E 

PARK  PLACE  WB 

PAUPACX  2  WKW 

PECKS  POND 

PHILA    DREXEL     INST    OF    TE' 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  W8  CITY 
PHILIPS6URG  CAA  AP 
PHOENtXVILLE  1  E 

PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  H 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTTSTOWM 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN 

RAYMOND 

READING  WB  CITY 

RENOVO 

RCNOVO  5  I 

REW 

RICES  LXNDIH6  LOCK  6 

RIOGWAY 

ROCHESTER  1  M 
RUSH 

RUIHVILLE 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  It 


County 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 
MC  KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 


MIFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

BLAIR 

PIKE 

CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRAMkLlN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 


MIFi 


SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

IZERNE 
WESTMORELAND 

EBANON 
ALLEGHENY 
HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 
LAWRENCE 
FAYETTE 
YORK 

PERRY 
WESTMORELAND 

EHIGH 
MONTGOMERY 
ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 


SCHI 


LKILi 


PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 
MONROE 
SCHUYLKILL 

LLEGMENY 
ALLEGHENY 

WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 
CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 
ILK 

BEAVER 

SUSOUEMANHA 

SUSOUEHAIMA 
LANCASTER 
RMSTRONG 


41  17 
41  19 

40  0* 

41  41 

40  29 
40  06 

39  49 

40  36 
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75  45 
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79  41 
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75  11 

79  14 

75  12 
75  15 
75  09 
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76  11 

79   00 
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75  98 

77  45 
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78  12 

80  00 

78   44 

ao  18 
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HISS  LARUE  MCELHOeS 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANtUSKAJ 


JOHN  R.  HENDERSON  2  19 
METRO  P.  OOROSH 
MRS  GERTRUDE  M  BURTON 
CLYMER  HATER  SVC  CO  2  3  9 
WESTMORELAND  WTR  CO    2  3  5 

ARCHIE  LAIN 
DEPT  FOREST  t  WTRS 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
r  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 

JEROME  P.  HOWE 

EUGENE  L.  KREITNER 
MID  PA  TURNPIKE  COMM 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MID  PA  TURNPIKE  COMM 
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CITY  OF  BETHLEHEM 
CHARLES  GORDON 
MRS.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  VATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 

PA  STATE  COLLEGE 
LEHIGH  NAVI  COAL  CO 
WEST  PA  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO 
THOMAS  DONNACHIE 
GOODWIN  S.  PEFREHN 
NRS.DimiS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 

AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 
EMANUEL  ZETTLE 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  HECKES 

WILLIAM  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS .  I .  S .  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HARRY  BISLAND 

HENRY  S.  HAAK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HISS  RUTH  L.ROETTGER 
NAT  TUBE  CO 
ANGELO  DOMIMICK 

CITY  OF  MEAOVILLe 
HRS.  E.  H.  SNYDER 
CLAYTON  R.  LANGDON 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 

HARTIN  L.  SHUPP 
LOUIS  H.  WELD 
U.  S.  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W,  S.  ROBERTS 

,  CHARLES  W.  DAVIS 

<  RUSSELL  SHEPLEY 

i  NEVIN  E.  BOWERSOX 
,  KENNETH  LEIGHOW 
.  FRANK  R.  HOUSER 

.  HARRY  S.  FANCHER 

<  PA  TURNPIKE  COMM 
I  PA  TURNPIKE  COMM 

JOHN  DAVIS,  JR. 
>  HT  UNION  WTR  WORKS 

THEODORE  J.  SAMPSON 

)  WM.  MC  WILLIAMS 

k  HRS. KATHLEEN  WANDELL 

\   CORPS  OF  ENGINEERS 
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1 1  LA  SUB  WATER  CO 
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I  U.S.  HEATHER  SWREAU 
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2  3  9 
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76*6 
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6 

*0  13 

78  19 
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7A 

CHARLES  0.  HOLMES 

3 

SCANOU  2  E 

7»S5 

WARREN 

1 

*l  99 

79  01 

2040 
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1 
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7A 
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15 
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15 

♦0  49 
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HID 

MID 
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SELLERSVILLE  2  NW 
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1* 

*0  2> 

79  20 

9)0 
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SKAOE  GAP 

79*5 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 
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HRS.  HELEN  L.  PYLC 

SHAMOKIN 
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15 

*0  *6 

7*  33 
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ROARING  CRK  WTR  CO 

3 
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1940 
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L.  N.  HANSON 

SK1PPEN5BURG 
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FRANKLIN 

15 
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77  32 
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4P 

*P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEHAHONING 

81*5 

CAMERON 

16 

41  19 

78  09 

776 

7A 

GEORGE  P.  SHAFER 

3 

SLIPPERY  ROCK 

818* 

BUTLER 

2 

41  0* 

60  03 

1345 

7(> 

7A 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPORT  HtGHWAT  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  48 

76  27 

1910 

HID 

PA  DEPT  OF  HWYS 

SOMERSET 

62** 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

3 

SOMERSET  WATER  WORKS 

82*9 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  09 

2100 

«P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  9    7 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

6275 

WAYNE 

5 

41  31 

79  2* 
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EUGENE  H.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 
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SA 
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3 
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7A 
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3 
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8756 
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1* 
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75  56 

800 
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HRS.  HARY  L.ROBERTS 
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8763 

SCHUYLKILL 

1* 

40  51 

75  59 
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7A 
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1 
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16 

41  2* 

77  51 
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7A 
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TIONESTA  2   SE  DAM 
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7A 
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3 
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6905] BRADFORD 

19 
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7P 
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MRS.  H.  0.  PARKS 

2  3  5   7 

TOWER  CITY  5  SW 

6910' DAUPHIN 

19 

*0  31 

76  37 

745 

6P 

HARRISBURG  WTR  DEPT 

3     7 

TROY 

6959. BRADFORD 

19 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

3 

TUNNELTON 

6989 
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* 

40  27 

79  23 
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MID 

HRS.  HART  E.  WEIHER 

TURTLEPOINT  *  NE 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  9* 

78  16 

16*0 

7A 

ROBERT  D.  STRAIT 

3 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

902* 

BLAIR 

6 

40  43 

78  12 
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7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

. 
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1 
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79  49 
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7A 

DAVID  H.  HENRY 
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9090 

FAYETTE 
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)9  5* 

79  4* 
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I  OP 

lOP 

WH.  W.  HARSTELLER 

2)5    7 

UPPER  DARBY 

DELAWARE 

9 

39  5B 

75  18 

222 

7P  PHIL.  SUB. TRAMS.  CO 

2  3  5 

VANDEROaiFT 

912B 

WESTMORELAND 

7 

79  )3 

800 

7A  UNITED  CNCfrFNDRY  CO 

3 

VANDERGRIFT  2  W 

9131 

WESTMORELAND 

7 

7*  3k 

995 

HIDjEUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

75  52 

350 

eAJHRS.  HARY  H.  WRIGHT 

) 

WARREN 

9296 

WARREN 

1 

79  08 

1280 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  5    7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

n 

80  1* 

1200 

HID 

PA  DEPT  OF  HWYS 

c 

WATSONTOWN 

9349 

NORTH ' LAND 

16 

76  52 

470 

6P 

JEROME  C.  PAULHAHUS 

3 

WAYNESBURG  2  W 

9)62 

GREENE 

10 

80  IS 

960 

«P 

RALPH  L.  AMOS 

2)9    7 

HAYNESBURG  1  E 

9)67 

GREENE 

10 

60  10 

940 

HID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9380 

FULTOM 

12 

76  05 

920 

MID 

WILLIAH  D.  COVER 

c 

WELLSBORO  3  5 

94  OB 

TIOGA 

16 

77  IB 

1920 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUMMAV 

2)9    7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

77  16 

1930 

MID 

mS.  IDA  S.  HAYNARD 

c 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

15 

76  97 

SOD 

5P 

5P 

D.  0.  HOOVER 

2)5 

WERNERSVILLE  1  W 

•410 

BERKS 

14 

76  06 

405 

6A 

CHARLES  A.  GRUBE* 

) 

WEST  CHESTER 

9*64 

CHESTER 

5 

7  5  36 

440 

■fp 

7P 

CLYDE  T.  SAYLOR 

3)5    T 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

9 

79  49 

440 

6A  kONARD-PYLE  CO 

> 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

1 

79  25 

1090 

8A  [MRS. HELEN  F.KINNEAR 

3 

WHITESBURG 

9659 

ARMSTRONG 

1 

79  24 

15)0 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WlLKEt-BARRE 

9702 

LUZERNE 

19 

79  52 

610 

7A  HRS.  MARY  G.  HIRMAK 

3 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

6 

78  12 

660 

7A 

HYRQM  K.  BIODLE 

) 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

9726 

LYCOMING 

16 

76  59 

527 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2)5    7 

c 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

5 

75  18 

720 

HID 

OWEN  R.  PARRY 

c 

WOLFEStURG 

962) 

BEDFORD 

6 

78  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICO 

3 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

76  45 

)«0 

5P 

5P 

YORK  WATER  COMPAHY 

2)5    7 

YORK  2  S 

9938 

YORK 

19 

76  44 

640 

HID 

YORK  WATER  CCMPAMY 

c 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

19 

76  43 
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84 

HETROPOL  EDISON  CO 

) 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

79  19 

1205 

HID 

HENRY  CARLETT 

c 

ZION  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

19 

40  94 

76  19 

9*0 

7A 

JAMES  D.  TEETER 

) 

2I0NSV1LLE  3  SE 

9995 

LEHIGH 

14 

40  27 
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LESLIE  HOWATT 

) 
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The  four  digit  identification  ouabers  In  the  Index  nuaber  coIubd  of  the  Station  Index  are  asBlBlied  on  a  state  baala.   There  will  be  do  dupll. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  alles  and  direction  froB  the  post  office. 

Observation  tlHea  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Decenber  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  sooths  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  la  the  tables,  are  either  Blsslng  or  received  too  late  to  be  Included  in 
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CHATTANOOGA:   1954 


PENNSYLVANIA  -  FEBRUARY  1954 

L.  F.  Conover,  Section  Director  -  Harrisburg 

TTEATHER  SUMUARY 


This  February  tied  1925  as  the  third  varnest  of 
record.   The  eastern  half  of  the  state  averaged 
36.2°  to  make  it  the  warmest  of  record  for  that 
section.   Individual  station  summaries  stated 
that  this  was  the  Warmest  February  of  record  at 
Williamsport ,  Scranton,  Reading,  Harrisburg  and 
Philadelphia.   The  highest  monthly  mean  tempera- 
ture was  42.4°  at  Philadelphia  WB  City  and  Phila- 
delphia Drexel  Institute,  while  the  lowest  was 
27.3°  at  Pleasant  Mount  1  W.   Temperature  ex- 
tremes were  79°  on  the  16th  at  Uuhlenburg  1  SE 
and  Wellsville,  and  -11°  on  the  13th  at  Bradford 
4  W  Reservoir.   Of  all  the  temperature  reporting 
stations  in  the  state,  only  Hawley  1  S  Dam  had 
minima  of  32°  or  lower  every  day  in  February. 
Degree  day  totals  were  less  than  800  southeast 
of  the  mountains  and  in  the  far  southwestern 
counties,  with  totals  of  900  or  more  confined 
to  the  extreme  northeastern  counties  and  the 
northwestern  mountains. 

This  was  the  driest  February  since  1947  with 
barely  two  dozen  stations  (mostly  in  the  north- 
east) receiving  3  inches  or  more  precipitation. 
There  were  no  large  areas  of  very  light  precipi- 
tation, as  there  were  only  7  scattered  stations 
which  recorded  less  than  1  inch.   The  greatest 
monthly  total  was  4.21  inches  at  Eagles  Mere  and 
Pimple  Hill,  and  the  least  was  0.62  inch  at  Kegg. 
The  maximum  in  24  hours  during  the  month  was  1.98 
inches  at  Bloserville  1  N  on  the  21st.   Snowfall 
was  very  light  over  the  whole  state  with  barely  a 
dozen  stations  reporting  as  much  as  12  inches, 
the  maximum  being  13.5  inches  at  Boswell  6  WNW. 
The  month  tied  1909  and  1951  as  the  7th  lowest  of 
record  and  was  6.6  inches  below  normal.  The  great- 
est depth  on  the  ground  was  11  inches,  reported  at 
Bradford  4  W  Reservoir  on  the  13th  and  at  Holtwood 
on  the  9th.   Thunderstorms  were  reported  on  only  3 
days  this  month.   No  hail  was  reported,  but  sleet 
occurred  on  5  days  and  glaze  on  6  days.   Dust  from 
the  plains  states  was  reported  over  the  extreme 
northwestern  counties  on  the  21st.   The  aurora 
borealis  was  seen  on  the  1st. 

The  winter  season  (December,  January,  February) 
averaged  32.7°  (+3.2°)  but  was  almost  a  degree 
colder  than  last  winter.   Precipitation  totalled 
7.27  inches  (-1.74  inches)  to  make  it  the  driest 
since  1947-1948.   Snowfall  averaged  19.4  inches 
(-9.6  inches)  for  the  lowest  average  since  1949- 
1950, 

Temperatures  moderated  over  Pennsylvania  the  afteiv 
noon  of  the  1st  as  high  pressure  receded  eastward 
over  the  Atlantic.   A  series  of  minor  surface  dis- 
turbances progressed  across  the  state  during  the 
period  of  the  2nd  to  the  8th,  with  only  small 
variations  in  temperature  and  occasional  light 
precipitation  in  the  form  of  showers,  snow  flur- 
ries, sleet  and  glaze.   Ice-coated  highways  in  the 
northeastern  mountains  on  the  3rd  and  6th  were  the 
scene  of  a  series  of  traffic  accidents  with  one 
fatality  reported.   On  the  8th,  a  surface  trough 
from  the  Lakes  Region  spread  1  to  4  inches  of  snow 
across  the  state  by  night  fall.   However,  in  an 
area  about  35  miles  long  and  5  to  8  miles  wide 
(from  Cross  Roads  and  Stewartstown  across  Holtwood 
to  Paradise  and  Gap) ,  snow  depths  ranged  from  8  to 
12  inches,  clogging  highways  and  hampering  travel. 
Scores  of  minor  skidding  accidents  occurred  on  icy 
roads  in  the  southeastern  counties  during  and  fol- 
lowing this  snow,  with  at  least  12  persons  being 
injured.   Strong,  gusty  westerly  winds  prevailed 
on  the  9th  without  causing  material  damage.   After 
record  high  temperatures  (in  the  fifties  in  the 


south-central  counties)  on  the  10th,  a  new  mass  of 
very  cold  air  pushed  into  Pennsylvania  from  the 
northwest  on  the  11th,  and  prevailed  with  little 
moderation  until  the  14th.   Extreme  cold  with 
strong  winds  hampered  field  work  on  the  12th  and 
13th.   Montrose  reported  a  maximum  of  6°  above 
zero  on  the  12th,  and  many  north-central  stations 
reported  below  zero  minima  on  the  13th.   The  strong 
high  pressure  system  that  brought  in  this  cold  air 
mass  extended  from  eastern  Alaska  to  the  central 
plains  states  on  the  11th,  then  broke  off  and  moved 
eastward  on  the  12th  and  13th.   Wazna  air  from  the 
southwest  reached  Pennsylvania  the  afternoon  of  the 
14th  with  temperatures  rising  to  the  forties  and 
fifties.   Further  warming  took  place  the  next  two 
days  with  record  high  temperatures  (in  the  sixties 
and  seventies)  recorded  over  the  state  on  the  15th 
and  again  on  the  16th.   The  storm  center  that 
formed  over  Oklahoma  on  the  15th  spread  its  rain 
area  over  our  state  on  the  16th  to  provide  the 
first  such  generous  rain  since  early  December.  The 
combination  of  sudden  thaw  plus  rain  caused  a  rock 
slide  about  2  miles  south  of  Marysville  on  the 
16th,  with  rocks  tumbling  onto  the  hi^way  at  inter- 
vals throughout  the  day.   Sunny  skies  prevailed  on 
the  18th  and  19th  until  another  distvirbance  from  the 
plains  states  brought  additional  rains  on  the  20th 
and  21st.   Strong,  gusty  winds  caused  spotty  damage 
to  roofs,  trees,  and  utility  lines  in  western  and 
southern  counties.   In  the  Conhellsville  area,  a 
concrete  block  chicken  house  was  blown  down  and  a 
farm  house  was  toppled  (both  buildings  were  also 
unroofed) .   In  the  Philadelphia  area  on  the  after- 
noon of  the  21st,  the  gusts  reached  65  miles  per 
hour.   Four  airplanes  were  damaged  at  Northeast 
Airport,  and  there  was  much  damage  to  tin  roofs, 
windows,  trees  and  wires.   Following  another  two- 
day  period  of  fair  weather,  a  series  of  small  dis- 
turbances brought  more  showers  on  the  24th  and 
again  on  the  26th  and  28th.   As  the  month  ended,  a 
deepening  storm  system  had  one  center  over  the 
Lower  Lakes  and  another  over  the  western  Carolinas, 
with  some  rain  just  spreading  into  Pennsylvania. 

The  first  half  of  February  was  very  dry,  averaging 
less  than  0.4  inch  precipitation.   Levels  of 
streams  and  wells  continued  at  markedly  low  values, 
and  farmers  in  scattered  localities  continued  to 
haul  water  for  livestock.   In  the  Altoona  area, 
small  reservoirs  dried  up  and  6200  feet  of  pipeline 
were  laid  to  tap  other  water  supply  sources.   On 
February  2,  the  Harrisburg  reservoir  was  2  feet 
lower  than  the  previous  record  low  of  December  22, 

1949.  The  third  week  averaged  18°  above  normal, 
which  was  the  greatest  such  departure  since  January 

1950.  During  this  week,  record  high  temperatures 
were  reported  at  stations  all  over  the  state  with 
the  peak  occurring  on  the  16th.   Precipitation  av- 
eraged 1.1  inches  this  third  week  to  make  it  the 
wettest  week  since  the  2nd  week  in  December  1953. 
These  rains,  plus  those  of  the  last  week  of  the 
month,  greatly  helped  soil  moisture  conditions  and 
raised  water  levels  in  wells  and  streams.   Maple 
sugar  camps  were  opened  about  mid-month  and  con- 
siderable maple  sirup  was  made,  although  dryness 
of  the  soil  hampered  a  good  flow  of  sap  at  first. 
By  the  end  of  the  month,  the  frost  was  out  of  the 
ground  in  nearly  all  areas,  grasses  and  winter 
grains  began  to  green,  and  early  fruit  buds  showed 
signs  of  swelling. 

During  the  period  of  February  21-24,  there  was  a 
series  of  earth  shocks  in  the  Wilkes-Barre  area, 
which  were  attributed  to  coal  mine  subsidence. 
Homes  were  damaged,  streets  broken,  water  and  gas 
mains  snapped,  and  power  lines  downed.  -  C.L.R. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipilation 
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28.4 

63 

-31 

2.50 

7.2 

1889 
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60 
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1.96 

8.7 

1890 

37.0 

79 
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4.32 

5.6 

1891 

34.8 

70 

-   7 

4.61 

5.6 

1892 

31.6 

62 

-18 

1.75 

6.3 

1893 

27.3 

60 

-16 

5.92 

26.4 

1894 

27.6 

64 

-24 

3.53 

22.7 

1895 

20.2 

60 

-26 

1.22 

13.2 

1896 

29.4 

65 

-21 

4.90 

10.5 

1897 

30.6 

67 

-14 

3.28 

10.3 

1898 

29.4 

72 

-16 

2.23 

6.1 

1899 

22.7 

67 

-39 

4.05 

23.6 

1900 

27.1 

81 

-17 

4.22 

7.0 

1901 

21.7 
23.9 

57 
64 

-22 
-24 

0.96 

7.9 
14.3 

1902 

3.99 

1903 

30.5 

68 

-17 

4.49 

10.8 

1904 

21.8 

68 

-27 

2.41 

6.8 

1905 

20.8 

59 

-25 

1.70 

9.7 

1906 

28.0 

79 

-21 

1.70 

6.8 

1907 

22.8 

56 

-20 

1.91 

15.2 

1908 

24.8 

64 

-29 

4.65 

23.6 

1909 

35.8 
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-   9 
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1910 

26.6 

65 
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3.59 
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1911 
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1913 

27.4 

67 

-   9 

1.84 

5.7 

1914 

21.8 

65 

-27 

2.78 

23.5 

1915 

33.3 

73 

-   9 

3.90 

2.0 

1916 

25.7 

67 

-22 

3.08 

14.3 

1917 

25.6 

68 

-29 

1.46 

8.0 

1918 

28.3 

69 

-34 

2.46 

2.9 

1919 

32.0 

66 

-   7 

2.23 

4.7 

1920 

25.6 

62 

-20 

2.44 

18.3 

1921 

32.8 

76 

-15 

2.59 

15.4 

1922 

33.0 

74 

-19 

1.99 

7.7 

1923 

24.6 

58 

-20 

2.16 

11.7 

1924 

26.9 

70 

-25 

2.94 

16.3 

1925 

35.6 

71 

-11 

2.16 

2.1 

1926 

28.7 

65 

-13 

4.06 

23.3 

1927 

35.0 

69 

-   8 

3.48 

16.5 

1928 

30.3 

65 

-11 

3.42 

6.7 

1929 

28.0 

69 

-20 

2.87 

11.7 

1930 

35.1 

80 

-18 

2.69 

3.9 

1931 

31.9 

66 

-16 

1.98 

5.2 

1932 

35.3 

83 

-   8 

1.64 

2.9 

1933 

31.3 

68 

-15 

2.30 
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1934 
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18.1 

59 
66 

-34 

-26 

1.31 
2.67 

14.4 
14.4 

28.9 

1936 

21.5 

69 

-27 

2.33 

12.3 

1937 

31.4 

77 

-12 

2.32 
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1938 
1939 
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1943 
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1948 
1949 
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1953 
1954 

34.1 
33.7 
29.4 
26.5 
25.9 

29.9 
29.4 
29.1 
29.3 
23.2 

28.3 
35.2 
29.5 
31.2 
32.9 

34.0 
35.6 

74 
74 
63 
62 
58 

75 
67 
71 
75 
58 

75 
78 
59 
73 
59 

72 
79 

-  4 
-10 
-19 
-14 
-21 

-27 
-18 
-14 
-14 
-13 

-25 
-13 
-12 
-21 
-11 

-  4 

-11 

2.85 
4.45 
3.16 
1.04 
2.62 

1.71 
2.00 
2.66 
2.33 
1.39 

2.07 
2.60 
3.81 
3.55 
2.23 

2.11 
1.89 

3.9 
6.2 
19.3 
7.6 
9.4 

7.8 
9.4 
8.5 
9.7 
19.5 

10.8 
5.5 
7.3 
4.0 
5.4 

4.7 
4.0 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP            R 

'.6.5 

27.1 

36,8 

8.2 

72 

16 

8 

13 

783 

0 

3 

21 

0 

1,53 

-    1.01 

.50 

17 

4.2 

4 

9 

5 

1 

0 

ALLENTOWN  GAS  CO 

45.9 

27.8 

36,9 

7.3 

72 

17 

11 

1  + 

0 

3 

22 

0 

1,82 

-   .99 

.55 

22 

4.0 

4 

9 

6 

1 

0 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

46.4 

26.0 

35,7 

7.9 

75 

16 

3 

13 

815 

0 

4 

21 

0 

1,55 

-   .80 

.56 

21 

3.3 

1 

14 

4 

1 

0 

ARENDTSVILLE 

46.3 

25.4 

35,9 

4.5 

75 

17 

6 

13 

0 

3 

23 

0 

1.75 

-   .84 

.53 

21 

1.0 

1 

9 

5 

1 

0 

ARTEMAS  1  WNW 

49.1 

27.3 

38,2 

77 

15 

11 

13 

743 

0 

' 

19 

0 

1.27 

,56 

21 

.2 

' 

8 

3 

1 

0 

AVOCA  CAA  AP 

43.6 

27.5 

35,6 

73 

16 

5 

13 

817 

0 

5 

21 

0 

2.06 

-   .52 

,95 

17 

2.0 

1 

9 

5 

1 

0 

RFAVERTOWN 

47.2 

25,2 

36.7 

76 

16 

5 

13 

785 

0 

1 

22 

0 

2.42 

1.12 

22 

2.4 

2 

9 

5 

2 

1 

BELLEFONTE  4  S 

44.3 

24,5 

34.4 

7.1 

74 

17 

4 

13  + 

0 

2 

23 

0 

2.33 

-   .25 

.72 

21 

2.0 

2 

9 

7 

2 

0 

BERWICK 

47.8 

27.3 

37.6 

76 

16 

4 

13 

761 

0 

1 

21 

0 

2.21 

1.11 

17 

T 

T 

3+ 

6 

1 

1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

47.4 

32.3 

39.9 

8.8 

73 

17 

11 

13 

596 

0 

2 

15 

° 

1.47 

-  1.58 

.46 

21 

4,0 

4 

8 

5 

0 

0 

BURNT  CABINS  2  NE 

47.5 

25.6 

36.6 

75 

15+ 

1 

13 

787 

0 

2 

23 

0 

2.32 

1.23 

21 

3,0 

3 

8 

4 

2 

1 

CANTON  1  NW 

38.9 

22.9 

30.9 

68 

17 

1 

13 

0 

9 

24 

0 

2.73 

.65 

22 

4,0 

3 

9 

7 

2 

0 

CARLISLE 

50.4 

28.9 

39.7 

9,2 

75 

15 

9 

13 

702 

0 

i 

19 

0 

2.11 

-   .78 

.71 

21 

1,5 

0 

6 

2 

0 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 

47.4 

27,9 

37,7 

6.0 

73 

17 

10 

13 

750 

0 

2  |20 

0 

2.61 

-   .03 

1.19 

21 

3,4 

3 

8 

6 

2 

1 

CHESTER 

51.6 

33.0 

42,3 

72 

15  + 

10 

12 

631 

0 

1 

13 

0 

1.40 

.68 

21 

3 

1 

0 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

40. 9M 

20. 3M 

30. 6M 

68 

15 

-  7 

13 

964 

0 

2 

2,28 

.76 

21 

4.5 

3 

9 

5 

2!o 

COATESVILLE  1  SW 

47.7 

25,6 

36.7 

5.1 

73 

15 

7 

13 

0 

3 

24 

0 

.53 

22 

3,3 

3 

9 

1 

0 

COLUMBIA 

51.0 

29,5 

40.3 

77 

15 

8 

13 

687 

0 

1 

19 

0 

.93 

,36 

17 

1.4 

1 

8 

4 

0 

0 

DEVAULT  1  W 

48,1 

27,5 

37,9 

73 

16 

10 

12 

753 

0 

1 

23 

0 

3,39 

1,05 

8 

5 

3 

2 

DIXON 

43.0 

20,4 

31,7 

74 

17 

-  1 

13+ 

0 

4 

25 

' 

2.29 

,98 

17 

3,0 

2 

9 

5 

1 

0 

EAGLES  MERE 

38.1 

21,5 

29.8 

57 

17 

-  3 

13 

0 

8 

24 

3 

4.21 

.71 

1.29 

22 

8,2 

5 

9+ 

8 

3 

2 

EAST  WATERFORD  3  E 

40.3 

24,3 

32,3 

71 

17 

4 

13 

• 

0 

8 

24 

0 

2.70 

.71 

.78 

22 

3,3 

3 

9+ 

6 

3 

0 

EMPORIUM  1  E 

41.8 

20,1 

31,0 

5,2 

58 

17 

-  2 

13 

0 

6 

26 

2 

2.37 

-   ,46 

.54 

21 

4,5 

2 

2 

8 

1 

0 

EPHRATA 

49.1 

28,3 

38.7 

7,9 

72 

16 

6 

13 

729 

0 

1 

20 

0 

1.20 

-  1,57 

.38 

17 

3,0 

5 

0 

0 

EVERETT  1  SW 

48.9 

25.8 

37.4 

9.4 

75 

16 

9 

1 

769 

0 

2 

24 

0 

1.40 

-   .81 

.48 

21 

,8 

0 

5 

0 

0 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

44. OM 

25. IM 

34. 4M 

72 

17 

2 

13 

0 

3 

25 

0 

1,36 

.53 

21 

5 

9 

3 

1 

0 

FREELAND 

40.7 

25.1 

32.9 

8,2 

67 

15 

0 

13 

891 

0 

8 

23 

1 

2,85 

-   .13 

.90 

17 

6,6 

4 

4+ 

8 

2 

0 

GEORGE  SCHOOL 

49.9 

26.0 

38.0 

6.7 

73 

15 

5 

13 

749 

0 

1 

20 

0 

1.56 

-  1.25 

.54 

21 

,3 

T 

8 

4 

2 

0 

GETTYSBURG 

48.4 

29.5 

39.0 

7.4 

74 

15+ 

9 

13 

0 

2 

18 

0 

1,70 

-   .98 

.81 

21 

1,0 

1 

9 

4 

1 

0 

GORDON 

46.4 

25.0 

35.7 

8.3 

70 

15 

0 

13 

811 

0 

1 

24 

1 

3,22 

.13 

1.29 

21 

4.0 

6 

2 

2 

GRATZ  1  N 

44.2 

25.5 

34,9 

71 

17 

5 

13 

0 

3 

22 

0 

1,95 

.91 

17 

1.6 

2 

9 

6 

1 

0 

HANOVER 

48.7 

25.7 

37,2 

4.1 

74 

15  + 

9 

13 

0 

2 

23 

0 

1.44 

-  1.16 

.52 

17 

,5 

T 

9 

3 

2 

0 

HARRISSURG  WB  AP           R 

48,0 

30.7 

39,4 

7.3 

75 

15 

11 

13 

710 

0 

2 

19 

0 

2.18 

-   ,06 

.88 

17 

1,3 

1 

9 

5 

2 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

39,8 

15.9 

27,9 

68 

17 

-  7 

13  + 

0 

9 

78 

3 

1.87 

.64 

17 

4.1 

2 

4+ 

5 

1 

0 

HOLTWOOO 

46.6 

31,0 

38,9 

6,2 

73 

15+ 

12 

13 

723 

0 

2 

15 

0 

1.09 

-•  1.32 

.39 

22 

12.0 

n 

9 

3 

0 

0 

HUNTINGDON  1  WNW 

46,9 

23,0 

35,0 

5,5 

77 

17 

4 

13  + 

0 

3 

25 

0 

1.25 

-  1-35 

.46 

17 

.8 

1 

9 

4 

0 

0 

KEGG 

46.9 

25,2 

36,1 

75 

15 

5 

13 

803 

0 

4 

24 

0 

.62 

.21 

17 

1.5 

T 

6+ 

2 

0 

0 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

50.0 

27,0 

38,5 

7,4 

73 

15 

8 

13 

737 

0 

1 

23 

0 

1.13 

-  1.49 

,30 

17 

4.0 

3 

8 

5 

0 

0 

LANDISVILLE 

47.5 

28,1 

37.8 

74 

16+ 

10 

13 

0 

1 

21 

0 

1.09 

,39 

17 

2.5 

3 

9 

4 

0 

0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

42,0 

19,0 

30.5 

5.5 

74 

17 

-  4 

13 

0 

4 

26 

2 

1.50 

-   .22 

,60 

17 

1 

9  + 

6 

1 

0 

LEBANON  2  NW 

47,9 

28,3 

38.1 

8,4 

73 

16 

6 

13 

747 

0 

1 

20 

0 

1.61 

-  1.48 

.63 

21 

2.8 

2 

9 

6 

1 

0 

LEWISTOWN 

47.0 

23.5 

35.3 

78 

17 

5 

13+ 

0 

3 

25 

0 

2.10 

.53 

22 

1,5 

2 

9 

6 

2 

0 

LOCK   HAVEN 

45,6 

26.9 

36.3 

7,9 

75 

16 

3 

13 

801 

0 

2 

21 

0 

2.12 

-   .42 

•  53 

17 

1.9 

2 

9 

8 

1 

0 

MADERA 

43.8 

20.9 

32.4 

74 

17 

0 

13  + 

0 

5 

26 

2 

1.55 

.56 

21 

3.8 

2 

9+ 

4 

1 

0 

MARCUS  HOOK 

49.9 

33.0 

41,5 

5,9 

68 

16 

13 

13 

555 

0 

2 

13 

0 

1,75 

-   .74 

.74 

21 

.1 

T 

4+ 

5 

1 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

45.0 

26.8 

35,9 

74 

15 

6 

13 

808 

0 

6 

21 

0 

1,23 

.31 

17 

.9 

1 

9 

4 

0 

0 

MAUCH  CHUNK 

49. 6M 

28. OM 

38, 8M 

10.9 

74 

15 

8 

13 

726 

0 

2 

19 

0 

4,01 

.55 

1.74 

21 

2,5 

2 

9 

5 

2 

2 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

47.3 

30.8 

39,1 

7,5 

74 

16 

12 

13 

720 

0 

2 

18 

0 

1,93 

-   .36 

.87 

21 

,8 

1 

8+ 

4 

2 

0 

MONTROSE  3  E 

37.9 

20.9 

29,4 

6,9 

67 

17 

-  1 

13 

0 

9 

25 

2 

2,75 

,57 

1,25 

17 

5,1 

3 

9 

6 

2 

1 

MORGANTOWN 

47.1 

27.1 

37.1 

70 

15  + 

5 

13 

774 

0 

2 

20 

0 

1,09 

,35 

17  + 

2,5 

3 

8 

4 

0 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

46.6 

27.2 

36,9 

74 

16 

3 

13 

782 

0 

2 

21 

0 

1,44 

,44 

17+ 

2 

8 

5 

0 

0 

MT  POCONO  ?  N  AP 

41.1 

22.9 

32,0 

10,2 

68 

16 

-  5 

13 

917 

0 

8 

25 

1 

E  3.65 

.73 

1,56 

21 

7,7 

4 

3+ 

6 

2 

2 

MUHLENBURG  1  SE 

45.4 

24,2 

34,8 

79 

16 

0 

13 

841 

0 

3 

24 

1 

E  3,82 

1,66 

17 

4.0 

5 

5+ 

5 

2 

2 

NEFFS  MILLS  4  NE 

46.0 

22,0 

34,0 

75 

17 

-  1 

13 

0 

2 

26 

1 

1,90 

,51 

17 

2.0 

2 

9 

7 

1 

0 

NEWBURG  3  W 

45.7 

28,4 

37.1 

75 

15 

12 

12  + 

778 

" 

5 

22 

0 

E  3,55 

1,77 

21 

2,5 

3 

a 

7 

2 

1 

NEWPORT 

46.5 

25,0 

35.8 

75 

17 

9 

13+ 

0 

3 

25 

0 

2,58 

,58 

1,13 

22 

1.8 

2 

9 

6 

2 

1 

NORRISTOWN 

51,1 

30,9 

41  .0 

75 

16 

11 

13 

0 

2 

17 

0 

1.17 

,55 

22 

.3 

T 

9 

4 

1 

0 

PALMERTON 

45,1 

25,6 

35,9 

6.9 

69 

15 

3 

13 

809 

0 

2 

21 

0 

2.07 

-   ,17 

.69 

17 

3,5 

4 

8+ 

5 

'2 

0 

PARK  PLACE  WB 

39,3 

22,5 

30.9 

6.6 

67 

17 

1 

13 

94  6 

0 

8 

25 

0 

3,31 

,79 

1.10 

22 

8,0 

6 

4 

7 

3 

1 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

50.6 

34,1 

42.4 

72 

15+ 

13 

13 

629 

0 

2 

10 

0 

1,16 

.44 

21 

,1 

0 

3 

0 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP         R 

50.4 

31,9 

41.2 

7.5 

73 

16 

11 

13 

551 

0 

2 

15 

0 

1,37 

-  1,55 

.57 

21 

.2 

T 

9 

4 

1 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

50.0 

34.6 

42.3 

7.1 

71 

16 

14 

13 

628 

0 

2 

9 

0 

1,49 

.56 

21 

T 

0 

5 

1 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

50.0 

30.8 

40.9 

7.5 

72 

17 

10 

13 

570 

0 

1 

17 

0 

1,21 

-  1,84 

.59 

21 

T 

T 

8 

3 

1 

0 

PHILADELPHIA  WB  CITY       R 

50,8 

34.0 

42.4 

7,3 

72 

16 

14 

13 

525 

0 

2 

10 

0 

1,57 

-  1,45 

.63 

21 

T 

0 

5 

1 

0 

PHILIPSBUR6  CAA  AP 

40,9 

22.8 

31.9 

71 

15 

-  5 

13 

922 

0 

9 

23 

1 

2,18 

1.03 

21 

3.0 

1 

2+ 

5 

2 

1 

PHOENIXVILLE  1  E 

50,9 

27,5 

39.3 

6.8 

75 

16 

10 

12 

714 

0 

2 

21 

0 

1,32 

-  1,67 

.50 

21 

5 

1 

0 

PIMPLE  HILL 

37,7 

22,0 

29.9 

55 

17 

-  2 

13 

0 

10 

24 

2 

4.21 

1,60 

22 

10.2 

7 

9+ 

8 

2 

1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

37,0 

17.5 

27.3 

57 

17 

-10 

13+ 

0 

9 

26 

3 

3.3  7 

,28 

1.13 

17 

5.0 

5 

9+ 

7 

2 

1 

PORT   CLINTON  1  S 

43,8 

24.0 

33.9 

4.5 

70 

17 

5 

13 

0 

5 

24 

0 

2.60 

-   ,72 

.82 

22 

2.5 

3 

9 

8 

2 

0 

OUAKERTOWN 

47.7 

26.4 

37.1 

8,1 

71 

16 

5 

13 

778 

0 

1 

21 

0 

1,46 

-  1,90 

.46 

17 

3,1 

2 

8+ 

5 

0 

0 

READING  WB  CITY            R 

48.8 

31.7 

40.3 

7,5 

74 

15 

13 

13 

685 

0 

2 

17 

0 

1.39 

-  1,29 

.43 

17 

3,3 

3 

9 

4 

0 

0 

SCRANTON  WB  CITY           R 

44.6 

28.4 

36.5 

8,2 

74 

16 

7 

12+ 

793 

0 

4 

19 

0 

2.11 

,09 

1.11 

17 

1,2 

1 

9 

6 

1 

1 

SELINSGROVE  CAA  AP 

46.5 

26.1 

36.3 

7.7 

72 

15 

4 

12  + 

796 

0 

2 

22 

0 

2.90 

.17 

1.13 

21 

2,6 

2 

9 

5 

2 

2 

SHIPPENSBURG 

50.4 

27.9 

39.2 

8.3 

75 

16 

9 

13 

717 

0 

1 

22 

0 

2.47 

,23 

1,21 

21 

3,5 

1 

8+ 

5 

2 

1 

STATE  COLLEGE 

43,9 

28.0 

36.0 

8.8 

73 

16 

6 

13 

804 

0 

2 

21 

0 

2,05 

-   ,52 

.93 

21 

2,0 

1 

9 

5 

1 

0 

STR0UDS8UR6 

45, 2M 

22, 6M 

33. 9M 

5.1 

74 

17 

5 

13 

0 

4 

25 

0 

2,25 

-   ,50 

.76 

22 

2,5 

3 

9 

« 

2 

0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

38.3 

21,3 

29.8 

70 

17 

0 

13+ 

0 

9 

25 

2 

2,00 

.48 

17 

5,5 

3 

9+ 

7 

0 

0 

TOWANDA 

44,6 

25.2 

34.9 

9.4 

74 

16 

3 

13 

834 

0 

4 

24 

0 

1.95 

,01 

.70 

17 

4,7 

2 

9 

5 

1 

0 

UPPER  DARBY 

50,8 

28,4 

39.5 

72 

16 

8 

13 

705 

0 

0 

18 

0 

1.74 

.55 

21 

T 

0 

S 

1 

0  . 

WELLSBORO  3  S 

37,5 

21,7 

29.6 

5.2 

58 

17 

0 

13 

0 

9 

24 

1 

1.48 

.52 

17 

2,0 

1 

2+ 

5 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  20  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  195* 


Temperature 

Precipitation 

it 

< 

i 

1 

D 

1 

No.  of  Day 

n 

"3 
.2 

is. 

1 

s 
i 

1 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Station 

• 

• 
To 
O 

Max. 

Miti. 

1 

! 
1 

S 

S 

e  i  £ 
e  :  O 
S  1  S  ' 

S  > 

1!|| 

o 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

53. <. 
49.8 
45.1 
52.1 

25.3 
30.5 
27.1 
27.9 

39.4 
40.2 
36.1 
40.0 

8.8 
7.0 
8.3 

79 
73 
71 
75 

16 
15  + 
16 
16 

4 
9 
2 
6 

13 

13 
13 
13 

711 
688 
803 
694 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 

1 

24 
17 
21 

20 

0 
0 
0 
0 

2.10 
1.40 
3.57 
1.01 

-  2.28 
1.23 

-  1.71 

1.00 
.65 

1.28 
.40 

17 
21 
17 
21 

1.0 
1.0 
3.4 

1 
1 

3 
0 

8 
8 
9 

3   2 

*  !  1 

5  !  3 
3   0 

1 

0 

2 
0 

DIVISION 

36.2 

1 

1 

2.04 

2.8 

OHIO  DRAINAGE 

1 

RAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  ft  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  3  W 

46.0 
43.1 
40.4 
42.3 
46.4 

28.9 
26.2 
19.3 
23.8 
21.4 

37.5 
34.7 
29.9 
33.1 
33.9 

4.0 
7.9 

68 
67 
60 
65 
78 

15 
16 
16 
16 
17 

8 
4 
-11 
0 
0 

13 
13 
13 
13 
13 

765 
841 
979 
889 

0  '  6 
0   8 
0   7 
0   9 

0   6 

19 
21 

?5 

0 
0 
3 
1 

1 

.99 
2.07 
2.53 
2.04 
1.33 

-  .47 

-  .06 

-  .38 

.31 
.60 
.88 
.7? 
.35 

17 
21 
17 
17 
21 

3.0 

6.8 

12.7 

3.3 

3 

4 

11 

2 

1 

9 
9 
13 
9+ 
6+ 

0  0 
6   1  |0 

5[  210 

6  1  1  Id 

5  1  0  [0 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

45.9 
43.9 

49.5 
44.2 
40.6 

26.4 

19.8 
24.4 
22.7 
25.1 

36.2 

31.9 
37.0 
33.5 
32.9 

7.4 
5.8 
7.6 

68 
55 
71 
71 
61 

16+ 

16 

15 

17 

15 

5 

-  5 

4 

2 

-  1 

13 
13 
13 
13 
13 

799 
922 

777 

892 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
6 
3 
8 
9 

23 
25 
24 
23 
23 

0 

1 

0 
0 

1 

2.29 
2.14 
1.25 
1.58 
2.24 

-  .06 

-  1.01 

-  1.26 

-  .75 

.54 
.78 
.66 
.49 

.71 

3 
21 
21 
21 

17 

11.5 
5.9 
3.0 
6.0 

12.0 

7 

3 

7 

9 

9 

6 

6+ 

9 

7 
5 

3 
6 

7 

1 
2 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

COUOERSPORT  1  NNE 

OERRV 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

41.5 
48.4 
42.1 
50.5 
47.1 

21.9 
28.6 
19.9 
32.3 
25.2 

31.7 
38.5 
31.0 
41.4 
36.2 

7,2 
8.2 

6.9 

66 
71 
69 
73 
68 

16 
16 
16 
17 
15 

-  4 
5 

-  6 
13 
10 

13 
13 
13 
12  + 
12 

926 
735 
946 

803 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
8 

1 
3 

23 
19 
23 
17 
23 

3 
0 
1 
0 
0 

2.34 
1.54 
1.86 
1.02 
2.01 

-  .20 

-  1.48 

-  1.29 

1.33 
.44 
.57 
.42 
.57 

21 
21 
21 
21 
21 

5.8 

10.3 

1.3 

3.0 

2 

4 

T 
3 

1 

8+ 
6  + 
4+ 
8 

4 
6 

5 
4 
6 

2 
0 
1 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

EBENSRURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANICLIN 
GREENVILLE 

43.0 
45.4 
43.7 
43.5 
43.1 

24.7 
28.7 
22.7 
25.2 
25.5 

33.9 
37.1 
33.2 
34.4 
34.3 

6.8 
8.3 

8.6 
7.1 

68 
68 
69 
63 
65 

16 
15 
16 
15 
15 

0 
10 
4 
2 
3 

13 
12 
13 
13 
13 

866 

777 

850 
852 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

4 
8 
5 
5 

23 

20 
24 
21 
22 

1 
0 
0 
0 
0 

1.86 
1.42 
1.73 
1.22 
1.54 

-  .91 

-  .48 

-  1.48 

-  .97 

.69 

.50 
.45 
.65 

21 

17+ 
17 

17 

4.5 
1.0 
4.7 
9.0 
10.5 

4 

3 
4 
5 

9 

9 

9+ 

8+ 

5 

6 
4 
3 

1 

2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

INDIANA  3  SE 
IRMIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

46.6 
47. 5M 
38.5 
45.9 
37.9 

25.1 
29. IM 
23.3 
27.5 
17.6 

35.9 

38. 3M 
30.9 
36.7 
27.8 

6.0 
7.7 

6.3 

70 
69 
58 
75 
62 

16 

16 

16+ 

17 

17 

2 

9 

2 

9 

-10 

13 

13 
13 
13 
13 

811 
740 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 

9 

4 

10 

22 

18 
25 
20 
25 

0 
0 
0 
0 
3 

e  1.69 
1.67 
1.14 
1.61 
2.29 

-  1.22 

-  .78 

-  .94 

-  2.02 

-  .66 

.51 
.61 
.46 
.80 

21 
21 
17 
21 

4.4 
8.5 
5.6 
4.3 
11.5 

2 
2 

3 

1 
7 

8+ 

8 
9 

6+ 
14 

6 
6 
3 
5 

1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

39.7 
40.3 
43.9 
45.6 
45.8 

23.3 
21.7 
26.0 
27.1 
25.4 

31.5 
31.0 
35.0 
36.4 
35.6 

6.5 

5.0 
6.7 

63 
62 
64 
69 
68 

15 

16 

15 

15+ 

16 

-  2 

-  2 
2 

7 
9 

13 
13 
13 
12 
12 

934 

836 
795 
B17 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
7 
3 
4 

23 
24 
22 
21 
23 

2 

1 
0 
0 
0 

1.45 
1.40 
1.32 
.93 
1.41 

-  .86 

-  1.28 

-  1.28 

-  .95 

.55 
.56 
.55 
.19 
.34 

17 
17 

9 
26 

9 

11.2 

10.9 

7.0 

5.5 

9.2 

6 

4 
6 
3 
5 

9 

9+ 
9 
26 
9 

5 

4 
3 

5 
7 

1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

48.4 
49.1 
45.4 
48.3 
43.0 

29.5 
24.5 

28.8 
32.4 
22.0 

39.0 
36.8 
37.1 
40.4 
32.5 

6.5 
5.2 
7.3 
6.8 

72 

71 
69 
70 
66 

17 

15 

15 

15+ 

16+ 

13 
6 
8 

13 
3 

13 
13 
12 
12 
13 

780 
777 
685 

0  1  6 

o;  4 

0   5 
0   2 
0   5 

17 
24 

21 

17 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
.83 
1.55 
1.74 
2.14 

-  1.19 

-  .82 

-  .51 

.38 
.38 
.23 

.74 
.78 

21 
21 
21 
21 
21 

3.5 
4.7 
2.8 
4.0 

2 
2 

3 

6+ 
9 

9 

5 
2 
8 
5 
5 

0 

0 
0 

1 

2 

0 

I 

0 
0 

RIDGWAY 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

42.6 
46.7 
43.6 
44.9 
42.6 

22.8 
25.7 
26.3 
23.4 
23.0 

32.7 
36.2 
35.0 
34.2 
32.6 

7.8 

7.1 
5.5 

67 
68 
65 
70 
68 

16 
15 
15  + 
16 
16 

-  3 
3 

5 

-  3 

-  4 

13 
13 
13 
13 
13 

896 
798 
839 
858 
894 

0   4 
0   6 

0'  5 

o;  8 

0,  8 

24 
22 
22 
?2 
24 

2 
!  0 

!  0 
1 

1.87 
1.55 
1.14 
1.44 
1.72 

-  .44 

-  2.17 

-  1.43 

.48 
.40 
.32 
.43 
.40 

17 

4+ 
17 
21 
17+ 

4.0 
2.8 
8.3 
6.5 

8.3 

3 

2 
6 
3 

4 

1+ 

8+ 

9 

9 

6+ 

5 
5 
4 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  2  S 
UNIONTOWN 
WARREN 
WAYNESBURG  2  W 

39. 3M 

41.1 

50.3 

41.9 

50.8 

19. 5M 

24.3 

31.0 

24.2 

25.9 

29. 4M 
32.7 

40.7 
33.1 
38.4 

7.7 
7.9 
6.3 

63 
61 
74 
62 
72 

17 
15 

16 
15 
16 

-  2 

-  1 
9 

-  2 

6 

13 
13 
13 
13 
13 

897 
675 
888 

741 

0 
0 
0 
0 
0 

'10 

; 

4 

25 
22 
16 
24 
20 

1 
i  1 
;  0 

1.78 
1.61 
1.27 
1.65 
1.10 

-  .55 

-  1.65 

-  .93 

-  1.13 

.51 
.46 
.40 
.80 
.55 

17 
17 
21 
17 
21 

7.5 
7.0 
4.0 
4.0 
1.0 

6 
6 
2 
3 

1 

9+ 
9 

5+ 

9 

9 

6 

5 

4 
4 
3 

1 

0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

34.7 

1.61 

6.2 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

41.3 
41.0 

24.9 
26.2 

33.1 
33.6 

65 
65 

15 
15 

4 
8 

13 
12 

887 
872 

0   9 

24 
24 

\    0 
1  0 

1 

2.03 

.52 
.89 

8 
16 

8.0 

6 

9 

6 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

33.4 

i 

1 

2.03 

8.0 

STATE 

35.6 

6.9 

i 

i 

1.89 

-   .87 

4.0 

See  Reference  Notee  FoUowliig  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


22      23      24 


25      26      27 


28     29      30 


ACMETONIA  LOCK  3 

ALBION 

ALLENTOWN  HR  AP         R 

ALLENTOWN  GAS  Cn 

ALTOONA  MORSE<;HnF  CURVE 

ARENDTSVILLE 

ARTEMA-;  1  WNW 
AUSTINHURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 
PAKFR^ITOWN  3  WNW 

RARNES 

REAR  GAP 

REAVER  FALLS 

REAVERTOWN 

PEECM  CREEK  STATION 

PELLEFONTE  *.  S 

PERWICK 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

PLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 
ROSWELL  6  WNW 
R9AU00CK  LOCK  2 
HRAnFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  W  RES 

PRADFORO  3  NW  HEDGEHOG 

BREE2EW00D 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

HRUCETON  1  <; 

BUFFALO  MILLS 

BURGETTSTOWN  3  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  1  NU 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  7    SSE 
CARTER  CAMP  ?  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 

CHAMRERSRURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  *. 
CHESTER 
CLARENCE  1  F 
CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 
CLEAPFIELn 

clearfield  8  nw  nursery 

clermont 

coaldale  2   nw 
coatesville  1  sw 
coatesville 
cogan  station  2  n 
columbia 

confluence  1  sw  dam 
confluence  1  nw 
connellsville 
conshomocken 
coraopolis  neville  is 

CORRY 

COUDFRSPORT  I  NNE 
COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKS  IDE 

CRESSON  ?  E 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
DERRY 
OEVAULT  1  W 

DIXON 
PONEGAL 
DONOR A 
DflYLF^^TnWN 
OU  ROIS  7  E 

DUSHORE  3  NE 

FAf.LFS  MFRF 

FAST  RRAOY 

FA^T  WATERFPRn  3  E 

ERENSflURG 

FDINRflRO 

ELIZABETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  OAM 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE     1    SE 

FRFELAND 

GALETON 

CnEIGERTOWN 

GEORGE    SCHOOL 

GETTYSBURG 

GIFFORO 

GLEM  HAZEL  ?  NE  DAM 

GLENWILLARD  DASH  OAM 

GORDON 
GOULOSBORO 
GRANTVILLF  7    SW 
GRATERFORO 
GRATZ  I  N 

GREENSBORO  LOCK  7 

GREENSBURG  3  SE 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRI<;RURG  WP  AP        R 

HARRISBURG  NORTH 

MAWLEY 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOD 

HONESOALE  *.    NW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  ?  SE 
HUNTINGDON  1  WNW 
HUNTSOALE 


•04       .06 

T 
.02       .02 


.05       .03 

T 
T  T 


.09  .10 
.06  .04 
.20       .06 


.02       ,02 
.10       .05 


T  .05 

*01       .09 


.02      T 
*02       .01 


.01 

T 

.03 

.01 

.0? 

.0? 

.05 

.36 

.02 

T 

.?Q 

.0? 

.03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KARTMAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KRE6AR  4  SE 
irRE<;fievILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  ?  NE  POMP  STA 

LANOISVILLE 
LANSFORO 
LATROBE 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 

LEHIGH TON 

LE  ROY 

LEWIS  RUS  3  S 

LEWISTOWN 

LtNESVILLE  5  WNW 

LOCK   HAVEN 
LONG   PONO 
M*0ER4 
MflHAFFEY 
MAPLE  GLEN 

MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINC;auRG  CAA  AP 
MATAMORAS 

MAUCH  CHUNK 

MAYRURG 

MC  CONNELLSPURG 

MC  KEESPORT 

MEAOVILLE  1  S 


RUN 


MPOIK 

MERCER 

MERCERSnURG 
MEVERSOALE 
MtODLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIOLANH  DAM  7 
MILANVILLE 
MILLHEtM 
MILLVILLE  2  SW 

MILRI^Y  3  NE 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUHLENRURG  1  SE 

MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  «  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWPURG  3  W 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  «;tanton 

NEW  TRIPOLI 
MORRIS TOWN 
NORTH  EAST  ?  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PARK  PLACE  HB 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   PONO 

PHIL  OREXEL  iNST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WR  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PH I L AOELPH I  A  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY    R 

PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSRURGH  WR  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN 

RAYMOND 


RUSH 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  SE 
SALINA  3  W 
SAXTON 

schenley  l  5 
scranton  wr  city 
selinsgrove  caa  ap 

smamok in 
*;hippensrurg 

sinnemahoning 

slippery  rock 

somerset 

somerset  water  works 

south  mountain 


SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STROUOSRURG 


1*05 
E1.6Q 

1*67 


2. 65 
E2»37 

1*99 


1.65 
1*90 
1*62 
E3.56 


Day  of  month 


2.53 
3.22 

1.55 
1.20 


11 

E.IO 

16 

T 

02 

.02 

01 

.05 

0? 

.03 

og 

T 

OS 

.01 

.08 

.01  .01 

•02  .03 

T  T 

T  T 


E.17 

.0? 

.12 

.07 

.02 

.10 

T 

.01 

.02 

.la 

T 

.01 

.07 


E  .25 

.20      T 


.01       .13 
T  .14 

.03      .02 


10        11        >2 


13         14         15 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


1.13 
.og 


1.13 

T 
1.21 


•  os! 


.02 
.27 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

•g 

Day  of  month 

& 

1  1  2  1 

3 

4 

5  1 

6 

^1 

8  1 

9 

10   11  {  12 

13   14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19   20  1  21 

22   23  1  24 

25 

26  [ 

27 

28  1  29  1  30 

31 

STUMP  CREEK 

1>9; 

.06 

.02 

.12 

7 

.60 

.19 

.47 

.06 

7 

.25 

.08 

.10 

SUNRURV 

3.2« 

.04 

.03 

T 

.23 

1.28 

.13 

.33 

.77 

.22 

7 

.23 

SUSQUEHANNA 

?.7« 

T     .03 

T 

.30 

.01 

.01 

.06 

7     7 

.94 

.56 

7 

.55 

.19 

.08 

SUTERSVILLE 

1.06 

T 

7 

.04 

.02 

.10 

.02 

.09 

.06 

.39 

.02 

.16 

.16 

TAMAOUA 

3.21 

.04 

.28 

.10 

.85 

.47 

•  24 

.86 

.09 

.28 

TAMAOUA  i,    N  DAM 

3.36 

.01 

.30 

.01 

.15 

.02 

.82 

.52 

.05 

1.14 

.10 

.24 

TAMARACK  2  S  FtRE  TWR 

?.00 

.04 

.02 

T 

7 

7 

7 

7 

.16 

7 

.02 

.48 

•  36 

.18 

.41 

7 

.15 

.06 

.12 

TIONESTA  2  5E  0AM 

1.78 

T     .11 

.22 

7 

.01 

.01 

.22 

.01 

.01 

.51 

T 

7         .39 

.09 

.20 

7 

TITUSVILLE  2  5 

1.61 

.10   .05 

.03 

.05 

.03 

.02 

.25 

.15 

. 

02 

.04 

.06   .46 

7     .20 

.07 

.05 

.03 

TORPEDO  *  W 

2.31 

.01   .08 

.05 

.05 

.02 

.01 

.25 

.02 

.05 

7 

1.10 

•  05 

.25 

7 

.08 

.20 

.08 

.03 

TOWANOA 

1.9% 

T     T 

.02 

.04 

T 

T 

7 

.11 

.08 

7 

7 

.70 

.37 

7 

.29   7 

.07 

.27 

TOWER  CITY  5  SW 

3.6') 

.26 

T 

.03 

.15 

1.28 

T    1.72 

.04 

.07 

.14 

. 

TROY 

?.»6 

T 

.07 

.03 

.02 

.08 

.56 

.20 

.05 

.58 

.26 

.71 

TURLEPOINT  4  NE 

1.55 

T     ,09 

T 

T 

T 

7 

T 

.15 

.02 

.03 

.45 

•  16 

.37 

.20 

.02 

.06 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLF 

1.76 

.05 

T 

7 

7 

7 

.06 

7 

.49 

.03 

.47 

.40 

.14 

.12 

.01 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

2.09 

.03   .06 

.08 

.03 

.08 

.03 

.12 

.39 

.03 

.03 

.03 

.20   .63 

.10 

.06 

.12 

.07 

UNIONTOWN 

1.27 

T 

7 

.08 

.03 

.07 

.01 

.05 

7 

7 

.02 

7     .20 

.15   .40 

.05 

.21 

7 

UPPER  DAReY 

1.74 

.05 

7 

.39 

.66 

.13 

.34 

.17 

7 

VANOERGRIFT 

1.59 

7 

.06 

7 

^ 

.23 

T 

.25 

.13 

.52 

.20 

.20 

VIRGINVILLE 

1.57 

.06 

.22 

.40 

.02 

.07 

.45 

.07 

7 

.28 

WARREN 

i.e5 

.06 

..02 

7 

7 

7 

.24 

7 

.02 

.01 

.80 

.07 

.20 

7 

.05 

.12 

.06 

WAT<inNTOWN 

3.15 

.09 

.OS 

1.52 

1.09 

.19 

.16 

WAYNE-iflURG  2  W 

1.10 

7 

.03 

.05 

T 

7 

.02 

7 

.02 

.05 

.55 

.02 

.13 

.21 

.02 

WELLSRORO  3  S 

1.46 

.03 

.02 

T 

.04 

.07 

T 

J 

.52 

.16 

.17 

.14 

.08 

.08 

.17 

WELL5VILLE 

2.10 

.15 

.03 

7 

1.00 

7     .90 

7 

.02 

WERNERSVRLE  1  W 

1.87 

.14 

.17 

.53 

.05 

.53 

.10 

.35 

wF<iT  che<;ter 

1.40 

.08 

.03 

.05 

.32 

.65 

.13 

.03 

.11 

7 

WEST  GROVE  1  E 

1.31 

.08 

.12 

.33 

.03 

.56 

.05 

.14 

WEST  Hictcnpv 

1.75 

.10 

.08 

.03 

.20 

.02 

.02 

.04 

.62 

.32 

.13 

.17 

.02 

WHITESBURG 

1.70 

.03 

.02 

.01 

.04 

.17 

.01 

.01 

.47 

.11 

.44 

.01 

.01 

.18 

.19 

WILKES  BARRE 

2.05 

T 

7 

.26 

7 

7 

.09 

.02 

7 

.72 

.37 

T 

.35 

.17 

.07 

WILLIAMSBURG 

1.53 

7 

.05 

7 

.62 

.10 

.34 

7 

T 

.05 

.47 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

3.57 

7     .04 

T 

7 

7 

T 

7 

.27 

7 

.1?  1.26 

7    1.18 

.14 

7 

.53 

.01 

W-XFSRURG 

1.2" 

7 

.01 

.04 

7 

J 

.45 

.27 

.13 

.07 

.17 

.06 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

1.01 

.08 

.03 

.37 

7     .40 

7 

.13 

YORK  HAVEN 

1.30 

.15 

.OB 

.51 

.05 

.08 

.39 

.06 

.07 

71 ON  GROVE 

2.56 

.27 

.12 

.95 

.16 

•  80 

.12 

.14 

ZIONSVILLF  3  SE 

1.85 

.10 

.41 

.21 

.18 

.03 

.52 

.08 

.32 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  195* 


Day  0<  Month 


ALBION 

ALLENTOWN  HB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 

ARTEMAS  1  NNW 

AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  3  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSeuRG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD  a  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUOERSPORT  1  NNE 

DERRY 

DEVAULT  1  W 


DONORA 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


34   tT 
10   26 


34   35 
11   16 


36   46 

9   28 


30   36 
11   14 


32   46 
11   29 


40   42 
24   32 


35   50 
8   25 


38   36 
8   12 


31   44 
27   31 


36   40 
12   31 


28   36 
■  4   26 


34   38 
4   29 


30   43 
11   25 


40   52 
7   27 


38   53 
13   23 


38   52 

13   26 


39   53 
23   36 


34   39 
3   26 


45   49 
12   32 


27   40 
■  2   26 


30   38 
9   11 


44   53 

12   27 


28   45 
11   14 


30   35 
5   30 


28  3T- 
0   25 


38   46 
20   32 


27   34   49 


39   41 
5   25 


40   47 
22   37 


22   27   37 


38   41 
13   31 


22   34 

11   17 


47   42 
5   29 


37   40 
25   29 


32   33 

21   25 


37   37 
25   25 


35   37 
24   29 


27   24   29 


37   39 
22   26 


38   38 
27   29 


26   26 

19   21 


29   25 

17   17 


32   32 

15   24 


29   30 
21   22 


38   38   43 


36 

37 

37 

26 

27 

28 

43 

42 

42 

30 

31 

25 

36 

32 

30 

17 

17 

19 

34 

3? 

36 

14 

17 

26 

41   39 
25   25 


41   49 
27   29 


30   32 
21   22 


30   27 
21   20 


29   28 
20   22 


30   30 
21   25 


39   40 
31   26 


27   25 

16   15 


33   35 
26   29 


28   32 

18   19 


33   32 
23   14 


30   29 
19   20 


28   32 
le   20 


38   31 
25   27 


33   35 

21   27 


38   34 
22   27 


35   40 
25   26 


35   34 
25   27 


35   39 
25   23 


36   39 

27   30 


24   30 
15   21 


26   33 
13   22 


34   32 
19   24 


33   33 
24   26 


37   42 
25   30 


33   39 
23   29 


40   42 
30   34 


28   33 
12   23 


31   38 
16   26 


30   30 
15   23 


39   37 
17   24. 


34   44 
24   29 


28   30 
17   20 


26   30 
22   25 


32   35 

18   20 


34   40 
21   22 


26   26   31 


34   37 
23   28 


29   26 

14   20 


34   35 
20   29 


31   26 
17   20 


28   30 
19   25 


10   u   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27   28   29   30   31 


40   22 
22   11 


47   43 
32   14 


46   24 
23    9 


57   47 
24   15 


42   40   17 


52   43   22 


50   34 
25   12 


37   51   34 


45   37 
26    5 


46   41 

35   13 


47   38   17 


38   20 
17-2 


46   31   16 


56   38 
15    3 


45   25 
20    8 


55  40 

31  17 

47  27 

27  17 

47  25 

18  10 

37  25 

13  5 

41  24 

19  7 

42  17 


50   44 
24   16 


52   40 

32   17 


54   39 
17   12 


34   18 
18    4 


47   30 
24   18 


43   41 
22   10 


57   43 
27   13 


34   40   35 


47   25 
21   10 


41   19 
17    7 


39   69 

23   33 


29   40 
13   29 


25   48   69 

3   19   41 


25   28   51 


22   37   67 


5   21 
28   34 


20   35 
34   61 


27   56   65 


16   48   58 
-11   16   33 


45   63 
15   45 


30   55   75 


10   24   45 


44   73 
25   36 


28   49   72 
10   21   34 


53   72 
34   52 


51   64 
18   32 


37   63   71 
4   30   49 


28   50 
13   28 


46   75 
23   36 


17   32   64 


52   61 
22   45 


49   61 
16   36 


35   61 

5   30 


23   49   71 
11   22   44 


27  58  65 

6  IB  49 

30  59  67 

13  30  59 

10  20  42 

3-1  20 

27  50  68 

17  26  39 

17  22  51 

4  6  22 

22  52  62 

0  21  46 


62   40 
33   28 


71   72 
39   41 


75   66 
51   33 


74   75 
40   44 


77   50 
49   35 


73   56 
50   33 


67   66 
56   33 


68   74 
39   46 


76   69 
39   35 


72   73 
49   42 


67   60 
55   29 


60   54 
35   28 


65   52 

51   30 


71   78 
53   32 


68   68 
51   33 


63   68 
45   37 


76   70 
41   40 


73   59 
48   39 


72   60 
54   39 


65   60 
39   29 


73   72 
43   45 


77   63 
46   42 


68   71 
44   35 


60   53 
53   30 


66   49 
42   30 


71   67 
51   32 


73   60 
48   22 


64   74 
35   37 


69   56 
47   26 


66   71 
51   46 
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61 
26 

52 

38 

53 

43 

58 
27 

52 
26 

55 

41 

57 
27 

57 
26 

64 
29 

66 
25 

49 
29 

58 
36 

56 
26 

57 
28 

49 
33 

59 
26 

47 
33 

58 
36 

55 
27 

55 

31 

54 

44 

69 
32 

55 
37 

56 

34 

55 
20 

53 
25 

53 
38 

55 
22 

54 

IS 

52 

31 

58 
24 

56 
27 

57 
46 

55 
35 

67 
32 

54 
43 

60 
33 

46 
35 

57 
41 

53 

15 

63 

21 

53 
36 

57 
19 

49 
34 

53 

43 

51   62   61 


46   53 
32   40 


56   49 
28   37 


57   65 
30   40 


52   59 

40   49 


60   53 
23   28 


56   54 
27   45 


66   53 

21   34 


49   54 
21   41 


51   69 
44   45 


62   52 

30   39 


56   57 
20   21 


45   62 
34   38 


64   60 
42   47 


54   47 
30   33 


45   44   43 
29   21   32 


67   49   47 
34   25   27 


56   54   49 
41   29   28 


35   17   33 


53   51   47 


53   51   44 
42   20   33 


46   48   48 
33   30   30 


46   46   45 
33   28   36 


50   45   42 
33   23   28 


56   44   45 
36   21   28 


51   49   48 
37   28   26 


55   54   54 
46   32   32 


45  49  43 

30  20  37 

50  43  42 
29  15  32 

44  45  42 

22  15  31 

66  43  53 

23  15  20 

51  47  40 
32  20  28 

55  41  44 

31  17  32 

49  37  43 

34  24  25 

52  46  43 

35  26  30 


56  50  56 

30  30  38 

46  46  42 

26  10  29 

51  54  50 

24  15  33 

50  41  42 

23  29 

56  56  47 

42  26  24 


44   39 

16   30 


55   50 
19   41 


44   43 
20   23 


50   40 

13   30 


55   45  I  47 
32   32   36 


35   34   51 
30   24   22 


51   46   53 


31   33   31 


46   40   50 
31   29   21 


68   45   55 
29   33   23 


46 
32 

45 
30 

50 
25 

42 
34 

43 
28 

66 

31 

50 
31 

47 
31 

51 
22 

38 
33 

47 
33 

42 
22 

50 
35 

47 
32 

51 
23 

49 

40 

52 

40 

53 
31 

32 

43 
25 

66 
22 

40 
29 

34 
24 

47 
15 

42  43  52 

31  20  19 

45  50  47 

28  29  19 

54  47  54 

28  28  23 

45  47  52 

30  29  20 

37  46  40 

32  32  21 

56  53  54 

34  34  28 


55   55 
39   33 


43   40 
26   22 


52   65   48 
31   30   29 


55   49 
36   34 


45   54 

30   34 


40   43 
30   29 


50   55   57 
35   30   22 


53   47   56 
33   28   31 


47   47 
29   22 


30   13   15 


49   54 
37   32 


38   43   40 
32   32   20 


36   47 
32   33 


31   27   19 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabu  5  -  Conlinued 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    1954 


SlaHon 

Day 

Of  Month 

& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

24 

4 

35 

7 

40 
26 

44 
23 

32 
21 

33 
23 

32 
20 

35 
20 

32 

24 

36 

27 

44 
22 

35 

7 

16 
-  2 

28 

0 

49 
28 

66 
42 

68 

36 

37 
16 

62 
16 

58 
16 

50 
21 

57 
29 

40 

17 

47 
17 

42 
32 

46 
31 

40 
18 

51 
20 

41.8 
20.1 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

39 
12 

50 
30 

40 
31 

42 
27 

41 
23 

42 
27 

40 
22 

35 
20 

44 
23 

51 
25 

46 
32 

40 
12 

26 
6 

45 
20 

71 
35 

72 
46 

60 
49 

58 
32 

57 
28 

49 
28 

55 
42 

56 
38 

50 
23 

49 
30 

54 
33 

47 
38 

50 
25 

65 
35 

49.1 
28.3 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
14 

36 

30 

34 
27 

31 
24 

30 
25 

28 
21 

28 
17 

32 

25 

31 
27 

40 
31 

31 
16 

16 
8 

31 
9 

56 
31 

65 
54 

62 
32 

39 
27 

45 
25 

60 
26 

53 

40 

62 
39 

39 
22 

46 
21 

42 
32 

36 

30 

33 
23 

52 

23 

61 

34 

41.0 
26.2 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

39 
9 

54 
32 

46 
30 

36 
25 

40 
25 

38 
23 

38 
21 

36 
24 

37 
28 

56 
24 

43 
18 

30 
12 

30 
10 

65 
18 

72 
38 

76 
47 

53 
36 

55 
25 

57 
19 

48 
24 

56 
40 

57 
31 

60 
16 

50 
29 

52 
30 

46 
27 

50 
26 

60 
32 

48.9 
25.8 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

36 

16 

38 
28 

36 
24 

37 
25 

35 
23 

33 
22 

34 

15 

32 
19 

34 
30 

50 
31 

32 
22 

22 

10 

30 
11 

59 
27 

68 
49 

66 
55 

60 
32 

59 
32 

61 
24 

55 
36 

55 

44 

49 
33 

47 
22 

47 
39 

43 
33 

38 
28 

65 
25 

60 
48 

45.4 
28.7 

FORD  CITY  t,    S  DAM 

MAX 
MIN 

21 
12 

40 
17 

43 
23 

43 
18 

32 
21 

32 
24 

30 
18 

32 
19 

32 
24 

35 
26 

51 
19 

31 
9 

19 

4 

46 
11 

60 
44 

69 
48 

62 
33 

37 
20 

52 

17 

60 
22 

54 
39 

57 
27 

43 
16 

50 
19 

46 
30 

62 
31 

37 
19 

58 
26 

43.7 
22.7 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

34 
10 

38 
31 

39 
23 

34 
23 

32 
22 

31 
22 

33 
15 

32 
23 

33 
27 

48 
27 

41 
20 

21 
9 

24 

2 

53 
22 

63 

34 

61 
40 

52 

33 

54 
23 

58 
20 

56 
29 

53 
43 

47 
35 

46 
18 

44 
36 

42 
32 

38 
29 

54 
19 

59 
39 

43.5 
25.2 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

30 

e 

33 
19 

48 
28 

39 
25 

39 
21 

38 
22 

36 
19 

40 
21 

33 
23 

41 
24 

45 
28 

41 
9 

20 

2 

28 
10 

45 
26 

68 
45 

72 
49 

52 
32 

56 
28 

55 
28 

50 
32 

52 
27 

54 
27 

41 
27 

45 
31 

31 

25 

44.0 
26.1 

FREELAND 

MAX 
MIN 

28 
8 

42 
23 

42 
30 

34 
22 

29 

16 

31 
22 

30 
15 

27 

19 

32 
22 

40 
23 

40 
26 

30 
1 

13 
0 

35 
10 

61 
33 

67 
58 

60 
32 

46 
28 

48 
30 

47 
40 

50 
39 

49 
32 

42 
21 

38 

37 

42 
31 

41 
31 

42 
22 

53 
32 

40.7 
25.1 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

35 
6 

52 
20 

42 
23 

42 
24 

40 
18 

42 
20 

43 
21 

37 
20 

42 
23 

52 

29 

46 
27 

34 

13 

27 
5 

42 
19 

69 
32 

73 
36 

64 
42 

57 
33 

56 
35 

56 
20 

55 
46 

67 
39 

51 
21 

56 
36 

67 
34 

50 
29 

55 
26 

65 
30 

49.9 
26.0 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

32 
14 

38 
22 

53 
34 

40 
27 

39 
26 

38 
28 

41 
24 

39 
25 

37 
29 

42 

30 

60 
36 

48 
16 

27 
9 

38 
16 

55 
37 

74 
52 

74 
51 

52 

35 

68 
29 

58 
30 

64 
36 

56 
39 

53 
27 

46 
29 

44 
29 

56 
33 

50 
28 

52 

36 

48.4 
29.5 

GORDON 

MAX 
MIN 

34 
5 

47 
23 

46 
27 

34 
27 

35 
24 

38 
26 

36 
24 

35 
22 

38 
25 

47 
24 

46 
23 

37 
10 

22 

0 

39 
19 

69 

35 

70 
40 

69 
35 

53 
32 

55 
25 

53 
24 

53 
40 

50 
31 

47 
22 

44 
26 

49 
31 

47 
28 

50 
23 

57 
30 

46.4 
26.0 

GRAT2  1  N 

MAX 
MIN 

27 
9 

35 
10 

47 
25 

36 
29 

36 
25 

36 
26 

40 
25 

37 
23 

38 
25 

38 
25 

50 
25 

42 
12 

21 
5 

26 
7 

41 
21 

69 

40 

71 

46 

50 

33 

54 
25 

57 
26 

51 
36 

54 
37 

47 
27 

45 
29 

43 
34 

50 
32 

47 
26 

50 
28 

44.2 
25.5 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

33 
9 

37 
20 

37 
21 

33 
24 

31 

20 

30 
20 

34 
13 

29 
20 

33 
26 

47 
25 

36 
18 

20 
7 

25 

3 

54 
24 

65 
47 

64 
54 

59 
32 

51 
20 

60 
21 

53 
37 

52 
44 

47 
32 

47 

17 

43 
38 

38 
32 

37 
28 

65 
20 

58 
42 

43.1 
25.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

31 
13 

40 
17 

55 
27 

37 
24 

38 
23 

39 

24 

43 

21 

39 
21 

38 
23 

43 
24 

56 
26 

49 
14 

27 
9 

35 
10 

55 
33 

74 
48 

74 
49 

53 
28 

57 
25 

60 
26 

61 
32 

56 
36 

55 
25 

46 
25 

62 
31 

55 
33 

51 
25 

54 
29 

48.7 
25.7 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 

MIN 

38 
14 

52 
28 

39 
32 

37 
31 

37 
28 

42 
29 

39 
27 

35 
25 

41 
30 

57 
32 

46 
23 

25 

16 

28 
11 

51 
27 

74 
39 

75 
49 

62 

40 

57 
37 

58 
29 

47 
32 

66 
44 

50 
36 

46 
32 

43 
31 

54 
33 

47 
34 

49 
32 

60 
39 

48.0 
30.7 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

22 
2 

29 
3 

45 
23 

37 
23 

31 
16 

31 
19 

32 
12 

27 
12 

28 

15 

35 
18 

42 
15 

37 
0 

a 

-  7 

23 

-  7 

37 
18 

62 
29 

68 
30 

37 
25 

46 

18 

56 
15 

53 

16 

52 
29 

43 
23 

47 
17 

48 
17 

44 
22 

43 
20 

60 
21 

39.8 
15.9 

HOLTHOOD 

MAX 
MIN 

36 
17 

51 
32 

38 
34 

37 
30 

37 
28 

41 
29 

37 
28 

35 
23 

41 
30 

54 
23 

45 
27 

27 
18 

28 

12 

44 
28 

73 

37 

72 
41 

54 
40 

52 

34 

57 
32 

46 
32 

52 
46 

50 
37 

46 
32 

47 
33 

62 

37 

47 
37 

51 
34 

61 
38 

46.8 
31.0 

HUNTINGDON  1  MNW 

MAX 
MIN 

32 

9 

38 
10 

52 
28 

49 
25 

38 
26 

36 
26 

40 
25 

38 
24 

37 
23 

38 
30 

56 

24 

45 
15 

26 

28 
4 

43 
22 

72 
38 

77 
43 

52 
28 

60 
19 

60 
19 

53 
23 

56 

36 

50 
19 

49 
19 

39 
30 

52 

30 

43 
22 

53 
23 

46.9 
23.0 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

39 
9 

43 
30 

43 

24 

35 
21 

32 
22 

30 
26 

32 

20 

30 
19 

35 
27 

51 
23 

43 
18 

23 

11 

29 

2 

60 
21 

67 
41 

70 
42 

64 
33 

53 
21 

60 
16 

50 
26 

57 
42 

45 
29 

62 
15 

45 
35 

46 
32 

48 
29 

57 
20 

65 
45 

46.6 
25.1 

IRWIN 

MAX 
MIN 

41 
14 

43 
34 

43 
32 

37 
20 

31 
22 

31 
27 

31 
19 

31 
20 

34 
27 

54 
26 

54 
26 

28 

16 

35 
9 

68 
52 

69 

56 

6S 
33 

*9 
2* 

61 
24 

60 
35 

53 

45 

52 
32 

50 
19 

50 
41 

46 
34 

46 
30 

57 
29 

60 
44 

47.5 
29.1 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

23 

9 

35 
20 

37 
24 

36 
24 

35 

15 

30 
19 

30 
8 

27 
22 

27 
24 

31 
26 

46 
21 

26 

7 

21 

2 

47 
16 

57 
46 

58 
54 

58 
31 

33 

17 

53 

21 

56 
32 

47 
42 

35 
31 

35 

11 

40 
23 

36 
32 

36 
27 

30 
19 

52 
28 

38.5 
23.3 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

28 
14 

44 
21 

48 
33 

45 
26 

33 
25 

34 
26 

33 
21 

32 
23 

33 
29 

39 

30 

55 
29 

42 
12 

22 
9 

29 
13 

60 
29 

71 
54 

75 
37 

38 
29 

66 
25 

61 
30 

56 

34 

62 

37 

45 
23 

53 
29 

46 
36 

49 
37 

40 
26 

56 

34 

45.9 
27.5 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

19 

-  3 

33 
12 

36 

14 

39 
12 

29 

20 

29 
21 

28 

11 

32 
12 

28 
16 

32 
23 

41 
22 

30 
3 

13 
-10 

28 
0 

51 
26 

58 
40 

62 

32 

33 
13 

47 
14 

54 
19 

50 
35 

52 

33 

35 
12 

43 
16 

40 
30 

37 
30 

33 
15 

49 
24 

37.9 
17.6 

KEGG 

MAX 
MIN 

40 
10 

47 
29 

44 
29 

33 
26 

34 
27 

35 
25 

31 
20 

32 
22 

35 
30 

55 
29 

42 
17 

22 

13 

29 

6 

61 
11 

70 
37 

76 
47 

55 
36 

56 
30 

68 
13 

47 
24 

62 

40 

47 
27 

48 
18 

45 
32 

53 

30 

47 
27 

53 
25 

57 
26 

46.9 
25.2 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

38 
11 

51 
27 

49 
29 

40 
28 

36 
26 

42 

27 

39 
25 

38 
21 

41 
23 

53 
26 

50 
28 

43 
16 

26 

8 

43 
22 

73 
29 

72 

36 

71 
42 

57 
32 

57 
24 

54 
24 

56 

44 

55 
35 

47 
25 

49 
26 

54 
34 

50 
30 

50 
28 

64 
32 

50.0 
27.0 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

36 
12 

38 
13 

52 
29 

38 
30 

38 
26 

37 
28 

41 
26 

37 
23 

35 
28 

40 
28 

53 
33 

45 
16 

23 
10 

35 
15 

45 
34 

74 
43 

74 
46 

56 
35 

56 
31 

58 
28 

53 
34 

55 

39 

52 
27 

45 
28 

50 
32 

52 
32 

48 
28 

63 
32 

47.5 
28.1 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

32 
6 

34 
8 

43 
27 

44 
26 

42 
22 

33 
22 

31 

13 

33 
16 

33 
24 

39 
25 

45 
16 

39 

3 

12 
-  4 

28 
-  2 

50 
28 

69 

40 

74 
34 

36 
18 

48 
16 

57 
18 

52 

22 

53 

28 

38 
22 

46 
24 

41 
28 

45 
28 

36 
9 

44 
14 

42.0 
19.0 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

37 
11 

48 
24 

43 
31 

43 
30 

36 
25 

42 
27 

35 
26 

33 
22 

40 
25 

51 
27 

48 
33 

37 
13 

25 

6 

44 
20 

70 
36 

73 
49 

66 
37 

55 
35 

57 
29 

47 
29 

54 
43 

52 
36 

53 
28 

45 
28 

52 

31 

46 
34 

50 
26 

61 
31 

47.9 
28.3 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

29 

11 

37 
10 

52 

24 

44 
26 

40 
25 

34 
25 

40 
24 

40 
24 

38 
24 

41 
30 

56 
26 

48 
14 

26 

5 

28 

5 

41 
22 

73 
37 

78 
41 

53 
30 

57 
21 

61 
20 

52 
26 

55 
36 

53 
23 

50 
22 

39 
29 

54 
32 

44 
23 

54 
23 

47.0 
23.5 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

32 
6 

35 
21 

34 
24 

34 
23 

30 
16 

28 

18 

31 

-  1 

29 
23 

30 
26 

44 
27 

33 
17 

17 
6 

24 
-  2 

50 
24 

63 
43 

59 
38 

39 
31 

48 
20 

55 
24 

50 
32 

49 
43 

43 
28 

42 
18 

41 
33 

34 

31 

33 
27 

50 
20 

55 
36 

39.7 
23.3 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

33 
7 

48 
29 

45 

31 

36 

28 

37 
25 

40 
30 

40 
24 

33 
26 

41 
29 

52 

30 

43 
24 

25 

11 

23 

3 

36 
22 

56 
34 

75 
42 

59 
36 

60 
27 

58 
20 

48 

24 

56 
43 

50 
32 

48 
22 

38 
26 

51 
34 

41 
34 

50 
21 

65 
37 

45.6 
26.9 

MADERA 

MAX 
MIN 

23 

5 

38 
10 

45 
28 

45 
25 

31 
23 

32 
24 

34 
20 

34 
21 

30 
23 

33 
25 

48 
19 

39 
9 

27 
0 

33 
0 

58 
29 

67 
38 

74 
38 

42 
22 

61 
16 

57 
18 

50 
28 

58 
30 

40 
14 

47 
16 

44 

31 

46 
31 

40 
18 

50 
23 

43.6 
20.9 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

37 
22 

49 

35 

44 
34 

45 
33 

43 
29 

46 
31 

43 
29 

40 
26 

46 
31 

49 

31 

46 
32 

32 

16 

26 

13 

45 
26 

65 

43 

68 
50 

56 
40 

60 

40 

56 

38 

55 

31 

55 

45 

61 
37 

51 
31 

52 
33 

58 
40 

53 
39 

50 
33 

64 
36 

49.9 
33.0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
13 

46 
31 

42 
26 

32 
25 

32 
22 

35 
23 

31 
19 

32 
21 

33 
28 

51 
29 

40 
17 

19 
9 

25 
6 

62 
23 

68 
42 

74 
61 

52 
34 

56 
30 

57 
25 

46 
33 

60 
46 

47 
28 

46 
20 

41 
33 

49 
32 

40 
25 

51 
23 

57 
36 

45.0 
26.8 

MAUCH  CHUNK 

MAX 
MIN 

32 

7 

50 
26 

45 
30 

38 
32 

38 

24 

43 
28 

40 
27 

44 
28 

44 
27 

42 
9 

24 

8 

38 
17 

70 
36 

74 
42 

68 
37 

55 

34 

61 
33 

60 
23 

53 

42 

53 
37 

55 
28 

64 
25 

60 
36 

50 
30 

52 

27 

56 
36 

49.6 
28.0 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

25 

7 

36 

18 

36 
25 

37 
23 

36 
19 

30 
20 

28 
5 

32 

7 

31 
24 

33 
26 

45 
22 

29 

5 

19 
-  2 

38 
9 

65 
38 

62 

48 

60 
32 

36 
20 

51 
21 

58 
27 

52 
40 

50 
34 

37 
12 

44 
21 

42 
31 

36 
29 

35 
20 

53 
26 

40.3 

21.7 

MERCER 

MAX 

MIN 

35 

11 

36 
25 

38 
19 

32 
22 

32 

19 

30 
20 

32 
22 

29 
20 

35 
25 

52 

20 

47 
27 

22 

7 

25 
2 

54 
24 

64 

47 

63 
54 

60 

30 

53 
31 

58 
27 

62 

36 

52 

41 

47 
31 

47 
17 

44 
34 

40 

31 

38 
26 

54 
20 

57 

41 

43.9 
26.0 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLO 

MAX 
MIN 

38 
15 

49 
28 

39 
33 

38 

31 

38 
28 

41 
31 

37 

28 

35 
26 

42 

31 

56 
31 

45 
25 

25 

16 

27 
12 

46 
26 

70 
39 

74 
47 

62 

41 

65 
35 

55 
28 

46 
30 

54 
46 

51 
36 

45 
30 

45 
31 

53 
35 

48 
34 

49 
30 

60 
38 

47.3 
30.6 

■   DOtos   tollovlDg  Statli 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabto  5  -  ConBnmd 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    19M 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27   28 


HIDLANO  0AM  7 

MONTROSE  3  E 

MOROANTOWN 

MT  GRETNA  J  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUHtENBURG  1  SE 

NEFFS  MILLS  *  NE 

NEWBURG  3    W 

NEK  CASTLE  1  N 

NEMELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PARK  PLACE  WB 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

PMOENIXVILLE  1  E 

PIMPLE  HILL 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT   CLINTON  1  S 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOHN 

READING  WB  CITY 

RIOGWAY 

SALINA  3  W 

SCRANTON  WB  CITY 

SELINS6R0VE  CAA  AP 

SHIPPENS8URG 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SPRINGS  1  SW 

STATE  COLLEGE 


37   *9   to 
10   29   30 


37   49   38 


AS   39 
23   24 


28   46 
15   25 


37   38 
14   24 


45   49 
35   32 


30   37   51 
10   10   23 


45   42 
12   32 


47   37 
28   32 


38   53   48 
25   36   37 


38   52   46 
IT'   34   34 


37   52   45 
22   37   39 


37   52 
13   32 


36   29 
26   IB 


38   38 
24   25 


38   38 
30   20 


34   31 
24   18 


39   52 
25   38 


43   42 
29   25 


40   52   45 
9   30   27 


29   43 
13   28 


43   39 
32   26 


44   47   44 
23   37   30 


19   26   40 


30   48 
8   24 


25   40   41 
9   16   22 


47   44 
26   27 


37   51   40 
17   33   35 


41   45 
32   19 


48   40 
28   29 


34   37   38 
12   27   26 


40   44 
7   30 


40   42   39 
6   32   29 


34   46 
12   32 


34   33 

IB   12 


45   31 
24   25 


41   38 
28   27 


36   32 
14   22 


43   42 
31   28 


36   34 
26   22 


34   29 

25   18 


42   45 
35   26 


42   41 

31   27 


29   28 

21   20 


35   28 
24   16 


34   34 
27   26 


35   29 
26   19 


35   39 
28   26 


42   32 

20   20 


39   39 
29   25 


41   40 
31   28 


34   32 
23   22 


35   38 
28   26 


39   38 
24   25 


29   32 

21   20 


32   28 
25   18 


30   26 
21   17 


33   33 
24   24 


33   35 
20   27 


27   28 

13   20 


33   39 

19   22 


24   32 
14   22 


34   32   35 
15   21   21 


31   31 
22   27 


39   35 
25   27 


33   40 
24   26 


28   26 
18   20 


26   30 
20   25 


38   43 
20   28 


26   22 

15   19 


31   34 
23   26 


33   37 
25   31 


24   26 

14   20 


36   32 
24   24 


35   31 
16   21 


34   40 
21   26 


35   42 
25   29 


32   30   37 
19   27   37 


34   40 
25   27 


36   39 
23   29 


26   31 
13   23 


25   30 
15   22 


33   36 
25   29 


38   36 
23    1 


43   26 
14   10 


36   31 
21    1 


41   40   35 


43   23 
16   12 


34   26 

20    9 


55   38 
26   14 


35   58   69 
9   28   51 


24   49   70 
5   22   44 


25   43   72 
3   22   24 


20   36   68 


30   40   68 
12   30   38 


30   59   67 
10   29   44 


56   46 
29   17 


54  39  37 

20  17  8 

54  50  28 

30  27  15 

45  42  17 

31  17  7 

35  42  35 

23  21  3 

64  47  27 

32  27  17 

55  48  28 
30  28  16 

53  48  29 


47   28 
28   16 


45   34   14 


29   58 
13   26 


21   28   45 


37   65   71 
6   28   51 


28   45   74 
11   21   40 


38   67 
21   35 


28   46   72 
13   29   46 


27   46   72 
11   26   44 


50   45 
28   10 


37   33 
24  -  1 


52   34   18 


38   21 
21   13 


37   35 
11    0 


44   40 
26   12 


33   48   36 


18   74 
18   38 


34   61   69 
10   31   57 


38   62   70 
15   38   59 


21   42 

-10  -10   21 


20   26   40 


18   41   57 


45   40 
28   12 


45   26 
26   14 


40   37   27 


52   44   23 


52  44  24 

29  20  4 

57  63  41 

29  32  15 

48  39  20 
26  18  7 

49  45  24 
20  19  7 

49  42  16 


39   19 

16   11 


40   69 
19   32 


43   74 
26   41 


62   68 
27   45 


22   38   68 


40   72 
24   36 


45   74 
20   37 


28   60   66 
■3   11   47 


57   65 
16   40 


69   54   50 
49   31   2  3 


60   67   39 
39   37   24 


74   60   55 
47   38   34 


71   75   49 
41   44   27 


75   55   57 
41   38   29 


68   66   55 
49   32   20 


71   72   41 
50   34   26 


73   75   53 
38   43   28 


62   67   49 
48   48   29 


73   61   58 
50   39   39 


71   61   58 
53   39   40 


69   72 
35   39 


72   62   61 

54   39   39 


71   50   50 
50   30   23 


75   70   64 
46   41   33 


60   66   42 
48   37   26 


68   53   50 
53   31   26 


70   54   52 
54   34   31 


54   67   36 
37   33   25 


68   70   58 
35   38   35 


66   66   36 

50   3  3   21 


73   63   60 
50   40   38 


67   52   52 
41   32   14 


67   64 
52   31 


74   57   48 
46   33   32 


69   55   57 
38   37   28 


76   72   60 
50   39   34 


65   62   55 
53   31   25 


70   62   51 
46   29   19 


68   54   47 
47   25   22 


58   57 
27   33 


60   62 
23   27 


50   46 
27   26 


57   51 
25   29 


57   56 
13   19 


61   50 
27   32 


59   58 
20   30 


56   61 
26   33 


59   61 
22   22 


62   59 
31   29 


49   53 

28   30 


56   58 
35   30 


59   59 
30   27 


58   67 

40   35 


56   41 
14   32 


60   56 
26   22 


44   52 
27   31 


57   55 
32   39 


60   57 
30   39 


40   64 
21   19 


57   55 
23   24 


53   59 
20   22 


55   52 
33   20 


59   52 

32   31 


57   50 
17   23 


56   57 
28   30 


59   52 
21   23 


61   58 
26   30 


59   51 
29   33 


55   47 
16   29 


50   42 
22   27 


44 
29 

49 
23 

49 
37 

40 
25 

53 

39 

44 
25 

50 
34 

45 
24 

46 
32 

48 
23 

51 
29 

68 
24 

57 
32 

47 

15 

45 
35 

53 
28 

45   44   59 


50   47   46 


58   45 
35   25 


54   50 
35   24 


46   55 
23   18 


58   60 
36   30 


49   43 
38   21 


57   50 
40   34 


52   50 
45   29 


58   51 
38   34 


42   43 
28   11 


58   50 
38   25 


47   41 
37   20 


46   49 
29   23 


50   48 
35   25 


55   40 
30   15 


43   45 
32   12 


52   49 
29   15 


48   48 
34   31 


46   47 
34   26 


51   47 
40   24 


49   45 
31   18 


49   49 
35   16 


43   46 
32   23 


43 
29 

39 
20 

46 
34 

49 
28 

46 
34 

49 
27 

42 
28 

50 
22 

44 
30 

50 
20 

46   56 
30   31 


43   41   56 
31   29   21 


55   54 
33   27 


41   54   41 
28   31   26 


49   57   62 


31 

22 

22 

56 
38 

52 

37 

55 
38 

50 
31 

46 

30 

51 
28 

40 
29 

45 
31 

41 
21 

55   53   52 
42   38   34 


54   52 
37   33 


53   54 
35   32 


53   52 
38   33 


38   46 
21   17 


52   62 
29   28 


42   43   39 
31   31   20 


46   46   59 
34   26   26 


49 
38 

54 
31 

61 
31 

41 
22 

42 
24 

40 
21 

45 
27 

52 

30 

46 
28 

44 
29 

46 
32 

45 
19 

52 
36 

48 
27 

50 
28 

53   48   54 
38   34   31 


39 

41 

47 

56 

31 

28 

19 

40 

46 

53 

57 

63 

29 

28 

20 

42 

47 

46 

51 

58 

33 

31 

26 

43 

50 

46 

52 

62 

31 

28 

24 

37 

55 

54 

54 

54 

28 

24 

25 

32 

36 

39 

55 

57 

32 

27 

21 

41 

51   45   51 
30   26   20 


45   47 
25   25 


27. 

37. 
22. 

45. 

28. 

48. 


50. 
27. 


43   49 
28   26 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    19S« 


StaUon 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

STR0UDSBU9G 

MAX 

MIN 

30 
6 

33 

7 

50 
26 

36 

27 

42 
25 

40 
27 

39 
23 

37 
20 

30 
19 

41 
24 

45 
24 

43 
10 

14 
5 

10 

43 

74 
40 

35 

55 
21 

60 
20 

55 

21 

54 

40 

52 
24 

54 
23 

49 
24 

53 

27 

46 
26 

56 

31 

45.2 
22.6 

T4MARACK  2    S  FIRE  TWR 

MAX 

MIN 

?1 
6 

31 

8 

37 
28 

42 
22 

19 
18 

30 

17 

30 
16 

32 

15 

25 

19 

35 
23 

42 
24 

33 
2 

15 

0 

20 
0 

51 
19 

64 
50 

70 
46 

46 
25 

49 
25 

52 

31 

44 
32 

50 
34 

40 
19 

40 
16 

35 

30 

41 
30 

36 
18 

43 
20 

38.3 
21.3 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

23 
3 

36 

7 

37 
22 

41 
22 

32 
22 

30 
22 

28 

14 

32 

14 

32 
23 

32 
24 

45 
17 

30 

7 

17 
-  2 

24 

2 

52 
22 

53 
36 

63 

33 

33 

20 

57 
20 

57 
26 

54 
34 

37 
19 

47 
16 

43 
30 

42 
30 

33 
18 

52 
22 

39.3 
19.5 

TITUSVILLE  2    S 

MAX 

MIN 

30 

5 

34 
29 

36 
23 

32 

21 

30 
21 

19 

30 
10 

27 
21 

30 
25 

41 
24 

36 

19 

18 
2 

22 
-  1 

50 
21 

61 
47 

59 
51 

51 
30 

49 
20 

56 

19 

54 
36 

59 
42 

49 
32 

44 
14 

43 

35 

39 

31 

34 
27 

51 
17 

58 

40 

41.1 
24.3 

TOWANOA 

MAX 
MIN 

32 

10 

46 
27 

37 
27 

34 
27 

37 
23 

33 
26 

37 
18 

32 
23 

40 
20 

44 
27 

42 
20 

26 
6 

23 

3 

41 
20 

66 
39 

74 
42 

47 
32 

51 
26 

55 
20 

56 

23 

54 
46 

48 
31 

47 
26 

46 
26 

50 
30 

44 
29 

47 
20 

60 
39 

44.6 
25.2 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

45 
17 

49 
35 

45 
32 

33 
22 

32 

23 

34 
26 

33 
21 

29 

20 

39 
28 

58 
25 

45 
21 

25 

13 

42 
9 

68 

41 

72 
55 

74 

57 

57 
35 

53 
25 

65 

33 

55 
44 

59 
46 

49 
36 

53 
23 

52 

37 

57 
37 

56 
29 

61 
26 

67 
52 

50.3 
31.0 

UPPER  0AR8Y 

MAX 
MIN 

36 

14 

50 
30 

44 
30 

42 
28 

41 
25 

43 
26 

39 
26 

39 
20 

42 

24 

52 

20 

48 
31 

40 
15 

36 

8 

45 
22 

71 
34 

72 
41 

65 
35 

58 
36 

58 
33 

56 
28 

57 
44 

58 
40 

49 
27 

53 
27 

55 
34 

53 
35 

53 
29 

65 
34 

50.8 
28.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

31 
8 

37 
30 

38 
26 

32 
23 

31 
22 

29 
22 

33 

18 

28 
22 

35 
25 

42 
25 

35 
17 

19 
5 

23 

-  2 

49 
23 

62 

40 

61 

47 

51 
31 

47 
19 

58 

19 

52 
26 

56 

43 

49 
31 

47 

17 

42 
34 

38 
32 

35 
26 

52 
19 

61 
30 

41.9 
24.2 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

47 
15 

49 
33 

45 
28 

37 
18 

33 
19 

32 
26 

32 

20 

31 
19 

37 
28 

56 

17 

50 
22 

25 
10 

39 
6 

66 
22 

71 
40 

72 
48 

68 
33 

52 
20 

62 

18 

64 
25 

56 
45 

53 
30 

55 
19 

49 
34 

55 
39 

57 
31 

65 
22 

61 
37 

50.8 
25.9 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

20 

7 

31 
10 

38 
29 

39 
25 

28 

19 

29 

20 

30 
15 

31 

15 

28 
22 

34 
24 

41 
23 

35 

1 

11 
0 

21 
3 

50 
21 

59 
48 

68 
33 

11 

45 
26 

52 
26 

46 
34 

49 
35 

36 
21 

41 
23 

35 
31 

44 

31 

37 
IS 

40 
20 

37.5 
21.7 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

38 

a 

52 

20 

42 
27 

37 
22 

38 
25 

42 
28 

38 
25 

35 

18 

42 

27 

56 
22 

50 
30 

43 
16 

32 

4 

53 
15 

75 
35 

79 
3B 

77 
40 

62 

34 

64 
20 

65 

24 

60 
32 

56 
30 

51 
24 

52 
25 

59 
30 

59 

30 

73 
26 

66 

32 

53.4 
25.3 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

38 
14 

53 
31 

42 
35 

41 
29 

40 
26 

43 
27 

36 

36 
22 

40 
27 

52 
27 

46 
35 

38 
15 

28 
9 

46 
22 

73 
40 

73 
49 

65 
39 

57 
36 

59 
32 

54 
30 

54 
44 

57 
42 

48 
28 

51 
30 

52 

39 

51 
38 

54 
30 

66 
34 

49.8 
30.5 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

35 
10 

47 
29 

42 
29 

35 
27 

37 
27 

39 
27 

40 
25 

33 
25 

42 
25 

49 
32 

43 
19 

21 

7 

25 

2 

37 
24 

59 
33 

71 
38 

51 
36 

57 
31 

58 
24 

49 
25 

53 

43 

45 
35 

48 
26 

41 
30 

50 
33 

45 
30 

47 
26 

63 
38 

45.1 
27.1 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

40 
12 

54 
26 

42 
29 

41 
24 

40 
25 

43 
27 

40 
24 

37 
23 

43 

30 

56 
25 

54 
30 

45 
18 

29 

6 

53 
23 

74 
37 

75 

43 

74 
42 

59 
28 

60 
22 

57 
26 

55 

45 

54 
34 

50 
24 

r^ 

55 
37 

54 
34 

56 
22 

65 
36 

52.1 
27.9 

8«*  r«f«r*nc«  not**  follovioc  Station  ladtx. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 


Table? 

X  AJi 

^  f  » 

x^ 

F 

EBRU 

ARY 

1954 

StaboD 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

6 

: 

_ 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

AIXKNTOWN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUrV 

T 

T 

■ 

4.2 

.2 

2 
.1 

T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.8 

T 

.5 

T 

1.0 

1 

.5 

T 

T 
T 

T 
T 

ARTEMAS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

AVOCA  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 
1 

T 

T 

T 

BEAVERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
2 

T 

T 

BELLEFONTE  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

7 

.8 
7 

.5 

7 

6 

.8 

7 

.  .8 

7 

T 

7 

2.6 
10 

1.3 
10 

9 

T 
9 

1.3 
10 

.5 
11 

9 

7 

5 

1.5 
7 

5 

4 

2 

1 

1 

T 

.8 

.5 

1 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

1 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

1.2 

T 

.5 
2 

2 

.2 

.2 

T 

.6 

T 

T 

BURGETTSTOWN  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

1 

- 

- 

BURNT  CABINS  2  HE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1 

BUTLER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 

1 

2.0 

1 

- 

_ 

7.0 

7 

5 

T 

T 

T 

1.0 
1 

CANTON  1  KW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.9 
3 

T 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 

CHAHBERSBDRG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

T 

T 

T 
T 

2.6 
3 

T 

1 

CLARION  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
2 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

3 

2 

.3 
2 

2 

.3 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

CLEAKFIELD  8  NW  NVBSERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

1.0 
3 

T 

T 

1.0 

1 

COATESVILLE  1  3W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

3.3 
3 

1 

1 

CORRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

1.0 
3 

2 

T 
2 

1.5 
3 

.5 
4 

3 

5.0 
6 

2.0 

7 

4 

.5 
4 

T 
4 

.5 
5 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

COODBRSPORT  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DIZOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.0 
1 

T 

1.5 

2 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

1.0 

1 

3.0 

4 

1.0 

2 

2.0 
4 

1.0 
4 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 

T 

EAGLES  HERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

2.0 
2 

T 
2 

.3 
2 

2 

T 

1 

1 

4.7 
5 

T 
S 

4 

4 

4 

T 
4 

3 

T 
T 

.7 

1 

EAST  lATERFCRD  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.3 
3 

T 
3 

2 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

EMPORim  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

1 

1 

T 

T 

.2 

T 

1.0 

1 

T 
T 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

3.0 
3 

T 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 
T 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

T 

1 

T 
T 

6.0 
4 

T 

4 

1 

1.0 

1 

1 

T 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

CETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

• 

GRATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.6 
2 

T 

T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

.5 

1 

1 

.4 

1 

.6 
2 

.9 
2 

1 

4.2 
5 

1.4 
5 

3 

.2 
2 

1.3 
3 

3 

T 

T 

T 

BABRISBURG  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

T 

T 

1.3 

T 
1 

HAWLEY  1  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

T 

T 

2.2 
2 

2 

1 

1 

1 

1.4 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

HUNTINOJON  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.1 

T 

.1 
T 

.7 

1 

1.7 
2 

1.8 
2 

T 

T 

T 
T 

JOHNSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.3 
T 

1.2 

1 

1.0 

1 

T 
T 

1.4 

1 

.1 

1 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

See  leferecce  notes  toUowing  Station  1 
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Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 
4 

.5 
4 

T 
3 

T 
3 

.8 
3 

.5 
3 

.3 
3 

2.8 
6 

.4 
6 

5 

1.0 
6 

6 

.5 

7 

2 

T 

T 
T 

1.5 
2 

1 

1 

T 

.7 

1 

T 
T 

.5 

1 

LANDISVILLE     , 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1 

T 

T 
T 

1 

LEBANON  2  NV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

1.6 
2 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

T 
T 

LOCK  RAVEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

.1 
T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

T 
T 

.1 

T 

.1 

T 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
2 

.5 
2 

.6 

2 

T 
2 

.5 
2 

1.2 
3 

.3 
3 

.6 
3 

3.4 

4 

.3 
4 

3 

2.0 

4 

4 

T 
4 

T 

.2 
T 

T 

.4 

T 

.1 

T 

T 

HERCER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 

1 

5.0 
6 

5 

2 

2 

2 

T 

MONTROSE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

1 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.7 
3 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.4 
2 

T 

T 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 
4 

3 

3 

.3 
3 

3 

1.5 
4 

2.5 
4 

T 

NEW  CASTLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

1.2 
2 

1.2 
3 

2.0 

4 

T 
3 

3.4 
5 

T 
2 

2 

.4 
2 

1 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 

2 

PALMERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 
4 

T 
4 

1 

PARK  PLACE  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 
6 

T 
5 

T 
4 

T 
4 

T 
3 

2.0 
5 

T 
3 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.2 

T 
T 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

1 

T 
T 

.1 
T 

T 
T 

T 

1.2 

.5 

1 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PHOENIXVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

. 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

T 

T 

.3 
T 

1.0 
T 

.1 

1 

.1 

T 

1.3 
T 

.3 
2 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

1.3 

T 

PORT  CLINTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

QUAXERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

.6 
2 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.8 

T 
3 

1 

RIDGWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

.5 
3 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

.5 

1 

1 

1 

1.0 

1 

T 

T 
T 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.6 

T 
2 

T 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

.2 

1.3 

1 

.5 

1 

1.5 
2 

1.7 
3 

.3 

.2 

T 

.3 

T 

T 

T 

SPRINGS  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1.0 

2 

2.0 

4 

.2 
3 

.4 
3 

1.2 
4 

T 
2 

T 

1 

1.0 

2 

2 

T 

1.0 

1 

.5 
1 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
2 

.3 
2 

.2 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

2.0 
3 

T 
3 

2 

T 
2 

2 

.5 
3 

T 

1.5 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

T 
T 

.3 

T 
T 

T 

T 
T 

1.9 
2 

1.4 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 

.5 

1 

TOWER  CITY  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

2.0 

- 

- 

- 

T 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

UUIONTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 
2 

1.0 
2 

T 

1 

1.0 
2 

T 

1 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.8 
2 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

2.7 
3 

T 
2 

1 

.3 

1 

1 

.2 
1 

T 

T 

T 

T 

WAYNESBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

WELLSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

WEST  CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

3.4 

T 
3 
.3 

1 

T 

T 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

" 

~ 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


l» 


StatiQn 


County 


Obeer- 

vation 
tiine 


Observer 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALBION 

ALLENS  MILLS 
ALLENTOHN  HB  AP 
ALLENTCMN  GAS  CO 

altoona  horseshoe  curve  I 

ARENOTSVILLE 
ARTCMAS  1  HNH 
AUSTINSURG  2  M 
AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOHN  3  WM 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVERTOMN 

BEECH  CREEK  STATION 

BEllEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 

BLAJN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESlEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSHELL  6  VNW 

BRADOOCK  LOCK  2 
BRAOFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  H  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
BREEZEWOOO 

BROOKVlLLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 

BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  3  H 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

BUTLER   SUBSTATICM 

CAMP  HiLL 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  w 
CEDAR  RUN 
CMAODS  FORD 

CHAMSER5BURG  1  ESE 
CHARLEROI 
CHABLEHOl  LOCK  * 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARICN  3  SH 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  3  NW  NuRSER 

CLERMONT 
COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVlLLE 
COGAN  STATION  2   N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CCHNELL5V1LLE 
C94NELLSVILLE  2   E 

CCNSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
COHRY 

COUDERSPORT  I  NNE 
C0UDER5PORT  7   E 

COVINGTO* 
CREEKSIDE 
CRESSON  2  E 

CUSTER  CITT  2   W 
DANVILLE 

DERRr 

DEVAULT    1    W 
OINGMANS   FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

OCMORA 
DOVLESTOWN 
DRIFTWOOD 
DU   BOIS    7    E 
DUNLO 

DUSHORE    3   NE 

EAGLES   MERE 

EAST    BRADY 

E.    WA7ERF0AO  3    E 

EBENSBURG 

EOINBORO 

ELIZABETHTOWN   1    SW 
EMPORIUM   1    E 
ENGLISH   CENTER 
EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE   CAA   AIRPORT 

EVERETT    I    SW 

F AH RE LL- SHARON 

FORD  CITY   M   S   DAM 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE    I   SE 

FREELAND 

GALETOH 

GCIGERTOWN 

GEORGE   SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG   1    S 
CIFFORO 
GLENCOE 


0062 
0099 
0106 
0111 


0725 
0736 
0743 
0763 


U15 
1130 
1135 


460 


.EGHENY 
ERIE 

JEFFERSON 
LEHIGH 
EHIGH 

■  BLAIR 
I  ADAMS 

I  BEDFORD 

TIOGA 
I  LUZERNE 

■  ALLEGHENY 
I  WARREN 

NORTH 'LAND 

>  BEAVER 
SNYDER 

CENTRE 
CENTRE 
COLUMBIA 
lORTHAMPTON 
NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 
'  MC  KEAN 
I  MC  KEAN 

>  MC    KEAN 
■>   BEDFORD 

JEFFERSON 
LLEGHENT 
SOMERSET 
BEDFORD 
WASHINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

.  CUMBERLAND 

■  CAMBRIA 
POTTER 
LYCOMING 

;  DELAWARE 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND 

DELAWARE 

CENTRE 


41  54 
41  12 
40  39 


79  49 
eo  22 
78  55 
75  26 
75  2$ 

TB  29 

77  IB 

78  26 
77  U 
75  43 


40  50 

40  46 

i  40  45 


78  50 
7B  39 
60  26 


.  40  05 
40  52 
40  51 
40  15 


1485  CLARION 
1505  LEHIGH 
1512IWASHINGT0N 
15l9kLEARFIELD 
1522  CLEARFIELD 

1529  MC  KEAN 
1572; SCHUYLKILL 
1589  CHESTER 
.  CHESTER 

1631  LYCOMING 


1675 
1705 
1710 
1723 
1729 


LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 

FAYETTE 


37 'MONTGOMERY 
|1773  ALLEGHENY 
1790  ERIE 
1604  POTTER 
1809  POTTER 

'.    TIOGA 

INDIANA 
I  CAMBIA 

MC  KEAN 
I  MONTOUR 

2108 {WESTMORELAND 

.  I  CHESTER 
2160'P1KE 
2171  WYOMING 
2183  WESTMORELAND  : 


2190 
2221 
2245 
2265 
2296 

2324 
23*3 

2363 
2459 

2466 


WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULLIVAN 

SULLIVAN 

CLARION 

PERRY 

CAMBRIA 


39  56 

40  06 
40  09 

.  39  50 


40  07 

41  01 
41  07 


<    40  SO 

'  39  56 

39  59 
41  21 

40  02 
39  46 

39  50 

40  01 

40  01 

40  04 


40  41 

.  40  27 

41  55 

40  5B< 


.  41  20 
I  41  06 
<   40  17 


40  59 

40  21 

■   40  29 


77  05 
79  12 

78  34 


GLEN  HAZEL  2   NE  DAM 
GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GORDON 
GOULDSBORO 

GRANTVlLLE  2    SW 
GRATERFORD 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 


I2S14|ERIE 
25601lANCASTER 
2633ICAMER0N 
2«44|lvC0MING 
2662  JLANCASTER 

2669|WAYNE 
2682  ;ERIE 
2721  iBEDFOfiO 
2814|MERCER 
2942  ARMSTRONG 

3026  I  VENANGO 
3047  I  BERKS 
3056  I  LUZERNE 
3130  POTTER 
|3ie9. BERKS 

3200  BUCKS 
,3216  ADAMS 
3223 'ADAMS 
3237  IMC  KEAN 
3296  SOMERSET 

3311  ELK 
3330  YORK 
3343  JALLEGHENy 
33T9|SCHUYLKILL 
3394  WAYNE 


41  31 

.  41  26 

40  11 

41  51 

42  05 
40  00 


:  39  50 

:  39  46 

41  51 


■   39  46 
40  33 

i  40  45 


X5 

!  DAUPHIN      15  40  22 

3435  MONTGOMERY    14  40  1* 

3438  DAUPHIN      15  40  36 

3503  GREENE       10  39  47 

3515  WESTHORELANOao  40  18 


SE 


GREENSBURG 
GREENVILLE 
HANOVER 

KARRISBURG   WB    Al 
HARRISBUfiy    NORTt 

MAWLEY 

HAWLEY    1    S    DAM 

HOLLIDAYSBuRG 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOD 


[3516  WESTMORELAND 
:3526  MERCER 
I  3662  YORK 
3699  YORK 

3704  DAUPHIN 

3T5e|wAYNE 


40  17 

41  24 

39  46 

40  13 

40  18 

41  29 
41  26 

■  40  26 
41  23 
39  50 


Refer 

to 
tablea 


76  15 
75  22 
75  23 


79  09 
75  36 
77  22 
79  08 


2046 
1650 
650 
2560 


1500 
1680 
2250 


1417  I 

1065 

2460 


79  55 

79  54 
75  21 

77  56 

79  26 

75  39 

80  28 

76  26 

78  32 

7B  30 
75  56 

75  50 

75  49 

77  06 

76  30 

79  22 
79  22 
79  36 
79  33 

75  19 

BO  05 
79  36 

76  01 


1000 
1100 
2120 


1193 
1035 
2450 
2120 
460 

1150 

360  I 

360 

660 
1746  t 


y    CORPS  OF  ENGINEERS 

'  swanson  boat  oar  CO 

I    CHARLES    H.    ALLEN 

>  U.S.    WEATHER   BUREAU 
ALLENTOWN-BETH   GAS 

ALTOONA    WATER    BUR. 
PA   STATE   COL    EXP 

>  GRAYSON   E.NORTHCRAFT 
I   OTTO  0.    BACON 

AERO.    ADM. 

'  PITT'GH  CUT  FLWR  CO 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 

>  ROARING  CRK  WTR  CO 
I  HOWARD  R.  KEMP 

>  JAMES  F.  KERN 

>  HAROLD  S.  RUPERT 

.  ROCKVIEW  PRISON  FRM 

'  AMER  CAR  6  FNORY  CO 

.  BETHLEHEM  STEEL  CO 

LEHIGH  UNIVERSITY 

'   DISTRICT  FORESTER 

WEATHER  BUREAU 
<    WALTER  WILDRICK 

WILLDERS 
k  MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  BRADFORD  FIRE  DEPT 
'  8RA0F0H0  WTR  DEPT 
,  CLYDE  0.  PRESTON 
TURNPIKE  COMM 

VIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 

>  ALVIN  W.  MANGES 
NELLE  R.  BROWN 

.  LANGLOTH  WATER  CO 

.   TURNPIKE  COMM 

LLIAM  C.  FAUST 

I  WEST  PENN  POWER  CO 

'  JOSEPH  N.  HOBART 

I  MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 
.  ROBERT  F.  MAURER 
.  RICHARD  L.  MENKEN 
.  KATHRYN  T.KREIGHBAUM 
L  HERBERT  W,  GUEST 

'  CHARLES  A.  BENDER 
I  WEST  PENN  POWER  CO 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 

>  MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 

DOTTERER 
FRANK  GAINES 
IRA  TAYLOR 
HOUPT 

L  MRS.TILLIE  M.SIMONDS 
,  PANTHER  VLY  WTR  CO 

PHILA  ELECTRIC  CO 
.  EDWARD  0.  BIEOEMAN 

LEON  L.  CARSON 

i  JAMES  H.  RUST 
i   CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
EMERY  C.  STEWART 
'  HARRY  C.  JOY 

A  ELECTRIC  CO 
COKE  t  CHEM  CO 
'  GEORGE  P.  MULDERICK 

METZGER 
.    CAMP  POTATO 

,  GROVER  D.  CLEVELAND 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.    JOHN  RAYMOND  LONG 
BOOTH  AND  CO 


,  MRS. I 


RIE  I 


LITT 


79  51 

75  08 

76  08 

78  38 

76  43 

76  21 

76  35 

79  37 

77  33 

78  43 

60  oa 

76  37 
78  13 

77  17 
76  10 

75  14 


814  iiXNiOON 


1220 
480 
1160 


79  49 
75  41 
75  54 


78  36 

76  44 
80  13 
76  20 


76  59 
76  51 
76  5* 

75  10 
75  11 
78  24 

75  26 

76  20 


SS  N.  0.  WINEMAN 
TURNPIKE  COMM 
I  CLARENCE  H.  SMITH 
L  ANDREW  P.  YESUL 
I  PA  TURNPIKE  COMI 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 

.  PATRICK  P.  RYAN 
.  CARL  E.  BIGGER 

..  B.  KEMPEL 

I.S.  WEATHER  BUREAU 
.  ROBERT  A.  WASSER 

<  EDINBORO  ST  TCHR  COL 
L  MASONIC  HOMES 

RUSSELL  E.PALWTEER 
LI AM  SUDERS 

STANLEY  L.VON  NIEDA 

S.ROSE  H.  Ni;iLSON 
)  CIVIL  AERO.  ADM. 
I  PA  TURNPIKE  CO»M 
'  SHARON  STEEL  CORP 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 

L  ANDREW  B.  EVANSKA 
GALE  LUSH 

I  WALTER  C.  WOLF 

'  GEORGE  H.  HART 
.  HUGH  C.  HC  ILHENNY 
MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
'    MRS.  MARY  M.HARTKAN 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  MRS. E. CMC  WILLIAMS 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

MISS  S.  M.  JOHNSON 

L.  H.  EILENBERGER 

EDW  N.  RHOADS 
>  CLAUDE  K.  KULP 
LE1T2CL 
.   CORPS  OF  ENGINEERS 
.  DEPT  HIGHWAYS 

'  WESTMORELAND  WTR  CO 

EARL  MILLER 
I  HANOVER  EVENING  SUN 
WEATHER  BUREAU 
k  GEORGE  S.  SEAL 

I  ALBERT  G.  TSCHEU 

.  POWER  6  LIGHT  CO 
I  JOHN  H.  RINGLER 

PA  POWER  i.  LIGHT  CO 
.  PA  WATER  t,   POWER  CO 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5   7  C 

2  3  5 

2  3  5  6  7  C 

2  3  5    7  C 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5  6  7  C 


Station 


HOME 

HONESDALE  4  WW 
HONESDALE  6  N 
MOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON  1  WNW 

HUNT5DALE 

HYNDMAN 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JACKSON  SUIWIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 


KREGAR  4  SE 

KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANDISVILLE 

LANSFORD 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 
LEHIGHTON 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WMW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  1  SW 
MARTINSeuRG  CAA  AP 
TAMORAS 

MAUCH  CHUNK 

MAY6URG 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADOW    RUN    POtflJS 

MEADVJLLE  1  S 

HEDIX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCEfiSBURG 

HERWINSBURG 
MEYERSDALE 

IDDLETOWN  OLMSTED  FLD 
MIDLAND  DAM  7 
LAN 

MILAWVILLE 

ILLERSBURG  2  E 

ILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT    POCONO   2   N  AP 

MOUNT    UNION    1    N 

MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYER5T0WN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  • 


NE 

NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW    PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 

PARK  PLACE  WB 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TE< 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  we  CITY 
PM1LIPS6URG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 

PIKES  CREEK 

PINE  GROVE  I  NE 
jPITTSBURGH  we  AP  2 

Ipittsburgh  we  city 

[pleasant  MOUNT  1  W 
I  PORT  CLINTON  1  S 
I  PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTrSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
lOUAKERTOWN 
I  RAYMOND 
.READING  WB  CITY 


ROCHESTER  I  N 
RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  SE 


County 


HUNT  I NGOON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 
HC  KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 

LANCASTER 

CARSON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
HC  KEAN 

MIFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

BLAIR 

PIKE 

CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANVLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

HIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

eucKS 

FRANKLIN 
LAWRENCE 
FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTHORELAND 

LEHIGH 

H0NT60MERY 

ERIE 

BRADFORD 

HONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

SCHUYLKILL 


PHlLADELPHI/ 
PHILADELPHIA 
PHlLADELPHI/ 
CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 
ARMSTRONG 
BUCKS 


CLINTON 
CLINTON 
HC  KEAN 
GREENE 
ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

ARMSTRONG 


40  45 

41  37 
1  39 

40  0* 

41  43 

40  29 
40  06 

39  49 

40  36 
I  20 

41  57 
41  30 
40  20 

40  19 

41  41 

41  07 
41  41 

39  59 

40  49 
40  06 

40  54 

41  48 
41  27 
40  01 

40  03 

40  06 
40  50 
40  19 

40  54 

41  59 

40  22 
40  19 

40  SO 

41  41 
41  50 

40  35 

41  41 
41  OB 
41  06 
41  03 

40  50 
40  53 

40  11 
40  24 
39  49 


41  36 

39  56 

40  21 

41  13 

41  38 
41  17 
41  14 
41  14 

39  50 

40  57 

39  49 

40  11 

40  38 

41  55 

41  40 
40  32 

40  54 

41  06 


41  50 
40  09 

40  14 

41  06 

40  24 

41  13 

40  26 
40  22 
40  37 


40  09 

41  01 
40  05 


41  55 

40  26 
40  48 
1  05 


39  55 

40  02 

39  57 

>0  54 
lO  07 

41  18 
41  02 

40  34 
40  30 

40  27 

41  44 


40  41 

40  57 
40  55 

40  26 

41  52 

40  20 


79  06 
75  19 

75  17 

76  55 

75  43 

76  02 

77  18 

78  43 

79  07 
79  42 


80  28 
7B  55 
78  55 

78  4B 

78  07 
78  11 

78  43 

79  32 
79  1* 

75  B4 


76  25 

75  53 
79  23 

77  13 
77  07 

76  28 
76  28 

75  45 

76  43 
76  39 


35 


79  08 
79  02 
76  20 
76  19 

74  42 

75  45 
79  13 

78  00 

79  52 

75  40 

BO  10 

78  24 

80  15 
60  15 


75  27 
79  01 

76  46 
60  26 


75  49 

75  54 

76  26 
75  22 


79  42 
76  18 
79  43 


80  22 

79  54 
76  30 


76  16 
75  32 

75  37 


75  09 

76  05 

75  30 

76  08 

75  30 

76  22 
80  13 
80  00 

75  27 

76  02 
7  6  06 
75  39 


79  00 
79  17 
75  20 
77  52 
73  58 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


MISS  LARUE  HCELHOES 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  HALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 

JOHN  R.  HENDERSON 
METRO  P.  OOROSH 
MRS  GERTRUDE  M  BURTON 
CLYMER  WATER  SVC  CO 
WESTHORELAND  WTR  CO 

ARCHIE  LAIN 
DEPT  FOREST  &  W7RS 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
'   OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 

JEROME  P.  HOWE 
EUGENE  L.  KREITNER 
PA  TURNPIKE  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  TURNPIKE  COMM 

r  OF  BETHLEHEM 
CHARLES  GORDON 
MRS.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 


A  STATE  COLLEGE 
EHIGH  NAVI  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLANO 

LEBANON  BDCSTG  CO 
THOMAS  DONNACHIE 
GOODWIN  S.  DEFREHN 
MRS.DIWIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 

AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 
EMANUEL  ZETTLE 
HUGH  F.  PMKER 
THOMAS  HECKES 

WILLIAM  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS .I.S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HARRY  BISLAND 


HENRY  S.  HAAK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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NAT  TUBE  CO 
ANGELO  DOMINICK 

CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.  E.  M.  SNYDER 
CLAYTON  R.  LANGOON 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 


MARTIN  L.  SHUPP 

LOUIS  M.  WELD 
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2  3  5 
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CLINTON  J.  ALLEN 
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ELLSWORTH  WEAVER 
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LOUIS  A.  MALARKEV 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 
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MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  REFINING 
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S.  WEATHER  BUREAU 

CIVIL  AERO.  ADM.    | 

.A  SUB  WATER  CO 


HARR 


SHELDON 

DEPT  FRST  6  WTRS 

.  POWER  6  LIGHT  CO 

S.  WEATHER  BUREAU 

S.  WEATHER  BUREAU 

FISH  COMM 
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JOINT  BRIDGE  COMM 
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JOHN  M.  SMITH 

JOHN  VOLANSKY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  BENNER 
ARTHUR  LANGAN 

WEATHER  BUREAU 

C.  W.  BAIRD 
BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WEST  PENN  POWER  CO 

DEOUESNE  LIGHT  CO 
HISS  MAUDE  HC  CAIN 
CARL  KOPATZ 
SArE  HARBOR  W6P  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS  i 
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SAL  IN*  S  W 

7762 

WESTMORELAND 

40  31 

79  33 

1109 

6P 

6P 

HUN  AUTH  WSTHRLD  CO 

2  3  ft 

SAXTON 

BEDFORD 

40  19 

78  15 

CHARLES  0.  HOLHES 

SCANDIA  2  E 

7B55 

WARREN 

41  55 
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U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

5ELINSGR0VE  CAA  AP 

7*31 
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7»38 
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SHADE  OAP 

7965 

HUNTINGDON 

40  11 

77  52 

1000 
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HiS.  HELEN  L.  PYLE 
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7978 
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40  46 

76  33 

770 

eA 

ROARING  CRK  WTR  CO 

SHEFFIELD  6  *l 

S026 

WARREN 
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79  09 
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MID 

L.  H.  HANSON 

SHJPPENSBURG 

8073 

FRANKL IN 

40  03 

77  32 
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*P 

*P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAHONING 

ei^s 

CAMERON 

41  19 

78  05 

776 

GEORGE  P.  SHAfER 

SLIPPERY  ROCK 

Bie* 

BUTLER 

41  04 
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1345 

7P 

7A 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  5 

SHETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

41  48 

76  27 

1510 
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PA  DEPT  OF  HWYS 

SCWERSEI 

82AA 

SOMERSET 

40  01 

79  05 

2140 

HOWARD  G.    PECK 

SOMERSET  WATER  WORKS 

92*9 

SOMERSET 

40  01 

79  05 

2100 
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6P 

0.  L.  GROVE 
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SOUTH  CANAAN  1  NE 

8275 

WAYNE 

41  31 
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MID 

EUGENE  M.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 

8306 

FRANKLIN 

39  51 

77  SO 

1520 

7A 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

39  52 

76  52 
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4P 

P.  M.  GLATFELTER  CO 

SPRINGS  1  SW 

6395 

SOMERSET 

99  44 

79  10 

2500 

6P 
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ALLEN  E.  YOCER 
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STATE  COLLEGE 

6449 
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40  46 

77  52 
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PA  STATE  COLLEGE 
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STRAUSS TOWN 

6570 

BERKS 

40  29 

76  11 
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6A 

JACOB  KLAHR 

STRONGSTOWN 

6589 

INDIANA 

40  33 

78  55 
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HARRY  F.  BENNETT 
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8  596 

MONROE 

40  59 

75  12 
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6A 
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PIERRE  T.  LAKE 
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STUMP  CREEK 

8610  JEFFERSON 

41  01 

78  50 
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7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNSURY 
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76  48 
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CHARLES  W.  BAYLER 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

41  57 

75  36 
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MRS.  LAURA  A.BENSON 

SUTERSVILLE 

8699 

WESTMORELAND 

40  14 

79  48 
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7A 

MICHAEL  RACKO 

TAMAQUA 

6756 

SCHUYLKILL 

40  48 
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MRS.  HART  L. ROBERTS 

TAMAOUA  h    N  DAM 

8763 

SCHUYLKILL 
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8770 
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41  2* 

77  51 
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TIONESTA  2  SE  DAM 

8673 
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41  29 

79  26 

1200 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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TITUSVILLE  2   5 

eeeo 

CRAWFORD 

41  36 

79  40 
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5P 

5P 

ARTHUR  M.  STOKES 

2  3  5 

TITUSVILLE 

6865 

CRAWFORD 

41  36 

79  40 

1550 

HID 

PA  ELECTRIC  CO 

TORPEDO  A  W 

esoi 

WARREN 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

HftS.  H.  0.  PARKS 

2  3  5    7 

TOWER  CITY  5  SW 

6910 

DAUPHIN 

IS 

40  31 

76  37 

7*5 

6P 

HARRISBURG  WTR  DEPT 

3     7 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

TUNNELTON 

6969 

INDIANA 

40  27 

79  23 

990 

HID 

HRS.  MARY  E.  WEIHER 

TURTLEPOINT  A  NE 

9002 

MC  KEAN 

41  54 

76  16 

1640 

7A 

ROBERT  D.  STRAIT 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

902* 
90A2 

BLAIR 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

ERIE 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 
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UNIONTOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39  54 

79  44 

1040 

lOf 

lOP 

WM.  W.  HARSTELLER 

2  3  5    7 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5 

39  5B 

75  16 

222 

7P  :PMIL.  SUB. TRAMS.  CO 

2  9  5 

VANtE^WIFT 

9126 

WESTHORELAMD 

40  36 

79  33 

600 

UNITED  CMG6FNDRY  CO 

VANDERGftlFT  2  V 

9133 

WES THORE LAND 

7 

40  36 

79  96 

995 

HID 

eUGEME  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

•196 

BERKS 

14 

40  91 

75  52 

350 

8A 

MRS.  HARY  H.  WRIGHT 

3 

WARREN 

9298 

WARRCH 

1 

41  51 

79  08 

1280 

^p 

7A 

GILBERT  N.  REIER 

2  3  5    7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

80  14 

1200 

MID 

PA  DEPT  OF  HWTl 

C 

WATSONTOMN 

9345 

NORTH ■ LAND 

16 

41  05 

76  52 

470 

6P 

JEROME  C.  RAULHAMUS 

3 

WAYNESBURG  2  W 

9962 

GREENE 

10 

39  94 

BO  13 

980 

6P 

7A 

RALPH  L.  AMOS 

2  3  5    7 

WAYNE SBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

99  54 

80  10 

♦40 

HID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9380 

FULTON 

12 

39  49 

76  05 

♦20 

HID 

WILLIAH  D.  COVER 

c 

WELLSBORO  3  S 

♦4  0* 

TIOGA 

16 

41  49 

77  16 

1^20 

HARION  L.  »HUMWAY 

2  3  5    7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

41  45 

77  16 

1550 

HID 

HRS.  IDA  S.  HAYNARD 

c 

WELLSVILLE 

♦420 

YORK 

15 

40  03 

76  57 

500 

5P 

5P 

D.  D.  HOOVER 

2  3  5 

WERHERSVlLLt  1  W 

9430 

BERKS 

14 

40  20 

76  06 

405 

6A 

CHARLES  A.  GRUBER 

3 

WEST  CHESTER 

9464 

CHESTER 

6 

39  57 

75  16 

440 

7^ 

7P 

CLYDE  T.  SAYLOR 

2  3  5    7 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

5 

99  49 

75  49 

440 

eA 

COMARD-PYLE  CO 

3 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

41  94 

79  25 

1090 

eA 

HRS. HELEN  F.KINNEAR 

t 

WHITESBURG 

9655 

ARMSTRONG 

1 

40  45 

79  2* 

1530 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WILKES-BARRE 

9702 

LUIERNE 

15 

41  15 

75  52 

610 

7A 

HRS.  HARY  G.  HIRMAK 

3 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

g 

40  26 

78  12 

860 

7A 

HYRON  K.  BIDDLE 

3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOMING 

16 

41  15 

76  55 

527 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5    7 

c 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAHPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

HID 

OWEN  R.  PARRY 

c 

WOLFESBURG 

9623 

BEDFORD 

6 

40  03 

78  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICO 

3 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9993 

YORK 

15 

39  55 

76  45 

390 

5P 

5P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  3  5    7 

YORK  2    S 

9938 

YORK 

15 

39  56 

76  4* 

640 

HID 

YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

15 

40  07 

76  43 

910 

8A 

METROPOL  EDISON  CO 

3 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

41  51 

79  19 

1205 

HID 

HENRY  CARLET1 

c 

HON  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

IS 

40  54 

76  13 

9*0 

JAMES  D.  TEETER 

9 

ZIONSVILLE  3  SE 

"" 

LEHI» 

14 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HOWATT 
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PENNSYLVANIA  -  MARCH  1954 

L.  F.  Conover,  Section  Director  -  Harrisburg 

WEATHER  SUMMARY 


March  was  a  little  cooler  and  a  little  wetter  than  usual, 
but  had  only  slightly  more  than  half  the  usual  snowfall. 
Strong,  gusty  winds  were  general  the  first  week  of  the 
month.   March  averaged  only  1.4°  warmer  than  February, 
due  to  the  unseasonable  warmth  of  that  month.   The  highest 
monthly  mean  temperature  this  month  was  43.7°  at  Phila- 
delphia Shawmont  ,  and  the  lowest  was  9-9.9°    at  Pleasant 
Mount  1  W.   Temperature  extremes  were  82°  at  Donora  on 
the  26th  and  4°  at  Clarion  3  SW  on  the  6th.   Degree  day 
totals  ranged  from  under  700  in  the  Philadelphia  area 
to  over  1000  in  the  northeastern  mountains  and  in  the 
Clearfield  and  HcKean  county  areas.   Six  stations  re- 
ported minima  of  32°  or  below  on  29  days  during  the 
month. 

This  was  the  wettest  month  since  May  1953,  yet  it  was 
the  driest  March  in  5  years.   There  were  5  stations 
which  reported  totals  in  excess  of  6  inches  and  only 
29  stations  reported  totals  of  less  than  3  inches.   The 
greatest  monthly  total  was  7.23  inches  at  Edinboro, 
while  the  least  was  2.03  at  Orwell  3  W.   The  major  dry 
area  was  north  of  a  line  from  Austinburg  to  Wllkes-Barre 
to  Hawley,  and  the  major  wet  area  was  in  the  triangle 
from  Butler  to  Cresson  to  Millheim.   Snowfall  averaged 
3.4  inches  below  normal,  and  was  the  lowest  in  8  years. 
Only  the  extreme  northwestern  counties  and  northern 
Somerset  County  received  12  inches  or  more  snow  during 
the  month.   The  heaviest  concentration,  more  than  24 
inches,  was  confined  to  southeastern  Erie  County  and 
northern  Crawford  County.   Only  3  stations  (Eagles  Mere, 
Pimple  Hill  and  Gouldsboro)  east  of  a  line  from  Bedford, 
Cameron  and  Tioga  counties  reported  more  than  8  inches 
of  snow.   The  greatest  monthly  snowfall  was  44.0  inches 
at  Union  City  3  SE ,  and  the  greatest  depth  on  the  ground 
was  14  inches  at  Union  City  3  SE  on  the  5th  and  6th. 
The  maximum  precipitation  in  24  hours  this  month  was 
3.00  Inches  at  Milroy  3  NE  on  the  1st.   Thunderstorms 
were  reported  on  10  days,  hall  on  4,  sleet  on  9  and 
glaze  on  7  days  this  month.   A  "twister"  was  reported 
near  Siglervllle  on  the  15th. 

March  roared  in  like  the  proverbial  lion.   Morning 
temperatures  on  the  1st  were  In  the  fifties  and  sixties, 
with  strong,  gusty  southeast  winds  and  general  r^ins, 
and  by  evening  most  temperatures  had  dropped  to  the 
thirties  with  fresh,  westerly  winds.   After  a  day's 
respite,  a  second  Intense  storm  system  moved  across 
Pennsylvania  with  more  wind,  rain  and  Dlizzard  con- 
ditions.  Further  details  on  these  storms  appear 
separately  below.   Following  this  storm,  a  large  high 
pressure  system  spread  over  the  central  third  of  the 
United  States  and  kept  Pennsylvania  in  the  cold  air 
with  moderate  to  fresh  winds  and  almost  dally  snow 
flurries  until  the  7th.   Milder  weather  with  consider- 
able sunshine  prevailed  until  the  9th,  when  a  fast- 
moving  cold  front  passed  southeastward  over  the  state 
between  noon  and  midnight .   Strong  winds  the  morning 
of  the  10th  unroofed  6  of  7  cabins  along  a  highway 
near  Bellefonte.   The  colder  air  dropped  temperatures 
10  to  20  degrees  by  the  11th,  with  some  snow  flurries 
occurring  over  southern  counties  that  morning".   On  the 
13th ,  showers  and  scattered  thunderstorms  preceded 
and  accompanied  the  f rental  passage,  with  another  period 
of  strong,  gusty  winds  reported  on  the  14th,  when  1  to 
3  Inches  of  snow  were  reported  from  mountain  stations. 
A  second  large  high  pressure  system  spread  over  the 
central  third  of  the  country  on  the  15th,  keeping  fresh 
to  strong  northwest  winds  and  snow  flurries  over  the 
state  into  the  16th.   About  9  p.m.  on  the  15th,  a 
funnel-like  cloud  was  reported  to  have  unroofed  a  haymow, 
felled  some  fence  and  scattered  straw  bales  near  Sigler- 
vllle.  Fair  weather  prevailed  until  the  19th,  when  a 
disturbance  from  the  central  plains  moved  eastward  and 
was  augmented  by  warm,  moist  air  from  the  southeastern 
states  to  spread  rain  across  the  state  from  the  after- 
noon of  the  19th  until  the  morning  of  the  20th.   The 
third  large  high  pressure  system  spread  into  the  central 
third  of  the  country  on  the  20th,  keeping  Pennsylvania 
in  the  region  of  gusty  northwesterly  winds  and  snow 
flurries.   Near  State  College,  the  winds  overturned  and 
demolished  an  implement  shed.   Scattered  light  showers 
or  snow  flurries  were  reported  dally  somewhere  in  the 
state  until  the  more  general  cool,  rainy  weather  of  the 
25th.   At  Corry,  on  the  morning  of  the  25th,  lightning 
struck  one  home,  damaged  television  equipment,  burned 
out  lights,  and  knocked  small  balls  of  hot  plaster  from 
the  walls  .which  caused  burn  marks  in  several  rooms. 
Fair  weather  prevailed  until  the  28th,  when  a  series  of 
weak  frontal  systems  moved  eastward  across  the  state. 
Lightning  struck  and  fired   a  home  in  Erie  on  the  after- 
noon of  the  28th,  with  a  loss  of  $6,000.   A  brief  warm 
period  on  the  29th  sent  temperatures  into  the  seventies 


at  many  central  and  southern  stations,  followed  by  a 
sharp  drop  to  the  lower  forties  on  the  30th  and  31st. 
The  month  ended  fair,  but  cold. 

The  first  week  of  March  was  the  wettest  week  since 
September  1953.   The  triangle  of  McKean-Biair-Schuylkill 
counties  received  2.0  to  2.8  inches,  and  snowfall  in 
the  northern  mountains  ranged  from  1  to  6  Inches, 
hampering  highway  travel.   This  was  a  very  windy  week, 
with  much  property  damage  in  all  sections.   Many  streams 
were  near  bankful ,  but  only  the  headwaters  of  the  Juniata 
were  slightly  above  bankful.   Southwestern  counties 
needed  additional  precipitation  to  bring  water  supplies 
to  normal.   By  mid-month,  the  maple  sap  flow  was  ahead 
of  schedule,  and  winter  grain  condition  was  about  normal. 
Maximum  temperatures  the  third  week  in  March  averaged 
7°  subnormal,  and  high  winds  again  hindered  fruit  tree 
spraying  and  seeding  operations.   Precipitation  and 
temperature  were  above  normal  the  last  week  of  the  month. 
Pastures  and  winter  grains  greened  and  buds  on  early 
fruit  trees  swelled.   Maple  sap  flow  continued  good, 
but  plowing  was  delayed  by  rains.   Sunshine  percent- 
ages this  month  ranged  from  48%  at  Pittsburgh  (sunniest 
March  since  1946)  and  Harrisburg,  to  66%  at  Philadelphia. 

Severe  Storms  of  March  1  and  3 .  1954 

On  the  1st  of  March,  a  north-south  trough  of  low  pressure 
moved  eastward  over  the  Middle  Atlantic  States,  with 
one  center  over  the  Carolinas  and  the  other  over  Ohio 
and  Pennsylvania.   The  northern  center  deepened  and 
developed  a  very  active  circulation  with  strong,  gusty 
southeast  winds  in  advance  of  it,  and  fresh,  gusty  west- 
erly winds  following  it.   The  southeasterly  winds  fre- 
quently reached  gusts  of  40  miles  per  hour,  and  at  many 
stations,  50  miles  per  hour.   The  frontal  system  passed 
the  Greater  Pittsburgh  Airport  about  1:45  a.m.  and 
Harrisburg  Airport  about  4  p.m.   Harrisburg  Airport 
recorded  the  fastest  mile  of  wind  of  record  during  this 
storm--64  miles  per  hour  from  the  southeast  at  9:31  a.m. 
Gusts  of  60  miles  per  hour  were  reported  from  Avoca 
as  late  as  1:30  p.m.   Winds  with  this  storm  were  re- 
ported as  the  most  severe  since  1950  in  some  areas, 
and  since  1947  in  other  areas.   Available  damage  figures 
included  over  $5,000  loss  in  each  of  the  following  areas: 
Ellwoodi  City ,  Johnstown,  Lewlstown,  Bellefonte,  Lock 
Havenjllsunbury ,  Gratz,  Hazleton,  Pottsville,  Wllkes- 
Barre  and  Columbia.   Wind  damage  included  at  least 
13  airplanes,  at  least  30  large  structures,  and  lesser 
damage  to  scores  of  smaller  ones  unroofed  and/or 
demolished.   Tree  and  wire  damage  was  very  general 
over  the  state.   High  winds  caused  at  least  4  fires 
by  forced  draft  In  chimneys  and  1  barn  fire  by  short- 
circuiting  power  lines.   The  winds  diminished  over  the 
western  part  of  the  state  by  noon  and  over  the  east 
by  evening.   The  day-long  inflow  of  warm,  moist  air 
from  the  south  Atlantic  provided  the  source  of  the 
general  heavy  rains,  which  reached  amounts  of  2  to  3 
inches  in  from  12  to  24  hours  in  many  sections.   Rock 
slides  were  reported  in  the  following  areas;   Ellwood 
City,  Altoona,  Bellefonte,  Renovo ,  and  Hauch  Chunk. 
Some  blocked  highways  for  several  days.   At  Ellwood 
City,  a  slide  demolished  a  home,  killing  a  girl  asleep 
in  her  bed. 

The  storm  of  the  3rd  was  nearly  a  duplicate  of  the 
above  storm,  except  that  major  damage  was  confined  to 
the  western  half  of  the  state — Erie,  Beaver,  Allegheny, 
Armstrong,  Indiana,  Clearfield  and  Bedford  counties. 
Tree  and  wire  damage  was  again  extensive.   Much  minor 
damage  occurred  In  eastern  counties,  too.   Heavy  rains 
again  were  general  with  more  than  3  inches  being  re- 
ported in  12  hours  in  the  Everett  area,  where  a  tempo- 
rary bridge  was  washed  out,  and  a  rock  slide  occurred. 
In  the  upper  Juniata  basin,  highways  were  flooded  In 
at  least  50  places,  as  the  Juniata  River  rose  as  much 
as  7  feet  in  16  hours.   Following  this  rain  storm, 
gale  force  northwest  winds  brought  6  to  12  inches  and 
more  of  snow  to  northwestern  counties,  and  4  Inches 
of  snow  as  far  southeast  as  the  Wilkes-Barre-Hazleton 
area.   Highways  were  clogged  and  travel  hazardous  in 
most  northern  counties,  and  in  the  northwest,  blizzard 
conditions  were  reported  as  far  southeast  as  Franklin, 
Kane  and  Bradford.   Nine  persons  were  reported  Injured 
during  this  storm.   Six  persons  were  marooned  on  the 
Presque  Isle  Peninsula  when  wind-whipped  waves  damaged 
700  feet  of  the  Isle  Parkway,  and  coated  the  area  with 
ice  and  glaze  from  Lake  Erie.   Wind  and  wave  action 
from  Lake  Erie  piled  ice  8  feet  deep  along  the  roadway. 
Gusty  winds  on  this  date  were  stronger  following  the 
frontal  passage  than  on  the  1st,  and  continued  strong 
gusty  westerly  into  the  4th.  -  C.L.R. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


PENNSTLVANIA 
UARCH   1954 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1  ?3 

Station 

c 

•oB? 

1^1 

s 

i  1 

.2 

.2       ^ 

9 

OH 

O  H 

o  H 

p. 
OH 

§ 

S 

$ 

§! 
I 

1 

> 

i. 

sis 

a,-a  0. 

1 

S   °  -2 
Q      J 

II 

n  M 

•  •  w 

H 

3 

1 

g 

1 

^1 

1 

ssl 

a.  a  S 

S  >.3 

ALLEMTOWN  WB  AP 

w 

22 

14.0 

" 

- 

- 

70 

73 

49 

60 

8 

1 

5 

2 

0 

0 

16 

- 

6.1 

HARRISBURG   WB   AP 

w 

23 

11.6 

64 

SE 

1 

61 

64 

48 

52 

4 

3 

5 

1 

1 

0 

14 

48 

6.2 

PARK  PLACE   WB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

58 

- 

3 

4 

4 

2 

0 

^ 

14 

- 

6.9 

PHILADELPHIA   WB  CITT 

WNWT 

19t 

12. at 

31 

SE 

1 

63t 

66t 

44t 

52t 

7 

0 

4 

4 

0 

0 

15 

66 

5.9 

PITTSBURGH  WB  AP 

wsw 

32 

13.3 

48» 

WSW 

3 

69 

76 

55 

60 

10 

5 

5 

2 

1 

0 

23 

48 

7.6 

READING  WB  CITT 

- 

- 

14.5 

51 

S 

1 

- 

- 

- 

- 

7 

1 

3 

3 

1 

0 

15 

53 

6.2 

SCRANTON  WB  CITT 

- 

- 

8.2 

26 

NW 

17 

- 

- 

- 

- 

7 

3 

7 

1 

0 

0 

18 

50 

6.5 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

wsw 

16 

10.7 

58* 

ESE 

1 

66 

66 

48 

54 

11 

2 

6 

1 

0 

1 

21 

- 

6.8 

t   Airport  Data 

•   This   datum  Is   obtalixed 

by  visual   observation 

since  recording  equip- 

ment  Is  not   available. 

It   Is   not   necessarily 

tlie   fastest  mile  occur- 

ring during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperatuxa 

Precipitation 

Year 

i 

1 

1 

:3 

1 
< 

&=3 

<  s 

1888 

31.2 

72 

-   6 

3.55 

9.9 

1889 

39.0 

76 

4 

2.90 

3.1 

1890 

33.2 

76 

-21 

5.15 

17.5 

1891 

33.8 

60 

-14 

5.10 

15.8 

1892 

31.3 

66 

-   4 

4.14 

18.8 

1893 

34.8 

74 

3 

2.52 

4.8 

1894 

43.2 

84 

-    2 

1.63 

1.3 

1895 

33.8 

70 

-  4 

2.31 

9.0 

1896 
1897 

30.6 
39.0 

69 
75 

-18 
-   5 

4.51 
3.22 

21.1 
3.4 

1898 

44.0 

83 

4 

4.31 

3.6 

1899 

36.3 

75 

3 

4.87 

7.9 

1900 

31.2 

66 

-23 

3.61 

13.1 

1901 

37.4 

80 

-11 

4.14 

3.3 

1902 

41.3 

78 

2 

3.98 

12.6 

1903 

46.4 

83 

14 

4.52 

0.1 

1904 

36.0 

80 

-   2 

4.29 

4.7 

1905 

39.0 

86 

-18 

3.86 

4.1 

1906 

31.7 

68 

-13 

4.46 

20.4 

1907 

41.8 

92 

-10 

4.26 

9.3 

1908 

40.7 

83 

-   4 

4.76 

3.7 

1909 

35.6 

74 

-   5 

3.07 

7.3 

1910 

44.9 

88 

5 

0.56 

1.0 

1911 

35.0 

73 

-18 

2.57 

10.1 

1912 

33.6 

72 

-   8 

5.05 

6.9 

Temperahu 

e 

Precipitation 

Year 

1 

> 
< 

1 

1 

2 

ID 

1 

1913 

42.1 

81 

-   7 

5.27 

2.1 

1914 

34.2 

79 

-12 

2.61 

13.4 

1915 

32.9 

62 

-  4 

1.28 

9.5 

1916 

30.7 

84 

-31 

4.12 

17.6 

1917 

37.3 

84 

-12 

3.68 

12.7 

1918 

41.6 

82 

0 

2.34 

1.5 

1919 

41.1 

79 

6 

3.57 

2.3 

1920 

38.7 

80 

-11 

2.83 

6.4 

1921 

48.0 

88 

7 

3.33 

1.0 

1922 

40.0 

81 

-   5 

4.37 

6.1 

1923 

37.0 

80 

-   8 

2.49 

6.2 

1924 

36.1 

78 

3 

2.83 

10.3 

1925 

40.9 

79 

-15 

2.56 

2.2 

1926 

33.1 

79 

-16 

1.91 

4.0 

1927 

42.0 

82 

-   6 

2.61 

0.7 

1928 

37.0 

82 

-   3 

3.24 

14.5 

1929 

43.7 

89 

-    5 

2.69 

4.4 

1930 

37.9 

78 

-    9 

3.03 

4.9 

1931 

36.3 

69 

10 

2.96 

6.6 

1932 

33.4 

72 

-   8 

4.41 

14.7 

1933 

36.6 

79 

-   7 

5.33 

5.6 

1934 

34.9 

78 

-22 

2.98 

7.7 

1935 

42.8 

83 

-   6 

2.62 

2.9 

1936 

42.6 

84 

-    3 

6.84 

7.4 

1937 

34.2 

67 

-    3 

2.00 

8.3 

MARCH 

Temperature 

Year 

a> 

D" 

1 

s 

3 

< 

li 

1938 

42.7 

87 

-   5 

3.19 

2.0 

1939 

38.6 

85 

-10 

3.59 

3.8 

1940 

32.4 

76 

-13 

4.89 

7.9 

1941 

31.8 

67 

-10 

2.10 

18.0 

1942 

40.0 

76 

4 

4.47 

18.1 

1943 

37.2 

85 

-15 

2.74 

7.2 

1944 

34.4 

79 

-   6 

4.69 

11.8 

1945 

48.0 

91 

5 

3.88 

2.1 

1946 

47.1 

84 

6 

3.18 

0.3 

1947 

31.8 

67 

-   8 

2.27 

12.6 

1948 

39.9 

90 

-18 

3.71 

5.0 

1949 

£9.0 

86 

-   8 

1.99 

6.7 

1950 

33.0 

87 

-21 

4.58 

10.5 

1951 

38.1 

77 

2 

4.51 

4.4 

1952 

36.6 

80 

-   4 

4.42 

9.4 

19  53 

39.8 

74 

-   3 

4.66 

6.9 

1954 

37.0 

82 

4 

4.14 

4.3 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  35  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
HARCH  19S4 


Temperature 

Precip 

talion 

■3 

1 

No.  of  Days 

•3 

1 

Snow. 

Sleel.  Hall 

Nc 

.  of  Days 

SlaHoD 

Max. 

Min. 

-S-o 

e 

£ 

5,1 

if 
o  3 

1 

1 

1 

o 

® 

Q 

3 

1 

£ 

3 

a  Q 
^1 

0 

s   1 

o   o  S 

S  ' 

'I 

.°l 

S  I 

is 

>  3 

> 
< 

a 

& 

J 

o 

& 

•gl 

Si 

=  i 

ai^ 

6 

& 

0 

I- 

i.% 

£, 

s 

-■   2s 

J 

ATLANTIC  DIVISION 

— 

ALLENTOWN  WB  AP            R 

48.2 

28.7 

38.5 

.6 

72 

29 

18 

4 

817 

0 

2 

23 

0 

3.54 

.35 

.96 

T 

0 

7 

2 

0 

ALLENTOWN  GAS  CO 

49.9 

30,5 

40.2 

1.7 

72 

30 

19 

5 

0 

20 

0 

4.04 

.64 

1.02 

T 

0 

7 

4 

1 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

46.7 

26.1 

36.4 

-  1.0 

72 

29 

13 

4  + 

877 

0 

21 

0 

5.40 

2.18 

2.85 

5.0 

3 

4 

8 

2 

1 

ARENDTSVILLE 

50,2 

28.5 

39.4 

-   .5 

74 

30 

12 

6 

0 

25 

0 

3.90 

.34 

1.23 

2.5 

T 

4  + 

6 

3 

1 

ARTEMAS  1  WNW 

50.1 

28.2 

39.2 

77 

29 

11 

4 

794 

0 

21 

0 

4.96 

2.10 

5 

2 

2 

AVOCA  CAA  AP 

44.8 

27.8 

36.3 

61 

29 

16 

6 

884 

0 

21 

0 

2.78 

-   .13 

.85 

T 

T 

15 

8 

2 

0 

9EAVERT0WN 

49.5 

28.1 

38.8 

72 

29 

17 

4 

801 

0 

24 

0 

3.03 

.68 

20 

l.S 

T 

4+ 

7 

2 

0 

BELLEFONTE  4  S 

45.9 

25.4 

35.7 

-  2.2 

70 

30 

11 

4 

0 

27 

0 

5.41 

2.04 

1.83 

3.0 

3 

5 

12 

5  il 

BERWICK 

49.7 

28.8 

39.3 

72 

29 

14 

4 

789 

0 

21 

0 

3.46 

1.15 

T 

0 

7 

3 

1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

49.4 

33.6 

41.5 

1.0 

66 

29 

20 

5 

722 

0 

14 

0 

3.74 

.31 

.83 

T 

0 

7 

3 

0 

BURNT  CABINS  2  NE 

49. IM 

27, OM 

38. IM 

75 

29 

15 

6 

878 

0 

22 

0 

4.61 

2.20 

T 

0 

6 

4 

CANTON  1  NW 

41.5 

24.4 

33.0 

60 

2 

9 

6 

0 

27 

0 

2.89 

1.17 

3.6 

4 

4 

9 

1 

CARLISLE 

52.8 

31.1 

42.0 

3.0 

76 

29 

20 

4  + 

703 

0 

20 

0 

4.27 

.81 

1.50 

T 

0 

6 

4 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 

49.5 

29.7 

39.6 

-   .5 

74 

3 

19 

4 

7,79 

0 

22 

0 

3.62 

.40 

.98 

1.4 

0 

9 

3 

CHESTER 

52.5 

32.0 

42.3 

70 

29 

22 

6 

696 

0 

17 

0 

3.55 

1.10 

14 

T 

24 

7 

3 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

42. BM 

21. 6M 

32. 2M 

9 

4 

1003 

0 

0 

4.10 

2.10 

9.5 

8 

4  + 

8 

2 

COATESVILLE  1  SW 

50.5 

28.2 

39.4 

-   .5 

67 

1 

16 

6 

0 

24 

0 

4.44 

.31 

1.45 

.8 

1 

31 

7 

3 

COLUMBIA 

52.9 

31.7 

42.3 

76 

29 

19 

6 

695 

0 

17 

0 

3.50 

1,42 

T 

0 

6 

2 

DEVAULT  1  W 

51.0 

25.6 

38.3 

69 

29 

15 

6 

819 

0 

28 

0 

5.32 

1.42 

3 

31 

8 

6 

DIXON 

46.1 

23.8 

35.0 

60 

27 

10 

6 

0 

28 

0 

2.78 

.87 

T 

0 

5 

3 

EAGLES  MERE 

40.9 

21.4 

31.2 

67 

2 

6 

6  + 

0 

27 

0 

3.59 

-  1.10 

1.49 

8.6 

6 

4 

8 

2 

EAST  HATERFORO  3  E 

42.3 

24.5 

33.4 

70 

30 

10 

4 

0 

26 

0 

4.57 

l.OR 

1.56 

6.0 

5 

5 

6 

5 

EMPORIUM  1  E 

44.8 

22,0 

33.4 

-  1.9 

61 

1  + 

12 

ft 

0 

27 

0 

4.41 

.80 

1.99 

2.7 

1 

2  + 

8 

1 

EPHRATA 

51.5 

30.0 

40.8 

.3 

70 

29 

17 

5+ 

746 

0 

20 

0 

4.15 

.72 

1.70 

T 

0 

6 

3 

EVERETT  1  SW 

47.3 

26.4 

36.9 

-  2.4 

77 

29 

16 

4  + 

863 

0 

27 

0 

3.86 

.72 

2.33 

.0 

0 

6 

2 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

25, 5M 

M 

14 

6 

0 

0 

4.62 

1.31 

2 

T 

T 

5 

FREELAND 

42.5 

23,9 

33.2 

-   .1 

64 

29 

6 

22 

980 

0 

25 

0 

3.11 

-   .82 

1.08 

2 

5.2 

5 

4+ 

6 

3 

GEORGE  SCHOOL 

50.2 

28.5 

39.4 

-  1.2 

71 

29 

15 

6 

787 

0 

22 

0 

4.51 

1.05 

1.13 

3 

1.0 

0 

6 

5 

GETTYSBURG 

51.7 

30,5 

41.1 

.5 

75 

30 

20 

4 

0 

19 

0 

3.56 

.27 

1.11 

2 

1.0 

1 

11 

8 

3 

GORDON 

49.3 

26.8 

38.1 

1.2 

70 

29 

11 

6 

826 

0 

24 

0 

3.56 

-   .39 

.71 

25 

1.0 

0 

8 

3 

GRATZ  1  N 

47.4 

28,4 

37.9 

72 

30 

17 

4 

0 

24 

0 

4.21 

2.39 

2 

T 

0 

5 

3 

HANOVER 

51.9 

28,3 

40.1 

-  1.9 

76 

30 

18 

4  + 

0 

25 

0 

3.76 

.48 

1.46 

2 

.5 

T 

11  + 

8 

3 

HARRISBURG  WB  AP           R 

49.4 

31,3 

40.4 

-   .4 

75 

29 

20 

4 

758 

0 

18 

0 

3.52 

.65 

1.11 

1 

,2 

T 

11 

7 

2 

HAWLEY  1  S  DAM 

42.3 

18.8 

30.6 

63 

30 

10 

5 

0 

30 

0 

2.81 

1.01 

2 

T 

T 

4+ 

6 

1 

HOLTWOOO 

48.9 

33,2 

41.1 

-   .2 

68 

29 

23 

4  + 

733 

0 

15 

° 

2.91 

-   ,07 

1.06 

2 

.5 

1 

31 

5 

2 

HUNTINGDON 

50.5 

25,5 

38.0 

-   .7 

76 

30 

18 

9 

0 

27 

0 

3.89 

,42 

2.01 

2 

T 

0 

7 

1 

KEGG 

48.2 

26.2 

37.2 

76 

29 

15 

4  + 

854 

0 

26 

0 

3.79 

2.75 

1 

5.0 

T 

1  + 

5 

1 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

53.1 

29,8 

41.5 

1.4 

70 

29 

19 

6 

722 

0 

21 

0 

3.66 

,21 

1.27 

1 

T 

0 

6 

3 

LANDISVILLE 

50.6  ■ 

29,8 

40.2 

72 

30 

17 

6 

0 

23 

0 

3.65 

1.46 

2 

.0 

0 

6 

3 

LAWRENCEVILLE  2  S 

44.2 

21,6 

32.9 

-  1.9 

66 

2 

10 

6 

0 

28 

0 

2.49 

,05 

1.39 

2 

2.7 

3 

30 

5 

1 

LEBANON  ?  NW 

49.5 

28,7 

39.1 

-   .2 

72 

29 

18 

4 

798 

0 

1 

23 

0 

4.15 

.56 

1.60 

1 

T 

0 

LEWISTOWN 

50.5 

26,2 

38.4 

75 

30 

17 

5  + 

0 

3 

26 

0 

4.85 

2.40 

2 

T 

0 

8 

2 

LOCK   HAVEN 

47.9 

27,2 

37.6 

-   .9 

70 

29 

12 

6 

843 

0 

2 

23 

0 

5.00 

1.53 

2.04 

2 

3.1 

T 

4 

10 

3 

MADERA 

44.9 

23,5 

34.2 

69 

30 

9 

6 

0 

5 

27 

0 

6.22 

2.78 

2 

5.2 

1 

4  + 

9 

3 

MARCUS  HOOK 

51.5 

34.3 

42.9 

-  1.9 

70 

26  + 

23 

5 

674 

0 

0 

12 

0 

4.10 

.44 

.9? 

1 

.1 

T 

30 

a 

5 

MARTINSBURG  CAA  AP              1 

45.5 

26.6 

36.1 

73 

2-9 

14 

4 

890 

0 

5 

26 

0 

4.55 

2.22 

1 

2.0 

1 

11 

8 

2 

MAUCH  CHUNK                     ' 

51. 5M 

28. 4M 

4  COM 

2.7 

72 

29 

15 

6 

770 

0 

2 

24 

0 

4.82 

.61 

1.15 

1  + 

T 

T 

2  + 

7 

5 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

49.5 

31.9 

40.7 

.5 

74 

29 

22 

4  + 

746 

0 

1 

18 

0 

4.23 

.72 

1.50 

1 

T 

T 

11 

8 

3 

MONTROSE  3  E 

39.6 

21.2 

30.4 

-  1.4 

54 

1  + 

8 

5 

0 

6 

28 

0 

2.18 

-   .70 

.84 

2 

3.8 

4 

4+ 

7 

1 

MORGANTOWN 

49. 8M 

28. 2M 

39. OM 

70 

29 

-  15 

6 

798 

0 

1 

22 

0 

.90 

1 

T 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

49.3 

28.2 

38.8 

72 

29 

15 

6 

805 

0 

1 

23 

0 

4.44 

1.66 

1 

T 

0 

7 

2 

MT  POCONO  2  N  AP 

43.4 

24.7 

34.1 

2.1 

66 

29 

10 

5 

950 

0 

3 

26 

0 

4.57 

.62 

1.00 

20 

2 

3  + 

7 

4 

MUHLENBURG  1  SE 

46.2 

26.4 

36.3 

66 

29 

10 

6 

882 

0 

3 

24 

0 

3.73 

.96 

20 

2.5 

1 

15 

9 

3 

NEFFS  MILLS  *  NE 

47.8 

24.5 

36.2 

66 

30 

14 

9+ 

0 

2 

27 

0 

E  4.57 

1.74 

2 

2.0 

1 

4+ 

9 

4 

NEWBURG  3  W 

47.4 

29.5 

38.5 

71 

29 

15 

4  + 

814 

0 

2 

22 

0 

2.96 

1.40 

1 

2.0 

1 

3+ 

S 

3 

NEWPORT 

50.7 

27.6 

39.2 

76 

30 

18 

6 

0 

1 

23 

0 

3.74 

.17 

1.83 

2 

T 

0 

5 

4 

NORRISTOWN 

51.8 

31.9 

41.9 

74 

29 

18 

5 

710 

0 

1 

18 

0 

3.72 

.82 

4 

T 

T 

31 

8 

4 

PALMERTON 

47.8 

28.2 

38.0 

-   .3 

71 

29 

17 

4 

829 

0 

3 

24 

0 

4.01 

.91 

1.18 

1 

.5 

1 

31 

7 

3 

PARK  PLACE  WB 

42.3 

22.6 

32.5 

-   .3 

65 

30 

10 

4 

0 

4 

29 

0 

4.57 

1.01 

2.12 

2 

3.0 

2 

4+ 

7 

3 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

51.5 

34.4 

43.0 

71 

29 

20 

5 

686 

0 

1 

9 

0 

3.30 

.71 

14 

T 

0 

7 

4 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP         "    i 

51.5 

33.1 

42.3 

.0 

73 

29 

23 

5+ 

696 

0 

1 

14 

0 

3.71 

.39 

.72 

1 

.3 

T 

31 

8 

4 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

50.8 

35,1 

43.0 

-   ,5 

72 

29 

23 

5 

677 

0 

1 

8 

0 

2.70 

•  65 

14 

T 

0 

6 

3 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

54.3 

33,1 

4  3.7 

1.1 

72 

29 

20 

6 

654 

0 

0 

16 

0 

3.98 

.39 

.80 

3 

T 

T 

30+ 

8 

4 

0 

PHILADELPHIA  WB  CITY       R 

51.2 

34,8 

43.0 

-   .5 

72 

29 

21 

5 

671 

0 

1 

8 

0 

3.78 

.41 

.78 

3 

.4 

T 

30 

8 

4 

0 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

41.6 

22,3 

32.0 

64 

29 

9 

6 

1017 

0 

6 

29 

0 

5.24 

2.13 

1 

6.7 

5 

4+ 

10 

3 

1 

PHOENIXVILLE  1  E 

53.9 

29,9 

41.9 

.4 

73 

29 

15 

6 

711 

0 

0 

24 

0 

4.16 

.51 

.93 

1 

T 

0 

9 

6 

0 

PIMPLE  HILL 

40.5 

22,7 

31.6 

65 

30 

9 

5  + 

0 

6 

27 

0 

5.13 

1.48 

2 

9.2 

3 

5 

7 

4 

2 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

39.5 

20,2 

29.9 

56 

30 

10 

5 

0 

7 

29 

0 

3.03 

-   .94 

1.09 

2 

4.5 

3 

4+ 

6 

2 

1 

PORT   CLINTON  1  S 

47,6 

27,3 

37.5 

-  1.0 

68 

30 

18 

4 

0 

3 

27 

0 

5.35 

1.48 

1.62 

2 

6 

5 

2 

QUAKERTOWN 

51.4 

28,5 

40.0 

2.3 

70 

29 

18 

5  + 

771 

0 

1 

24 

0 

4.04 

.44 

.97 

1 

.0 

0 

6 

5 

0 

READING  WB  CITY            R 

50.4 

32,7 

41.6 

.0 

73 

29 

21 

5 

722 

0 

1 

14 

0 

4.84 

1,53 

1.68 

1 

T 

0 

7 

4 

1 

SCRANTON  WB  CITY           R 

45.2 

28,4 

36.8 

-   .5 

61 

29 

17 

5  + 

865 

0 

3 

21 

0 

2.62 

-   .13 

.96 

1 

.6 

T 

5+ 

8 

I 

0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

47.9 

27.1- 

37.5 

-  1.2 

72 

29 

17 

6 

84  3 

0 

2 

24 

0 

4.55 

.86 

2.19 

1 

T 

T 

4+ 

7 

3 

1 

SHIPPENSBURG 

51.2 

30.3 

40.8 

-   .2 

75 

29 

18 

4 

743 

0 

0 

22 

0 

4.57 

1.20 

1.40 

1 

T 

0 

8 

3 

1 

STATE  COLLEGE 

45.4 

26.9 

36.2 

-   .2 

70 

29 

15 

4* 

886 

0 

4 

26 

0 

4.62 

1.26 

1.84 

1 

4.2 

1 

4+ 

8 

3 

1 

STROUOSBURG 

50.3 

26.8 

38.6 

1.4' 

73 

30 

17 

9 

0 

1 

25 

0 

4.07. 

.29 

.94 

20 

T 

T 

15 

7 

4 

0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

39.7 

20.5 

30.1 

56 

1  + 

8 

4  + 

0 

5 

28 

0 

4.38 

1.96 

2 

6.5 

5 

4  + 

8 

1 

1 

TOWANOA 

45.4 

26.5 

36.0 

.6 

59 

1 

17 

4  + 

897 

0 

2 

27 

0 

2.34 

-   .33 

.86 

2 

1.4 

T 

4+ 

7 

1 

0 

UPPER  DARBY 

52.4 

31.3 

41.9 

72 

29 

18 

5 

709 

0 

0 

19 

0 

4.12 

.82 

1 

T 

0 

7 

5 

0 

WELLSBORO  3  S 

40.0 

22.5 

31.3 

-  1.6 

60 

2 

10 

4  + 

0 

7 

27 

0 

3.19 

1.66 

2 

3.5 

3 

5  + 

8 

1 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
MARCH  195* 


Temperature                         | 

Precipitation 

n 

< 

1 

« 

1 

Q 

1 

No.  ol  Days 

1 

ll 

& 
1 

6 

S 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

o 

e 

S 

i 

S 

0 

11 

0  » 

si 

^1 

3s 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

51.4 
51.3 
47.6 
53.7 

28.1 
31.8 
27.9 
30.2 

39.8 
41.6 
37.8 
42.0 

2.2 

-   .5 
.9 

74 
73 
65 
76 

29 
29 
29 
29 

13 
19 
17 
17 

6 
5 
5 
6 

777 
720 
838 
711 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 
0 

22 
19 
22 

19 

0 
0 
0 
0 

3.51 
4.21 
4.15 
3.70 

.26 
.81 
.40 

1.19 
1.13 
2.07 
1.52 

1 
1 

1 
1 

.5 

1.0 
.4 

T 
0 
T 
0 

4 
5 

6 

7 
8 

7 

3 
5 

2 
2 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

37.9 

3.97 

1.6 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
qPOniCVILLE  CAA  AIRPORT 
RURGETTSTOWN  3  w 

47.8 
44.2 
41.1 
44.0 
47.1 

27.7 
24.6 
19.1 
22.8 
21.9 

37.8 
34.4 
30.1 
33.4 

34.5 

-  4.5 

-  .6 

71 
70 
59 
69 
72 

13 
13 
1 
13 
14+ 

10 
9 
5 

10 
6 

6 
5 
22 
6 
6  + 

837 

941 

1074 

971 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
5 
6 
2 

24 
25 
29 
27 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

4.99 
5.41 
4.37 
4.37 
4.59 

1.72 

.92 

1.08 

1.72 
2.55 
1.46 
1.51 
1.01 

3.0 
9.8 
17.2 
5.0 
5.8 

3 
4 

7 
2 
4 

1 
15 
5 
5 
2 

6 
9 
9 
10 
9 

4 
2 
3 
2 

4 

2 

1 

1 
1 

1 

SUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLF  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

47.9 
46.9 
51.0 
46.9 
43.0 

26.5 
19.8 
24.9 
24.9 
23.7 

37.2 
33.4 
38.0 
35.9 
33.4 

-  1.2 

-  2.6 

.1 

72 
68 
80 
79 
63 

25+ 

13 

25 

26 

25 

13 
4 
11 
14 
12 

6  + 

5 

6 

4 

4 

855 
972 
B34 

973 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
2 
5 
5 

25 
28 
25 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

5.42 
4.47 
3.00 
4.25 
5.22 

2.09 

.75 

-   .54 

1.50 

1.50 
1.34 
1.10 
1.33 
1.30 

5.5 
5.8 
5.0 
9.5 
31.0 

3  . 
2 
6 
2 
10 

1 

2  + 
2 

2+ 
5+ 

10 

9 

7 

10 

14 

3 
4 
1 
2 
3 

2 

1 
1 
1 
1 

COUDERSPORT  1  NNE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  RRADY 

43. 2M 

50.1 

44.1 

52.9 

4Q.4 

22. 2M 

26.3 

19.0 

30.7 

26.3 

32. 7M 

38.2 

31.6 

41.8 

37.9 

-  .8 

-  1.9 

-  .6 

58 

77 
73 
82 
77 

1 
25 
25 
25 
13 

11 
14 
5 
16 
13 

6 

4  + 

6 

5+ 

8 

993 

823 

1029 

835 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
6 
2 
2 

28 
27 
29 

18 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

4.50 
3.94 
2.85 
3.50 

.44 
-   .70 

1.77 
2.00 
1.56 
1.23 

25 

5.4 
9.0 
4.8 
3.0 

3 
2 

3 

1 

4 

1  + 
1 
3 

8 
6 
6 
6 

2 
2 

1 
2 

1 
1 
1 
2 

EBENSRURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

45.6 
47.6 
46.4 
47.4 
45. 4M 

23.6 
27.1 
24.0 
25.0 
23. IM 

34.6 
37.4 
35.2 
36.2 
34. 3M 

-  .8 

-  1.0 

.7 

-  2.6 

67 
70 
71 
67 
68 

29 

25 

14+ 

13 

13+ 

10 
11 
12 
12 
9 

4  + 

6 

6 

6 

5 

937 
849 

885 
945 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
4 
6 

28 
25 
27 
25 
27 

0 
0 

° 

0 
0 

5.84 
E  5.70 
4.69 
3.88 
4.77 

2.35 
2.96 

.49 
1.32 

1.40 
2.76 
1.00 
1.00 
2.12 

25 

5.5 
2.0 
5.0 
10.0 
15.8 

3 

2 
5 
5 

1 

4 
5 
A+ 

9 

8 

9 

10 

10 

4 
3 
6 
3 
2 

3 
2 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
<ANE   1  NNE 

48.9 
48.4 
38. IM 
48.3 
40.1 

25.5 
26.6 
22.9 
29.6 
20.8 

37.2 

37.5 
30. 6M 
39.0 
30.5 

-  1.8 

-  2.5 

-  .2 

70 
74 
62 
73 
60 

13 
13  + 
26 
30 
1 

10 
13 

9 
16 

6 

5 
6 
6 
4 
6+ 

854 
846 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
8 
3 
6 

26 
26 
28 
20 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

E  5.00 
4.38 
4.78 
4.31 
5.01 

1.08 
.91 

1.94 
.15 

1.19 

1.24 
1.68 
1.95 
1.73 
1.95 

2.3 

7.0 
11.0 

4.9 
19.0 

1 
4 
4 
2 
5 

1 
1 

4+ 
5+ 
5  + 

9 

7 

7 

9 

10 

4 
3 
3 
3 
2 

LINESVILLE  6  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

41.4 
42.0 
46.2 
46.6 

47.7 

23.1 
22.8 
23.9 
25.8 
26.1 

32.3 
32.4 
3.5.1 
36.2 
36.4 

-  2.4 

-  3.8 

-  .9 

66 

67 
58 
72 

70 

25 

25 
13+ 
25 
13+ 

8 

9 

10 

12 

13 

6 

6+ 
6 
6 
5  + 

1008 

923 
885 
879 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
5 
3 
4 

27 
27 
25 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

5.53 
4.93 
-.90 
5.01 
5.01 

2.42 
1.56 

1.41 
1.97 

1.81 
1.35 
1.57 
1.29 
1.60 

22.4 

18.0 

4.5 
12.3 

5 

4 
2 
4 
5 

4  + 
5+ 
2+ 
2 

2 

10 
10 

7 
9 

7 

4 
3 
3 

4 
4 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY          R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

51.6 
49.6 
46.4 
49.1 

45.1 

30.5 
24,3 
27.1 
30.0 
23.0 

41.1 
37.0 
36.8 
39.6 
34.1 

-  .7 

-  3.  1 

-  1.8 
-2.0 

75 
72 
71 
75 
70 

25 
13 
13 
25 
14 

17 
14 
12 
16 
9 

6 

4  + 

5  + 
5  + 
5 

864 
869 
782 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
4 
3 
6 

22 
27 
23 
22 
27 

0 
0 
0 

2.86 
3.47 
4.28 
4.32 
6.25 

-  .19 

-  .10 
1.08 

•  91 

1.58 
1.68 
1.40 
1.68 
1.02 

25 

5.0 

5.6 

4.7 
1.5 

5 
2 
5 

1 

1 
1 
2 

4+ 

6 
7 
8 
8 
8 

1 
2 
3 
3 
5 

RI06WAY 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

44.6 
48.5 
46.1 
48.3 
44.8 

22.7 
25.1 
25.2 
23.4 
22.1 

33.7 
35.8 
35.7 
35.9 
33.5 

.3 

-  .1 

-  2.3 

58 
71 
68 
75 
74 

1 
13 
13  + 
25 
25 

10 
12 
10 
10 
8 

6  + 
5 

5  + 
4  + 
6 

953 
865 
903 
895 
970 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 
5 

7 

27 
26 
24 
27 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

4.73 
3.76 
4.72 
4.53 
4.17 

1.59 

.27 

.47 

2.05 
1.50 
l.U 
2.27 
1.92 

9.5 

5.2 
9.5 
7.6 

3 

1 
2 
2 
2 

4+ 
1 

2  + 

15+ 

3+ 

10 
7 
8 
9 
9 

1 
2 
4 
1 
2 

TIONESTA  7  SE  0AM 
TITUSVILLE  2  S 
UNIONTOWN 
WARREN 
WAYNESBURG  2  W 

42.8 

43.5 
52.1 
44.4 
52.1 

20.9 

23.0 
28.6 
23.7 
26.2 

31.9 

33.3 
40.4 
34.1 
39.2 

-  1  .3 

-  .5 

-  1.7 

55 

64 
81 
61 
81 

14 
13 
25 

1  + 
25 

9 

9 

14 

13 

12 

22 
6 
5 

4  + 
5 

977 
758 
950 
794 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
3 

28 
26 
23 
27 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

4.23 
4.50 
3.29 
4.23 
2.50 

.75 

-  .71 
•  96 

-  1.56 

1.25 
1.49 
1.81 
1.58 

1.17 

12.8 
13.5 
8.0 
9.8 
10.5 

8 

5 
4 
4 
5 

5+ 

4+ 
1 
5 
2 

10 
10 

5 
10 

6 

3 
2 

1 
2 
1 

DIVISION 

35.5 

4.44 

8.9 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

43.1 

40.4 

23.6 
25.3 

33.4 
32.9 

67 
59 

25 
25 

8 
15 

?2 

975 
990 

0 
0 

5 

7 

28 
27 

0 
0 

4.32 

1.48 

1 

14.1 

6 

2 

6 

3 

1 

DIVISION 

33.2 

4.32 

14.1 

STATE 

37.0 

-   .7 

4.14 

.58 

4.3 

Sm  B*i*r*iic«  Nolw  Following  Station  Inctox 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


■3 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  1 

3 

4 

5   6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11   12 

13  I  14  1 

15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

ALBION 

ALLENTOWN  WB  AP         R 

ALLENTOWN  6AS  CO 

ALTOONA  HORSeSHOE  CURVE 

4.5» 

3.5« 

'.,01. 
i.'.O 

.82   .99 

.96 

1.02 
2.85   .03 

.08 
,46 
.23 

.05 

T 
.55 

.07 

•  01 

-    -    - 

- 

-    - 

•  49 

.08 

24 

41 
85 
23 

•  05 

7 

•  10 
.06 

.01 

7 
7 

.34 

7 

.40 

.23 
.79 
.46 

•  02 

7 
7 

7 

7 
7 

•  03 

.66 

•  98 

•  49 

•  89 

.16 
7 

.26 
.19 

7 
.06 

.74 

7 

.15 

.29 

7 

.02 

.14 

.09 

ARENOTS.VILLE 
ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINeURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 
BAKERSTOWN  3  WNW 

3.90 
4.96 
2.92 
2.76 
4.99 

.02  1.23 

2.10 
.22  1.27 
.65   T 

1.72 

T 

.60 
,02 

.47 

.12 

T 

T     7 

7 
T 

•  05 

•  01 

•05   >06 
•21   .02 

.43 
•  21 

80 

12 
28 

40 

.14 
.03 

7 
7 

.30 
.27 

.71 
1.75 
.12 
.13 

7 

7 

7 
7 

.38 
.06 

.06 
.27 
1,10 

•  14 
.22 

.57 

.22 

.73 

.04 
»07 
.38 

•  13 

•  45 

7 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

4.64 
4.20 
4.53 
3.03 
4.02 

.15  2,01 
2.12 
1,00   .67 

.02   .48 
2.13 

.03 

.22 

.16 
.45 
.27 

•20   ^04 

7 

•  02 

•  01 

7 
7 

7 

.30 

11 
30 
11 
41 
26 

.10 

.05 
.07 
.08 

.02 

.55 

.31 

•  10 

•  22 

•  68 
.55 

•  04 

•  09 

•  02 

7 
T 

7 
7 

7 

T 
•  01 

,73 
.98 
.62 
.97 
.60 

.19 

.13 

.13 
.29 

.17 

.58 
.10 
.20 

.35 

.11 
.51 
.09 
.19 

.14 

7 

BELLEFONTE  h    S 

REftWICK 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

5.41 
3.46 
3.52 
3.74 

5.41 

1.83   .61 

1.15   .02 

.84 

.63 

2.56   ,02 

T 
.34 

.45 
.27 

.18 

7 

.40 

7 

.10 

•  08 
7 

•  04 

7 

7 

.02 

.27 

.44 
.04 

66 
23 
69 
39 
35 

.23 

.09 

7 

.07 

7 
7 

.01 

•  70 

•  06 

•  15 
.54 
.91 
.29 
.11 

•  30 

•  02 

7 

•  02 

•  05 

•  01 

.71 
.61 
.23 
,62 
,86 

.14 

.05 
.36 
.02 

.27 

.34 
.06 

.36 

.17 
.16 

7 
7 
.19 

7 
7 
7 

BLOSERVILLE  1  U 
BOSWELL  6  WNW 
BRADOOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  <:.  W  RES 

4.03 
4.90 
4.U 
5.80 
4.37 

1.43   T 
1,05   .97 
,54   ,85 
T    1,69 
1,46   ,13 

.52 

.04 
.21 

7 

.36 

,06 

,24 

.09 

•  05 

•  01 
2^00   ^03 

.10   T 

•  01 
.04 

•  05 

.03 

.09   .08 

.02   7 

.42 

.01 

7 

.04 

25 
39 

25 
12 
26 

•  20 

•  04 
.06 
.08 

.10   7 

.01 

7 

.03 

•  09 

.70 
.50 
,37 
,15 
,22 

•  28 

•  04 
.03 
.04 

.03 
.01 

7 

7 

•  01 

•  05 

•  02 

•  02 

,60 
,18 
,40 
,36 
,69 

.03 
.36 
.26 
.23 

7 

.05 

7 

.14 

.94 

.19 

.39 

7 

.11 

.24 

.61 

.52 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

BUFFALO  MILLS 

4.28 
3.21 

4.37 
4.02 
5.01 

,10  1,45 
1,20 

1,51   ,02 
1.43   ,32 
2.40  1.04 

7 

.17 
.11 
.04 

T 

.26 

7 

.10 
.01 
.20 

.18   .03 

7 

.03 

.02 

,03 

7 

7 

.08   7 
7 
.01 
.11   .09 

•  40 

•  23 

7 

16 
20 
26 

32 

.n 

.05 
.03 
.23 
.05 

.02 

.03 

7 

.03 

•  60 

•  17 

.22 
.21 
.32 

.50 

.09 
.05 

.33 

7 

.02 

7 

.06 

7 

.39 

,12 
,88 

,40 
,07 

.33 

.02 

•  22 

•  12 

.26 

.31 

•  03 
.66 

.71 
.08 
.30 
.13 
.05 

.04 

7 

BURGETTSTOWN  3  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 

4.59 
4.61 
5.42 
3.75 
2.69 

1.01   ,56 
2,20 

1,50   .JO 
1,33 
T    1.17 

.08 
,25 
,12 
.31 

.09 

•  19 

T 
.30 

,01 

7 

.10 

7 
7 

.68 
•  06 

23 

08 
21 
87 
44 

.02 

7 
.14 

7 
7 

•  65 

•  04 

.43 

,07 
.42 
.41 
.22 

.17 
.01 

7 

7 

7 

7 
.01 

,96 
,51 
1.36 

.79 
.11 

•  18 

•  19 

•  24 

•  92 

•  69 
.12 

.33 

.05 
.48 
.04 
.15 

.02 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADOS  FORD 

4.27 
5.65 
5.03 
4.82 
4.63 

1,50 

1,21  1,49 

,,17  1,95 

,27  2,42 

1.06 

.42 

7 

,18 
,39 
,38 

,62 

,03   7 

,03   7 
7     7 

7 

.07 

7     7 

.32 

1 

63 
\» 
30 
25 
35 

7 

t06 

.09 

.10 
.05 

.02   7 

7 
7 

.04 

,50 
,90 
•  64 
,30 
,85 

7 

.02 

.13 

.06 

7 
7 
7 

7 
7 

.04 

7 
7 

.70 
.99 
.49 
.35 

.05 

•  05 

•  25 

•  41 
.27 
.60 

.92 
.29 
.22 

.04 
.18 
.26 
.20 

7 

7 
.03 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROl  LOCK  4 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 

3.62 
3.22 
3.55 

4.56 

4.47 

.96 

,93   ,80 
,80   T 
,07  2,26 
.25  1.34 

,38 
.06 

7 

7 

,06 

.58 

,23 

,23 

7 

7 
,05 

7 
7 

.13   7 

.03   7 

•  53 

7 

1 

24 
31 

10 
05 
15 

:o5 

.08 
.07 

7 
•  06 

.63 
.45 

,22 

,10 

,32 

,50 

.05 
.03 

.02 

7 

7 

7 
7 

7 
7 

7 
.01 

.37 
.08 
.39 
.63 
.61 

7 

.31 

.13 

•  42 

•  23 

7 

.25 

.34 
.23 

.11 
.17 
.10 
.16 
.51 

.03 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 

6.05 
3.00 
5.23 

4.10 
4.61 

1.40 
1.10   .25 

,30  1,80 
2,10   ,09 

,10  2,11 

.05 
.33 

1,30 
,05 
,25 
,03 
.29 

7 

,02 

,05   ,06 

7         7 

7 
7 

7 

.02   7 

1 

•  30 
.05 

80 
21 
38 
06 
20 

.01 
.05 

7 

,oel 

7     7 
•  06 

,95 

,41 
,45 

,16 

.06 
.12 

7 
7 

7 

7 

7 

•  02 
.75 
.70 
.63 

•  60 

•  29 

•  30 

•  10 

•  35   7 

.10 

•  47 
.69 
.17 
.29 

.03 
.10 
.30 
.10 
.10 

COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
CDGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

5.05 
4.44 
4.25 
4.03 
3.50 

1,90 

1,45 

1,37 

,03  1,68 

1,42   ,02 

.34 

.52 
.39 
.36 
.35 

7 

7 
7 

.05 

.28 

65 
SO 
77 
40 
39 

,13 
.05 
.02 

7 

1.23 
.90 
.92 
.71 
.49 

.01 

7 
7 

7 

7 

.26 
.35 
.39 

.28 
.52 

•  29 

•  31 

•  29 
.29 

.03 

•  13 

.05 
.19 

.19 

.17 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

4.25 
4.37 
3.03 
3.93 
3.58 

1,33   ,39 
1,25   ,53 
,93   ,82 

,75 
1.33 

.10 
.12 

.10 

.06 
,10 
,13 
,84 

,05 
,02   7 

7     7 

.19   .06 
.17   .04 
7     .04 

•  33 
.32 

7 

67 
64 
33 

81 

.03 

.04 

7 

,22 

.21 

7     7 

7 

.44 
.51 
.21 

.54 

.14 
.12 

.09 

7 
7 

.24 

7 
7 
7 

.01 

7 

7 
7 

.06 
.10 

.53 

.63 

.25 

.29 
.35 
.16 

.09 

7 

7 
7 
7 

.72 

.12 

•  12 

•  06 

.26 

7 
7 

.09 
.08 

CORRY 

COUOERSPORT  1  NNE 
CnUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIDE 

5.22 

4.56 
2.65 

5.07 

1.30   .22 

1.77 
.14  1,74 
,02  1.42 
.80  1,01 

.21 

,24 
.25 
,16 
,04 

7 

,26   .05 

.05   7 

7 
.05 

7 

.21 

7 

14 
28 
40 

.16 

- 

.13 

.39 

7 

•  01 

•  04 

.10 

.53 

,37 
,08 
,35 

.09 

.15 

7 

.02 

•  03 

7 

7 
.08 

.90 
.30 
,38 
,17 
,90 

.02 
.39 

•  39   7 

•  12 

•  31 

.25 

.16 
.27 
.31 
.15 

.84 

.32 
.35 

.33 

.26 
.38 

.02 

CRESSON  2  SE 
CU<;TER  city  2  W 
DANVILLE 
DERRY 
DEVAULT  1  W 

6,01 
4.96 
3.80 
4.50 
5.32 

,88  2.29 
.02  1,91 
,10  1,53 

1,77   ,05 

1.42 

7 

.25 

,71 

,32 

.29 

.42 
.05 

,12   7 

,17   .07 

7 

7 

.03 

7 

7     7 

7 

7 

.08 
.53 

21 
21 
30 
31 
48 

.25 

.08 
.14 

.04 

7 

•  07   7 

•  04 

7 
•  39 

,37 
,22 
,45 
,27 
,91 

.02 
.09 

.05 

.01 

7 

7 
7 

7 

7 
.09 

,84 
.35 

.45 
.97 
.78 

.24 

.45   7 
.22 

7 
7 

.15 

.31 
.29 

T 
.30 

7 

.69 
.19 
.21 

.06 
.50 

DIXON 
DONEGAL 
OONORA 
DOYLESTOWN 
DU  BO IS  7  E 

2.78 
3.94 
2.85 
3.89 
4.77 

.67 
2.00 
1.56   .06 

.87   7 
2.26   .11 

.12 

.04 
.61 
.20 

.53 

.02 
.02 

.04 

7 
,03 

7 

•  02 

7 
7 

.05   .01 
.03   7 

.03 
.01 
.38 
.13 

29 
40 
23 

57 
20 

7 
7 

,66 
,43 
,16 
,49 
,39 

7 

,06 

,07 

7 

7 
7 
7 
•  02 

7 

.04 

.50 
.09 
•  74 
.76 

.26   .04 

.23 

.05 
.08 

.06 

7 

.13 

7 
•  21 

.07 

•  16 

•  14 
7 

•  42 

.02 
.02 

D'JSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  8RA0Y 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 

2.56 
3.59 

3.50 
4.57 
5.84 

.97 

1,49 

1,15   ,08 

.28  1,56 

1,40  1.32 

.26 

7 

.32 
.45 
.03 
•  54 
.25 

7     7 
7     7 

.06   7 

7 

7 

7 
7 
.01   .04 

7 

7 
.33 

31 
24 
02 
58 

,08 

:hl 

.01 
.27 

7     7 

7     7 

7     7 

,40 
.97 

.96 
.95 

7 

7 
7 

7 

•  01 

7 

7 
.02 

.17 
.11 

1.23 
.71 

1.04 

.19 
.40 
.06 
.07 
.29 

.11 

•  06 

•  10 

•  39 

•  04 

•  30 

•  06 

•  08 

•  12 

•  09 

7 

7 

EDINBORO 

ELI2A8ETHT0WN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

7.23 
3.63 

4.41 
4*47 
4.15 

1,41  1,05 
,04  1,22 
.03  1.99 
.27  1.98 

1.70 

,05 
,38 

.29 
.27 
.22 
.34 

.31   .41 
.02   7 

7 

.04 
.02 

.56 
.32 

11 
82 

19 
40 
40 

,26 

.03 
,04 

•  04 

7 

.59 
.71 
.48 
.49 
.65 

,57 

7 
7 

7 
.02 

•  03 

•  01 

7 

7 

.68 
.65 
.47 
.30 
.68 

.15 

.08 
.35 

.22 

.20 

•  21 

•  27 

•  50 

•  39 

•  16 

7 

EQUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 

4.32 
3.66 
E5.70 
4.69 

1.10 
1.46   ,08 
2.33 

7.75   .10 
.52   .77 

,02 

,18 
,01 
,02 

.01 

E.20 
.04 

7     7 

.01 

7 

7 

7 
7 

7 
.13 

.30 

7 

.14 

10 
04 
40 
20 
23 

7 
7 

.02 
.03 

•  02 

T 

•  29 
.99 
.29 

.34 

.20 
.50 

7 
7 

7 

•  02 

7 

.03 

7 

.01 

.68 
.27 
1.36 
1.00 

.23 
.20 

.44 
.03 

•  10 

•  92 

•  05 

•  88 

7 

•  50 
.35 

7 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

FREELAND 

GALETON 

6EIGERT0WN 

3,88 
4.62 
3.11 
4.17 
4.10 

.62  1,00 

1.31 

,02  1.08 

T    1.80 

1.39 

,06 

.16 
.50 
.32 
.22 
,42 

•  14   7 
7 

7 

•  02   7 

7 

•  01 

7 
7 

7 
7 

18 

62 
28 
76 

.13 

.73 
7 

.02 
.03 

.04 

T 

.49 

.39 

1.09 

.04 
.67 

7 

.62 

7 

7 
7 

•  04 

7 

7 

.55 

.67 
.37 
.30 
.69 

.02   7 

.25 

.08 

•  42 

•  11 

•  17 

•  12 

.37 
.11 

.90 

7 

.01 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GIFFORD 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

4.51 
3.56 

4.67 
5.50 
4.66 

.60 

.06  1,11 
.03  1.86 
1.12  1.81 
1.09   .60 

1,13 
.12 

.06 

7 

.26 
.25 
.18 

.09 

. o:  .01 

•05   •Ol 
•  01 

.08 
•  01 

7 

.10   .06 

.41 

7 

.01 

64 
77 
18 
26 
22 

.20 

.07 

7 

.03 
.0? 
.02   7 

.09 

.96 

.99 

.16 
,24 

,40 

.10 

.07 
.03 

.02 

7 
7 

.06 
•  01 

7 

7 
7 

.64 
.31 
.42 
,54 
,65 

•  14 
.92   T 

•  32   7 
.27 

.22 
.43 

.67 

.04 
.46 
.33 

.37 

.08 

7 

7 

GORDON 
GOULDSBORO 
GRANTVILLE  2    SW 
GRATERFORD 
5RAT2  I  N 

3.56 

3.62 

4.51 
3.66 
4.21 

.67 

.14  1.66 

.76 

.94 
T   2.39 

.63 

.40 

7 

•  44 

•  52 

•  33 

7 

7 

7 

•  43 

•  47  1 

1 

41 
46 
04 
16 
53 

.20 

.11 

7 

7 

.10 
.02 

•  48 
.45 

•  94 

•  24 

•  26 

7 
.04 

7 

7 
7 

,71 
,05 
1.17 
,16 
,57 

•  30 

•  04 

•  73 

•  05 

.13 

.06 
.07 

.08 

7 
.02 

GREENSBORO  LOCK  7 

GREENSBURG  3  SE 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRIS8UR0  WB  AP        R 

3.06 
3.68 
4.77 
3.76 
3.52 

1,13   ,52 
1,75   ,02 
2,12   ,22 
,11  1,46 
1,11 

.06 
.07 
.17 

.40 

7 

•  03 

•  11 

•  31 

.01 
■  13 

•  05 

.15   .01 
•  05 

7     •U 
•  02 

•  01 
7 

7 

•  46 

53 

08 
04 
71 
26 

.01 
.30 
.08 

7 

.06 
.29 

.36 

•  14 

•  09 

•  24 
.94 

.09 

.06 
.09 
«02 

7 

7 

•  04 

7 

7 
7 

,09 
.66 
.89 
.34 
•  72 

.27 
.03 

.11 

.07 
.20 

.30 
.07 

•  12 
.22 
.23 
.04 
.09 

7 

.03 
.11 

HARRI<flURG  NORTH 

HAWLEY 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLISTERVILLE 

H0LTV.000 

4.23 
2.65 
2.81 
3.32 
2.91 

,05  1,44 
T    1,25 

,02  1,01 
,13  1.31 
T    1.06 

.06 

•  33 

7 

•  48 

•  36 

•  27 

7 

.02   7 

7 

7 

•  02 

7 

7 

7     7 

1 

01 
47 
39 
39 

63 

.40 

.17 
.16 

7 

7 
7 
7 

.47 

•  20 

•  29 

•  90 

•  40 

.02 

7 

.01 

7 

7 

7 

7 

•  76 

•  08 

•  02 
.41 

.08 
.25 
.36 
.32 
.08 

7 

.01 

.09 
.04 

7 

7 
.06 

H0NE3DALE  *.  NW 
H00VE9^VILL£ 
HOP  PO'TOM  2  SE 
HUNTINGDON 
M'JNTSDALE 

3.23 
4.39 
2.73 
3.89 
3.98 

,05  1,01 
1,64   ,80 
1,05 
,36  2.01 
T    1.19 

.04 

•  29 

•  13 

•  45 

•  17 

•  64 

7     7 
•  02 

•  01 

•  10   7 
•03   ^04 

•  22 

41 
11 
45 
46 
69 

.12 
.03 
.13 

.09 
.02 

7 

.08   7 

•  S9 

•  39 

.32 

•  41 

•  66 

.06 

.03 

7 
.01 

7 
7 

.19 

.36 

,44 

.33 

.29 
.33 

.15 
.04 

7 
.08 

.18 

.01 
.07 

.07 
.03 
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Table  3— Continued 


^ 

Day  of  month 

Station 

1 1 2  y 

3 

4  1 

5  I  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1 

14 

15 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

MVNDMAM 
INOUNA  3  SE 
IRWIM 

JAMESTOITN  I    N» 
JOHNSTOWN 

Ai7S 
E9.00 
A*3B 
4.78 
A. 31 

1.97   .57 
.63  1,24 
1.68   .05 
1.95   .51 
1.73   .56 

e'M 

.07 
.16 
.10 

.05 
.16 
.05 

.09 
,10 

.01 

T 

.07   T 
.08   T 

.16   .06 
.02 

.03   T 

.37 

T 
T 
T 
.03 

.43 
.34 

.28 
.12 

T 

.02 

.04 

• 

,06 
,12 

T 

.10 

T 

.07   T 

T 

.69 
.34 

.27 
.45 

•♦'. 

T 

.04 

.02 

T 

T 

T 
.02 

.02 
.02 
.02 

T 

T 

.06 
1.05 
.78 
.78 
.53 

•  14 
.32 

.09 

.01   .02 

.21 

.63 

.24   .52 

.09 

.23 

.05 
.20 

.17 
.43 
.09 

T 

KANE   1  NNE 

HARTMAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KtTTANNING  L0«  T 

3.01 
A. SB 
S.32 
3.79 
5.68 

.29  1.95 
.1°  1.96 
.09  2.18 
2.75   T 
.54  1.03 

T 

.16 
.02 

,36 

.21 
,38 

T 
.20 

.09   .01 

T 

,03   T 

T 

.02   T 

T     .03 

.13   .03 

.01 

.39 

T 

.29 
.35 

.31 

T 

.12 
.06 
.06 
.06 
.08 

.02 

T     T 

T 
T 

T 

.23 
.39 

.42 

T 

.67 

.06 
.06 
.06 

T 
T 

.01 

T 
T 

T 

.01 

T 

T 

T 
T 
T 

.05 

.66 
.52 
.59 
.26 

1.06 

.29   T 
.24 

.45 

.34 

.23 
.42 
.39 

.80 

.36 
.27 
.33 
.01 
.45 

T 

KREGAS  A  SE 
KRESGEVtLLE  3  w 
LAFAVETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

5.36 
A. 45 

4.6'> 
3.06 
3.66 

1.86 

1.11 
.07  1.91 
.06  1.3? 

1.27   .05 

.28 
.35 

.08 
,67 
.40 
.34 

T 

,17   ,04 

,02   T 

T 

T 
T 

T     .26   .02 

.07 
.02 

T 

.39 
.33 

.51 
.80 
.19 
.43 
.44 

.24 

.12 
.09 

.03 

.05 
.03 

.36 

.46 

1.20 
.17 
.27 

.60 

.05 
.15 

T 
T 

.04 

T 

T 
T 

.56 
.49 
.47 
.02 
.55 

.14 

.36   T 
.35 

.04 

.05   T 

.17 

.12 
.04 
.35 

.02 

.05 

.11 
.01 

LANOISVILLE 
LANSrORD 
LATRoeE 

LAaRENCEVlLUE  2  S 
LEBANON  2  NW 

3.65 

V8.04 
3.50 
2.49 
4.15 

1.46 
.24  1.88 
.64   .87 

1.39 
1.60   .0? 

T 
.35 

.31 

.70 
,06 

T 

T 

.05 

,01 

T 

.01 

.43 

• 

.27 

• 

.28 

.38 

.55 

.78 
.03 
.03 

T 

T 

.52 

» 

.20 
.05 
.55 

.05 

T 

1.18 

T 

T 

.03 

T 

.51 
.42 
.53 

.03 
1.01 

.09 
.16 
.28 
.20 

T     .34 
.10 

.01 
.03 
.18 
.31 
.06 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

4.80 
E2.35 
6.38 
4.85 
5.53 

T    1.42 
.96 

.01  2.18 
.26  2.40 
1.81   ,78 

.26 

T 

.13 

,75 

T 

.32 

,41 

,30 

,14   ,07 

T 

,05   ,04 

.08   T 

T 

T 

.36 

.07 

.03 

.82 

.11 
.30 
.10 

.15 
.04 
.17 

T 
.03 

1.20 
.39 
1.52 

.47 
.48 

T 
.12 

.30 

T 
.01 

T 
T 

T 

T 
T 

.40 
.22 
.45 

.52 
•  64 

.16 

.51   T 

.23 

.08 

.11 

.22 

.17 
.07 

.05 
E.05 
.40 
.05 
.54 

LOCK   HAVEN 
LONG   POND 
MADERA 
MAHAFFEV 
MAPLE  GLEN 

5.00 
5.24 
6.22 
5.94 
3.91 

.11  2.04 
.02  1.70 
.37  2,78 
.57  1.40 

.70   T 

,85 

.30 
.70 
.16 
.13 

.02   T 
.02 

.02   T 
.01 

T 

T 

T 

.01 

.40 

.52 

.70 
.28 
.48 
.58 

.12 

.17 
.07 
.03 

T 

.02 

.02 

T 

.61 
1.30 
.33 

.44 
.48 

.03 
.05 

T 
T 

T 
.02 

T 
T 

T 
T 

T 

.02 
.03 
.01 

.46 
.09 
.96 
1.04 
.80 

.38 
.37 
.20 
.47 

T 

.15 

.01 
.73 
.99 

.26 
.05 
.27 
.36 

T 
.10 

MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSRURG  CAA  AP 
MATAMORAS 

4.68 
4.10 
5.44 
4.55 
3.21 

.37  7.28 
,92 

.74  1.22 
2,22   T 

.61 

.72 

.14 

.24 

T 

.12 
T 
.91 

T 

T 
T 

T     .01 

T 

.10 

T 

.52 
.04 
.39 

.29 
.74 
.47 
.12 
.58 

.05 

T 

.05 
T 
.08 

.0?   T 

T 

.25 
.49 

.47 
.19 
.37 
.02 
.59 

T 
•  01 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

.02 

T 

.67 
.59 
.82 
,82 

.11 

.02   T 
.27 

.38 

.11 

.99 
.16   .01 

.08 
T 

.30 
.08 

.15 

T 
T 
.06 

MAUCM  CHUNK 

MAVBURG 

MC  CONNELLSeURG 

MC  KEESPORT 

MEAOVILLE  1  S 

4.82 
4.23 
5.53 
3.43 
4.93 

1.15   .63 
.20  1.58 
.82  2.27 
•     # 

1.35   .86 

.49 

T 
1.50 
.15 

T 

.26 

.28 

.10 

.16 

T 
,08 

.03 

.05   .03 

T 

T 
T     T     T 
T     T 

.26 
.03 

.08 

.50 
.22 
.99 

.11 

.08 

.16 
.16 

.02 

T 
.04 

1.15 
.35 

1.05 

.40 

.15 
.12 

.24 
.02 

T 
T 

T 
.01 

T 

.05 

T 

.59 

.58 
.12 
.35 

.78 

.02 
.20 
T 

.21 
.05   T 

T 
.15 

.66 
.09 

.03 
.33 

T 

.13 

.47 

MEOIX  RUN 

MERCER 

MERCERSeuRG 

MEYERSOALE 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLD 

4.61 
4.90 
3.66 
4.34 
4.23 

.17  2.24 
1.57   .64 

.45   .90 
1.85   .86 
1.50 

.10 

.05 
.42 

.38 
.09 
.27 

.07 

7 

.05   T 
.06 

.15 

.16   .03 

T     T 

T 
T 

.01 
.53 

.27 

.09 
.65 
.48 
.31 

.10 
.16 

.05 

T 

T 

T 
.03 

.47 

.30 
.43 
.88 
.35 
.02 

.02 
.01 

.06 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.42 
1.30 
.24 
.08 
.78 

.23 

.06 

.05 
.19 

.20 
T     .37 

.23 

.02 
.07 
.05 
.10 

.10 

MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 
MILLMEIM 
MILLVILLE  2  Sw 
MILROY  3  NE 

5.01 
2.84 
5.35 

3.75 

4.59 

1.29   .38 

.79 

.19  2.32 

T    1.25 

3.00 

.10 

.09 
.43 
.33 
.34 

.02 

T 

T     T 

T 
.01 

.20 
.39 
.58 
.62 

.41 

.04 
.15 

T 
.10 

T 
T 
T 

.30 
.60 
.56 
.55 
.68 

.06 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.79 

.69 
.33 

.19 
.46 
.20 
.44 
.30   .06 

1.01 
T 

.30 
.02 
.12 

.54 
.01 
.18 
.10 

T 
T 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  ?  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

HUHLENBURG  1  SE 

2.18 

4.44 
4.57 
3.73 

T     .84 
.90 
1.66 
.88   .53 
.88   ,20 

.35 
.46 
.76 
.34 

.23 

T 

.01   T 

T 

T     T     T 

T     T 

T 
T 

.40 
.31 
.22 

.10 

.37 
.46 
.26 

.20 

.06 
.04 

T     T 

.34 
.44 

.13 

.32 
.29 
.25 
1.00 
.96 

.03 

T 

.05 
.02 

T 

.02 

T 
T 

T 
T 

T 

.60 

.84 

.40 

.53 

.27   T 

.06 
.03 

.04 
.01 

.14 

T 

T 

.06 

.11 

T 
.05 

T 

MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  A 
NEFFS  MILLS  *  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEHBURG  3  W 

4.17 
4.63 
E4.57 
4.52 
2.96 

,38   .89 
.64   ,9B 
.37  1.74 
.74 
1.40 

.04 
T 
1.09 
,06 

.45 

.06 

E.20 

T 

T 
.12 

.06 

T 
.61 

.89 
.46 
.50 
.73 
.21 

.01 
.05 
.02 

T 

.17 

.65 
.46 
.57 
.40 

T 

T 

.03 

T 

.57 
.75 
.61 
.■81 
.50 

.27 
.15 

.12 

•  66 

•  33 

.06 
.33 

•  11 

T 

.14 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

5.01 
2.86 
3.54 

3.74 
3.47 

1,60   .80 
1.58   .12 
1.41 

T    1.83 
1.68 

,16 

,07 
,40 

.10 

,05 
,04 

,60 

.02   T 

T 

.03 
.13 

T 
T 

.01 
.39 
.31 

.02 

.26 

.30 
.58 

.06 

T 

•  03 
.22 

T 
T 

.02 

.12 
.42 

.50 
.11 

.05 
.01 

T 

.04 

T 

.04 

T 

.85 
.02 
.48 

.73 

.08   T 
.22 

.15 

.37 
.09 

.30   .02 

.76 
.14 

.05 
.20 

.05 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

5*06 
3.72 
4.69 
2.03 
4.74 

1.31   .01 

.67 

.72   .70 

T     .58 

1.37 

.60 

.11 

T 
.58 

T 

.82 
T 
.23 

T 

.06   T 

.07 

T 
T     .02 

.36 
.03 

.52 

.76 
.08 
.42 
.83 

T 
.10 

T 
T 

T     T 

T 

1.43 
.53 

.48 
.12 
.97 

.34 

T 

T 

.04 

.71 
.41 
•  66 

T 
.34 

.05 
.27 
.05 
.44 
.65 

1.05 

T 

.07 

.28 

.24 

.14 

PALMERTON 

PARKER 

PARK  PLACE  WB 

PAUPACK  2    WNW 

PECKS   POND 

4.01 
3.92 
4.57 
3.42 
4.16 

1.18 
.50   .82 
•08  2.12 
.05  1,41 
1.55 

.44 
.08 

T 

.17 

.32 

,52 

.77 

.08 
.02   T 

T 

T 

.36 

T 

.37 
.19 
.58 
.46 
.53 

T 

.06 

.11 

.19 

.08 

.01 
.02 

.06 

T 

.59 

.55 

.26 
.77 
.34 
.89 

T 
.02 

T 

T 

T 
T 

T 

.40 
.87 
.23 
.07 
.14 

.14   T 
.23 
.25 
.14 

.26 

.07 
.46 
.09 
.07 
.06 

.05 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY    R 

3.30 
3.71 
2.70 
3.98 
3.78 

.60 
.72 

.48   .14 
.61 

.68 
.71 
.64 

.80 
.78 

T 
T 
.05 

T 

T 
T 
T 

T 

.40 
.41 
.31 
.40 
.41 

.71 
.69 
.65 
.70 
.74 

T 
T 

.27 
.25 

T 
.27 

.20 
.18 
.18 
.64 
.22 

T 

T 
T 

T 
T 

.61 
.56 

.58 
.60 
.64 

T 
T 

.02 

T 

T 
T 
T 
T 
T 

.10 
.15 
.09 
.15 

.11 

PHILIPSeuRG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 

5.24 

4.16 
3.49 
5.13 
4.75 

2.13   .01 
.93 

T     ,87 
.02  1.48 
T    1.80 

.31 

.70 

.04 

.43 
.72 
.52 

T     T 

T     T 
.05   T 

T 
T 

T 

T     T 

T          T 

.21 
.57 

.18 
.50 
.51 
.75 
.87 

.10 

.10 
.13 
.01 

T 

T 

.01   T 

.58 
.50 

T 

.13 
.82 
1.37 
.78 

.01 

T 
.01 

.01 

T 
T 

T 
T 
.01 

.96 
.60 
.14 
.35 
.58 

.13 
.44 

.17   T 
.16 

.48   .13 

.01 

.10 

T 

.17 

.05 

.03 

T 
.10 

T 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  w 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 

4.28 
4.32 
3.03 
5.35 
2.98 

1.40   T 
1.68   T 
.02  1.09 
1.62 
.05 

.08 
.07 

.01 
.02 
.26 
.55 
.59 

.02   T 

T 

T     T 
T     T     T 
.03 

.06 
.03 

.22 
.20 
.30 
.88 
.72 

.02 
.01 
.26 
.09 
.08 

T 
T 
.05   T 

.15 
.14 

.24 
.24 
.53 

1.22 

1.05 

.04 
.01 
.03 

.02 

T 
.01 

T 
T 
T 

.78 
.64 
.01 
.68 
.19 

T 

.37   T 

.22 

.26 

.74   .17 

.94   .10 

.01 

.37 
.23 
.03 
.09 
.04 

T 
T 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  8R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN 

RAYMOND 

4.63 
5.35 

5.25 
4.04 
3.63 

1.80 
2.36 

.60   ,95 

.97 
1.72   ,08 

.02 

.70 

.38 
.48 
.08 

.16 

T 
.02 

T 

.01 

.41 

.91 

.83 
.43 
.53 
.24 

.03 
.06 

.15 

T 

.76 
.85 
.52 
.66 
.20 

.02 

T 
T 

T 

T 
.02 

.67 
.61 
1.02 
.75 

T 

.11 
.13 
.41 
.02 
.52 

.64 
.20 

T 

.06 

.45 

.36 

T 
T 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOGWAY 

4.84 
4.09 
4.08 
3.19 
4.73 

1.68 
.16  1.72 
T    1.68 

1.18   .90 
.29  2.05 

,50 
.10 

T 

.34 

.22 

.06 

.23 

T 

,08   ,02 

,02 

,03   ,03 

T          ,03 

T 

T 

.02   T 

•05   .01 

.41 

.02 
.15 

.36 
.30 
il3 
.38 
.25 

.08 
.06 
.04 
.13 

.01 
.02 

.67 

.38 
.35 

.16 
.14 
.27 

T 

.04 

.02 

.07 

.06 

T 
.01 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

.75 
.39 
.35 

.04 
.47 

T 

.18 

.56   T 
.29 
•  24 

.28 

•  19 

•  02 

•  23 

T 

.25 

.52 

•  14 
.43 

.09 

T 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  SE 
SALINA  3  w 
SAXTON 

2.69 
2.12 

3.76 
2.62 

1.16 

.83 

1.30   .60 

1.50   .03 

.78   T 

T 
T 
T 

.35 

.32 
.15 

.09 
.17 

,03 

T 

T 

T 

T     .07 

T 

.32 

.30 
.45 
.25 

.40 

.15 
.12 
.15 

T 
T 

.02 

T 

T 

.05 

.20 
.15 
.90 
.23 

.50 

.10 

T 
.10 

T 

.15 

.01 

T 
.12 

.09 

.01 
.70 
.82 
.47 

.23 

.27 

.80 
.01 
.05 

.02 

T 

.26   .33 

.05 

.12 
.12 
.35 
.18 
.13 

T 

■iCHENLEY  L  5 

SCRANTON  WB  CITY        R 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

5.21 
2.62 
4.55 
3.98 
4.57 

.60   .96 
.96 
2.19   T 

1.82 

1.40 

.01 
.48 
.42 

.47 

.07 
T 
T 
.37 

T 
T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 

.02 
.19 
.22 

.65 

.39 

.27 
.22 
.30 
.41 

.06 
.01 

.30 

.01   T 

T 

.18 
.57 

.10 

.51 
.15 
.14 
.50 
.88 

T 
.01 

T 

T 

T 
T 

T 

.02 

1.07 
.24 
.62 
.56 

.48 

.22 

.04 
.06 

.93 

T 
.07 

.34 

.10 
.06 
.09 
.12 

.03 

.04 

SINNEMAHONING 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SOUTH  MOUNTAIN 

V5.34 
4.72 
4.94 
4.53 
4.65 

•    2.58 
1.11   .83 
1.33  1.01 
2.27   .02 

•11  1.93 

.04 
.03 
.05 

.42 
.05 
,17 
,08 
,39 

T 
T 
,08 

T 

.10   T 
T     .15   .02 
.02   .12 

.01 

.36 
.24 
.75 
.28 
.76 

.04 
.04. 
.21 
.13 

T 

T 

.15   T 

.03 

.07 

.42 
.48 
.43 
.37 
.80 

.04 
T 

.17 
.12 

.04 

T 
T 

T 
T 

.39 
.87 
.05 
.10 
.37 

.19 

.12   T 
.33 
.30 
.06 

.25 

T 
T 

.18 
.50 
.09 
.08 
.08 

SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  5W 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STROUOSBURG 

3.53 

4.17 
4.62 

4.78 
4.07 

1.35 

1.92   .01 
1.84   T 

1.63 
.77 

.25 

.14 
.40 

.20 

T 

,02 

T 

.40 

.92 

.01 

T     T 

.13 

.25   .04 

T     T 

T 

.39 
.60 
.30 

.39 

.17 
.24 
.97 
.81 

.04 
T 

.01 
.02 

.03 
T     T 

T 

.47 
.33 
.58 

.22 

.04 
.82 
.94 

.08 

T 

T 

T 
T 

.48 
.26 
.70 
.64 
.22 

.01 

T 

.25 

.15 

.31   .06 

T 

T 

.14 
.15 
•  06 
.04 

.03 
.04 
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Table  3— Continued 

MARCH 

1994 

Station 

1 

Day  of  month 

H 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1  8    9 

:o  1 

11 

12 

13   14  1  15 

16   17  1  18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1  27 

28  I  29  1 

30 

31 

*;tump  creek 

4.A0 

.47 

1.68 

.08 

.02 

.26   .03 

.01 

.28 

.02 

.82 

.35 

•  50 

.26 

SUNBURY 

4.21 

T 

2.23 

•  38 

.02 

.38   .04 

.48 

T 

.40 

.13 

.02 

.13 

SUSQUEHANNA 

?.ft5 

T 

1.01 

.36 

•  01 

.03 

.23   .24 

.46 

T 

.03 

T 

.34 

.04 

.10 

SUTERSVILLE 

3.27 

1.00 

.64 

.05 

.04 

.C 

T 

T         .25 

.25 

T 

T 

.25 

.25 

.37 

.13 

TAMAOUA 

5.32 

?.04 

•  66 

.76   .06 

1.20 

.39 

.15 

.06 

TAMAOUA  4  N  DAM 

5.?e 

2.20 

.63 

.63   .13 

.01 

1.04 

.30 

.28 

•  06 

TAMARACK  ?  S  FIRE  TwR 

A.  39 

•  09 

1.96 

.40 

T 

T 

T         T 

T 

.32   .09 

.44 

.08 

T 

T 

.36 

.22   T 

.26 

•  20 

TrONE'^TA  7    <;E  DAM 

'..?3 

.40 

1.25 

.07 

.25 

.05 

T 

T 

T 

.14   .05 

.01 

.50 

.01 

.10 

T 

.64 

.20 

.17 

.39 

TITUSVILLE  2  ^ 

A. 50 

1.49 

.20 

.30 

.20 

.07 

.02 

.02 

T     .12   .40 

.03 

.04 

.36 

.07 

.70 

T 

.12   .03 

.33 

TORPEDO  1*    W 

5.49 

.15 

1.49 

.15 

1.05 

.01 

T 

T 

T     .16   .15 

.05 

.51 

.17 

.02 

.04 

■■■ 

.54 

.28   T 

•  20 

•  92 

TOWANDA 

2.34 

T 

.86 

.26 

T 

T 

T 

T 

.29   .15 

.25 

T 

T 

.04 

.33 

T 

•  16 

T 

TOWER  CITY  5  SW 

5.79 

2.43 

.04 

.57 

T 

.14   .82 

.06 

.81 

.92 

TROY 

2.87 

.98 

.33 

.02 

T 

.55   .09 

.18 

T 

.06 

.27 

.11 

.28 

TURLEPOINT  4  NE 

4.54 

• 

2.07 

.27 

.20 

.08 

.14 

.17   .08 

.07 

.06 

.08 

.05 

T 

.22 

.47 

.18 

•  40 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

5.57 

.47 

2.37 

.29 

T 

T     .34   T 

.76 

T 

T 

.58 

.18 

•  44 

.19 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

5.52 

.55 

1.20 

.20 

.30 

.20 

.13 

.14   .15   .18 

.04 

.50 

.20 

.04 

.74 

.37 

•  10 

.48 

UNIONTOWN 

3.29 

1.81 

.01 

.04 

.04 

.11 

.01 

.08   .44   .01 

.05 

.08 

.07 

.01 

.36 

T     •Ol 

•  16 

T 

UPPER  DARRY 

4.12 

•  82 

.80 

T 

.40   .77 

.57 

.69 

T 

.11  . 

VANDERGRIFT 

4.87 

.36 

1.13 

T 

•  13 

T 

.24   .08 

.45 

T 

1.11 

.20   T 

T     ^63 

•  34 

VIRf.INVILLE 

4.82 

1.28 

.47 

.91   .04 

1.22 

.64 

.24 

•  02 

WARREN 

4,23 

.18 

1.58 

.27 

.15 

.03 

.02 

T     .12   .06 

.01 

.28 

.02 

T 

.03 

•  45 

.30 

•  19 

•  98 

WATr^ONTOWN 

4.62 

2.04 

.07 

.25 

T 

.43   .14 

.09 

.58 

.74 

.11 

.11 

•  06 

WAYNESRURr,  ?  W 

2.50 

1.17 

.21 

.06 

.02 

.01 

.06 

.01 

T     .29   .01 

.15 

.04 

.04 

.27 

•  02 

•  14 

w[:llsboro  3  s 

3.19 

.03 

1.66 

.12 

.05 

T 

T 

.26   .04 

T 

.14 

.04 

T 

.21 

.24 

•  19 

•  21 

WELLSVILLE 

3.51 

1.19 

.33 

T 

.05 

.47   .30 

T 

.55 

T 

.53 

.06 

.03 

WERNERSVILLE  1  W 

4.26 

1.65 

.67   .08 

1.10 

.76 

WE^T  CME-^TER 

4.21 

1.13 

.63 

T 

T 

.40   .52 

.80 

T 

.63 

T 

.10  • 

l^EST  GROVE  1  e 

5.23 

1.65 

.60 

.10 

1.00   .15 

1.06 

.38 

.14 

.15  • 

WEST  HICKORY 

4.19 

.48 

.98 

.02 

.38 

.10 

T     ,10   .18 

.05 

.55 

.08 

.03 

.55 

.15 

.20 

•  34 

WHITESBURG 

4.51 

.?fl 

.88 

.11 

.01 

.35   .09 

.44 

.01 

.01 

.94 

.19 

.86 

.34 

WILKES  BARRE 

2.80 

T 

.74 

.6? 

T 

T 

.31   .12 

T 

.50 

T 

T 

.02 

.09 

.30 

T 

.10 

WILLIAM-^RURG 

5.17 

.ft7 

1.90 

.02 

.02 

.12 

J 

T     .45   T 

''' 

.85 

T 

.72 

.05 

.32 

.09 

WILL1AM<;P0RT  WB  AP 

4.15 

2.07 

T 

.40 

T 

T 

J 

T 

T 

.29   .19   T 

T 

.15 

.14 

T 

.01 

.64 

.06   T 

.18 

T 

WOLFSBURG 

E4.74 

1.81 

1.19 

.02 

.16 

T 

E.IO 

.03 

.02 

T     .47   .02 

.02 

.44 

T 

T 

.21 

.12 

.02 

•  06 

YORK  3  5SW  PUMP  STA 

3.70 

1.52 

.35 

.13 

.30   .40 

T 

.44 

.50 

.01 

.03 

.02  • 

YORK  HAVEN 

3.61 

1.20 

.34 

T 

.02 

.0<* 

.64   .04 

.66 

T 

.57 

.15 

.04 

.01  . 

2  I  ON  GROVE 

3.79 

1.86 

•  40 

.45   .05 

.45 

.40 

.13 

.05 

2I0NSV1LLE  3  SE 

3.48 

.32 

.62 

.68   .14 

T 

.95 

.26 

.51 
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PENNSYLVANIA 
MARCH  1954 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALBION 

MAX 
MIN 

38 
29 

43 
26 

38 
16 

22 

13 

26 

16 

30 
12 

39 
23 

37 
26 

47 
25 

46 
28 

40 
24 

40 
21 

62 
29 

47 
26 

30 
22 

35 
23 

41 
23 

49 
22 

54 

34 

50 
25 

29 
15 

42 
8 

38 

31 

50 
26 

67 
35 

63 
29 

49 
26 

58 
34 

49 
25 

43 
22 

34 
16 

43.1 
23.6 

ALLENTOWN  WB  AP 

MAX 
MIN 

58 
36 

51 
31 

45 
25 

26 

18 

30 
19 

33 

19 

51 
23 

47 
28 

61 
22 

52 
29 

42 
24 

46 
25 

38 
35 

48 
31 

38 
27 

47 
23 

50 
27 

50 
27 

56 
24 

57 
36 

38 
28 

46 
24 

51 
33 

56 
29 

45 
40 

63 
39 

50 
32 

56 
32 

72 
36 

46 
34 

42 
32 

48.2 
28.7 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

5* 
36 

61 
33 

52 

33 

45 
22 

28 
19 

33 
22 

34 
24 

54 
28 

48 
25 

63 

31 

50 
30 

43 
26 

46 
30 

40 
35 

49 
30 

39 
25 

47 
27 

48 
33 

51 
26 

57 
32 

59 

30 

37 
25 

49 
29 

52 

30 

56 

38 

50 
42 

65 

37 

50 
37 

66 

39 

72 
37 

48 
32 

49.9 
30.6 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

60 
29 

46 
27 

39 
20 

21 

13 

29 

14 

31 
13 

46 
23 

45 
24 

61 
22 

55 
33 

45 
22 

44 

28 

41 
32 

44 
25 

31 
22 

40 
20 

46 
24 

53 
22 

53 
28 

46 

31 

32 

20 

48 
19 

45 
31 

56 
25 

52 

40 

56 

40 

50 

31 

54 
31 

72 
44 

64 
30 

44 
26 

46,7 
26.1 

ARENDTSVILLE 

MAX 
MIN 

62 

38 

58 
31 

52 
27 

45 
18 

29 

20 

34 
12 

38 
24 

56 
25 

50 
24 

64 
32 

54 
27 

38 
27 

39 
32 

40 
34 

47 
28 

38 
24 

44 
28 

50 
24 

54 
26 

54 
32 

52 
28 

36 

24 

52 
32 

54 
28 

58 
35 

60 
42 

64 
28 

51 
28 

60 
36 

74 
36 

49 
32 

60.2 
26.5 

ARTEMAS  1  WNW 

MAX 
MIN 

60 
33 

50 
30 

44 
28 

29 
11 

32 
12 

34 

15 

54 
26 

51 
24 

65 
24 

60 
36 

42 
23 

36 

30 

40 
33 

45 
30 

34 
24 

43 
23 

49 

30 

56 
23 

55 
33 

49 
33 

38 
24 

52 

20 

52 

36 

60 
22 

59 
42 

59 
46 

52 
25 

66 
30 

77 
40 

69 
36 

42 
32 

50.1 
26.2 

AVOCA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
3* 

48 
32 

40 
24 

25 

18 

28 

17 

30 
16 

48 
24 

45 
29 

57 
23 

50 
27 

39 

23 

43 
22 

39 

33 

45 
29 

34 
25 

40 
21 

44 
27 

45 
27 

52 
26 

53 
35 

35 
25 

45 
22 

44 
34 

55 
35 

51 
40 

56 
38 

46 
33 

53 
36 

61 
34 

37 
27 

41 
25 

44.6 
27.6 

RAKERSTOWN  3  HNW 

MAX 
MIN 

57 
30 

43 
30 

38 
22 

23 

14 

28 

12 

30 
10 

46 

26 

42 
27 

58 
24 

55 
32 

44 
28 

50 
30 

71 
38 

66 
26 

30 
25 

38 
20 

46 
24 

50 
26 

62 

38 

53 
32 

34 

20 

49 
16 

45 
37 

55 

30 

69 
46 

60 
41 

51 
30 

52 
35 

51 
41 

42 
27 

43 
24 

47.8 
27.7 

BEAVERTOWN 

MAX 
MIN 

62 

35 

48 
31 

47 
28 

32 

17 

31 
18 

33 
18 

49 
22 

46 
23 

60 
20 

60 
38 

45 
22 

44 
23 

43 
32 

44 
32 

37 
28 

46 
23 

49 
27 

53 

21 

52 
25 

51 
39 

39 
25 

50 
23 

48 

31 

56 
25 

56 
42 

64 
43 

53 
30 

56 
37 

72 
41 

71 
31 

45 
22 

49.5 
28.1 

BELLEFONTE  4  5 

MAX 
MIN 

61 

38 

55 
26 

42 

30 

38 
11 

22 

16 

32 

15 

35 
17 

46 
20 

44 
21 

60 
28 

43 
23 

45 
25 

42 
24 

40 
35 

40 
26 

33 
22 

44 
26 

48 
23 

53 
25 

50 
26 

48 
23 

31 
21 

46 

17 

43 
26 

57 
32 

67 
42 

49 
28 

55 
32 

56 
34 

70 
29 

37 
25 

45.9 
25.4 

BERWICK 

MAX 
MIN 

61 

40 

50 
31 

47 
31 

35 

14 

30 
17 

33 
16 

50 
23 

48 
29 

60 
22 

59 
38 

45 
24 

47 
24 

46 
34 

48 
33 

40 
25 

46 
21 

49 
24 

51 

24 

56 
25 

53 
43 

44 
26 

49 
22 

48 
33 

56 
28 

54 
40 

66 
41 

52 
32 

57 
33 

72 
42 

52 
31 

46 
26 

49.7 
28.8 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 

MAX 
MIN 

62 

43 

60 

35 

52 
25 

35 
22 

30 
20 

33 
23 

55 

27 

53 

34 

64 

30 

53 
44 

44 

31 

44 
31 

39 
37 

47 
37 

37 
30 

41 
27 

48 
32 

51 
33 

55 
31 

58 
36 

39 
32 

49 

30 

53 
39 

54 

37 

49 
41 

63 

43 

50 
37 

53 
36 

66 
45 

45 
39 

48 
34 

49.4 
33.6 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

50 
26 

40 
22 

35 

16 

17 
10 

23 

10 

26 

9 

41 
19 

41 
23 

59 
25 

50 
27 

41 
25 

45 
29 

70 
33 

32 
22 

23 

19 

32 

17 

41 
22 

48 
24 

61 
35 

46 
28 

28 

17 

46 
16 

42 
32 

59 
26 

65 

40 

56 
35 

52 
26 

64 
33 

67 
44 

46 
27 

35 
22 

44.2 
24.6 

BRADFORD  4  W  RES 

MAX 
MIN 

59 
32 

41 
23 

40 
21 

22 

9 

22 

10 

26 

10 

38 

16 

36 

25 

45 
11 

45 
26 

35 

14 

39 

11 

46 
28 

45 
20 

24 

18 

34 
15 

38 
10 

47 
12 

51 
18 

48 
27 

29 

17 

42 

5 

41 
28 

60 
20 

53 
34 

57 
33 

48 
26 

53 
24 

60 
26 

33 
17 

37 

7 

41.1 
19.1 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
27 

45 
26 

38 

16 

19 
13 

24 
13 

28 
10 

41 
22 

41 
21 

53 

17 

39 
23 

43 
21 

47 
24 

69 
36 

44 
23 

28 
21 

38 
19 

45 
19 

51 
16 

57 
23 

48 
24 

29 
16 

47 
13 

39 
33 

55 
23 

60 
43 

56 
33 

51 
26 

53 
32 

49 

30 

32 
23 

35 
21 

44.0 
22.8 

BURGETTSTOWN  3  W 

MAX 
MIN 

58 

31 

33 

22 

46 
25 

37 
15 

23 
13 

31 
6 

33 

7 

47 
15 

47 
16 

60 
22 

40 
22 

44 
28 

50 
40 

72 
34 

36 
24 

34 
17 

42 
13 

48 
14 

57 
15 

65 
32 

43 
20 

34 
9 

50 
10 

48 
24 

59 

30 

72 
42 

48 
23 

64 
24 

60 
32 

64 
29 

34 
25 

47.1 
21.9 

BURNT  CABINS  7    NE 

MAX 
MIN 

60 
33 

51 
30 

44 
23 

27 
16 

34 
18 

35 

15 

55 
25 

50 
24 

66 

19 

56 
26 

43 
22 

40 
27 

43 

45 
28 

38 
25 

44 
24 

49 
21 

55 

18 

53 

34 

35 
25 

52 
22 

52 
33 

57 
28 

56 
42 

57 
39 

52 

26 

60 
33 

75 
37 

47 
33 

42 
30 

49.1 
27.0 

BUTLER 

MAX 
MIN 

61 
32 

38 
25 

45 
26 

23 

14 

23 
13 

28 

13 

44 
22 

45 
21 

54 

19 

58 
31 

42 
24 

45 
28 

56 
38 

70 
28 

32 
25 

35 
22 

43 
19 

49 

17 

57 
26 

59 
32 

32 
20 

44 
16 

48 

37 

60 
26 

72 

45 

72 
43 

50 
28 

56 
39 

54 
38 

48 
28 

41 
23 

47.9 
26.6 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

59 

40 

60 
27 

44 
27 

37 
12 

20 
11 

25 

9 

28 
10 

43 
27 

42 
24 

49 
28 

37 
22 

36 
21 

38 
22 

37 
32 

40 
24 

31 
19 

38 
20 

40 
24 

44 
24 

49 
35 

47 
19 

30 
18 

44 
20 

40 
30 

51 
31 

54 
40 

50 
30 

45 
30 

48 
38 

50 
22 

29 
21 

41.6 
24.4 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

63 

40 

53 
32 

50 
31 

38 
20 

35 

21 

36 
20 

56 
27 

53 
30 

66 

23 

59 
45 

45 
27 

45 
29 

42 
35 

48 
37 

40 
30 

48 
25 

53 

30 

56 
25 

56 

28 

55 

44 

46 
26 

55 
24 

54 
35 

59 
28 

55 
42 

61 
40 

53 
34 

63 
32 

76 
36 

74 
35 

45 
30 

52.8 

31.1 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

63 
36 

50 
32 

45 
27 

28 
19 

33 
20 

34 
20 

55 
26 

50 
26 

65 
23 

52 
34 

41 
26 

39 
29 

41 
36 

46 
31 

38 
28 

45 
26 

50 
30 

53 
23 

56 
27 

55 

38 

38 
27 

52 

23 

54 
36 

58 
27 

51 
43 

60 
43 

50 
29 

61 
29 

74 
38 

58 
36 

41 
32 

49.5 
29.7 

CHESTER 

MAX 
MIN 

65 
36 

54 

37 

49 

25 

30 
25 

37 
23 

43 
22 

53 

29 

50 
26 

65 
32 

59 
29 

42 
31 

49 
36 

54 
38 

51 
34 

42 
27 

49 
31 

52 

31 

54 
23 

69 
38 

60 
33 

40 
26 

50 
27 

52 

26 

57 
24 

63 
48 

67 
47 

57 
36 

61 
45 

70 

41 

52 
33 

42 
33 

52i5 

32.0 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

61 
27 

45 
22 

43 
15 

21 
10 

25 

10 

30 
4 

42 

17 

42 

16 

52 
13 

51 
24 

43 

17 

53 

20 

68 
33 

64 
22 

30 
20 

38 

17 

44 
12 

53 

12 

61 
20 

50 
25 

30 

17 

47 

7 

41 
29 

57 
19 

61 

38 

61 
32 

52 

21 

57 
26 

52 

33 

41 
22 

38 

16 

46.9 
19.8 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 

MIN 

54 

30 

46 
25 

40 
22 

25 

15 

30 
13 

33 
11 

49 
27 

47 

17 

61 

18 

56 
24 

45 
24 

52 

31 

73 
40 

66 
26 

36 
24 

44 
23 

50 
14 

56 

14 

63 
23 

53 

34 

35 
21 

50 
12 

51 
35 

69 
24 

80 
46 

61 
42 

64 
18 

61 
24 

66 
40 

41 
29 

46 
23 

51.0 
24.9 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

MAX 
MIN 

50 
30 

37 
21 

37 
21 

20 
9 

21 
10 

18 

40 

53 
14 

51 
30 

37 
16 

44 
20 

32 
20 

37 
16 

43 
20 

47 
12 

50 
22 

47 
14 

41 
31 

52 

19 

62 
39 

56 
36 

65 
36 

60 
24 

34 
18 

42.8 
21.6 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

67 
38 

62 
32 

52 
26 

46 
21 

29 

18 

35 

16 

35 

17 

54 
29 

49 
21 

62 
26 

55 
24 

41 
26 

46 
32 

41 
36 

50 
29 

39 
24 

47 
26 

52 

28 

50 
23 

58 

31 

59 

30 

37 
23 

49 
27 

52 
27 

58 
33 

57 
41 

66 
34 

52 
29 

57 

37 

62 

41 

49 
29 

50.5 
28.2 

COLUMB I A 

MAX 
MIN 

62 

41 

54 
33 

48 
35 

38 
20 

37 
21 

38 

19 

54 
21 

53 
30 

65 
24 

57 
39 

50 
28 

44 
28 

42 
36 

51 
38 

43 
30 

46 
25 

53 

30 

53 

26 

57 
27 

58 

46 

51 
30 

53 
25 

51 
37 

59 
28 

52 
42 

66 
42 

57 
33 

60 
41 

76 
40 

67 
37 

46 
32 

52.9 
31.7 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

65 
33 

33 
26 

44 
27 

39 

14 

20 

15 

29 

15 

30 
16 

48 
21 

44 
20 

60 
21 

41 
23 

43 

27 

39 

34 

69 
36 

37 
23 

29 
22 

36 
21 

45 
19 

54 
20 

61 

30 

44 
21 

28 

15 

47 
24 

49 
29 

61 
30 

79 
46 

53 
25 

52 
26 

65 
29 

73 
36 

36 
30 

46.9 
24.9 

CORRY 

MAX 
MIN 

59 
30 

42 
25 

39 
18 

18 
12 

24 

15 

27 
14 

36 
22 

36 
26 

47 
18 

45 
29 

36 

23 

40 
19 

60 

34 

57 
24 

28 
22 

35 

19 

40 
20 

50 
18 

58 
26 

49 
27 

28 
20 

42 

13 

38 
34 

53 

24 

63 

40 

62 

34 

49 
28 

66 
37 

48 
26 

33 
20 

34 
17 

43.0 
23.7 

COUOERSPORT  I  NNE 

MAX 
MIN 

58 
23 

49 
25 

41 
18 

25 

13 

26 

14 

29 
11 

35 
20 

43 
26 

44 
20 

50 
15 

40 
16 

42 
20 

43 
22 

32 

21 

40 
24 

49 

17 

48 
14 

46 
25 

46 
25 

40 
24 

52 
25 

42 
30 

46 
22 

49 
39 

55 
40 

62 
28 

65 
30 

51 
28 

31 
20 

37 
12 

43.2 
22.2 

DERRY 

MAX 
MIN 

62 
29 

40 
29 

42 
20 

22 

14 

28 

14 

32 

14 

48 
23 

46 

21 

62 
22 

56 
22 

45 
23 

49 

30 

71 
37 

42 
28 

32 
24 

39 
22 

47 
23 

53 
18 

63 
31 

56 
30 

31 
21 

49 

14 

45 

30 

62 
25 

77 
46 

68 
43 

58 
25 

62 

31 

70 
46 

59 
32 

47 
26 

50.1 
26.3 

OEVAULT  1  W 

MAX 
MIN 

64 
28 

53 
24 

53 

24 

26 

20 

33 

18 

34 
15 

52 
23 

57 
24 

62 

26 

54 
29 

41 
26 

44 
27 

50 
29 

51 
25 

49 
24 

46 

24 

50 
24 

52 

24 

52 
27 

59 
28 

41 
21 

46 
23 

51 
23 

56 
24 

53 
35 

65 
36 

51 
26 

66 
24 

69 

34 

57 
31 

52  ■ 
28 

51.0 
26.6 

OIXON 

MAX 
MIN 

58 

38 

59 
32 

48 
20 

41 
17 

26 

18 

30 
10 

31 
15 

49 
20 

45 
16 

55 
19 

41 
19 

40 

17 

44 

13 

39 
32 

44 
28 

36 
21 

42 
23 

46 
19 

47 
19 

53 
22 

55 
27 

35 
20 

45 
25 

46 
32 

54 
34 

68 
40 

60 
29 

49 
29 

55 
29 

58 
30 

40 
24 

46.1 
23.6 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

54 
22 

40 
20 

35 

13 

16 
8 

23 

7 

25 

5 

42 
IB 

37 
17 

65 
16 

44 
20 

39 

17 

39 
26 

66 
30 

49 

18 

26 

17 

31 

15 

40 
13 

SO 
13 

59 
26 

46 
22 

24 

10 

43 
6 

42 

29 

56 
20 

73 
40 

49 
25 

50 

17 

68 

17 

68 
35 

45 
25 

34 
23 

44.1 
19.0 

OONORA 

MAX 
MIN 

65 

33 

43 
29 

47 
36 

36 
17 

28 

16 

31 

16 

46 
29 

50 
25 

61 
26 

63 
33 

42 
29 

50 
34 

63 

42 

73 
32 

34 
26 

37 
25 

47 
24 

50 
25 

63 
34 

64 
42 

44 
23 

44 
19 

51 
39 

57 

31 

76 
50 

82 
46 

53 
27 

67 
33 

68 

60 

71 
33 

44 
29 

62.9 
30.7 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

54 
38 

57 
22 

48 
22 

36 

9 

18 
9 

24 
6 

26 
6 

41 
21 

40 
24 

49 
25 

37 
20 

35 

20 

38 
20 

35 
28 

38 
21 

31 

16 

37 
16 

40 
20 

40 
20 

47 
33 

43 
21 

28 

15 

40 
17 

42 

16 

52 

28 

46 
36 

50 
28 

45 
28 

55 
34 

55 
22 

40 
19 

40.9 
21.4 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

62 

33 

48 
27 

46 
23 

24 

15 

28 

15 

33 
23 

46 
23 

45 
13 

58 
19 

55 
32 

44 
24 

52 
28 

77 
39 

50 
28 

33 
25 

38 
22 

46 
19 

54 
18 

65 
25 

52 
21 

40 
20 

49 
25 

47 
36 

56 
28 

69 
43 

63 
40 

55 
36 

58 
36 

54 
28 

42 

28 

42 

24 

49.4 
26.3 

EAST  WATERFORD  3  E 

MAX 
MIN 

54 

34 

52 

24 

45 
26 

35 

10 

17 
11 

22 

11 

27 
12 

45 
24 

40 
25 

58 
33 

40 
22 

39 
24 

40 
26 

41 
30 

38 
22 

28 

17 

37 
21 

42 
•25 

47 
27 

46 

35 

45 
19 

25 

17 

45 
25 

43 
26 

53 

31 

51 
37 

50 
28 

50 
30 

55 
35 

70 
28 

32 
22 

42.3 
24.6 

EBENSBUR6 

MAX 
MIN 

57 
25 

42 
24 

41 
16 

20 
10 

25 

11 

26 

10 

43 

21 

42 

24 

56 
22 

45 
27 

43 

19 

42 
21 

60 
31 

59 

21 

33 

20 

37 
18 

45 
19 

50 
17 

52 
30 

45 
27 

29 

16 

45 
16 

41 
32 

59 
23 

56 

40 

55 
34 

51 
27 

55 

31 

67 
45 

51 
27 

40 
25 

45.6 
23.6 

r«f«r*ae«  notes  follovlog  StRtlon  Intez. 
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Tabl«  5-Conlinu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MARCH    19S4 


StaUon 

Doy 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

61 

41 

61 
27 

46 
25 

39 
13 

21 

14 

27 
12 

32 

14 

44 
24 

43 
16 

54 
18 

38 
19 

42 

19 

49 
21 

47 
35 

38 
25 

33 

15 

42 
17 

45 

14 

52 
16 

53 
21 

44 
22 

32 

13 

46 
14 

41 
23 

56 
25 

60 
43 

45 
27 

52 

27 

54 
33 

62 
26 

37 
22 

44.8 
22.0 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

62 

45 

52 

30 

46 
32 

38 

18 

34 

17 

36 

17 

55 

22 

50 
26 

61 
23 

57 
40 

43 
25 

46 
26 

40 
34 

49 
31 

42 
26 

48 
21 

52 

25 

53 

27 

57 
27 

57 
45 

48 
26 

50 
21 

51 

35 

56 

38 

5? 
39 

63 
42 

56 
31 

58 
33 

70 
41 

66 
36 

48 
30 

51.6 

30.0 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
30 

42 
28 

39 

18 

22 

17 

26 

21 

31 

18 

38 

27 

36 
26 

49 
29 

36 

25 

36 
22 

35 
22 

57 
31 

38 
27 

27 
25 

36 
25 

38 
24 

45 
21 

57 
37 

50 
25 

29 
22 

38 
15 

39 

27 

47 
25 

69 
37 

48 
34 

40 
30 

67 
33 

50 
23 

30 
24 

32 
16 

40.4 
25.3 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

52 

30 

49 
26 

42 
21 

22 

16 

32 

16 

30 
19 

54 
22 

46 
23 

66 

18 

54 
24 

42 
23 

46 
27 

44 
32 

44 
27 

33 
25 

42 
23 

47 
26 

54 
21 

53 
25 

54 
32 

28 
23 

50 
23 

50 
30 

58 
23 

56 
43 

57 
38 

52 

30 

52 

30 

77 
38 

40 
33 

36 
32 

47.3 
26.4 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

36 
32 

47 
28 

38 
22 

24 
16 

30 
14 

34 

11 

46 

15 

48 
23 

54 
32 

52 
34 

43 
25 

53 
26 

68 
38 

63 
26 

32 

25 

40 
22 

47 
26 

54 

23 

58 
31 

51 
30 

32 

24 

49 
22 

42 

40 

55 
19 

70 
48 

65 
38 

58 
32 

60 
42 

53 

31 

36 

24 

40 
22 

47.6 
27»1 

FORO  CITY  4  S  DAM 

MAX 
MIN 

63 
33 

35 

25 

46 
28 

41 
14 

23 

13 

28 
12 

33 

15 

47 
18 

45 
17 

60 
22 

38 
21 

44 
27 

49 

30 

71 
35 

37 
24 

33 

20 

39 
18 

46 

17 

53 
21 

65 
28 

45 

20 

32 

17 

46 
26 

45 
24 

58 
28 

71 
41 

46 
29 

53 
30 

53 
38 

56 
30 

34 
24 

46.4 
24.0 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

60 
32 

45 

25 

43 
20 

22 

13 

28 
14 

31 
12 

43 

24 

42 

24 

52 

20 

51 
31 

41 
25 

51 
24 

67 
37 

65 
25 

34 
23 

37 
22 

45 
18 

53 

13 

59 

26 

51 
30 

31 
21 

47 
13 

49 
36 

54 
25 

66 
41 

64 

37 

51 
27 

59 

33 

51 
34 

36 
24 

40 
21 

47.4 
25.0 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

31 

29 

29 

15 

15 

14 

19 

23 

22 

34 

21 

25 

28 

39 
18 

45 
24 

49 
26 

50 
30 

56 
32 

55 
24 

36 

19 

46 
26 

52 

28 

55 
33 

60 
38 

64 

31 

53 
30 

57 

44 

25.5 

FREELAND 

MAX 

MIN 

54 
42 

46 
22 

42 

28 

28 
10 

20 

11 

25 

11 

39 
22 

39 
24 

52 
22 

51 
33 

40 
20 

41 
20 

42 
27 

38 
30 

34 
19 

36 
14 

41 
20 

42 

30 

48 
22 

46 
34 

36 

16 

41 
6 

46 
22 

48 
27 

48 
34 

53 

38 

47 
26 

46 

30 

64 

38 

44 
24 

38 
19 

42.5 
23.9 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

60 
42 

51 

31 

50 
26 

36 
20 

34 
17 

34 

15 

51 
20 

48 
22 

63 

17 

57 
33 

41 
21 

45 
24 

40 
34 

50 
37 

41 
27 

47 
22 

50 
25 

51 
24 

52 
20 

61 

47 

47 
28 

46 
20 

56 
32 

57 
32 

48 
38 

65 
46 

52 

30 

56 
29 

71 
40 

98 
35 

39 
30 

50.2 
28.5 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

63 
42 

59 

34 

52 

33 

47 
20 

28 
21 

35 
22 

39 
26 

56 

30 

52 

25 

66 
24 

56 

24 

38 
29 

41 
33 

48 
35 

47 
28 

40 
24 

46 
30 

51 
27 

55 
28 

57 
39 

55 
29 

37 
25 

54 
32 

54 
30 

59 

41 

63 

44 

65 
33 

54 

30 

61 
39 

75 
36 

90 
33 

51.7 
30.5 

GORDON 

MAX 
MIN 

59 
46 

49 
28 

47 
26 

39 
16 

29 

16 

33 

11 

49 
20 

47 
22 

58 
19 

57 
35 

41 
21 

46 

20 

43 
29 

44 
33 

40 
25 

45 
21 

47 
26 

49 
25 

54 
23 

53 

41 

46 

25 

48 

21 

46 

30 

56 

24 

56 

40 

57 
39 

58 

27 

55 

26 

70 
37 

66 
32 

42 
26 

49.3 
26.8 

5RATZ  1  N 

MAX 
MIN 

61 

40 

53 

31 

50 

33 

41 

17 

22 

18 

30 
19 

33 

18 

52 

25 

46 
23 

59 
29 

50 
25 

44 
25 

45 
28 

40 
33 

46 
28 

37 
22 

45 
25 

50 
30 

49 
30 

54 
40 

54 
25 

33 
22 

49 
27 

47 
31 

55 
31 

51 
40 

57 
32 

50 
36 

55 
39 

72 
31 

38 
28 

47.4 
26.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

52 

30 

45 
22 

40 
18 

20 
12 

27 
12 

31 
9 

43 
23 

41 
20 

51 
21 

50 
30 

40 
23 

50 
23 

68 
36 

62 
24 

30 
22 

39 

18 

45 
13 

54 

17 

57 
30 

50 
29 

30 
20 

47 
16 

41 

34 

53 
22 

63 
42 

64 
25 

50 
31 

32 
23 

36 
20 

45.4 
23.1 

HANOVER 

MAX 
MIN 

63 
45 

59 
30 

53 

31 

48 
18 

29 

19 

36 

19 

45 

18 

57 
24 

52 

24 

66 
27 

57 
29 

38 
28 

41 

31 

47 
34 

47 
27 

39 
21 

47 
22 

51 
24 

54 
26 

59 

37 

59 
28 

36 

21 

54 
25 

53 
27 

59 

30 

56 

41 

65 
31 

51 

31 

64 
42 

76 
35 

49 
31 

51.9 
28.3 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

63 

35 

52 

34 

46 
26 

27 
20 

33 

21 

35 
21 

55 
27 

50 
32 

64 
26 

53 

34 

43 
28 

45 

30 

41 
35 

48 
32 

38 

30 

47 
26 

51 
32 

54 
31 

57 
30 

55 

36 

36 
28 

51 
25 

52 

37 

57 
29 

48 
42 

62 

43 

51 
35 

60 
36 

75 

41 

45 
35 

38 
33 

49.4 
31.3 

HAWLEY  I  S  DAM 

MAX 
MIN 

55 
33 

53 
26 

45 
17 

38 
12 

2; 

10 

25 

11 

28 

12 

45 

23 

41 
11 

53 
12 

39 

15 

37 
11 

40 
13 

33 
25 

41 
20 

30 
16 

36 
15 

40 
19 

41 
13 

50 
13 

53 

21 

29 

15 

41 

17 

44 
25 

50 
23 

54 

31' 

57 
26 

43 
21 

50 
28 

63 
25 

36 
19 

42.3 

18.6 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

59 
36 

53 
37 

46 
29 

29 
23 

35 
23 

36 
23 

55 
24 

49 
31 

61 
29 

52 
37 

39 
32 

41 
32 

41 
38 

48 
34 

39 
32 

46 
28 

49 
34 

49 

30 

56 
32 

56 
39 

39 

31 

51 
28 

52 

37 

56 
33 

48 
44 

64 
43 

50 
37 

58 
36 

68 

44 

53 
38 

39 

33 

48.9 
33.2 

HUNT  I NGDON 

MAX 
MIN 

e« 

29 

59 

33 

51 
20 

42 

19 

30 
20 

33 

20 

36 

20 

52 

19 

49 
18 

65 

19 

45 
21 

50 
26 

52 

30 

42 
36 

45 
28 

37 
21 

47 
24 

52 

19 

57 
19 

53 

25 

51 

27 

36 
26 

53 
24 

48 
24 

62 
25 

60 
40 

56 

31 

57 
30 

62 
34 

76 
32 

39 

30 

50.5 
25.5 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

61 
30 

44 
27 

42 
21 

21 

15 

28 

14 

31 
10 

46 
22 

45 

17 

60 
13 

54 

31 

45 
20 

50 
25 

70 
37 

66 
30 

31 
25 

40 
22 

46 
17 

53 
15 

60 
26 

50 
31 

32 
22 

47 
12 

46 
33 

60 
23 

64 
45 

59 
40 

52 
26 

96 
32 

66 
45 

50 
31 

41 
27 

48.9 
25.5 

IRWIN 

MAX 
MIN 

37 
30 

44 
24 

44 
24 

24 
21 

28 
14 

31 
13 

47 
26 

47 
23 

59 
22 

59 
29 

45 
24 

48 
31 

74 
34 

68 
24 

32 

24 

38 
23 

45 
21 

53 

19 

54 
30 

51 
30 

31 
22 

46 
19 

48 
38 

57 
22 

74 
46 

61 
30 

53 

27 

93 
33 

54 
47 

54 
30 

41 
29 

48.4 
26.6 

JAMESTOWN  2    NM 

MAX 
MIN 

53 
32 

33 
23 

34 
25 

34 
12 

14 
12 

17 
9 

34 
16 

37 
20 

32 

23 

40 
30 

39 
22 

29 

24 

25 

28 

24 

29 

19 

31 
16 

39 

16 

51 
25 

54 
34 

35 
20 

28 

12 

39 

25 

37 

21 

50 
30 

62 
39 

43 
24 

90 
31 

59 
33 

34 
20 

31 

20 

3e>i 

22.9 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

62 
36 

37 
30 

48 
32 

40 
15 

24 

16 

27 
16 

42 
22 

51 

31 

47 
25 

63 
31 

41 
27 

49 
33 

45 
35 

71 
36 

34 
25 

31 
23 

41 
27 

48 
25 

58 

30 

59 
36 

41 
23 

35 
22 

50 
34 

47 
31 

63 

36 

61 

45 

52 
35 

55 

32 

61 
42 

73 
35 

40 
31 

48.3 
29.6 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

60 
40 

50 
24 

42 
25 

35 

11 

17 
12 

19 
6 

28 

11 

40 
24 

39 

15 

47 
26 

34 
19 

34 
15 

44 
21 

49 
32 

33 
21 

27 
18 

35 

12 

40 
13 

48 
19 

53 
33 

40 
19 

26 
6 

43 
19 

36 

21 

53 
25 

58 
26 

41 
29 

49 
27 

53 
37 

38 
21 

31 
17 

40.1 
20  .S 

KEGG 

MAX 
MIN 

58 
31 

47 
28 

41 
21 

24 

15 

30 

15 

32 

16 

49 

27 

47 
25 

62 
20 

\l 

43 
19 

47 
30 

49 
34 

43 
25 

31 
24 

40 
23 

46 

24 

54 
22 

58 
22 

47 
32 

32 
25 

49 
21 

50 
30 

59 
26 

62 

44 

59 
36 

53 
26 

67 
28 

76 
39 

46 
33 

41 
31 

48.2 
26.2 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

64 
42 

54 
30 

51 
30 

43 
20 

35 
20 

36 
19 

56 

20 

54 
28 

63 
21 

^r 

50 
25 

44 
27 

45 

37 

50 
38 

42 
29 

48 

52 
26 

53 

24 

57 
24 

59 

46 

51 
29 

51 
23 

52 
33 

58 
26 

56 
41 

66 
37 

5« 
32 

57 
30 

70 
40 

68 
38 

44 
41 

53.1 
29.8 

LANOISVILLE 

MAX 
MIN 

62 
52 

64 
33 

52 
31 

47 
20 

32 

20 

34 
17 

36 
21 

55 
29 

49 
24 

65 
28 

53 
27 

41 
28 

43 
31 

41 
35 

48 
30 

40 
24 

46 
27 

50 
30 

51 

27 

57 
30 

57 
29 

35 
24 

50 
30 

52 

30 

57 
33 

55 

40 

64 
33 

49 
31 

56 

40 

72 
38 

54 
32 

50.6 
29.8 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

61 
33 

66 
28 

48 
23 

41 
15 

23 
16 

28 

10 

32 
15 

45 
25 

44 
15 

52 
22 

39 
17 

38 
14 

42 
20 

41 
32 

39 
24 

33 

19 

39 

15 

42 

15 

46 
16 

51 
20 

50 
22 

29 

15 

45 
19 

39 

27 

52 

25 

63 

41 

98 
29 

46 
26 

53 

38 

50 
20 

33 

15 

44.2 
21.6 

LEBANON  2   NW 

MAX 
MIN 

62 
35 

60 
30 

44 
31 

34 

18 

32 

19 

33 
19 

53 

21 

47 
27 

62 
23 

55 

40 

42 
26 

44 
28 

41 
33 

47 
23 

38 
28 

46 
22 

49 
31 

49 

29 

55 
28 

56 
28 

42 
25 

49 
23 

50 
34 

55 
27 

51 
39 

60 
42 

49 
30 

56 
32 

72 
36 

64 
33 

38 

30 

49.5 
28.7 

LEWISTOWN 

MAX 

MIN 

»5 
39 

62 
32 

52 

31 

43 
18 

28 
17 

32 

18 

31 

17 

53 
25 

47 
20 

64 
20 

48 
23 

48 
26 

48 
29 

41 
37 

47 
28 

39 
25 

49 
25 

53 
23 

55 
23 

55 

26 

54 
24 

35 
24 

53 
24 

53 

24 

61 
24 

59 
37 

59 
28 

56 
27 

61 
34 

75 
33 

41 
31 

50.5 
26.2 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 

MIN 

36 
29 

42 

24 

38 

17 

20 
10 

24 

15 

29 

8 

39 
23 

36 

19 

48 
24 

40 
28 

37 
22 

41 
21 

62 
32 

46 
25 

26 
22 

34 
22 

41 
19 

49 
19 

50 
23 

48 
25 

26 

21 

43 

9 

39 

34 

48 
23 

66 

40 

61 

36 

47 
26 

58 
33 

46 
26 

30 
22 

32 

13 

41.4 
23.1 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

64 
36 

49 

30 

41 
25 

25 

17 

30 
17 

34 
12 

48 
24 

47 
31 

60 

19 

55 

33 

46 

21 

48 
22 

42 

37 

43 
30 

39 
26 

47 
20 

51 
24 

52 

19 

55 
21 

48 
35 

36 
25 

52 

18 

47 
34 

57 
26 

48 
46 

56 
42 

53 

30 

58 
31 

70 
36 

38 
29 

49 
27 

47.9 
27.2 

MADERA              \ 

MAX 

MIN 

62 
38 

58 
28 

44 
28 

36 

15 

22 

14 

21 

9 

30 
13 

46 

20 

43 

17 

60 
20 

42 
20 

43 
23 

46 
28 

40 
35 

43 
23 

34 
22 

41 

20 

47 
16 

52 
18 

53 
28 

44 
22 

29 

14 

48 
17 

42 
23 

58 
27 

57 
42 

47 
26 

53 
29 

51 

40 

69 
30 

31 
26 

44.9 
23.9 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

62 
39 

53 
36 

46 
31 

34 
26 

39 
23 

40 
27 

50 
30 

54 

35 

60 
30 

63 
36 

41 

30 

43 
33 

42 

38 

53 
36 

47 
32 

50 
29 

54 
32 

54 
35 

56 

34 

64 

40 

40 
32 

50 
27 

55 

40 

54 
37 

52 
43 

70 
45 

50 
38 

54 
39 

70 
43 

98 
39 

40 
33 

91.9 
34>3 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
29 

46 
29 

40 
18 

20 
14 

26 

15 

30 
15 

47 
25 

44 
27 

61 
26 

49 
28 

45 
23 

41 

30 

41 
33 

40 
24 

30 
23 

39 
22 

45 
25 

51 
25 

54 
32 

48 

28 

29 
22 

47 
21 

46 
31 

56 
27 

55 

41 

56 

34 

53 

32 

60 
33 

73 
35 

37 
30 

42 
28 

49.9 
26.6 

MAUCH  CHUNK 

MAX 
MIN 

58 
52 

54 
30 

50 
27 

42 
18 

31 

17 

32 

15 

53 

21 

50 
27 

57 
20 

44 
24 

50 
23 

50 
32 

49 
35 

42 
27 

48 
21 

52 
25 

53 
26 

54 
21 

56 

44 

50 
27 

46 
21 

49 
32 

57 

27 

94 
38 

61 
41 

98 
33 

97 

30 

72 
38 

70 
32 

45 
27 

91.9 

28.4 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

57 
J3 

34 
26 

43 
26 

36 
13 

22 

14 

27 
9 

30 

11 

40 
25 

40 
21 

49 

30 

36 
23 

28 
22 

48 
26 

65 
30 

32 
24 

30 
22 

38 
18 

45 
16 

52 
24 

56 

37 

43 
20 

30 
9 

44 
12 

40 
22 

52 
25 

67 
39 

43 
25 

90 
32 

59 

34 

34 

20 

32 

17 

42.0 
22.8 

MERCER 

MAX 
MIN 

50 
26 

44 
20 

38 
16 

21 
15 

29 

11 

31 
10 

43 
22 

43 
22 

52 
23 

48 
28 

43 
21 

50 
23 

68 
36 

57 
25 

31 
22 

38 

20 

46 
20 

53 

17 

57 
33 

50 
31 

32 

IB 

47 
17 

41 
35 

54 
22 

68 
42 

60 
36 

52 

24 

59 
36 

50 

31 

38 
20 

40 
19 

46.2 
23.9 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

62 
38 

52 

33 

45 
28 

29 
22 

33 
22 

34 
23 

55 
26 

49 
30 

63 
28 

58 
34 

41 
28 

44 
30 

40 
36 

50 
32 

40 
30 

47 
26 

50 
32 

51 
29 

56 
28 

55 

36 

36 
29 

51 

27 

51 
38 

55 

31 

49 
43 

63 

44 

51 
37 

58 
35 

74 
44 

93 

36 

38 
34 

49.9 
31.9 
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LY 
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PENNSYL 
MARCH 

VAN  I A 
1954 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
HIN 

«0 
29 

44 
22 

40 
18 

23 

15 

29 

13 

32 
12 

45 
25 

43 
23 

57 
23 

45 
23 

43 
27 

52 

30 

70 
39 

50 
26 

33 
22 

40 
21 

46 
22 

52 
21 

62 
31 

52 

28 

34 
21 

46 
20 

46 
32 

56 
29 

72 
45 

57 
35 

52 

33 

54 
33 

51 
33 

36 
25 

42 
25 

46.6 
2S«6 

MONTROSE  3  E 

MAX 

MIN 

5* 
36 

54 
26 

43 
26 

35 

11 

16 

8 

24 

9 

26 

9 

41 
20 

40 
21 

49 
21 

36 
20 

34 

17 

38 

17 

35 

28 

35 
21 

28 
16 

34 
16 

36 
20 

39 
21 

47 
27 

47 
21 

28 
16 

40 
17 

40 
27 

50 
28 

51 
35 

49 
25 

44 
25 

48 
33 

50 
23 

32 

18 

39.6 
21.2 

MORGANTOHN 

MAX 
MIN 

62 
32 

52 
24 

28 
19 

33 

18 

34 
15 

51 
23 

48 
25 

59 
24 

54 
31 

40 
25 

46 
23 

49 
29 

50 

27 

56 
26 

57 
34 

35 
27 

48 
23 

51 

38 

54 
26 

53 
39 

63 
39 

50 
31 

55 
32 

70 
40 

58 

34 

38 
29 

49.6 
28.2 

MT  GRETNA  2    SE 

MAX 
MIN 

62 
35 

52 
26 

44 
21 

28 

19 

33 

18 

33 
15 

56 
19 

48 
25 

64 
22 

52 
32 

40 
25 

45 
27 

40 
34 

48 
31 

40 
26 

47 
22 

51 
29 

50 
26 

54 
27 

56 
35 

43 
27 

50 
23 

52 

34 

55 
27 

48 
40 

68 
42 

49 
32 

57 
30 

72 
37 

52 

35 

40 
31 

49.3 
26.2 

MT  POCONO  ?  N  AP 

MAX 
MIN 

53 
47 

52 
25 

36 
26 

33 
12 

23 

10 

23 
11 

43 
17 

41 
24 

52 

16 

51 
32 

36 
19 

40 
17 

32 
27 

41 
29 

34 
21 

36 

16 

40 
21 

41 
21 

48 
22 

50 
38 

38 
21 

41 
17 

45 
32 

52 
27 

41 
35 

56 
37 

51 
29 

47 
30 

66 
38 

63 
26 

41 
22 

43.4 
24.7 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 
MIN 

59 

46 

47 
27 

42 
29 

29 

14 

29 

13 

31 
10 

47 
21 

44 
25 

57 
20 

94 
29 

41 
20 

45 
19 

39 
34 

44 
30 

33 
21 

42 

14 

44 
20 

41 
22 

52 

24 

54 
42 

46 
26 

49 
28 

50 
36 

53 
29 

49 
37 

50 
41 

SO 
24 

54 
31 

66 
38 

46 
26 

44 
23 

46.2 
26.4 

NEFFS  MILLS  »  NE 

MAX 
HIN 

64 

40 

58 
30 

49 
20 

36 
16 

24 

17 

29 

15 

38 

19 

49 

18 

46 
14 

63 
27 

45 
17 

47 
24 

47 
30 

42 
34 

41 
25 

35 
22 

45 
27 

49 

14 

55 

19 

55 
32 

49 
24 

33 
21 

50 
29 

48 
18 

58 
29 

57 
37 

53 

20 

53 
25 

58 

41 

66 

30 

37 
26 

47.8 
24.9 

NEWBURG  J  W 

MAX 
MIN 

60 
30 

49 
26 

39 

19 

27 
15 

32 
15 

35 

17 

49 
22 

57 
29 

61 
30 

56 
42 

43 
28 

42 
28 

41 
33 

42 
29 

37 
26 

38 
28 

42 
29 

46 
31 

51 
32 

54 
37 

43 
28 

48 
27 

45 
33 

53 

34 

51 
36 

60 
37 

49 
32 

54 
32 

71 
40 

49 

41 

42 

30 

47.4 
29.5 

NEK  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

42 

30 

46 

24 

44 
20 

22 

14 

29 
13 

32 

13 

45 
24 

45 
20 

54 
20 

54 
27 

45 
23 

53 

32 

70 
39 

65 
27 

32 
25 

41 
21 

47 
17 

54 
17 

55 
26 

52 
32 

33 

21 

45 
15 

45 
38 

54 
23 

70 
45 

62 

33 

54 
26 

60 
34 

54 
34 

36 
25 

40 
20 

47.7 
25.1 

NEXELL 

MAX 
MIN 

61 
32 

42 
26 

47 
31 

36 
19 

25 

16 

29 

17 

42 
25 

46 
25 

60 
25 

62 
35 

41 
29 

46 
34 

64 

42 

73 
33 

33 
28 

33 

27 

42 
24 

49 
25 

62 

31 

64 
42 

42 
24 

48 
20 

51 

40 

56 

31 

75 
49 

82 

46 

91 
28 

57 
32 

68 
45 

73 
32 

40 
29 

51.6 
30.5 

NEKPORT 

MAX 
MIN 

61 
39 

62 
33 

52 

29 

43 
20 

28 

20 

33 

18 

37 
20 

54 
25 

49 
20 

64 

20 

50 
24 

48 
27 

47 
32 

40 
35 

48 
30 

39 

25 

48 
27 

52 
23 

55 
23 

57 
26 

54 

27 

35 

25 

53 
27 

51 

25 

58 
27 

55 

38 

60 
34 

55 

35 

62 
39 

76 
34 

46 
30 

50.7 
27.6 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

63 
29 

45 
27 

40 
18 

29 

14 

28 
14 

32 

14 

41 
20 

45 
20 

60 
19 

53 
22 

45 
21 

50 
31 

72 
36 

48 
24 

32 
22 

40 
21 

47 
17 

54 

17 

65 
26 

55 
29 

34 
19 

50 
14 

50 
32 

63 
25 

70 
42 

56 

34 

55 
24 

61 

31 

71 
39 

41 
29 

43 
21 

49.6 
24.3 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

63 
3S 

53 

34 

48 
29 

31 
23 

36 
16 

37 

21 

54 
25 

50 
28 

65 
26 

57 
35 

43 
29 

48 
31 

43 
38 

50 
34 

43 
30 

48 
26 

52 
31 

53 

30 

60 
28 

62 
38 

40 
32 

50 
25 

54 
38 

60 
31 

51 
42 

66 
43 

54 
36 

59 
37 

74 
44 

60 
38 

42 
32 

SI. 8 
31.9 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

SB 
35 

51 
32 

42 
22 

26 

17 

31 
19 

32 

16 

54 
23 

47 
26 

60 
21 

50 
32 

44 
24 

48 
23 

40 
36 

48 
31 

39 
27 

46 
23 

49 
29 

50 
30 

56 
21 

58 
35 

36 
28 

48 
24 

50 
33 

55 
28 

44 
38 

61 
41 

51 
30 

54 
30 

71 
37 

41 
32 

42 
30 

47.8 
28.2 

PARK  PLACE  HB 

MAX 
MIN 

53 

33 

53 

23 

43 
25 

33 

10 

20 
11 

24 

11 

26 

12 

45 
23 

41 
25 

53 
26 

44 
21 

37 
21 

42 
22 

36 
29 

38 
21 

33 

16 

40 
16 

43 
22 

44 
24 

48 
29 

49 

20 

30 
16 

43 

18 

42 
27 

51 
30 

50 
35 

54 
28 

46 
29 

50 
31 

65 
26 

34 
20 

42.3 
22.6 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

MIN 

62 

38 

50 
37 

50 
27 

30 
22 

35 

20 

37 
25 

50 
30 

50 
33 

65 
35 

56 
45 

44 
34 

48 
35 

43 

36 

51 
35 

42 
30 

46 
26 

52 
32 

53 
34 

60 
35 

61 
40 

41 
33 

49 
28 

54 

40 

57 

37 

55 
42 

67 
45 

53 
37 

60 
36 

71 
44 

59 

38 

40 
34 

51.5 
34.4 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

63 

39 

52 
35 

49 

30 

31 
24 

36 
23 

36 

23 

52 
29 

50 
32 

66 
26 

59 
35 

41 
29 

46 
34 

42 
39 

52 

34 

42 
30 

48 
27 

52 

30 

52 

30 

59 
29 

62 

40 

40 
33 

49 
27 

55 

40 

57 
34 

55 
42 

67 
45 

52 

37 

59 
35 

73 
43 

59 
38 

41 
33 

51.5 
33.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

62 
38 

51 
37 

49 
29 

30 
24 

35 
23 

35 
25 

51 
29 

49 
35 

64 
36 

57 
37 

41 
34 

46 
35 

43 
38 

51 
36 

42 
32 

48 
29 

51 
33 

51 
35 

59 
36 

59 
39 

39 
33 

49 
27 

53 
42 

57 
41 

55 
44 

65 

46 

51 
36 

59 
38 

72 
45 

60 
39 

41 
35 

50.8 
35.1 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

63 
54 

55 

33 

52 
33 

46 
24 

35 
22 

35 

20 

S3 
26. 

24 

63 
27 

65 
37 

54 
27 

47 
30 

46 
36 

50 
40 

49 
31 

50 
26 

51 
32 

52 
28 

57 
27 

60 
52 

58 
33 

49 
27 

54 
34 

97 
30 

59 
43 

66 
48 

63 
34 

58 
35 

72 
40 

60 
40 

49 
32 

54.3 
33.1 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

62 

39 

50 
37 

49 
28 

29 
23 

35 

21 

36 
26 

51 
30 

50 
35 

65 
36 

58 
37 

43 
34 

48 
35 

43 
36 

51 
36 

42 
30 

46 
27 

52 
33 

53 
35 

59 
36 

60 
41 

41 
33 

49 
26 

53 
41 

56 

40 

55 
42 

67 
45 

53 

36 

59 

38 

72 

45 

59 
39 

40 
34 

51.2 
34.8 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

56 
27 

41 
25 

34 
15 

17 
11 

21 

11 

27 
9 

42 
21 

39 

21 

55 

14 

45 
23 

40 

15 

41 
21 

40 
32 

39 
21 

28 
19 

36 

17 

43 
22 

49 
20 

47 
32 

44 
24 

25 
18 

43 
16 

36 
32 

52 
20 

54 
39 

53 

31 

51 
23 

51 
35 

64 
29 

29 
26 

41 
22 

41.6 
22.3 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

63 
48 

53 

31 

51 
29 

45 
23 

35 
21 

35 

15 

53 

22 

53 
23 

65 
20 

62 
36 

52 
29 

47 
32 

45 
29 

51 
25 

46 
26 

47 
21 

53 
27 

53 
25 

54 
24 

62 

48 

55 

31 

50 
25 

55 

30 

59 
26 

96 
40 

66 
45 

57 
31 

59 
31 

73 
42 

69 
39 

46 
31 

S3. 9 

29.9 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

50 
33 

50 
22 

43 
27 

35 

10 

18 
9 

21 
9 

25 

13 

42 
22 

38 
24 

91 
31 

39 

18 

36 

18 

40 
23 

36 
27 

41 

19 

29 

14 

34 
19 

39 

20 

40 
27 

47 
34 

49 
19 

26 

14 

41 
22 

39 
28 

51 
32 

52 

34 

52 

26 

45 
26 

51 
35 

65 
26 

32 

20 

40.5 
22.7 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

58 
29 

42 
25 

39 
18 

20 
14 

29 
12 

32 
12 

45 
27 

43 
24 

57 
27 

43 
29 

42 
27 

49 

31 

71 
39 

50 
26 

29 
21 

40 
21 

46 
25 

52 
26 

61 
37 

49 
28 

34 
20 

48 

20 

45 
34 

55 
29 

70 
45 

56 

35 

SO 
33 

SS 

37 

50 
36 

36 

27 

42 
25 

46.4 
27.1 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

62 
31 

45 
29 

42 

20 

24 

17 

30 
16 

33 

16 

48 
28 

46 

30 

61 
29 

47 
34 

46 
31 

91 
32 

72 

41 

53 

27 

32 
26 

40 
25 

48 
29 

54 
28 

63 

35 

52 

30 

33 
23 

50 
24 

48 
37 

58 
32 

75 
47 

58 
39 

52 

37 

57 

40 

57 
39 

39 
30 

45 
28 

49.1 
30.0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

50 
33 

49 
27 

43 
21 

35 

11 

21 

10 

28 

11 

26 
12 

41 
23 

36 
13 

49 
16 

36 

15 

34 
11 

36 
19 

35 

27 

37 
21 

28 

17 

31 
17 

38 
20 

36 
16 

46 
21 

50 
21 

27 
15 

37 
19 

42 
24 

48 
28 

50 
33 

52 

26 

41 
22 

48 
31 

56 
26 

32 

20 

39.5 
20.2 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 
MIN 

58 

38 

58 

30 

50 
30 

42 
18 

25 

20 

32 
19 

32 

19 

53 
22 

44 
20 

56 
22 

54 
29 

44 
26 

46 
29 

40 
39 

46 
28 

38 
23 

42 
24 

42 
26 

46 
26 

54 

28 

54 
28 

36 
23 

46 
25 

52 
28 

55 

30 

50 
40 

60 
30 

50 
32 

54 
32 

68 
36 

46 
30 

47.6 
27.3 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

62 
33 

35 

24 

45 
25 

38 
12 

27 
9 

27 
10 

32 
13 

46 
18 

44 
18 

56 
24 

39 

20 

42 

24 

49 
26 

70 
32 

41 
22 

31 
19 

39 

17 

45 
16 

52 
23 

62 
35 

43 

19 

30 
14 

47 
22 

43 
25 

55 
29 

60 

40 

44 
26 

51 
31 

55 

39 

53 
28 

32 
21 

45.1 
23.0 

OUAKERTOWN 

MAX 
HIN 

60 
47 

58 
30 

49 
25 

42 
19 

38 

18 

32 

16 

90 
21 

50 
23 

60 
18 

58 
32 

49 

20 

44 
22 

43 
29 

48 
36 

40 
28 

49 
22 

49 
26 

49 
29 

57 
29 

58 

44 

51 
26 

46 
22 

54 
29 

55 

24 

95 

38 

64 
42 

58 
30 

SS 

28 

70 
40 

68 
34 

42 
31 

SI  .4 
28. S 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

62 
37 

93 

35 

45 
27 

28 
22 

34 

21 

35 

23 

99 

28 

49 
33 

63 

29 

95 

35 

43 

30 

46 
32 

41 
36 

90 
34 

40 
29 

46 
26 

52 
32 

92 

34 

56 
30 

58 

37 

37 
30 

50 
25 

51 
39 

57 
33 

51 

41 

64 
43 

51 
36 

57 
38 

73 
47 

62 

36 

41 
34 

S0.4 
32.7 

RIOGWAY 

MAX 
MIN 

58 
29 

45 
26 

37 
19 

22 

13 

26 
12 

31 

10 

♦7 
21 

47 
22 

52 
14 

49 
26 

41 
20 

48 
18 

54 
35 

48 
29 

32 
22 

41 
20 

45 
15 

51 

12 

94 
21 

48 
29 

32 
24 

46 
10 

39 
33 

50 
20 

56 
42 

55 

36 

SI 
24 

55 
29 

50 
32 

36 
25 

37 
20 

44.6 
22.7 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

61 
28 

44 
25 

41 
19 

22 
13 

28 
12 

30 

13 

44 
22 

43 

18 

60 
19 

56 
29 

43 
21 

48 
28 

71 
36 

66 
28 

30 
23 

36 
20 

45 
17 

52 

21 

62 
28 

51 
31 

33 

20 

47 

14 

46 
35 

57 
23 

70 
43 

59 

40 

SI 
26 

53 

31 

62 
44 

49 

28 

40 
24 

48  .S 
25.1 

SCRAMTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

59 
34 

49 
32 

40 
25 

25 

18 

29 

17 

31 
17 

46 
24 

45 
32 

§1 

92 
29 

40 
23 

43 
23 

39 
34 

49 
30 

33 
25 

40 
22 

44 
27 

45 
28 

54 
26 

52 

37 

37 
26 

45 

23 

45 
34 

54 
36 

49 
41 

98 

39 

48 
33 

54 
37 

61 
34 

38 
28 

41 
25 

46.2 
28.4 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
34 

SO 
28 

41 
23 

27 
18 

30 
18 

34 
17 

50 
23 

47 
24 

60 
20 

52 

27 

49 
22 

46 
24 

40 
35 

44 
30 

36 
28 

47 
20 

50 
26 

50 
21 

54 
22 

52 
34 

35 
26 

51 
23 

47 
32 

57 
27 

49 
43 

99 

38 

54 
32 

58 
35 

72 
33 

41 
30 

47 
26 

47.9 
27.1 

SHIP^ENSeURG 

MAX 
MIN 

61 
31 

51 
31 

48 
29 

36 
16 

34 

20 

35 

19 

95 

25 

90 
29 

66 
24 

62 
40 

44 
29 

41 
29 

39 
34 

40 
35 

38 
28 

45 
24 

50 
30 

56 
26 

55 
26 

54 
43 

43 
28 

53 

24 

55 
36 

57 
28 

57 
42 

60 

45 

52 
32 

62 
30 

75 
38 

72 
35 

42 
30 

51.2 
30.3 

SLIPPERY  ROCK 

at^ 

38 
27 

42 
22 

37 
17 

20 
12 

2S 

10 

30 
10 

n 

44 
24 

n 

90 
30 

43 
29 

1? 

68 
36 

58 
25 

30 
23 

37 
20 

46 
22 

61 
21 

60 
33 

48 
28 

36 
20 

46 
19 

43 
35 

57 
27 

66 
43 

61 
36 

51 
26 

57 
35 

n 

35 

24 

40 
20 

46.1 
25.2 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

66 
26 

44 
24 

40 
20 

20 
10 

25 
10 

28 

10 

49 
19 

43 
21 

59 

16 

93 

28 

42 

19 

39 
29 

69 
31 

60 
24 

28 
19 

35 

18 

41 
20 

53 
16 

56 
25 

47 
30 

30 
17 

47 
16 

46 
33 

98 
22 

75 
44 

58 
41 

52 

21 

62 
23 

71 
38 

66 
29 

36 
26 

46.3 
23.4 

SPRINGS  1  SW 

MAX 
MIN 

49 
24 

41 
23 

36 

17 

18 
9 

23 

9 

29 

8 

42 

10 

40 
20 

94 
20 

48 
28 

40 
20 

39 

29 

65 
29 

55 

18 

24 

17 

31 
17 

39 

19 

50 
19 

94 
26 

49 
29 

30 
13 

42 
17 

43 
29 

96 
25 

74 
43 

99 

34 

51 
21 

62 
25 

69 

32 

56 

28 

32 

27 

44.8 
22.1 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MtN 

62 

30 

46 
29 

39 

20 

23 

15 

26 

16 

32 

15 

46 
26 

44 
26 

60 
26 

49 
26 

44 
25 

49 
26 

42 
35 

42 
26 

33 
24 

42 

21 

46 
26 

51 
25 

51 
29 

47 
28 

30 
23 

48 
23 

43 
35 

96 
29 

90 
42 

97 
35 

51 
29 

56 
39 

70 
31 

34 
30 

42 
25 

45.4 
26.9 
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Table  S  -  Conttnued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
NARCH  1964 

Day 

Of  Month 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STROUOSaURG 

MAX 
MIN 

56 
39 

60 
30 

54 
23 

45 
20 

28 

18 

33 

18 

36 

24 

54 
24 

48 

17 

61 
21 

51 
21 

48 
20 

51 
26 

39 
34 

50 
27 

39 
22 

45 
26 

50 
24 

51 
19 

56 
32 

59 

29 

37 
22 

50 
31 

50 
29 

58 

37 

58 
39 

63 
28 

54 
28 

58 
38 

73 
35 

45 
30 

50.3 
26.8 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

56 

33 

56 
21 

41 
21 

33 

8 

18 
8 

22 

8 

25 

8 

41 
21 

39 
21 

61 
24 

35 
19 

38 
20 

41 

20 

37 
32 

33 
20 

22 

13 

37 

15 

43 

18 

46 
19 

46 
29 

41 
18 

20 

14 

44 

14 

38 

24 

50 
26 

52 

37 

45 
26 

47 
27 

47 
33 

53 

20 

35 

18 

39,7 
20.6 

TIONESTA  2  SE  C3AM 

MAX 
MIN 

56 
33 

38 

24 

45 
25 

37 

11 

20 

11 

25 

10 

30 

11 

42 

IB 

40 
IS 

51 

20 

36 
24 

40 
19 

49 
20 

66 
32 

38 
20 

30 
18 

38 

15 

44 
15 

52 

21 

59 
25 

43 

19 

29 
9 

45 
12 

38 
23 

54 
25 

62 
39 

44 
26 

50 
28 

58 
39 

40 
22 

30 
18 

42.8 
20.9 

TITUSVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

58 
29 

41 
24 

40 
17 

17 
11 

24 

12 

27 
9 

39 
20 

38 
23 

47 
22 

46 
28 

37 
20 

46 
19 

64 
35 

62 
24 

27 
21 

35 

19 

40 
18 

50 
16 

57 
29 

49 
28 

28 
18 

44 
13 

41 
33 

51 
21 

63 

41 

60 
34 

48 
25 

56 

33 

48 
31 

31 
21 

36 
18 

43.5 
23.0 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

59 
36 

49 
31 

40 
27 

29 

17 

31 
17 

33 

17 

47 

23 

48 

31 

54 
19 

44 
26 

40 
20 

44 
18 

41 
31 

43 
29 

35 
27 

42 

21 

46 
22 

47 
23 

53 
21 

54 

37 

39 
25 

47 
21 

49 
30 

56 
31 

49 
39 

56 
40 

49 
31 

53 
31 

64 
30 

36 
26 

39 

24 

46.4 
26.5 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

58 

31 

45 
27 

43 
22 

25 

16 

33 

14 

35 

15 

52 
26 

50 
24 

64 
24 

55 
32 

45 

28 

48 
32 

72 

38 

62 

27 

35 
25 

40 
24 

51 
23 

58 
21 

65 
36 

56 

35 

36 
23 

51 

20 

51 
39 

63 
31 

81 
53 

59 
39 

56 
26 

66 

30 

74 

45 

46 
33 

41 
29 

62.1 
28.6 

UPPER  DARBY 

MAX 
MIN 

62 

39 

51 

30 

48 
30 

40 
21 

35 

18 

35 
20 

53 
23 

50 
26 

63 

24 

57 
38 

44 
27 

46 

30 

42 
35 

51 

35 

42 
31 

47 
25 

51 
28 

52 

27 

69 
26 

62 

41 

50 
29 

48 
24 

54 

35 

58 

29 

52 

42 

66 
46 

60 
40 

59 

40 

72 
41 

63 
39 

42 

30 

52.4 
31.3 

MARREN 

MAX 
MIN 

61 
32 

45 
26 

39 

18 

20 

13 

27 

15 

32 

14 

42 
22 

41 
22 

49 

20 

47 
29 

38 
21 

45 
18 

55 
36 

47 
25 

28 
23 

37 
18 

42 

17 

52 
16 

58 
24 

48 
29 

30 
20 

45 

13 

39 
35 

56 
25 

61 
43 

60 
35 

52 

29 

57 
30 

50 
29 

35 
21 

39 

17 

44.4 
23.7 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

55 
31 

46 
27 

41 
24 

25 

15 

30 
12 

32 

1' 

49 

15 

46 
21 

62 

20 

59 
27 

44 
23 

50 
32 

72 

41 

68 
29 

34 
25 

41 
25 

48 
18 

56 
18 

64 
25 

53 
36 

36 
21 

50 
15 

51 
38 

62 

27 

81 
45 

62 

44 

55 
22 

66 
26 

72 
39 

59 

30 

46 
26 

52.1 
26.2 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

55 
37 

60 
25 

42 
24 

34 

10 

26 

10 

23 

10 

26 

10 

41 
23 

39 
23 

49 
26 

35 

20 

36 

IS 

38 

20 

36 
31 

35 
22 

30 
16 

31 

19 

40 
20 

44 
22 

47 
33 

44 
20 

27 
16 

43 

19 

40 
25 

60 
29 

53 
39 

46 
28 

45 
28 

47 
35 

49 
19 

29 

19 

40.0 
22.5 

WELL5VILLE 

MAX 
MIN 

61 
36 

52 

30 

47 
29 

38 
19 

34 

20 

35 

13 

56 

19 

50 
20 

63 

18 

60 
38 

43 
28 

41 

25 

40 
34 

48 
35 

39 
29 

47 
29 

51 
22 

52 

20 

57 
23 

55 

43 

46 
28 

52 
22 

52 

31 

55 
24 

54 

41 

64 
36 

54 
29 

60 
27 

74 
34 

67 
35 

46 
32 

51.4 
28.1 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

62 

39 

53 
31 

48 
32 

38 
21 

35 

19 

34 
20 

54 

23 

49 
28 

64 
28 

57 

40 

43 
29 

45 
32 

42 
36 

50 
38 

41 
29 

46 

24 

51 
28 

52 
29 

60 
30 

60 

40 

40 
30 

48 
23 

54 

37 

58 
31 

51 
42 

65 
47 

52 

34 

59 
35 

73 
41 

66 

39 

41 
30 

51.3 
31.8 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

63 

51 
31 

42 
22 

26 

19 

31 
19 

35 

17 

49 
26 

48 
27 

57 
21 

51 
26 

46 
24 

49 
24 

39 
35 

46 
30 

39 
27 

47 
23 

50 
28 

52 
26 

54 
25 

51 
34 

35 
26 

52 
23 

48 
33 

53 
26 

48 
42 

65 

37 

53 
35 

66 
36 

65 
33 

40 
30 

45 
27 

47.6 

27.9 

YORK  3  SSW  PUMP  5TA 

MAX 
MIN 

65 
40 

53 
33 

51 
32 

42 

21 

35 
22 

37 
17 

57 
21 

56 
22 

65 
23 

63 
35 

50 
26 

43 
27 

42 

36 

49 
38 

40 
30 

48 
25 

53 

23 

54 
22 

58 
26 

58 
42 

49 
30 

52 
26 

52 
34 

59 
26 

57 

43 

65 

43 

58 
30 

61 
31 

76 
40 

73 
37 

44 
34 

63.7 
30.2 

t 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1954 


StaUon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBira 

SNOWFALL 
S»   OH  GMD 

_ 

: 

_ 

: 

_ 

_ 

_ 

; 

: 

-_ 

; 

: 

- 

-_ 

: 

- 

- 

- 

- 

: 

: 

- 

: 

: 

- 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

ALUSNTOn  WB  AP 

SNOWFALL 
SN   OK  GXD 
WTR   EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

ALTOOHA  BORSESBOE   CTOVK 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

1.0 

2.0 
2 

.5 
3 

2 

.5 
1 

1.0 

T 

T 

ARTKMAS    1  WKW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

AVOCA   CAA   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

BSAVXRTOTN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
T 

.4 

T 

T 

T 

T 

BSLLErtWTE   4   S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

2 

1 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

BRADrOtO  4  I  RES 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.5 
2 

2.6 

4 

1.7 
5 

2.0 
7 

T 
6 

5 

4 

3 

T 
3 

2 

2 

1 

1.5 
3 

1.7 
5 

.8 
4 

3 

2 

1 

T 

1 

.8 
2 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

3.6 
3 

3 

BROOKVILLE   CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.4 

.2 

1 

1.1 

T 

1.0 

1 

.3 
2 

1 

1 

T 

.9 

T 

.3 
T 

.•3 

1 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

BORGETTSTOWlt   3   W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

4.0 
4 

3 

T 
T 

1.8 
2 

T 

BURFT  CABINS   2  HE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

BtJTLER 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.0 
3 

1 

1.5 
2 

2 

1.0 

T 

T 
T 

CAMTON    1   NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.6 

4 

T 
3 

3 

3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHABBERSBDRC   1   ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

T 

T 

CLARION   3   SW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.8 
2 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

1 

1 

T 

.5 

1 

1.5 

2 

T 

CLEARFIELD   8  KW   KimSERY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5.9 
6 

2.1 
8 

.5 
8 

5 

1 

T 

1.0 
1 

T 

1 

COATESVILLE    1   SW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

.8 

1 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

T 
T 

4.0 
T 

2.0 
2 

5.0 

7 

7.0 
10 

2.0 
10 

7 

4 

2 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

3.5 
4 

.5 
3 

T 

T 
T 

2.0 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

2.5 

1 

.5 

1 

COnUERSPORT   1  mfE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

•IXOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

DOVEGAL 

SNOWFALL 
SW   ON  GND 

2.0 
2 

T 

2.0 
2 

.5 

2 

T 

T 

.5 
T 

.5 

T 

1.5 
2 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
2 

T 

T 
T 

EAGLES   HERE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.2 

1 

6.4 
6 

T 
5 

T 
5 

5 

2 

2 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

EAST  WATSRFOtD  3   E 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

4.0 

4 

.8 
5 

T 

4 

4 

2 

T 

.2 
T 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

EMPatim   1  E 

SNOWFALL 
SN   ON  GKD 

1.0 

1 

.5 

1 

.5 

1 

T 

1 

1 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.5 

1 

rOSD  CITT  4   3   DAM 

SNOWFALL 
SK   ON   GND 

3.0 

1 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

rRANELIW 

SNCWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

2.0 
2 

4.0 
6 

T 
3 

2 

T 

T 

3.0 
2 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

GEORGE   SCHOOL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.0 

GETTTSBORG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

OUTZ    1   K 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

GREEWYILLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

2.2 
T 

2.0 

2 

3.0 
5 

2.5 
5 

3 

T 

2.2 
2 

3.0 
2 

T 

.6 

T 

HABRISBDBG  WB  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  E<JUIT 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

HAWLET    1   S   nAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

BinmwGDOw 

SNOWFALL 
8N  ON  GND 

T 

IWDIAWA   3   SE 

SNOWFALL 
SN  OR  GND 

.8 

1 

.3 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 
T 

.8 

T 

T 

T 

T 

JOBRSTOWW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.1 
T 

1.0 

1 

.8 
2 

T 
1 

.3 
T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

.5 
2 

T 
T 

T 
T 

.2 
T 

T 

UWE    1   KXE 

MOWFALL 
SN   OR  GND 

4.0 
3 

T 

1 

4.8 

4 

2.0 
5 

.5 
5 

4 

3 

2 

T 
1 

T 
1 

1 

T 

.9 

1 

2.7 
3 

1.5 

4 

1 

T 

T 

1.3 
1 

.3 

T 

.5 
T 

T 

T 

.5 

T 

T 

^ 


See  lefeience  notes  following  Station  Index. 
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Table  7  -  Continued 

bl 

*JU 

Wi 

*J\. 

LL 

A. 

NL 

)  ii 

wc 

m 

c 

)N 

G] 

RG 

UT 

TO 

PENNSYLVANIA 
MARCH    1954 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAWHENCEVILLE   2   S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.7 
3 

1 

LEBANON   2   KW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

LOCK  HAVEN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.1 

2.5 

T 

.2 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

MEADVILLE    1    S 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.3 
2 

.5 

1 

2.4 
3 

1.8 
4 

.7 
4 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.5 
3 

2.2 
3 

T 

T 

2.0 
2 

1.3 

1 

T 

T 

1.3 

1 

1 

MERCER 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

- 

2 

1 

2 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MONTROSE    3    E 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

3.8 
4 

T 

4 

T 
3 

T 
3 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

MOUNT   POCONO  2   N  AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

.5 

3.0 
2 

2 

T 
2 

_ 

.3 

T 
T 

1.0 

1 

NEW   CASTLE    I    N 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

7.0 
5 

1.5 
1 

.5 

1 

.2 
T 

T 
T 

2.6 

1 

T 
T 

T 

.5 
T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

PALMERTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

PARK  PLACE  WB 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

2.4 
2 

.3 
2 

T 
2 

2 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 

PHILADELPHIA   WB   AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EQUIV 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

PHILADELPHIA    SHAWMONT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 
T 

PHILIPSBURG  CAA   AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.8 

.1 

1 

3.1 
1 

.4 

5 

T 
5 

T 
5 

5 

2 

1 

T 

.2 

T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

PHOENIXVILLE    1    E 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

PITTSBURGH    WB   AP    2 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR   EOUIV 

5.5 

T 

T 
5 
.6 

.4 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 

T 

T 

PORT   CLINTON    I    S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

-_ 

-_ 

I 

- 

- 

- 

- 

_ 

: 

: 

- 

- 

: 

: 

; 

-_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

-_ 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RIDGWAY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 
2 

T 

3.0 
3 

.5 
3 

.5 
3 

T 
1 

T 

T 

r 

T 

3.0 
3 

T 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 
T 

SELINSGROVE   CAA  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

SOMERSET   WATER   WORKS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.7 

.3 

.5 

.8 

T 

2.4 

.1 

2.3 
2 

.2 

1 

T 
T 

2.3 
2 

SPRINGS    1    SW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 
1 

T 

1.5 
2 

.2 
2 

.2 

2 

2 

1 

T 

2.0 
2 

1 

.2 
T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 

T 
T 

TAMARACK  2   S   FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

5.0 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

.5 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

TIONESTA   2   SE   DAM 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

2.0 
2 

T 
T 

5.0 
5 

2.5 
8 

T 
8 

4 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

1.2 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.1 

1 

T 

T 
T 

T 

TOWANDA 

SNCWFALL 
SN    ON   GND 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

TOWER    CITY    5    SW 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
4 

T 
2 

.5 
1 

1.0 
2 

1 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SH   ON  GND 

1.3 

1 

T 

1.2 

1 

3.2 
4 

.3 
3 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

.5 

1 

.2 

T 

2.6 
3 

2 

WAYKESBURG   2  W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.5 
2 

4.5 
6 

T 

1.5 
2 

1.0 
2 

1 

T 

T 

1.0 

1 

.5 

1 

.5 

1 

T 

WELLSBORO   3    S 

SNOWFALL 
SN   cm  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 
3 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

T 

WEST  CHESTER 

SNOWFALL 
SK   ON  GND 

T 

T 

1.0 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

.2 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

YORK    3    SSW    PUMP   STA 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

T 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio 


ACHETONIA  LOCK  3 
ALSION 
ALLENS  HILLS 
ALLENTOm  we  AP 
ALLCNTOm  GAS  CO 

ALTOOKA  HORSESHOE  CURVE 
AMENDTSVlLLE 
ARTD4AS  ]  WNM 
AUSTINBURG  2  H 
AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  MM 
BARMES 
SEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 


County 


0022  ALLEGHENY 
0062  ERIE 
0099  JEFFERSON 
0106  LEHIGh 
0111  LEHIOH 


013' 


0319 


kLAIf) 

ADAMS 

BEDFORO 

TIOGA 

LUZERNE 


0355  ALLEGHENY 

;0J.09  WARREN 
;  0*57  I  NORTH 'LAND 
,0*75  I  BEAVER 
0*62  SNYDER 


BEECH  CREEK  STATION      0<.99 
BElLEFONTE  4  S  |0530 

BERWICK  0611 

BETHLEMEH  RIVER  STATION  0629 
BETHLEHEM  lEHIGm  UNI 


BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  i  N 
BOSHELL  6  VNW 

BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  W  RES 
BRADFORD  3  NH  HEDGEHOG 
BREEZEHOOO 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  5 
BUCKSTOHN  1  SE 

BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  3  M 


BURNT  CABINS  2 
SUTLER 

BUTLER  SUBSTAT 
CAMP  MILL 
CANTON  1  NM 


CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 


CARLISLE 

CARROLLTOMN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  M 
CECAR  RUN 
CHADDS  FORD 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI 
CHARlEROI  lock  k 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 


0661  ALLEGHENY 
0867  MC  KEAN 
0668  MC  KEAN 
0675  MC  KEAN 
0905  BEDFORD 

1002' JEFFERSON 
lOJjlALLEGHENY 
1073  SOMERSET 
1087  I  BEDFORD 
1105:waSm1NGTON 

1115  i  huntingdon 
iisoIbutler 

1135|BUTlER 

1196  Cumberland 
1215  bradford 

1234lcUMBERLAN0 
I255;CAMBRIA 
1262  POTTER 
1301  LTCOMING 
1342  I  DELAWARE 

135* I  FRANKLIN 
IS72  WASHINGTON 

1377  WESTMORELAND  10 
1*23  DELAWARE 
1*60  CENTRE 


Clarion  3  sh 
CLAUSSVIllE 
ClAYSVILLE  3  I 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD  B  I 

CLERMONT 
COALDALE  2  Mf 
COATESVILLE  1  5W 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 


COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  5W  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CmNELLSVILLE 
CONNELlSVILLE  2  E 

CCNShOHOCKEN 
CORaOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUDERSPORT  1  NNE 
COUOERSPOHT  7  6 

COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSON  2  SE 
CuSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

DERRY 

OEVAULT  1  W 
DINOMANS  FERRY 
OJXON 
DONEGAL 

DGNORA 
OOYLESTOKM 
DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 

OUNLO 

DUShORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  HATERFORD  3  E 

E8ENSBURG 

EDINBORO 

ELIZABETKTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FA RRELL -SHARON 

FORD  CITY  *  S  DAM 

LIN 


'1*85  CLARION 
,1505! LEHIGH 
|1512'WASH1N6T0N 

ll519lCLEARFIELD 
I  NURSERY  1522. CLEARFIELD 


jl! 


FREOERICKSVIL 
FREELANO 
GALETON 
GEIGERTOWN 


1529  MC  KCAN 
1572  SCHUYLK 
1569  CHESTER 
1594JCHESTER 
16311 LYCOMlN' 


1729  FAYETTE 

1737  jMONTGCMERY 
ALLEGHENY 
ERIE 
POTTER 
POTTER 

1832  TIOGA 
1881  INDIANA 
1895  CAMBRIA 
1976  NC  KEAN 
,2013  MONTOUR 


2108  WESTMORELAND  I  t 
2116  CHESTER  \l* 
2160, PIKE  ! 

2171  WYOMING  1! 
21B3 I WESTMORELAND  1 17 

I  i 

2190 'WASHINGTON  ^IC 
2221  BUCKS  >  ! 
22*5  CAMERON  16 
2265  CLEARFIELD  It 
12298  CAMBRIA      |  » 

I232*  SULLIVAN  lie 
23*3  SULLIVAN  !I6 
2363  CLARION  ,  1 
2*59  PERRY 

'2*66  CAMBRIA 

251*  ERIE 

2560  LANCASTER 
I  2633  CAMERON 

26**  LYCOMING 
|2662  JLANCASTER 

2669JWAYNE 
[2682  ;ERIE 
>2721  BEDFORD 
1281*  MERCER 

29*2  ARMSTRONG 

3028  VENANGO 
30*7  BERKS 
30S6ILUZERNE 
3130  POTTER 
3189, BERKS 


GEORGE  SCHOOL 

3200 

GETTYSBURG 

32ie|ADAMS 

GETTYSBURG  1  S 

3223  1  ADAMS 

GIFFORO 

3237  IMC  KEAN 

6LENC0E 

3298 j SOMERSET 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3311  IELK 

6LEN  ROCK 

3130  YORK 

glenwillaro  Dash  dam 

33*3  ALLEGHENY 

GORDON 

GOULDSBOAO 

339* 

WAYNE 

CRANTVILLE  2  SW 

3*22 

DAUPHIN 

6RATERF0RD 

3*35 

MONTGOMERY 

DAUPHIN 

GREENSBORO  LOCK  7 

3503 

GREENE 

GREENSBURG  2  E 

3515  WESTMORELAND 

GREENSBURG  3  SE 

3516  WESTMORELAND 

GREENVILLE 

3526!MERCeR 

MANOVER 

3662  YORK 

HARRISBURG  WB  AP 

HARRIS8URG  NORTH 

370*|dauPH1N 

mawley 

3756 

WAYNE 

MAWLEY  1  S  DAM 

WAYNE 

HOLLIDAYSBURG 

*001 

BLAIR 

MOLLISTERVILLE 

MOLTWOOD 

*019 

LANCASTER 

*1  09 
*0  16 
*0  0* 


39  56 

40  08 

40  09 

39  50 

41  03 

41  12 

40  37 

40  07 

41  01 
41  07 

41  Hi 
*0  SO 
39  58 
39  59 


40  02 
39  48 

39  SO 

40  01 

40  01 

*0  0* 

*0  30 

41  55 

41  47 
41  46 


40  20 

40  05 

41  13 
41  34 
40  07 

40  11 

40  18 

41  20 
41  06 

40  17 

41  33 

41  24 
40  59 

40  21 


41  52 
*0  OS 
41  31 


41  51 

42  05 

40  00 

41  14 

40  43 

41  23 

40  27 

41  01 
41  44 
40  19 

40  13 
19  50 
19  48 

41  SI 


•   40  18 

41  29 

41  2B 

.  40  26 

41  21 

39  50 


79  49 

80  22 
76  55 

75  26 

75  26 

76  29 

77  18 

78  26 
77  12 
75  43 


79  09 

75  36 

77  22 
79  08 

79  52 

76  39 

78  44 

76  42 
76  14 

79  06 

79  59 
78  50 

76  39 

80  26 

77  52 


75  36 

77  38 

79  55 

79  54 

75  21 

77  36 

79  26 


78  30 

75  56 

75  50 

75  49 


75  19 

80  05 
79  38 


79  51 
75  08 
78  oa 
78  38 


76  37 
78  13 

77  17 

76  10 


80  12 
76  23 
80  10 

79  30 


80  13 

76  20 
73  27 


79  10 

80  23 
74  59 

7*  51 


75  11 

78  24 

79  26 

76  20 


Obser- 
vation 

time 


Refer 


tables 


CORPS   OF    ENGINEERS 
SMANSON    BOAT    OAfl    CO 
CHARLES    H.    ALLEN 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
ALLENTOWN-BETH   GAS 

ALTOONA  WATER  BUR. 
PA  STATE  COL  EXP 
GRAYSON  E.NORTHCRAF" 
OTTO  D.  BACON 
CIVIL  AERO.  ADM, 

PITT'OH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  6  FNDRY  CO 

BETHLEHEM  STEEL  CO 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  6.  N.  WILLDERS 
MRS.  Mfit     L.  KIMWEL  . 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  OEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
CLYDE  0.  PRESTON 
PA  TURNPIKE  COHH 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
LANGLOTM  WATER  CO 

PA  TURNPIKE  COMM 

WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  MOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KAThRYN  T.KREIGHBAUH 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A,  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  OOTTERER 
FRANK  GAINES 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  M.SIMONDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  M.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  &  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 
OWEN  E.  METZ6ER 
CAMP  POTATO 

GHOVER  0.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 

BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

MISS  N.  D.  WINEHAN 
PA  TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
TURNPIKE  COMM 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  Oc  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 

PATRICK  P.    RYAN 

MRS.  ELSIE  P.  eiGGEf 

KEMPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO   ST    TCHR   COi 
MASONIC    HOMES 
RUSSELL    E.PALMATEER 
WILLIAM   SuDERS 
STANLEY    L.VON    NIEDA 

MRS. ROSE  H.  NEILSON 
CIVIL  AERO.  AD^. 
PA  TURNPIKE  CO»W 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 

LEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  B,  EVANSKA 
E  LUSH 


ALTER 


WOLF 


GEORGE  H.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 
NAT  MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTHAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOHNSON 
L.  H.  EILENBERGER 

EDW  H,  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 

WESTMORELAND  WTR  CO 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

ALBERT  G.  TSCHEU 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
JOHN  H.  RINGLER 
PA  POWER  (,    LIGHT  CO 
PA  MATER  &  POWER  CO 


5    7 
5 

5    7  C 


Station 


HOME 

HONESDALE  4  MW 
lONESOALE  6  N 
HOOVeRSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HYMDMAH 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JACKSON  SUtVlIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 

KANE  1  NNE 


KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  MNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANDISVILLE 

LAMSFORD 

LATROBE 

LAURELTOM  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 
LEHIGHTCN 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  3  5 

LEWISTOWN 
LINE5VILLE  5  WNW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  1  SW 
MARTINSBURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAUCH  CHUNK 

HAYBURG 

MC  CCNNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 

MED  IX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERSBURG 

MERWINSBURO 
METERSDALE 

DDLETOWN  OLMSTED  FLD 

DLAND  DAM  7 


LANVILLE 
LLERSBURC  2  E 
LLHEIM 

LLVILLE  2  SW 
LROY  3  NE 

montrose  3  e 
horgantown 
mt  gretna  2  se 
mount  pocono  2  n 
mount  union  1  n 

muhlenburg  1  se 

murrysville 
myerstown 
natrona  lock  4 

neffs  mills  4  ne 

neshaminy  falls 
nemburg  9  w 
new  castle  1  n 

NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 


ORWELi 


3  N 


PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 

PARK  PLACE  MB 

PAUPACX  2  WKW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TE' 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SMAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHIL1PS6URG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 

PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  NOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTTSTOWM 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN 
RAYMOND 

reading  wb  city 
Irenovo 

'rENOVO  5  S 
REW 

RICES  LXNOING  LOCK  6 
RIDOIAT 

ROCHESTER  1  H 
RUSH 

RUiHVILLC 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  %l 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 
CUMBERLAND 
BEDFORD 
INDIANA 
WESTMORELAND  : 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 
POTTER 
BEDFORD 
ARMSTRONG 
WESTMORELAND  ! 

CARBCN 

WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
NC  KEAN 

MIFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAJR 

BLAIR 

PIKE 

CARBON 
FOREST 
FULTON 

ALLEGHENY 
LUZERNE 


County 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


MERCER 
MERCER 

FRA»ftLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 


DAUPHIN 

CENTRE 
COLUMBIA 


.IN 


.  41  37 
41  19 

40  09 


40  30 

40  19 

41  41 


40  52 

41  36 
19  56 


19  49 

40  11 
40  38 


SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YOR< 

PERRY 
WESTMORELAND  : 

EHIGM 
MONTGOMERY 
ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

SCHUYLKILL 


PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 
BERKS 

NORTHAMPTON 
MONTGOMERY 
SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 


ELK 

BEAVER 

SUSOUEHANNA 
SUSQUEHANNA 
LANCASTER 
ARMSTRONG 


<    41  IS 

I  40  26 

40  22 


40  09 

40  09 

41  01 

I  40  05 


42  12 

41  55 

40  26 

40  48 

41  05 
41  06 

40  SI 

■  41  24 

41  17 

39  57 
19  51 

19  55 

40  02 
19  57 


41  02 

>   40  34 

40  30 

40  27 


1260 
1410 
1060 


79  42 

77  01 
BO  28 
76  59 
76  55 

76  48 

76  07 


41  41 
.  39  59 

40  49 
'  40  06 


I  40  06 
<  40  50 

>  40  19 


I  40  22 
i  40  19 

I  40  50 


I  40  50 
I  40  53 

>  40  11 


40  41 

40  57 

40  55 

40  26 
I  41  52 

■   40  20 

20 
I  41  1* 

41  54 
I  19  57 

41  36 


77  4« 
7B  32 

80  00 


1690 
1050 
1214 
1275 


76  25 
75  53 

79  23 


76  26 
76  26 
75  41 


7*  42 

75  45 
79  13 

76  00 

79  52 

75  40 

80  10 

76  24 
80  15 

80  IS 


1690 
1610 

1360 
1463  I 


79  01 
76  46 

80  28 
76  11 


75  49 

75  54 

76  26 
75  22 


79  42 

76  18 
79  43 


80  22 
79  54 

76  30 


79  36 

75  45 

75  21 
79  49 

76  16 
75  32 
75  17 


76  07 

75  14 
75  06 


MISS  LARUE  MCELHOES 
\   GEORGE  C.  MILLIAMS 
I  FRIEND  E.  WALTER 
,  PA  ELECTRIC  CO 
,  JOSEPH  J.  SANSUSKAS 

JOHN  R.  HENDERSON 
k  METRO  P.  DOROSH 
k  MRS  GERTRUDE  M  BURTON 
,  CLYMER  WATER  SVC  CO 
'  WESTMORELAND  WTR  CO 

I  ARCHIE  LAIN 
.  DEPT  FOREST  6  WTRS 
L  JOHNSTOWN  TRIBUNE 
'  OF  JOHNSTOWN 
L  SPRING  WATER  CO 

.   JEROME  P.  HOWE 
EUGENE  L.  KREITNER 
TURNPIKE  COMM 

>  CORPS   OF    ENGINEERS 

>  PA   TURNPIKE   CQI«M 

'  OF  BETHLEHEM 

ILES  GORDON 

,  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 

PA  STATE  COLLEGE 

LEHIGH  NAVI  COAL  CO 
I  WEST  PENN  POWER  CO 
,  DEPT  OF  WELFARE 
I  HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO 

THOMAS  DONNACMIE 
L  GOODWIN  S.  DEFREHN 
•  HRS.DIWIS  M. BAILEY 

SOUTH  PENN  OIL  C 

I  AMERICAN  VISCOSE  CO 

MISS  RETTA  H.  CRUMB 

EMANUEL   ZETTLE 
I    HUGH    F.     PAflKER 

THOMAS  MECKES 

LIAM  I.  5W00PE 

'.EDWARD  A.  mile: 

FRANCES  E.SCHEIBNER  j 

>  MRS .  I .  S .  BUCHANAN  I     3 
SUN  OIL  CO  2  3  5 

I  ROY  A.  MARKER 

»  CORPS  OF  ENGINEERS       3 

I  BLUE  MT  CANNERIES 
'  CIVIL  AERO.  ADM. 
\    HARRY  BISLAND 

'  HENRY  S.  HAAK 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
II5S  RUTH  L.ROETTGER 

V  NATIONAL  TUBE  CO     | 
}   GEORGE  PEARAGE 

r   OF  MEADVILLE 
.  E.  M.  SNYDER 
,  CLAYTON  R.  LANGDON 

>  PA  DEPT  HIGHWAYS 
,  ROLLIN  P.  GILBERT 

»  MARTIN  L.  SHUPP 
.  LOUIE  M.  WELD 

>  U.  S.  AIR  FORCE 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

S.  ROBERTS 

,  CHARLES  W.  DAVIS 
I  RUSSELL  SHEPLEY 
,  NEVIN  E.  8OWER50X 

JETH  LEIGHOW 

4K  R.  HOUSER 

tY  S.  FANCHER 

>  PA  TURNPIKE  COMM 
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PENNSYLVANIA  -  APRIL  1954 


L.  F.  Conover,  Section  Director  -  Harrlsburg 
WEATHER  SUMMARY 


April  was  warm  and  wet  with  very  little  snow.   This 
was  the  warmest  April  since  1941  and  tied  1896  as  the 
3rd  warmest  of  record.   The  area  west  of  the  Wirren- 
Somerset  line  was  especially  warm  with  10  stations 
reporting  departures  of  more  than  7°  above  normal. 
Specifically,  Scranton  reported  this  the  warmest 
April  since  1945;  Reading  the  4th  warmest  of  record; 
and  Pittsburgh  Airport  the  warmest  since  1935,  at 
an  airport  station.   The  highest  mean  temperature 
for  the  month  was  60.7°  at  Donora  and  the  lowest 
mean  was  44.8°  at  Montrose  3  E.   No  stations  reported 
below  normal  mean  temperatures.   The  extremes  for  the 
month  were  91°  at  Newell  on  the  22nd  and  7°  at  Brad- 
ford 4  W  Reservoir  and  Clarion  3  SW  Dam  on  the  4th. 
Three  stations  (Donora,  Newell  and  Johnstown)  reported 
temperatures  of  90°  or  higher.   There  were  18  stations 
(in  the  mountains  and  northeastern  counties)  that 
recorded  temperatures  of  32°  or  lower  on  10  or  more 
days  during  the  month,  the  greatest  number  being  17 
days  at  Dixon.   Degree  day  totals  in  excess  of  500 
were  confined  to  the  extreme  northeastern  counties, 
while  many  southwestern  stations  had  fewer  degree 
days  than  stations  in  the  area  southeast  of  the 
mountains. 

This  was  the  4th  consecutive  wet  April  and  the  2nd 
consecutive  wet  month  this  year,  nearly  matching 
March's  total.   The  northwestern  counties  and  scatter- 
ed stations  elsewhere  received  over  5  Inches  of  rain- 
fall, the  maximum  being  7.31  Inches  at  Torpedo  4  W. 
In  sharp  contrast  many  stations  from  eastern  Somerset 
County  to  southern  York  County  and  northeastward  to 
Northampton  County  received  less  than  3  Inches  rain- 
fall, the  least  being  1.24  Inches  at  Artemas  1  WNW. 
The  greatest  reported  rainfall  in  24  hours  was  2.62 
inches  on  the  17th  at  Susquehanna.   Only  scattered 
stations,  14  in  the  western  and  northern  mountains 
and  26  in  the  northeastern  counties,  has  as  much  as 
1  inch  of  snow  during  April.   The  greatest  total  was 
3.3  Inches  at  Pimple  Hill.   The  greatest  depth  on 
the  ground  was  4  inches  at  North  East  2  SE  on  the 
1st.   Thunderstorms  were  reported  on  17  days  during 
the  month,  hall  on  6,  sleet  on  2,  and  tornadoes  on 
4  days  (17,  22,  25,  27).   The  Aurora  Borealls  was 
reported  from  Palmerton  on  the  11th  and  Pimple  Hill 
on  the  12th. 

The  mixed  rain  and  snow  the  morning  of  the  1st  gave 
way  to  clearing  skies  and  continued  cool  temperatures 
in  the  afternoon.   Fair,  cool  weather  prevailed  until 
the  arrival  of  the  new  cold  air  mass,  with  rain  and 
snow  showers  early  on  the  3rd.   The  morning  of  the 
4th  saw  record  cold  temperatures  in  many  sections  of 
the  state,  with  24°  at  Harrlsburg  setting  a  new  record 
for  the  date.   Temperatures  remained  near  or  below 
freezing  over  the  state  until  the  afternoon  of  the 
5th.   By  this  time,  the  center  of  high  pressure  was 
over  the  Atlantic,  and  a  strong  flow  of  warm,  moist 
air  began  to  Invade  Pennsylvania  from  the  south. 
Showers  and  thunderstorms,  some  attended  by  half- 
inch  hail,  were  reported  on  the  6th,  7th  and  8th  in 
many  sections  of  the  state.   Near  Coatesvllle,  light- 
ning struck  and  fired  a  church,  with  a  loss  of  $25,000; 
at  Ridgway,  lightning  caused  $2,000  damage  to  the 
coping  and  roof  of  a  Masonic  building;  near  Schwenks- 
vllle,  a  tremendous  lightning  bolt  seemed  to  strike 
several  places  simultaneously,  resulting  in  $4,000 
damage  to  a  home  and  $10,000  damage  to  a  newspaper 
plant.   On  the  8th,  in  Warren,  a  dlesel  railroad 
engine  suffered  $500  damage  and  a  radio  station's 
antenna  was  damaged  by  lightning.   The  center  of  the 
low  pressure  system  that  helped  provide  this  activity 
remained  over  the  Mississippi  Valley  and  then  moved 
northeastward  into  Canada  on  the  8th,  with  cooler 
air  returning  on  that  date.   This  active  high  pressure 
system  moved  almost  due  eastward  across  northern 
Pennsylvania,  minimizing  the  chilling  effect  of  Its 
air  mass  and  allowing  us  to  remain  under  the  influence 
of  milder  temperatures.   The  second  development  of 
low  pressure  on  the  10th  occurred  with  one  center 
over  Kansas  and  Oklahoma ,  and  the  other  over  south- 
central  Canada.   This  allowed  high  pressure  to  move 
in  from  the  northwestern  states,  attended  by  rather 
mild  temperatures.   The  center  of  this  system  reached 
the  Carolina  coast  on  the  13th  and  again  Pennsylvania 
was  under  the  influence  of  a  broad  flow  of  air  from 
the  Gulf  of  Mexico.   Temperatures  soared  into  the 
70 's  on  the  14th,  but  receded  into  the  50 's  on  the 
15th  when  cool  air  from  the  north  Atlantic  pushed 


Inland.   The  third  major  trough  of  low  pressure  over 
the  Mississippi  Valley  brought  moderate  to  heavy 
general  rain  to  Pennsylvania  on  the  16tb  and  17th. 
As  this  frontal  system  moved  eastward  across  the 
state,  a  "baby  twister"  caused  minor  damage  on  a 
golf  course  near  Reading,  and  another  tornado 
damaged  a  4-car  garage,  destroyed  a  barn,  and  felled 
trees  and  wires  near  Lenoxville.   Both  of  these 
storms  occurred  at  approximately  2:00  a.m.  the  morn- 
ing of  the  17th.   These  rains  resulted  in  rises  of 
several  feet  on  the  Monongahela  and  Allegheny  and 
5  to  14  feet  on  the  upper  Ohio.   River  rises  up  to 
8  feet  occurred  on  the  main  stem  of  the  Susquehanna 
below  Towanda ,  6  feet  on  the  West  Branch,  and  as 
little  as  3  feet  on  the  Juniata.   Moderate  rises 
occurred  on  the  Upper  Delaware,  the  Lehigh  and  the 
Lackawaxen,  with  all  rivers  falling  again  by  the 
19th.   On  that  date  an  east-west  trough  had  developed 
over  the  Middle  Atlantic  states,  and  waves  along 
this  trough  produced  variable  temperatures  and  showery 
conditions  through  the  20th.   Then,  another  broad 
flow  of  air  from  the  Gulf  of  Mexico  set  in  as  tempera- 
tures climbed  into  the  80's  on  the  21st  and  22nd 
(83°  at  Scranton  and  84°  at  Harrlsburg  set  new  records 
for  the  21st),  and  dropped  back  to  the  50 's  on  the 
23rd.   A  thunderstorm  on  the  afternoon  of  the  22nd 
resulted  in  injuries  to  two  fishermen  near  Huntingdon, 
and  that  same  afternoon,  a  tornado  was  reported  near 
Boynton.   It  lifted  water  20  feet  into  the  air  from 
a  creek  and  ripped  freshly  washed  curtains  from  a 
line  and  strung  them  through  trees.   Noise  from  the 
passing  of  it  was  said  to  be  like  a  half-dozen  dlesel 
engines.   High  pressure  over  eastern  Canada  brought 
cooler  weather  briefly  to  Pennsylvania  the  night  of 
the  23rd.   On  the  25th,  Pennsylvania  experienced 
cloudy,  damp,  cold  weather  over  the  eastern  half, 
and  warm,  showery  weather  over  the  western  half, 
until  the  cold  front  passage  in  the  evening.   As  this 
cold  front  reached  the  Gettysburg-Hanover  area, 
tornado  activity  developed  along  with  the  thunder- 
storms.  The  funnel-shaped  cloud  was  reported  by 
several  witnesses,  and  much  damage  was  inflicted 
over  a  half-mile  wide  path.   It  was  estimated  that 
600  television  aerials  were  damaged.  In  addition  to 
damage  to  chimneys ,  trees  ,  wires  ,  windows ,  roofs  , 
barns  and  awnings.   On  the  27th,  another  storm  system 
passed  eastward  across  the  state,  with  Freeport , 
Brookville,  Clearfield,  Windber  and  Florence  report- 
ing thunderstorm  and  lightning  damage.   At  Clearfield, 
a  tornado-like  wind  cut  a  swath  over  Westover  Borough, 
damaged  trees,  windows,  wires,  rocked  buildings, 
and  knocked  groceries  from  shelves.   Another  series 
of  thunderstorms  swept  over  the  Jamestown-Corry-Oil 
City-Warren  area,  with  lightning,  wind  and  rain 
damage.   One  barn  burned.   East  of  Warren,  heavy 
rains  washed  out  500  feet  of  railroad  roadbed;  and 
at  Jamestown,  one  inch  of  rain  in  15  minutes  caused 
temporary  flooding.   River  rises  of  3  to  6  feet  or 
less  followed  these  rains.   Cloudy,  drizzly  weather 
continued  on  the  28th,  and  cool,  cloudy  weather 
prevailed  to  the  end  of  the  month. 

April  was  a  month  of  contrasts.   Temperature  the  first 
week  averaged  a  cold  33°  with  daytime  maxima  aver- 
aging 14°  below  normal.   Condition  of  winter  grains 
was  about  normal  for  the  season,  but  orchard  work 
was  delayed  by  winds  and  cold.   The  second  week  aver- 
aged 20°  warmer  than  the  first  with  maxima  reaching 
80°.   Generous  rains,  1  to  2  inches,  fell  over  north- 
western counties  but  less  than  1/2  inch  fell  in  south- 
central  and  southeast  counties.   Warmth  and  moisture 
aided  vegetal  growth,  and  forced  peach  buds  southeast 
of  the  mountains.   The  third  week  of  the  month  brought 
needed  general  rains  which  averaged  nearly  twice 
normal  over  the  state.   Continued  mild  weather  and 
additional  moisture  stimulated  crop  growth  and  fruit 
bloom,  and  advanced  field  work.   The  fourth  week 
averaged  63°  ,  11°  warmer  than  the  previous  week  and 
14°  above  normal.   Periodic  rains  provided  a  steady 
supply  of  moisture  and  crops  and  fruit  continued  to 
prosper,  as  did  field  work.   The  month  closed  warm 
and  wet  with  corn  and  oats  planting  delayed  by  wet 
ground.   Fruit  bloom  was  heavy  and  strawberry  bloom 
was  spreading  across  the  state  at  month  end.   Grasses 
and  winter  grains  continued  their  rapid  growth.   Sun- 
shine percentage  ranged  from  52%  to  66%  to  make  this 
the  sunniest  April  in  3  years  at  Harrlsburg  and  the 
sunniest  since  1943  at  Pittsburgh.  -  C.L.R. 
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1  .14 

1ft 

T 

T 

1 

8 

4 

1 

LOCK   HAVEN 

66.2 

41.2 

53.7 

3.5 

85 

20 

14 

4 

3A5 

0 

0 

8 

0 

4.23 

.86 

1.09 

28 

•  1 

T 

1 

9 

2 

1 

MADFRA 

63.9 

35.8 

50.4 

85 

21  + 

13 

4 

0 

0 

11 

0 

3.94 

1.31 

15 

.9 

1 

1 

8 

2 

1 

MA?CUS  HOOK 

65.6 

46.0 

55.3 

1.3 

81 

19  + 

27 

4 

289 

0 

0 

3 

0 

3.75 

.27 

1.20 

23 

T 

T 

1 

6 

3 

2 

MARTINSBURG  CAA  AP 

55.4 

41.7 

53.5 

87 

20 

18 

4 

355 

0 

0 

6 

0 

3.16 

.81 

15 

T 

T 

1  + 

10 

2 

0 

MAUCH  CHUNK 

67. 5^ 

39.  9M 

53. 7M 

5.3 

82 

20+ 

17 

4 

329 

0 

0 

9 

0 

3.95 

.11 

1.74 

17 

1.0 

T 

1+ 

9 

1 

1 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

65.6 

45.1 

55.4 

5.3 

83 

20 

24 

4 

295 

0 

0 

4 

0 

3.96 

.57 

1.41 

16 

T 

0 

6 

2 

2 

MONTROSE  3  E 

56.3 

33.3 

44.8 

1.3 

79 

21  + 

12 

3  + 

0 

1 

12 

0 

4.54 

1.10 

1.95 

17 

.3 

T 

1  + 

10 

2 

1 

MORGANTOWN 

64.5 

41.7 

53.1 

80 

19 

22 

4 

355 

0 

0 

8 

0 

2.98 

1.05 

27 

T 

0 

6 

2 

1 

MT  GRETNA  2  SE 

66.3 

41.4 

53.9 

83 

20 

20 

4 

334 

0 

0 

7 

0 

3.22 

.93 

27 

T 

0 

7 

2 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

60.2 

36.  OM 

48. IM 

5,7 

77 

20+ 

10 

4 

514 

0 

0 

9 

0 

4.91 

1.02 

1.81 

17 

1.5 

0 

10 

3 

1 

MUHLENBURG  1  SE 

61. 6M 

37. 3M 

49. 5M 

11 

4 

475 

0 

0 

3 

0 

5.55 

1.00 

17  + 

2.0 

1 

1 

10 

5 

2 

NEFFS  MILLS  4  NE 

54.9 

37.1 

51.0 

87 

21 

11 

4 

0 

0 

10 

0 

4.64 

.85 

23 

T 

T 

1 

9 

5 

0 

NEWBUR6  3  W 

65.8 

41.8 

54.3 

81 

20  + 

27 

4 

312 

0 

0 

5 

0 

4.23 

2.15 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

NEWPORT 

65.2 

40.2 

53.2 

85 

21  + 

20 

4 

0 

0 

9 

0 

3.03 

-   .47 

1.02 

17 

T 

T 

1 

7 

2 

1 

NORRISTOWN 

67.3 

44.5 

55.9 

83 

19+ 

25 

4 

282 

0 

0 

2 

0 

3.33 

.70 

17 

T 

0 

7 

3 

0 

PALMERTON 

63.8 

39.9 

51.9 

3.7 

81 

20+ 

20 

4 

392 

0 

0 

7 

0 

2.81 

-   .26 

.39 

16 

.1 

1 

1 

8 

3 

0 

PARK  PLACE  WB 

58.0 

36.4 

47.2 

3.8 

77 

21  + 

11 

4 

0 

1 

9 

0 

3.31 

.08 

1.61 

17 

.2 

T 

1  + 

9 

1 

1 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

56.7 

46.4 

56.5 

84 

19 

25 

4 

268 

0 

0 

3 

0 

4.73 

1.65 

23 

T 

0 

6 

4 

2 

PHILADELPHIA  WB  AP         R 

67.5 

45.1 

56.3 

4.7 

85 

19 

26 

4 

278 

0 

0 

3 

0 

3.75 

.37 

1.09 

23 

T 

0 

7 

3 

2 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

65.0 

46.2 

56.1 

3.4 

83 

19 

27 

4 

285 

0 

0 

2 

0 

4.00 

1.14 

27 

.0 

0 

8 

3 

2 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

68.0 

44.4 

55.2 

3.9 

84 

19 

25 

4 

273 

0 

0 

4 

0 

3.19 

-   .17 

.93 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

PHILADELPHIA  WB  CITY       R 

65.2 

45.8 

56.0 

3.3 

83 

19 

25 

4 

288 

0 

0 

3 

0 

3.92 

.54 

1.05 

27 

T 

0 

7 

3 

1 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

61.5 

37.8 

49.7 

83 

21 

11 

4 

465 

0 

0 

8 

n 

4.51 

.83 

16 

•  3 

T 

1  + 

10 

" 

0 

PHOENIXVILLE  1  E 

69.5 

41.5 

55.6 

3.7 

85 

19 

23 

4 

286 

0 

0 

5 

0 

2.82 

-   .56 

1.13 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

PIMPLE  HILL 

55.5 

35.8 

46.2 

76 

21 

9 

4 

0 

1 

10 

0 

4.62 

2.00 

17 

3.3 

2 

1 

9 

2 

1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

55.4 

34.1 

45.3 

78 

21  + 

10 

4 

0 

1 

11 

0 

5.11 

1.26 

1.51 

17 

.5 

1 

1 

11 

2 

2 

PORT   CLINTON  1  S 

60.8 

38.1 

49.5 

•  0 

80 

21 

22 

2  + 

0 

0 

10 

0 

2.99 

-  1.15 

.96 

17 

1.0 

1 

1 

6 

3 

0 

QUAKERTOWN 

65.4 

39.5 

52.5 

3.9 

81 

20 

19 

4 

370 

0 

0 

s 

0 

2.89 

-   .62 

.98 

17 

T 

0 

7 

1 

0 

READING  WB  CITY            R 

57.2 

45.3 

56.3 

5.0 

83 

19  + 

23 

4 

281 

0 

0 

3 

0 

2.59 

-   .55 

.74 

27 

.2 

T 

1 

5 

2 

0 

SCRANTON  WB  CITY           R 

63.4 

41.2 

52.3 

4.5 

83 

20  + 

18 

3 

391 

0 

0 

6 

0 

4,02 

,99 

.80 

17 

.3 

1 

1 

9 

3 

0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

64.5 

40.0 

52.3 

2.9 

82 

20+ 

18 

4 

381 

0 

0 

8 

0 

3.91 

.36 

1.45 

16 

T 

T 

1 

9 

2 

1 

SHIPPENSBURG 

68.8 

44.0 

55.4 

5.5 

83 

20+ 

22 

4 

255 

0 

0 

5 

0 

2.93 

-   .58 

.84 

17 

T 

0 

7 

2 

0 

STATE  COLLEGE 

63.7 

42.5 

53.2 

5.5 

85 

20 

IB 

4 

370 

0 

0 

6 

0 

5.25 

1.84 

1.30 

27 

T 

T 

1 

9 

5 

1 

STROUDSBURG 

54.8 

38.9 

51.9 

3.3 

84 

21  + 

16 

4 

0 

1 

9 

0 

E2.84 

-   .84 

1.09 

17 

1.7 

2 

1 

8 

1 

1 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

59.4 

34.7 

47.1 

84 

21 

8 

4 

0 

1 

12 

0 

3.98 

1.15 

28 

.7 

1 

1 

9 

2 

1 

TOWANDA 

64.4 

38.2 

51.3 

4.8 

84 

20  + 

17 

4 

412 

0 

0 

8 

0 

3.88 

.90 

1.14 

28 

.3 

T 

1  + 

8 

2 

1 

UPPER  DARBY 

67.5 

42.8 

55.2 

83 

19+ 

22 

4 

307 

0 

0 

6 

0 

3,31 

1.01 

17 

T 

0 

7 

3 

1 

WELLSBORO  3  S 

57.2 

35.5 

45.4 

2.0 

81 

21 

12 

3  + 

0 

1 

9 

0 

3.90 

.62 

1.25 

17 

1.0 

1 

1 

9 

2 

2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2     CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1954 


Temperature 

Precipitation 

•  1 

si 
<i 

II 

> 
< 

i 

S 
X 

1 
i 

2 

S 

1 
1 

No.  of  Days 

1 

1 

1 

Snow. 

Sleot.  Hall 

No.  of  Days 

SUUon 

Max. 

Min. 

1 

■3-0 

s 
a 

e 
1 

z 

s 

1 

hi 

hi\ 

^1 

WFLLSVILLE 

66.  7M 

4  1.2M 

54. OM 

81 

19 

19 

2 

338 

0 

0 

8 

0 

3.27 

1.11 

17 

T 

0 

9 

1 

1 

WEST  CHESTER 

67.8 

43.7 

55.8 

5.8 

84 

19 

23 

4 

292 

0 

0 

7 

0 

2.85 

-       .84 

.85 

17 

T 

0 

6 

3 

0 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

64.3 

40.8 

52.6 

3.5 

83 

20  + 

18 

4 

382 

0 

0 

7 

0 

3.25 

-   .29 

,69 

27 

T 

0 

9 

2 

0 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

70.'. 

43,4 

56.9 

5.6 

85 

19 

23 

2 

260 

0 

0 

5 

0 

2.69 

.54 

1.01 

17 

T 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

52.6 

3.63 

.3 

OHIO  DRAINAGE 

BAPCERSTOWN  3  WNW 

69.7 

44.2 

57.0 

B3 

21 

17 

4 

253 

0 

0 

5 

0 

4.94 

1.48 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

8LAIRSVILLE  6  ENE 

66,3 

«.o 

54.2 

87 

21 

14 

4 

345 

0 

0 

6 

0 

5.21 

1.12 

1.09 

27 

T 

3 

8 

5 

2 

BRADFORD  4  W  RES 

63.3 

34.3 

48.8 

3.9 

84 

21 

7 

4 

478 

0 

0 

10 

0 

6.39 

2.58 

1.45 

27 

3 

3 

12 

4 

1 

RROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

64.6 

37.8 

51.2 

6.3 

87 

21 

13 

4 

412 

0 

0 

9 

0 

4.80 

1.62 

.98 

15 

T 

3 

10 

3 

0 

nuRRETTSTOWN  3  W 

67.8 

36.8 

52.3 

87 

22 

15 

1 

0 

0 

11 

0 

3,79 

.86 

17 

0 

10 

3 

0 

RUTLER 

70.2 

40.8 

55.5 

6.8 

88 

22 

15 

4 

289 

0 

0 

6 

0 

4,65 

1.15 

1.46 

17 

0 

8 

3 

1 

CLARION  3  SW 

67.2 

34.5 

50.9 

86 

21 

7 

4 

417 

0 

0 

10 

0 

5.72 

1.97 

1.24 

28 

0 

10 

4 

2 

CLAYSVILLE  3  W 

71.3 

39.1 

55.2 

4,9 

86 

21  + 

16 

1 

298 

0 

0 

9 

0 

3.58 

.12 

.96 

24 

T 

3 

9 

3 

0 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

66.4 

37.6 

52.0 

85 

21  + 

17 

5 

0 

0 

10 

0 

2.40 

.58 

16 

T 

1 

7 

1 

0 

CORRY 

65.3 

39.8 

52.6 

7.5 

H5 

21  + 

11 

4 

375 

0 

0 

6 

0 

7.14 

3.35 

1.25 

11 

T 

1  + 

11 

7 

1 

COUOERSPORT  1  NNE 

62.2 

37.6 

49.9 

4.8 

84 

21 

12 

3 

457 

0 

0 

12 

0 

4.53 

1.71 

1.10 

17+ 

0 

11 

2 

2 

DERRY 

70.9 

43.4 

57.2 

7.4 

89 

21 

19 

4 

256 

0 

0 

7 

0 

5.43 

1.62 

.86 

23 

0 

9 

7 

0 

DONEGAL 

64.1 

36.2 

50.2 

82 

21 

12 

4 

438 

0 

0 

9 

0 

4.21 

1.06 

27 

T 

1 

8 

3 

1 

C3N0RA 

73.7 

47.5 

60.7 

8,5 

90 

22 

24 

1 

1 

0 

5 

0 

3.91 

.31 

1.10 

23 

0 

10 

2 

1 

EAST  BRADY 

71.7 

38.8 

55.3 

88 

21  + 

19 

3 

299 

0 

0 

7 

0 

4.98 

1.51 

16 

.0 

0 

9 

2 

2 

ERENSBUR6 

64.6 

38.7 

51.7 

6.5 

83 

20 

13 

4 

399 

0 

0 

fi 

0 

4.65 

1.09 

.90 

16 

T 

1 

9 

4 

0 

FARRELL  SHARON 

70.7 

42.7 

56.7 

7,4 

86 

21 

18 

3 

259 

0 

0 

5 

0 

6.97 

2.83 

1.30 

27 

.0 

0 

12 

3 

2 

FORD   CITY  1.    S  DAM 

65.3 

38.4 

51.9 

86 

22 

15 

4 

0 

1 

8 

0 

3.73 

1.07 

17 

T 

1  + 

9 

3 

1 

FRANKLIN 

68.1 

39.6 

53.9 

7,9 

84 

21  + 

13 

4 

329 

0 

0 

7 

0 

5.82 

2.60 

1.62 

17 

T 

1  + 

12 

3 

1 

GREENVILLE 

68.3 

38.7 

53.5 

6,8 

86 

21 

13 

4 

347 

0 

0 

7 

0 

5.53 

2.07 

.88 

11 

0 

12 

4 

0 

INDIANA  3  SE 

68.9 

39.4 

54,2 

4.8 

87 

21 

14 

4 

321 

0 

0 

9 

0 

3.67 

-   .30 

.97 

28 

0 

6 

4 

0 

IRWIN 

72.0 

43.7 

57.9 

B.3 

88 

21 

19 

4 

245 

0 

0 

7 

0 

4.66 

1.36 

1.10 

16 

.0 

0 

10 

3 

2 

JAMESTOWN  2  NW 

62.7 

38.4 

50.6 

85 

22 

13 

I 

0 

1 

8 

0 

5.56 

2.26 

1.14 

17 

T 

1 

10 

5 

1 

JOHNSTOWN 

67.8 

43.8 

55.8 

6,0 

00 

21  + 

21 

4 

2 

0 

7 

0 

4.25 

.20 

1.48 

16 

T 

1  + 

9 

2 

1 

KANE   1  NNE 

59.3 

34.!, 

47.1 

83 

22 

10 

4 

0 

2 

11 

0 

5.61 

1.66 

1.31 

17 

1.2 

1 

1 

11 

3 

2 

LINESVILLE  5  WNW 

63.6 

39.1 

51.4 

83 

21 

11 

1 

402 

0 

0 

8 

0 

6.46 

2.94 

1.13 

28 

1 

1 

10 

6 

2 

MEAOVILLE  1  S 

61.9 

37.5 

49.7 

4.2 

85 

22 

14 

4 

0 

1 

8 

0 

6.21 

2.85 

1.03 

17 

.4 

T 

1  + 

11 

6 

1 

MERCER 

67,3 

39.9 

53.6 

85 

21 

14 

4 

347 

0 

0 

8 

0 

6.71 

1.14 

17 

.0 

0 

13 

7 

1 

MIDLAND  DAM  7 

68.5 

40.6 

54.6 

4.3 

85 

21 

20 

3  + 

320 

0 

0 

7 

0 

4.48 

.93 

1.18 

17 

T 

3 

8 

3 

2 

NEW  CASTLE  1  N 

70,0 

40.3 

55.2 

6,6 

86 

21 

14 

4 

298 

0 

0 

7 

0 

5.65 

2.56 

1.36 

17 

.0 

0 

12 

4 

2 

NEWELL 

73.0 

45.4 

59.2 

8,3 

91 

22 

25 

2 

1 

0 

6 

0 

3.26 

.00 

.88 

17 

.0 

0 

9 

2 

0 

NEW  STANTON 

69.4 

39.1 

54.3 

4,1 

89 

20 

18 

4+ 

331 

0 

0 

9 

0 

4.84 

1.09 

1.30 

15 

T 

3 

10 

4 

1 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

67.9 

43.7 

55.8 

7.0 

84 

21 

20 

4 

295 

0 

0 

7 

0 

3.11 

-   .08 

.75 

16 

.1 

T 

3 

7 

3 

0 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

70.1 

47,3 

58.7 

6.9 

86 

21 

23 

3  + 

238 

0 

0 

5 

0 

3.91 

.83 

1.18 

16 

.1 

7 

4 

1 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

64.2 

37,9 

51.1 

86 

22 

12 

4 

0 

1 

8 

0 

4.73 

1.08 

28 

T 

1 

10 

3 

1 

RIOGWAY 

M 

8 

4 

0 

0 

9 

0 

4.48 

1.26 

.97 

28 

1.0 

1 

1 

12 

2 

0 

SALINA  3  W 

70.0 

40,5 

55.3 

87 

22 

14 

4 

304 

0 

0 

7 

0 

3.55 

.70 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

SLIPPERY  ROCK 

66.3 

41,5 

53.9 

84 

21 

16 

4 

339 

0 

0 

6 

0 

5.88 

1.54 

17 

0 

10 

5 

1 

SOMERSET  WATER  WORKS 

67.2 

39,3 

53.3 

7.1 

S3 

20+ 

17 

4 

347 

0 

0 

8 

0 

4.42 

.03 

.76 

27 

0 

11 

4 

0 

SPRINGS  1  SW 

64.7 

38,0 

51  .4 

6.0 

81 

20 

16 

2 

404 

0 

0 

9 

0 

3.70 

-   .23 

.80 

27 

•  3 

T 

1  + 

12 

3 

0 

TIONESTA  7  SE  DAM 

61.9 

35.5 

48.7 

84 

22 

9 

4 

0 

1 

9 

0 

5.31 

1.80 

1.14 

17 

T 

1  + 

10 

4 

1 

TITUSVILLE  2  S 

64,7 

38.9 

51.8 

84 

21 

10 

4 

392 

0 

0 

8 

0 

5.51 

.89 

11 

T 

1 

12 

4 

0 

UNIONTOWN 

71.8 

45,0 

58.4 

6.8 

89 

21 

24 

1  + 

235 

0 

0 

6 

0 

3.70 

-   .03 

.91 

15 

0 

8 

3 

0 

WARREN 

66.0 

38,9 

52.5 

7.5 

88 

21 

12 

4 

381 

0 

0 

8 

0 

5.75 

2.21 

1.09 

28 

1 

1 

12 

3 

1 

WAYNESBURG  2  W 

73.0 

40,8 

56.9 

6.3 

86 

21 

18 

2 

252 

0 

0 

8 

0 

3.24 

-   .21 

.92 

17 

0 

9 

1 

0 

D I  V  t  S I  ON 

53.7 

4.80 

.2 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

64.4 

39,9 

52.2 

86 

21 

16 

1  + 

389 

0 

0 

7 

0 

4.94 

1.52 

16 

.0 

0 

11 

3 

1 

ERIE   CAA  AIRPORT 

59.6 

38,5 

49.1 

80 

21 

12 

1 

472 

0 

1 

7 

0 

6.28 

1.66 

27 

T 

T 

1  + 

10 

4 

2 

DIVISION 

50.7 

5.61 

T 

STATE 

53.0 

4.3 

4.06 

.56 

.3 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tabled 

PEMNSTLVAMIA 
APRIL  1«« 

Station 

■3 
e2 

Day  of  month 

1  {  2 

1   ^ 

4  1  5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  I  II 

12 

13  1  14   15 

16   17  1 

18 

19   20   21 

22  1  23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 
AL8I0N 

ALLENTOWN  WB  AP         R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTCWNA  HORSESHOE  CURVE 

5.46 

3.38 
5.93 

T 

.02 
.05 

T 

.03 

7 

.04 

.06 

T 

.06 
.54 
7 
.49 

.03 

.32 

.02 

.24 
.03 

7 

T 
.03 

.06 
.12   .95 

.21 

.21 

.25 

.27 

.06 
.52 
7     .09 
7 
.64 

.73  2 
1.52 
.44 
.76 
.62  1 

.17 
.34 
.60 
.76 
.19 

7 
.13 

.45 

.08 

.42   .13 

.22 

.03 

.16   .85 

.47 

.25 

.03 

.15 

.30 

.11 

.10 
.48 
.24 
1.13 

1.23 
.15 
.21 
.45 
.20 

.05 
.03 

ARENOTSVILLE 
ARTEMAS  I  WNW 
AUSTINBURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 
BAKERSTOWN  3  WNW 

2.68 
1.2'. 
4.38 
4.04 
4.94 

.08 
.02 
.08 
.05   . 

.10 

33   .01 

.02 

.42 
T         .31 

.16 
.25 

.12 

T 
.30 

.11 
7 

.16 
.07 
.60 

.13 

.22 

7         .07 

7     .21 

.43 

.35  1 

.17 
.18 
.63 
1.48 

.15 
.40 
.60 
.66 

.10 

.37 

.01 
.09 
.32 
7     .34 
.50 

.09 
.26 

.13 

.08 
.04 
7 
.09 

.07 
.05 
.51 

.87 
.96 

.50 

.60 
.03 
1.16 

.03 

•  OS 

•  06 

BARNES 

BEAR  GAP 

REAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

6.11 
4.75 
3.57 
4.26 
4.23 

.02 
.04 

.02 

T 

T 

.02 
.01 
.10 

.22 
.38 
T         T 

:o7 

.38 

•  08 
.17 
.32 

.40 
.04 
.22 

7 

7 
.03 

7 

.30 
.37 
.11 
.05 
.04   .07 

.35 

.28 

.19 

.32 

.02 

.55 
1.92 

.63 
1.18 

.83 

.96 
.60 
.99 
.87 
.76 

.44 
.02 
.05 

.25 
.32 
.20 
.37 
.43 

.07 

.15 
.37 
.56 

T 

.89 
.56 
.29 
.30 
.08 

1.02 
.16 
.56 
.45 
.86 

.17   .07 

7 

.25 

.06 

BELLEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

4.09 
4.52 
2.90 
2.93 
5.21 

.09 
.03 
.06 

T     T 

.07 
.04 

7 

.18 

.15 

.22 

T 

.22 

.02 

.20 
.30 
.30 
.10 

.01 
.01 

7 

7 

.29- 

.30 
.42 

.21 
.11 
.34 

.13 
7 

.16 
.35 

.86 
.68  I 
.31 
.80 
.66 

.69 

.36 
.82 
.41 
.73 

.19 

.03 

.41 
.40 
7 

.34 
7     .73 

.41 

7 

.24 

.01 

7 

.36 
.32 
.23 
.39 

1.09 

.54 
.56 
.38 
.21 

1.03 

.06   .03 

.03 

.03 

7 

7 

BLOSERVILLE  1  N 
eOSWELL  6  WNW 
BRAODOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  W  RES 

3.79 
4.31 
5.05 
5.60 
6.39 

.05 
.05 

.03   T 

.07 
.35 

.11 
.09 
.14 

7 
7 

.01        .34 
7         .47 

.30 
.34 
.02 

7 

7 

.05 
.69 
.47 

.09 

.04 

7 

.32 
7     .81 

7 

.22 
.26 
.36 

.12 

.11 
T         7 

.28 

.72 
1.22 

.85  1 
.42  1 
.43 

.93 
.59 
.58 
.10 
.89 

.32   7 

.43 

.03 
.45 
.25 

.10   .58 

.31 
.89 

.12 

.01 

.07 

.40 

.58 
.20 
.38 
.52 
1.45 

.72 
.45 
.55 
1.02 
.24 

.11 
.03 

.01 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

BUFFALO  MILLS 

6.00 
2.58 
4.80 
4.91 
2.28 

.04        .14 
.20   .04 
T     .19   T 

.17 

7         .25 

.16 
.10 

.30 

.01 
.02 

.50 
.17 
.24 
.07 

.13 

.50 

.21 

7     .70 

.01 

.40 

.23 

.05 

.04 
.15 
.47 
.26 

.80 
.42 
.98 
.45  1 

.32 

.70 
.12 

.08 
.24 

.47 

.34 

.40   .02 

.54 

.18   .12 

.04   .44 

.22 

.17 

.17 

T 
.04 

7 

.46 
.92 

.70 
.62 
.71 
.56 
.07 

.67 
.15 
.03 
.82 
.65 

7 

.01 
.01 

BURGETTSTOWN  3  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 

3.79 
2.89 
4.65 
3.62 
4.03 

.10 
T    T     .15 

.05 
.08 
.02       T 

.11 
.02 

.15 

.01 

.07 
.06 
.14 

.21 
.04 
.40 

7 

.04 

.06 
.10 
.19 

.10 
7 

.16 
.31 
.19 

.25 
.25 

7     .10 

7 

.12 

.12 
.76  1 
.96  1 
.21 

.86 
.18 
.46 
.10 
.90 

.05 

.10 

.16 
.03   7 

.05 
.04 
.42 

.61 
.05 
.25 

.25 

.05 
.33 

.06 

.43 

1.70 
.47 
.65 
.01 

.82 

.05 
.55 
.18 
1.50 

7 
.02 

.10 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 

3.56 
3.56 
4.31 
5.26 
2.92 

.05 
.05 
T 
.03 

.05 
.08 
.04 
.05 

.02 

7          .02 

7          .17 

T         .10 

.10 

.14 
.21 
.27 
.30 
.27 

.02 

.05 
.05 

.04 

7 

.04 

.03 
.02 
7 
.05 

.02 
.33 

.37 
.22 

.12 
.03 
7 
.10 

.51 
.88 
.35  1 
.38 
.25 

.80 
.45 
.17 
.95 
.88 

.16 

.23 

.12 

.09 
.08 
.18 
.20 

.54 
.20 
.30 

.73 

.01 

.01 

7 
7 
.20 

.70 
.26 
.16 
.15 
.56 

.28 
.52 
1.00 
2.02 
.26 

7     7 

.01 

.12 

.20 

.22 

CHAMBER5BURG  1  E5E 
CHARLEROI  LOCK  4 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 

2.69 
3.50 

4.39 
5.72 

.01 

T 

T 
.11 

.17 
.03 

.29 
7 

.10   .11 
.22 
.02 

.06 

.26 
.16 

.03 

7 

.18 

7 

.19 

.10 

.04 
.02 
.10 
.03 
.29 

.17 

.11 
.46 

.30 

7     .13 
.03 

.58 
.64 
.68 
.87 
.73  1 

.33 

.82 

.60 
.22 

.21 

.07 
.40 

.02   .19 
.18 

.07  1.14 
.30 
.06 

.61 

.79 
.26 

.07 

.09 

T 

.01 

.01 

7 

.13 

.62 

.55 
.18 
.55 

.39 
.64 

.18 
.39 

7 

.51 
1.24 

7 

.03   7 
.01   7 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 

3.18 
3.58 
4.42 
2.88 
5.64 

.10 

.05 
.10 

T 

.07 
.25 

.14 

7     7 

.22 

.20 
7          .31 

.05 

7 

.25 

.19 

.45 

.11 
.09 

.12 

.01 
.08 
.95 
.15 

.16 
.18 
.22 

.40 

.13 

.15 
.02 

.50 
.45 
.65 

.53 

.75 
.57 

.65 

.66 

7 

.09 
.58 

.24 

.40 
.26 

.31 
.96 
.40 

.13 

•  OS 

•  04 

.06 
.02 

.26 
.17 
.27 
.26 
.32 

.15 
.56 
1.20 
.63 

1.24 

.90 

7 

.04   .01 

COALOALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

4.07 
2.50 
2.67 
3.82 
3.00 

.06 

.04 

.08 

.04 

.10 
.05 
.08 
.12 
.02 

.28 
.19 
.20 
.20 
.12. 

.22 

.02 
.07 

.05 

7 

.33 

.01 
.03 
.17 

7 
7     .06 

.45  1 

.15 

.18 

.50 

.21 

.90 
.55 
.69 
.74 
.91 

.02 
.10 
.07 

.01 

.02 

.26 

7 

.06 
.04 
.07 
.36 

■  69 

.02 

.03 

.34 
.70 
.70 
.31 
.26 

.48 
.63 

.65 
.98 

.43 

.03 
7 
7 
.08 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

2.40 
3.09 
4.30 
3.38 

4.07 

.04 
.02 

.19 
.22 

7 
7 
7 

7 

.08 

.09 
.12 
.43 
.15 

.14 
.03 

7 

.21 

.03 
.25 
.02 
.69 

.06 
.02 
.03 

.19 
.16 
.29 

.07 
.10 

7 

7 
.40 

.58 
.63 

.71 
.25 
.10  1 

.40 
.54 
.79 
67 
16 

7 
.16 

.11 
.11 
.11 

7 
.10 

.03 
.02 
.29 
.08 

.05 
.28 

.06 
.12 

.02 
.43 
.81 

.17 

.49 
.95 
.86 
.22 

1.70 

7 
7 

7 
.01 

CORRY 

COUDERSPORT  1  NNE 
COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKS  IDE 

7.14 
4.53 
4.60 
3.24 
4.38 

.01   T 

.07 

T 

.06 

.05 

T 

.09 

•  85 
.40 

T         .23 

•  19 
.12 

.09 
.30 

.50 
.30 
.12 

.18 

7 
.04 

.06  1.25 

.20 

.14 

.10 

.28 
.22 

.36 

.39 

.30 
.03 

.73 

1 
.24  1 
.08  1 
.62 

.66 

10 
05 
04 
63 

.03 

.42 
.40 
.35 
.17 

.10   .42 
.10 
.34 

.06 

.15 
.17 
.62 

.74 

•  OS 

.01 

.97 
.20 
.30 

.24 

.50 
1.10 

.96 
1.10 
1.04 

.01 
.03   7 

CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
OERRV 
DEVAULT  1  W 

4.05 
6.62 
4.57 
5.43 
3.72 

.04 

.05 

T 

T 

.19 

.21 
.12 

7 

•  03 
.03        .30 
.10 
.50 
.34 

.30 

•  49 

•  20 

7 

.40 

.08 

.10 

7 

.01 
.25 

.05 
.19 

.04 

.21 
.39 
.29 

.05 

.65 
.20 

.86 
.46  1 
1.25  1 
.56 
.30  1 

69 
03 
40 
56 
00 

.37   .03 

.69 
.28 
.15 
.66 
.06 

.56 
.05 
.30 

T 

.03 
.04 

.70 

.46 
.48 
.32 

.65 
1.37 

.48 
1.85 
.46 
.48 
.12 

.01   7 
.07 

DIXON 
DONEGAL 
DONORA 
OOYLESTOWN 
DU  BO IS  7  E 

5.19 
4.21 
3.91 
3.11 

3.77 

.05   T     7 
T     .09   .07 
T          .13 
T         T 
.03   T     ,05 

.02 
.31 

.06 
.22 

.36 

.01 
.16 

.02 
.06 

.41 
.10 

.19 
.37 

7 

.70 

.22 

.13 

.09 

.30 
.86 
.21 
7     .07 
.12 

.02  2 
.60 

.26 

.50 

38 
16 
60 
94 
45 

.02 

7 

.15 

.07 

.28 
.05   .37 
1.10 
.07 
.30 

.36 
.09 
.20 
.07 

T 

.04 
.15 
.20 

.64 
1.06 
.48 
.54 
.91 

.14 
.01 
.15 
.44 
.24 

.07   .03 

7 
7 
7 

DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EflENSPURG 

4.31 
3.90 
4.98 
3.26 
4.65 

.06 
.01 

.05 

T 

.04 
.02 

.07 

7 

.04 
.06 
.06 

r       .78 

.31 
.20 

.23 

.31 

7 

.02 

7 

.03 
.05 
.48 
.05 
.06 

.31 
.16 

.20 
.36 

.04 

7 

.48 

T 

.05 

.30  1 
.22  1 
1.51 
.58 
.90 

60 
55 

90 
37 

.04 

.41 

7 

.05 

.10 

.19 
.33 

.16 
.09 
.29 

.31 
.26 

.02 
.41 

T 
.03 

T 

T 

.38 

.12 

.11 
.19 
1.03 
.30 
.58 

.85 
.68 
.35 

.61 
.54 

.08 

.07 

.06 

7 

EOINBORO 

ELIZABETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

6.66 
3.51 
3.90 
3.11 
2.90 

T     T 
.16 

7 
.08 

.02 
.02 

.01        7 

.03 

.28 
.02 
.02 

.48 
.24 
.30 
.14 
.20 

.53 

.11 

7 

.14 

.12 

7 

.86 

.07 

7 

.03 

.24 

.17 
.08 

7     .28 

T 
7 
T     .05 

.43  1 
.23  1 
.31 
.33 
.32 

32 

00 
89 
95 

70 

.48 

.21 

7 

.04   .46 
.02 
.06 
.11 
.01 

.01 

.23 

.26 

•  16 

•  01 

.02 

.25 
.96 
.22 
.20 
.85 

1.06 
.75 
.96 
.92 
.48 

.02   .01 

.05   .02 
.09   7 

EQUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 

6. 28 
2.52 

5.97 
3.73 

.01   T 
.19   .06 
.02   .06   .05 

7         7 

.71 

.40 
.12 

7 
.05 

.21 
.07 
.37 
.34 

.28   .58 
.21 
1.02 
.10 

.30 

.01   .43 
.26 
.20 

7 

.10  2 
1.32 
.62 
.80 
.66  1 

20 

03 

30 

07 

7 
.12 

.27 
.02 

.42 

.15 

7 

.39   .03 
.18- 

.41   .41 
.15 

.26 

•  03 
.06 

.30 
7 

•  20 

•  11 

1.66 
.73 

1.30 
.06 

.50 
.05 

.04 
.58 

7 
7 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELAND 

6ALET0N 

GEIGERTOWN 

5.82 
4.19 
6.09 
4.09 
2.67 

.01 
.10 
.20 
.04 
.06 

.02 
.07 

.04 

.17 
.11 
.18 
.25 

.30 
.41 
.26 
.24 
.12 

.30 

.01 

.14 

.07 

7 
.11 

.08   7 

7 
.04 

.46 

.17 
.68 
.17 

.19 

7 

.36  1 

.50 
.75  2 
.11  1 
.19 

62 

00 
14 
67 

.07 
.08 

.02 

.47 

.10 
.25 

.17 
.02   .02 
.10 
.22 
.03 

.10 
.06 
.65 
.21 

.05 

.66 
.93 
.35 
.25 
.83 

.64 
.65 

.58 
1.00 
.50 

.01   7 

.07 

.06 

.03 

.10 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

6IFF0R0 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

4.04 
3.11 
5.74 
4.87 
3.87 

.02 
.12 
.02 
.04 

.07 
.09 
.02 

.02       .46 
7         .10 

7         7 

.08 
•  06 
.45 
.32 
.02 

.48 

.30 
.14 
.21 

.03 

.05 

.14 
.20 

.04 

7 

.27 
.48 
.35 

.05 

.01 
.03 

.23  1 
.17  1 
.50  1 

.44 

03 
61 
20 
47 
94 

7 

.55 

.49 

.62 
.06 
.29 
.29 
.12 

.10 
.20 
.06 
.09 
.43 

.04 

.11 

1.12 
.02 
.22 
.22 

.17 

.26 

.,51 
1.16 
1.32 
1. 10 

7 

.01 

.10 

GORDON 
6OUL0SB0R0 
CRANTVILLE  2  SW 
GRATERFORD 
GRATZ  1  N 

4.03 
4.64 
4.32 
3.98 
3.48 

.14   .02 

.07        .11 

.07        .03 

T 

.06 

.25 

.04 
.06 
.02 

.22 

.15 
.21 
.28 

.34 

.42 

.02 
.04 

.54 
.04 
.11 
«30 

.16 

.03 
.05 

1.18  1 
.37  1 

1.55 
.36 
.38  1 

02 
61 
88 
47 
50 

.07 

.66 

7 

.16 

.06 
.04 
.04 

7 

.32 

.47 

.46 
.45 
.71 
.32 
.37 

.32 
.57 
.23 
.64 
.54 

.02 

•  43 

•  05 

GREENSBORO  LOCK  7 

GREENSBUHG  3  SE 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP        R 

2.68 
4.35 
5.53 

3.36 
3.58 

T     T 
.14 
.02   T 

.07 
.01 
.04 

7         7 
.15        .17 
.30 

.24 

.01 
.06 

7 

.10 

.49 

.04 

.27 
.02 

.03 

.10 

.01   .88 

.06 

.23 
.15 

7 

.56 

.32 

7     .27 

.62 

.57 
.65 
.12  1 
1.24 

69 

60 
37 
61 
37 

.32 

T 

.20 

.06 
7     .99 
7     .72 

.02   .06 

.09 

7 

.26 

7 

.19 

.06 
.19 
.43 
.10 

.11 
.60 
.65 
.03 
.68 

.48 
.28 
.22 
.69 

.03 

HARRISeURG  NORTH 

HAWLEY 

HAWLEY  1  5  0AM 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOD 

4.40 
3.16 
3.77 
5.04 
2.40 

.09 
.08 
.12 
.18 
.OS 

.01 
.07 

T 

.04 

.03 

7     7     .03 

.25 
.08 
.15 
.32 
.16 

.03 

7 
7 

.03 

.02 
7 

.06 
.22 

.08 
.70 
.55 
.49 
.05 

7 

T          7 

7 

.80  1 
.43 
.59 
.65  1 
.13 

51 
87 
67 
37 
70 

.02 
.08 
.08 
.06 
.06 

7 

.12 

.29 

.03 

.03 

7 

.02 
.25 
.35 
.25 
.03 

T 
T 

.34 
.62 

.21 
.10 
.22 
.32 

.10 

1.00 
.44 
.51 
.58 

.44 

•  03 

•  09 

•  11 

•  15 

7 

HONESOALE  *  NW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

4.48 
4.35 
4.04 
3.34 
2.67 

.07 

.06 

.04 

7 

.07 

.04 
.32 
.03 
.05 
.02 

7         .01 
7 

7 

7     .02 

.52 
.22 

.16 

■  .10 

.05 
.04 
.19 

T 

.32 

.02 

.04 

.20 
.08 
.35 
.11 
.01 

7 

.01 

.03 

.34  1 
1.12 

2 
.67   , 
.46 

66 

64 
00 
59 
92 

7 
.04 

.06 

.10 
.42 

.28 
.02 

.16 
.43 
.28 
.33 

.03 

T 

.04 

.09 
.06 

.24 

.27 

.65 

.16 

.64 
.64 
.50 
.31 
.73 

.07 
.04 
.62 
.04 
.03 

S—  R«f*r«nc«  NoIm  ToUowtng  SUilon  ladmx 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

S 

Day  of  month 

1  1  2 

3 

4  1  5  1  6 

M 

8  1 

9 

10  1  11 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29]  30 

31 

HYNDMAN 
tW>l*N«  J  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2    NW 
JOHNSTOWN 

2.38 
3,67 
A.»6 

s.se 

A.25 

T 
T 

T 
T 

.24 

T 

.16 

.02 

.31 

T 

.11 

.02 

.07 

T 

.04 

.36 

.25 

T 

.34 

.04 

.10 

.11 

T 

.22 

.60 

.01 

.11 
•  38 
.03 
.22 
.02 

.19 
.13 

.45 

.77 
1.10 

.57 
1.48 

.73 
.63 
1.14 
.42 

T 

.43 

.13 

.05 

.03  1.04 

.01   .66 

.23 

.05 
.58 
.02 
.02 
.35 

.05 
.03 

.03 

.17 

.10 
.16 
.45 
.76 
.55 

.50 
.97 
.47 
.37 
.46 

.03 
.01 

KANE   1  NNE 

KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

ICEGG 

KIT TANNING  LOCK  7 

3.61 
A. 24 

5.A1 
l.<2 

A. 50 

.04   T 

.01 

.06 

.12 

.03 
.04 
.08 
.03 
.06 

.01        .29 
.15 

T          .25 
.05 
.14 

.49 
.19 
.39 

.07 

.13 

.19 
.01 
.31 

T 
T 

.28 
.04 
.15 
.02 
.15 

.29 
.25 

.39 

.34 

T          .02 
.02 

.45 

.45 
.64 
.48 
.30 
.55 

1.31 
.68 
.99 

1.50 

.01 

.63 
.38 

.41 

.02 

.17 
.09 
.15 
.08   .17 
.14 

.04 
.53 
.19 
.02 
.23 

.08 
.02 

.01 

.22 

.19 
.19 
.66 
.23 

1.10 
1.Q3 
1.42 

.75 

.01   .02 

.05   T 

T 

T     T 

KREGAR  «  SE 
KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVItLE  I  NNE 
LANCASTER  2    NE  PUMP  STA 

5.37 
3.29 
5.66 
A. 32 

3. AS 

T     .22 

.08 

.04 

.13 

.13 

.12 

.20 

.04 

T 

.27 

.04 

T          .30 

T     T     .02 

T 

T 

.42 
.42 
.16 

.12 

.04 
.23 
.29 

.03 

.33 

.21 
.02 

.25 

.60 
.36 

.85 

T 

.06 

.10 

.76 
.35 
.45 
.61 
.35 

.03 
1.46 
1.15 
1.11 

.72 

T 
.04 

.11 

T 

.66 

.16 

.17   .56 

.27 
.04 

T 

.06 
.06 
.06 
.29 
.04 

.06 

.21 

.79 

1.48 
.17 
.12 
.27 
.37 

.11 
.37 
1.10 
.56 
.52 

T     .16 

.05 

T 

.16 

LANOISVILLE 
LANSFORO 
LATR08E 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2    NW 

2.78 
3.71 
A. 13 
3.77 
3.57 

.11 

.09 

.15 

.20 

T 

.05 

.08 

.07 

T 

.25 

.02 

.13 
.25 
.17 
.05 
.35 

T 

•  08 
.02 

.17 

.05 
.12 

• 
.03 

.03 

.01 
.33 

.14 
.15 
.02 

.16 

.03 

.06   .08 

.12 

.81 
.08 
.92 

.99 

2.05 

•  73 

•  98 

•  97 

.01 

T 

.48   T 

.02 
.03 
.10 
.10 

.83 
.47 

.14 

.01 

.23 
.06 

.23 

.34 
.35 
.27 
.63 

.70 
.46 
.62 

.54 
.16 

T 

.03   .01 

.01 

.03 

LEMISHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

2.91 
EA.15 
5.72 
3.BA 
6.A6 

.06 

E.05 

.01 

.02 

T 

T 

.05 

T 
T 

.07 
.36 

.07        .38 

.27 

.47 
.14 
.48 

.08 
.31 

.61 

T 

.29 

T 
.66 

.25 

.20 
.12 

.08 

.19 
T           .01 

.40 
1.29 

.54 
1.14 

.27 

1^23 

1^12 
.57 
1.12 

.02 

T 

.56   T 

.84 

.58 

.30 

.09 

.15   .55 

.04 

.03 
.30 

T 
.09 

.02 
.27 

.22 

.82 
.20 
.57 
.46 

.32 
.78 
1.12 
.60 

1.13 

.03 

.04 
.02 

T     T 

LOCK   HAVEN 
LONG   POND 
MADERA 
MAMAFFEY 
MAPLE  GLEN 

A. 23 
A. 81 
3.9A 
4.06 
3.21 

.01   T 

.14 

.03 

.05 

.01 

.09 
.07 
.02 

.14 
.16 
.15 

.54 

.29 
■  22 

.24 
.26 

T 

•  01 

.03 

.11 
.76 

.02 
•  05 

T 
T 

.08 

T 

.07 

.10 

.01 

.09 
.46 
.24 
.37 
.01 

.01 
.08 

.46 
.41 

1.31 
.60 
.14 

.78 
1.90 
.48 
.42 
.92 

.08 

T 

.03 

.18 
.09 
T 
.03 

.32 

.02 

.04 

.11 

.41 
.38 
.65 

.50 
.08 

.04 

T 

.16 
.40 
.38 
.28 

.70 

1.09 

.34 
.30 
.74 
.38 

.05 
.07 

.03 
.01 

MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSeURG  CAA  AP 
MATAMORAS 

3.03 
3.75 
4.04 
3.16 
3.50 

.02 

.01 

.08 

T     .16 

.07 

.23 

.09 

T 

T     .17 
.15 
.12 
.04 

.19 
.13 
.21 

.05 
.11 
.01 

.04 

.03 
.05 
.10 
.13 

.09 

.09 
.37 
.31 

T     .03 
.63 

.61 
.20 
.85 
.81 
.41 

.58 
.85 
•  62 

.16 
1.08 

T 
.21 

.06 

.14 
1.20 
T 
.16   .25 
.06 

.16 

.54 

T 

.14 

.03 

T 

.02 

T 

.01 

.40 

1.01 
.14 
.32 

.10 

.15 

.82 
.01 
.64 

.02 

.03 

T 

.08 

MAUCH  CHUNK 

MAV8URG 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADVILIE  1  S 

3.95 
6.27 
2.49 
4.48 
6.21 

.03 

T 
T 

T     T 

T 

T 
.06 

.16 

.50 

T 
T          .01 

.40 

.34 

T 

.03 

.46 

T 
.27 

.03 
.39 

T 

.15 
.45 

T 

.66 

.13 
.35 
.17 
.25 
.32 

.10 

.48 
.72 
.29 
1.10 
.46 

1.74 
.97 
.73 
.98 

1.03 

T 
.53 

.62 

.03 
.32 

T     T 

1.00 
T     .53 

.03 
.06 
.17 
.04 
.05 

.17 
.17 

T 

.31 

.39 

T 

.32 

.51 

.37 
1.16 
1.13 
.68 
.92 

.02 

T     .04 

.02   T 

MED  IX  RUN 

MERCER 

MERCER58UR6 

ME'ERSOALE 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLO 

3.87 
6.71 
2.53 
2.46 
3.95 

.08 
T 

.10 
.03 
.01   T 

.05 
.08 
.10 
.15 
.02 

.02 
.-29 

.09 

.20 
.24 
.12 
.09 

.07 
•  54 

T 

T 
.20 

.07 
.81 

.01 

T 

.20 
.27 
.01 
.12 

T 
T     .18 

.38 
.41 
.41 
.48 
1.41 

.56 

1.14 
.50 
.50 
.42 

.24 
.51 

T 

.75 

.12 

.27 

T     .09 

.30 

.36 

.01 

.13 
.21 

.25 
.13 

.25 

.67 
.91 
.05 
.13 
1.19 

.78 
.50 
.76 
.49 

.08 

T     T 

T 

MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2    SW 
MILROY  3  NE 

4.4S 
3.81 
4.27 
4.47 
3.12 

.06 

T 

.02 

.09 
.01 

T          T 
T 

.05 
.08 

.07 
.55 
.35 
.29 
.23 

.35 

T 
T 
T 

.12 

.15 

T 

.17 

.34 
.30 
.21 
.26 

.05 

T 
T 
T 

.58 
.21 
.88 
.46 
1.01 

1.18 
1.15 

.62 
1.40 

.63 

.06 

T 

.02 

T 
.03 

.07 

.57 
.35 
.51 

.29 

.34 
.42 
.29 
.22 

T 

.09 
.03 

.28 

T 

.25 

.17 

1.13 
.83 
.79 
.80 
.49 

T 
.14 
.04 
.07 

MONTROSE  3  E 

HORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUMLENBURG  1  SE 

4,54 
2.98 
3.22 
4.91 
5.55 

.01 

.03   T 
.14 
.15 
.05 

T 
T 
.03 

.05 

T     T     .12 
.16 
.25 

.17 
.13 

.20 

.10 
.30 

.40 
T 

.03 
.01 

.08 

.06 

.08 

T 

.26 

.49 

.21 

.09 

T          .07 

.06 

.19 

T     .22 

.02   .04 

.14 
.30 
.90 
.63 
.37 

1.95 
.74 
.42 

1.81 
1.00 

.04 
.35 

.11 
1.00 

.24 
.02 
.07 

.60 

.20 

.02 
.05 

.05 

T 
1.05 
.93 
.65 
.53 

.89 
.10 
.24 
.42 
.52 

.17 

MVERSTOWN 
NATRONA  LOCK  A 
NEFFS  MILLS  A  NE 
fJESHAMINY  FALLS 
NEWquRG  3  W 

3.18 
5.06 
4.64 
3.74 
4.23 

.15 

.04 

.15 

.02 

T           T 

T     .12 
.15 

.52 

.08 
.36 

.28 
.16 

.16 
.07 
.15 
.10 
.11 

.38 
.21 

.04 

.06 
.40 

.54 
.58 
.78 
.29 
.80 

li07 
1.78 

.81 
1.20 

.22 

.08 
.86 
.67 
.03 

.04 
.41 
.26 

T 
.02 

T 
.05 

.09 
.08 
.58 
1.05 
2.15 

.51 
1.26 
.61 
.05 
.15 

.10 
.02 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

5.65 
3.26 
2.62 

3.03 
4.84 

.19 
.01 

.22 

.10 

.04 

T 

.09 
.02 
.24 

.40 
.11 

.35 

.04 

.25 

.06 
.09 

.06 

T 

.53 

.17 

.35 

.41 

.06 
.21 

.03 
.28 

.01 

1.30 

.48 
.39 
.15 
.45 
.87 

1.36 
.88 
l.Ol 
1.02 
.10 

.01 

T 

.16 

T 

.10 
.18 

.10 
.12   .66 

.12 

.04 
.02 
.01 

T 

.IB 

.05 
.55 

1.00 
.24 
.58 
.22 
.32 

.59 
.77 

.50 

T 

.02   T 
.06 

NEW  TRIPOLI 
NORRI5T0WN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

3.32 
3.33 
7.24 
3.59 
3.23 

.12 

.03 
.07 

.01 

.07 
.02 

.36 

.01   .13 
.05 
.21 
.08 

.22 

.74 
.32 

.01 
.64 
.41 

.12 

.08 

.08 
1.00 

.14 
.09 
.19 

.10 

T     .08 

r       .04 

.63 
.26 

.38 

.38 

.73 
.70 
1.26 
1.16 
.78 

.27 

.37   .07 
.28 

.04 

.21   .21 

.50 

.03 
.04 

.28 

T 
.13 

.07 

.28 

.64 
.77 
.14 
.58 

.59 
.46 
1.51 
.71 
.48 

T 

.09 

T 

.IS 

.08 

PALMERTON 

PARKER 

PARK  PLACE  MB 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   POND 

2. SI 
4.24 
3.81 
4.37 
3.98 

.03   T 

.13 

.12 
.06 

.02 
.03 
.06 
.04 

.23 

T 

.12 

.06 

.04 

.03 
.15 
.15 

.09 

.01 
.18 

.02 

.23 
.33 

.08 

T 

.01 
.05 
.49 
.63 
.26 

T     .15 

.02 
.02 

.89 
.78 
.41 
.60 
.50 

.52 

1.30 
1.61 
1.00 
1.62 

T 
.02 

T 

.10 

.06 

.22 

.11 
.11 

.10 
.09 
.10 
.06 
.06 

.19 
.09 
.25 
•.26 

T 
T 

.54 
.65 
.27 
.31 
.34 

.10 
.38 
.38 
.80 
.46 

T 
.03 

.06 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  we  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY    R 

4.73 
3.75 
4.00 
3.19 
3.92 

T 
T 

T 

T 

T     .12 
T     .26 

T     .17 

.04 

T     .11 

.08 

.51 
.13 
.28 
.11 
.45 

.03 
.05 
.03 

T 
.04 

.10 

T     .06 
7     .10 
T     .14 

T 
T     .08 

.20 
.19 
.16 
.29 
.22 

.90 
.83 
.84 
.91 
•  87 

.02 

1.65 
1.09 
1.10 
.05 
.99 

.15 

T 
T 

T 

T 
T 

1.19 
1.02 
1.14 
.93 
1.05 

.07 
.08 
.14 
.51 
.11 

PHILIPSeuRG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  MILL 
PINE  GROVE  1  NE 

4.51 
2.82 
5.60 
4.62 

4.05 

.03   .0! 

.02 
.14 
.14 

T 

.08 
.06 
.01 

.42 
.21 

.05 
T     T     .11 

T 

.35 
.28 
.37 

.06 

.07 

.01 
.01 

.21 

.10 
.10 

T 
T 

.45 
.51 
.16 

T     .83 
.03 

T 
T 
T 

.77 
.19 
.47 
.40 
.57 

.22 

.95 
2.34 
2.00 
1.72 

T 

T 
.02 

.01 

.05 
.06 

.18   .67 
T 

.22 
.05 
.03 

T 

.10 

.39 

.19 

.02 

T 

T 
T 
T 

.40 

T 

.59 
1.13 
.45 
.42 
.29 

.11 
.04 
.53 
.32 
.67 

.01   T 

.09 
.05 
.06 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //« 
PITTSBURGH  we  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  w 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 

3.11 
3.91 
5.11 
2.99 

2.60 

.01 
.01 

.06 

.09 

.07 

.01 
.01 
.03 

T     T 

.01 
.02        .15 

.08 

T 

.02 

.47 

.36 

.31 

.18 
.12 

.17 

T     .37 
.23 
.18 

.38 
.18 
.18 

.35 

.63 

.04 

.75 
1.18 
.22 
.56 
.25 

.01 
.06 
1.51 
.96 
.90 

T 

.02 

.11 

.06 

.01   .63 

.02   .69 

.20 

.21 
.06 
.25 

T 

.16 
.22 

.02 

.64 

:ll 

.22 
.25 

T 
T 
1.21 
.56 
.18 

T 

.15 

.02 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN 

RAYMOND 

2.58 
3.80 
4.73 
2.89 
4.08 

T 
.13 

T 
T 
.07 

.08 
.05 

T 

.02   .04 

.02 

.02 

T 

T          .07 

.09 
.28 
.06 
.27 
.28 

.32 
.04 
.08 

.06 

.22 

T 
.05 

T 

.24 

.36 

.21 

.24 
•  04 

.08 
.54 
.61 
.31 
.35 

1.21 
1.6S 
.95 

.98 
I. 08 

.06 

.03 
.05 

.10 
.41 

.03 
.20 
.04 
.18 

.02 
.02 
.22 
.16 
.17 

.48 
.27 
.49 
.43 
.12 

.36 

.56 
1.08 
.42 
.97 

.08 

T 

T 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RI06WAY 

2.59 
4.08 
5.61 
3.88 
4.48 

.03   T 

T 

.03 

.03 

.03 

T 

.07 

.05 

T 

.36 

.10 
.05        .30 

.32 

.28 

.47 
.23 
.27 

.04 

T 

.26 

.05 

.13 

.02 

.04 

.07 
.08 
.07 

.07 

.15 
.32 

.18 
.30 

T     .13 

T 

.02 

.63 
.39 
.61 
1.02 
.45 

.46 
.80 
.25 
.77 
.60 

.01 

.12 

.37 

.36 

.01 
.08 
.36 
.36 
.12 

.28 
.05 
.13 
.28 

.03 
.02 
.55 
.13 

.10 

.74 
.35 
.28 
.22 
.39 

.09 
1.30 
1.10 
.27 
.97 

.02   .02 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  SE 
SALINA  3  w 
SAXTON 

4.30 
3.97 
5.08 
3.55 
3.14 

T 
T 
.10 

T 

.05 
.03 
.30 
.03 
.38 

.01        .17 
.19 
.25 
.02 

T 

.20 
.08 
.20 

.17 

T 

.35 

.02 

.05 

T 

.09 
.03 
.30 
.29 
.05 

.18 

.18 

.50 

T 

.02 

.05 
.02 

.35 

T 

.22 

.19 
.60 
.39 
.65 

1.35 
.41 

1.00 
.55 
.53 

.03 

.14 
.12 

.32 

.44 

.20 

.09   .70 

.10 

.18 
.17 
.24 

.02 

T 

.04 

.02 
.01 

T 

.05 

.37 

.68 

.29 

1.11 
1.00 
.67 
.41 
.92 

.11 

.06 

T     T 

SCMENLEY  L  5 

5CRANT0N  WB  CITY        R 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

::;2 

3.91 
4.09 
2.93 

.02   T 
T     .01 
.08 
.08 

.02 

T 

.04 

T 

T          .33 

.11 

.16 

.03 

.28 

.16 

.38 
.05 

T 

T 

T 

.08 
.46 
.25 

.08 

.28 

T 

.40 

.01 

.02   .13 

.34 

T 

.48 
.63 
1.46 
.70 
.42 

.55 
.60 
.41 
.80 
.84 

.12 

T 

.11 

.07   .45 

.16   .31 

.04 

.06 

.38 

.08 
.05 

T 
T 

T 

.11 

.44 
.78 
.67 
.27 
.12 

.68 
.16 
.19 
.35 
.78 

.09 
.03 

SINNEMAHONING 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SOUTH  MOUNTAIN 

4.58 
5.88 
4.78 
4.42 
2.79 

.03 

.03 
.07 
.15 

.06 

.27 
.20 
.01 

.08 

T 

.13 

.18 
.17 
.37 
.19 
.03 

T 
.60 

.03 

T 

.04 
.34 
.08 
.23 

.20 
.43 
.19 

.01 

.02 

.34 

.43 
.63 

.95 
.61 
.18 

.69 

•  54 

•  46 

•  41 
.01 

T 

.14 
.25 

.18 
.06 
.30 

.60 

T 

•  21 

•  11 
.29 

.04 
.13 

.01 
.07 
.13 

.18 

.10 
.12 
.11 

.55 

.77 
.27 
.75 
.02 

1.57 
.98 

1.37 
.73 
.99 

.01 

T 
T 

.02 

SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STROUDSBURG 

3.24 
3.70 
5.25 
3.46 
E2.84 

.10 
.02 

T     .05 
.13 
E.17 

T 
.16 

.21 

.40 

.10 

.05 

.27 
.18 

.01 
.19 

T 

T 

.17 

.29 

T 

.10 
.16 

T 

.61 
T     .77 

.18 
.30 
.72 
.76 
.26 

.16 
.60 
.21 

.03 
.09 

T 

.01 

.09 

.03 

.12   .21 

.70   .58 

.03 

.02 

.18 
.12 

.02 

.01 

.78 

.14 

T 

.21 
.80 
.30 
.42 
.47 

.17 
.08 
.65 
.22 

.57 

.02 
T 

.04 
.05 

'N 


Sm  B«f«ranc*  NoIm  FoUowtaig  Station  Indn 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 

PENNSVLVAHI* 
APKIL  19J4 

■3 

Day  of  month 

Station 

o 

H 

1  1  2 

1  ^ 

4    5    6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11 

12 

.13  I  14  1  15 

16 

17 

18 

19  I  20  1  21 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

STUMP  CREEK 

3.S2 

T 

.12 

.41 

•  09 

•  21 

.08 

.27 

.15 

.54 

.55 

.01 

.14 

•  32 

.21 

.72 

SUNBURY 

4.52 

.02 

T 

.25 

.24 

T 

.04 

.14 

T 

1.09 

1.27 

T 

.31 

•  29 

T 

.32 

.48 

.07 

SUSQUEHANNA 

4*97 

.03 

.03 

.21 

.17 

.04 

.14 

•  07 

.10 

2.62 

.10 

.46 

.26 

.02 

.70 

.02 

SUTERSVILLE 

4.01 

.06 

T          T 

.05 

.01 

.16 

•  15 

.60 

.79 

.52 

•  93 

.06 

.42 

.26 

T 

TAMAQUA 

3.68 

.10 

.02 

.24 

.03 

.04 

.24 

.46 

1.63 

.03 

T 

•  06 

.18 

.60 

.05 

TAMAOUA  1,    N  DAM 

4.39 

.14 

.06 

.20 

.14 

.45 

2.06 

.02 

.05 

.04 

.26 

.48 

.02 

TAMARACK  2  S  FIRE  TKR 

3.99 

.03 

T 

T          .04 

.26 

T 

T 

.08 

.15 

•  01 

.80 

.10 

.25 

.27 

.05 

.38 

1.19 

.03 

TIONESTA  2  SE  DAM 

5.31 

T 

.02 

.43 

.49 

.31 

.35 

.42 

T 

1.14 

.50 

.21 

.07 

.05 

.51 

.09 

.02   .03 

TITUSVILLE  2  S 

5.51 

.03   .04   .03 

.16 

.03 

.24 

.89 

.42 

.66 

.15 

.34 

.40 

.22 

.02 

.75 

.42 

TORPEDO  4  W 

7.31 

.03 

.10 

.02        .10 

.60 

.52 

.51 

.36 

•  04 

1.40 

.70   .01 

.61 

.08 

.20 

T 

.52 

.95 

.02   T 

TOWANDA 

3.88 

.01 

T 

T     T     .26 

.06 

.07 

.05 

.13 

•  02 

•  94 

.13 

.49 

.24 

.03 

.04 

1.14 

.05 

TOWER  CITY  5  SW 

5.15 

.07 

.02 

.63 

.16 

.04 

•  03 

1.94 

.03 

T 

.99 

.47 

TROY 

3.48 

.05 

.10 

.19 

.11 

.10 

.01 

.09 

•  03 

•  95 

.17 

.43 

.15 

T 

.09 

.86 

.03 

TURLEPOINT  4  NE 

4i5fi 

.05 

.08 

.02        .29 

•  25 

.15 

.05 

.30 

T 

•  95 

.40 

.54 

.05 

T 

.31 

.65 

T 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

3.69 

T 

.04 

T 

.16 

T 

T 

.02 

.10 

1.10 

•  69 

T 

.22 

.36 

.03 

.46 

.51 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

7.14 

.05 

.11 

.65 

.50 

.88 

.35 

•  17 

1^21 

.50 

.43 

.14 

.50 

.87 

UNIONTOWN 

3.70 

T     T 

.09 

T     .20 

.17 

.29 

•  91 

.29 

.02   .31 

T 

.02 

.85 

.03 

UPPER  DABBY 

3.31 

.02 

T     .04 

.14 

.08 

.06 

.05 

T     ,09 

1.01 

.19 

.22 

.52 

.72 

VANDERGRIFT 

4.96 

T 

T 

T 

.20 

T 

.04 

.26 

T 

1.26 

.01 

.12 

1.42 

.12 

.79 

.01 

VIRGINVILLE 

3.27 

.09 

.43 

.02 

.11 

1.10 

.02 

.35 

.76 

.11 

WARREN 

5.75 

T 

.10 

T          .55 

.29 

.44 

.48 

.25 

•  03 

.98 

.42   .05 

.20 

.05 

.06 

.28 

1.09 

.02   .01 

WATSONTOWN 

4.31 

•  16 

.05 

.09 

.03 

.19 

1.16 

.86 

.12 

.18 

.41 

.29 

.09 

WAYNESBURG  ?  W 

3.24 

.08 

T 

.16 

.06 

T 

.35 

.17 

.92 

.31 

.12 

.13 

.46 

WELLSBORO  3  S 

3.90 

.06 

.02 

.13 

.19 

T 

.04 

.04 

.12 

.03 

1.25 

.18 

.38 

.17 

.01 

.06 

1.01 

.09 

WELLSVILLE 

3.27 

.10 

T 

.18 

.13 

.04 

T     .05 

1.11 

.10 

.48 

.20 

.44 

WERNERSVILLE  1  W 

_ 

.10 

.15 

.10 

.43 

.10 

1.00 

.34 

.40 

.53 

.12 

WEST  CHESTER 

2.85 

.01 

.10 

.21 

.05 

.04 

.03 

.05 

.85 

T 

.04 

.02 

.75 

.58 

WEST  GROVE  1  E 

3.53 

.06 

.02 

.14 

.35 

.12 

•  74 

.12 

.44 

.14 

.64 

.60 

T 

WEST  HICKORY 

6.33 

.01 

.02 

.42 

.45 

.51 

.48 

.23 

.95 

.51 

.13 

.05 

.13 

.51 

1.20 

.02 

WHITESBUR6 

3.96 

.09 

.15 

.04 

.26 

.05 

.30 

.92 

.01 

.20 

.30 

.10 

.83 

.02 

WILKES  BARRE 

4.83 

.08 

.09 

.04 

.23 

T 

.03 

.64 

T 

1.46 

.02 

.10 

•  12 

.20 

.65 

.53 

.06 

HILLIAHSSURG 

3.08 

T 

.03 

.06 

.06 

.03 

T 

.06 

•  34 

.30 

T 

.98 

.30 

.03 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

3.25 

T     .03   .02 

.32 

.01 

.19 

T     .28 

.58 

.03 

•15  4ia 

T 

.02 

T 

.69 

.14 

T     T 

WOLFSBURG 

2.39 

T 

.26 

.07 

.04 

.06 

•  05 

.56 

•  12 

.04 

.03 

.09 

.82 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2.69 

.12 

.18 

.06 

T 

T 

.06 

1.01 

•  02 

.09 

.36 

.18 

.49 

T 

YORK  HAVEN 

3.74 

.11 

.03 

.03 

.25 

.07 

•  03 

1.25 

.02 

•  02 

.03 

.49 

.46 

.67 

.04 

2  I  ON  GROVE 

5.08 

.06 

.21 

.26 

•  95 

llll 

1.73 

.02 

•  06 

.19 

.43 

.41 

.09 

ZIONSVILLE  3  SE 

2.99 

.02 

.03 

.30 

.05 

•  15 

.01 

•  30 

.92 

.16 

T 

.13 

.44 

.44 

.04 

DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL  195* 


Day  0<  Month 


9       10      U       12      13      U     IS      16      17      IB 


ALBION 

ALLENTONN  KB  AP 

ALLENTOKN  6AS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENOTSVILLE 

ARTEMAS  1  MNM 

AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  MNW 

BEAVERTONN 

BELLEFONTE  4  S 

BERMICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

SRAOFORO  4  H  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTONN  3  « 

BURNT  CABINS  2   NE 

BUTLER 

CANTON  1  NH 

CARLISLE 

CHAHBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SH 

CLAYSVILLE  3  w 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 

CORRY 

COUOERSPORT  1  NNE 

OERRY 

OEVAULT  1  H 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


30   22 


44   45 
30   26 


41   55 
23   24 


46   62 

27   23 


42   52 
25   26 


49   57 
19   22 


45   57 
26   19 


44   43 
25   25 


47   56 
26   22 


45   56 
32   31 


38   53 
19   28 


44   45 
15   17 


46   62 

25   19 


43   52 
21   21 


32   40 
18   21 


50   61 
30   23 


46   59 
30   24 


41   54 
15   15 


45   60 
16   17 


37   46 
19   17 


38   46 
32   23 


48   59 
31   25 


38   43 
23   24 


37   42 
14   23 


35   40 
20   21 


43   58 
21   24 


46   43 
21   18 


37   52 
16   18 


35   40 
18   19 


43   56 

21   20 


41   40 
21   22 


♦1   52 
19   17 


41   47 
25   34 


14   27   38 


36   43   40 


39   50 
19   IS 


45 
13 


57   80 
30   36 


55   63 
31   39 


42   57 
17   36 


59   59 
31   40 


47   60 
32   43 


61   65 
23   36 


46   70 
23   32 


54   72 

31   39 


70   72 
34   50 


39   54 
19   29 


58   72 
34   40 


49   72 

30   45 


63   72 
23   37 


68   74 
27   50 


56   69 
28   39 


41 
12 


38   57 
20   32 


36   50 
13   19 


6«   75 

25   43 


41   53 

17   30 


57   72 
25   44 


70   57 
40   30 


78   73 
65   32 


23   26   32 


44   64 
17   32 


55   50 
20   45 


71 
42 


74   60 
40   30 


78   63 
56   25 


72   58 
41   32 


73   54 
37   15 


70   58 
27   21 


83   60 
46   19 


73   58 
38   25 


70   59 
49   23 


76   62 
53   31 


74   57 
44   30 


74   61 
44   18 


79   78 
51   33 


78   63 

55   33 


80   57 

43   24 


70   52 
30   20 


75   62 
43   22 


■  75   69 
41   25 


68   57 
49   22 


80   63 
45   23 


74   64 
55   26 


66   55 

34   20 


69   66 
29   49 


72   68 
48   58 


52   57 
28   40 


63   74 
35   50 


73   58 

35   46 


64   51 
37   48 


69   58 
40   39 


63   77 
22   39 


62   66 

31   50 


70   75 
39   50 


50   52 
27   37 


66   64 
30  it 


76   66 
29   51 


58   61 
26   41 


65   72 
33   49 


57   72 
27   39 


60   60 
30   40 


74   69 
43   56 


54   63 
29   39 


50   55 
25   32 


75   74 
34   42 


55   60 

31   35 


64   61 
36   49 


71   72 
42   50 


80   7  0 
40   53 


73   75 
46   50 


76   74 
36   50 


70   67 
50   48 


66   66 

38   40 


69   63 

34   47 


70   75 
27   50 


82   64 

42   49 


70   74 
35   47 


67   67 
36   42 


82   78 
40   52 


53 

34   33 


74   75 
36   48 


72   78 
36   46 


70   74 
23   40 


75   72 
41   57 


71   69 
25   42 


66   67 

33   44 


75   73 
35   46 


66   74 
37   54 


74   63 
39   49 


66   67   70 
41   41   36 


64   67   51 
41   43   38 


62   62   63 

43   44   40 


60   57   77 
44   40   38 


70   58   65 
45   44   47 


57   5B   71 
42   42   40 


62   53   54 
38   39   36 


60   58   64 
46   35   40 


76   74   56 
56   40   41 


60   62   76 
43   41   44 


67   67   62 
54   40   39 


52   58   51 

40   36   34 


60   58   79 
44   42   40 


53   62   77 
45   42   40 


66   65   75 

48   40   50 


64   53   61 
50   34   33 


76   55   71 
50   41   43 


67   68   51 

43   45   35 


54   65   76 
43   45   37 


71   67   53 
51   38   41 


64   58   62 
43   34   45 


64   65   71 
40   42   41 


61   62   50 
40   39   29 


62   46   65 

39   34   40 


79   76   68 
61   44   46 


62   68   49 
36   33   33 


67   67   62 
43   40   38 


60   48   49 
39   36   36 


58   57   65 
39   35   39 


72   82 

48   53 


84   87 
42   51 


74   82 
53   48 


82   85 
39   58 


67   81 
39   50 


69   83 
38   40 


82   84 
40   54 


80   82 
49   44 


64   73 
42   44 


85   86 
45   52 


80   82 
45   46 


85   83 
52   52 


82   83 
38   41 


33   42   48 


72   83 

39   41 


76   81 

45   46 


68   70 

45   48 


84   84 
42   42 


79   80 
37   43 


66   72 

42   46 


83   85 
39   44 


69   79 
45   52 


80   83 
33   46 


58 
45 

75 
36 

68 
55 

74 
44 

72 
52 

65 
46 

74 
50 

59 

50 

81 
62 

78 
48 

65 
50 

76 
53 

64 
54 

54 

40 

11 

77 
52 

81 
59 

75 
51 

60 
53 

80 
55 

68 
55 

67 
53 

86 
55 

77 
58 

61 
49 

68 
41 

71 
53 

67 
49 

72 
56 

76 

48 

74 
56 

80 
55 

78 
56 

64 

40 

78 
55 

76 

50 

73   64 
55   50 


54   71 
44   29 


82   59 
52   38 


71   60 
50   49 


82   70 
55   41 


78   54 
52   32 


81   70 
50   48 


75   60 
57   50 


83   69 

51   44 


62   69 

45   31 


77   63 
55   40 


80   77 
44   41 


27  28  29  30  31 


70   66 
47   39 


78   80 
45   49 


84   73 
56   56 


79   80 
50   49 


65   69 

35   44 


83   74 
55   56 


83   73 
56   59 


74   77 
47   42 


72   80 
50   42 


65   69 
50   46 


66   66 

42   44 


78   80 
50   41 


56   76 

48   52 


50   52   70 


U   tf 


67 
56 

64 
46 

61 
46 

67 
54 

68 
45 

69 
46 

50 
45 

67 
45 

74 
47 

66 
46 

72 
47 

78 
56 

62 
52 

60 
45 

67 
51 

70 
57 

52 
45 

57 
47 

57 
49 

52 

45 

75 
44 

49 
45 

66 

45 

71 
45 

61 

44 

65 

44 

78 
50 

63 
43 

66 

42 

78 
48 

50 
47 

61 

47 

78 
52 

80 
49 

51 
44 

76 
46 

66 

50 

60 
47 

66 

49 

80 

47 

60 
45 

78 
56 

60 
47 

55 
44 

65 
44 

59 

50 

64 

47 

68 
47 

68 
56 

61 

47 

57 
53 

55 
43 

69 

43 

70 
43 

54 
47 

65 
44 

80 
48 

70 
49 

79 
41 

80 
51 

69 

45 

52 

43 

72 

47 

60 
48 

53 
45 

54 
38 

58 
50 

65 

45 

71 
44 

79 
57 

58 

47 

59 
48 

70 
42 

72 
43 

85 
52 

64 
43 

65 
44 

76 
51 

65 
48 

69 

46 

SO 
57 

53 

31 

63 
36 

57 
41 

56 
37 

51 
33 

65 

30 

60 
42 

64 

41 

77 
45 

83 
52 

73 
49 

83 

60 

55 
48 

51 
41 

53 
42 

70 
47 

70 
50 

83 
54 

69 
63 

58 
42 

56 
42 

60 
45 

57 
45 

70 
49 
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Table  5  •  Continued 

D 

Al 

LY 

f] 

EIV 

IPE 

:rj 

u 

u« 

hh 

» 

PENNSYLVANIA 
APRIL  19S4 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■5 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

33 
9 

45 
15 

51 
16 

33 

9 

45 

17 

64 

33 

66 
46 

79 
53 

57 
18 

59 
25 

67 

44 

60 
30 

50 
24 

70 
30 

73 
42 

62 

45 

58 
37 

55 
30 

65 
42 

82 
42 

85 

43 

88 
45 

85 
50 

56 
35 

72 

37 

74 
43 

77 
46 

72 

57 

57 
45 

61 

47 

63.4 
35.2 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

47 
27 

58 
25 

50 
29 

42 
20 

46 
28 

70 
36 

78 
52 

76 
56 

59 
29 

62 
31 

74 
46 

60 
42 

71 
32 

79 
41 

67 

47 

65 
40 

55 
42 

76 
36 

61 
47 

81 
54 

60 
55 

79 
53 

76 
57 

70 
44 

77 
50 

72 
51 

68 

60 

55 
45 

52 
41 

70 
41 

56.5 
41.6 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
12 

47 
24 

25 

18 

33 

21 

59 

25 

68 
53 

78 
51 

71 
28 

50 
22 

62 

43 

59 

41 

45 
36 

59 

41 

55 

45 

68 

40 

66 
39 

50 
37 

57 

47 

67 
47 

65 
43 

80 

45 

75 
49 

56 

41 

54 
37 

65 
47 

58 
42 

77 
41 

47 
40 

63 

44 

77 
57 

59.6 
38.5 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

44 
22 

74 
17 

42 
26 

42 

17 

55 
29 

78 
38 

81 

46 

72 
35 

56 
27 

68 
29 

66 

35 

60 
35 

71 
27 

72 
32 

70 
36 

60 
44 

60 
40 

77 
43 

83 
39 

82 

43 

83 
46 

82 
47 

71 
53 

70 
52 

81 
51 

76 
56 

82 

58 

65 
51 

61 
49 

70 
51 

68.5 
39.1 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

44 
19 

57 
25 

48 
IS 

61 
19 

66 
33 

72 
56 

83 
50 

78 
37 

66 

27 

70 
42 

68 
60 

54 
38 

73 
38 

75 
43 

75 
48 

71 

48 

68 

41 

64 

44 

82 
43 

83 

46 

86 
46 

82 

55 

62 

47 

79 
42 

78 
52 

79 
46 

79 
59 

70 
46 

76 
50 

82 

58 

70.7 
42.7 

FORD  CI  TV  4  5  DAM 

MAX 
MIN 

40 
19 

43 
20 

51 
20 

31 
15 

46 
22 

67 
38 

77 
45 

80 
44 

57 
21 

60 
30 

75 
41 

61 
34 

52 
25 

68 

35 

74 
48 

57 
51 

65 
39 

55 
40 

63 
37 

82 
43 

83 
46 

86 
56 

62 
54 

61 
42 

76 

50 

77 
47 

80 
45 

82 
50 

52 
46 

67 
60 

65.3 
38.4 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

41 
20 

53 
21 

53 
17 

44 
13 

62 

27 

71 

47 

76 

41 

75 
39 

58 
21 

70 
39 

68 
50 

57 
34 

68 
31 

73 
38 

71 
46 

65 
52 

55 
38 

61 
42 

SO 
43 

61 
45 

84 
46 

S4 
50 

78 
49 

74 
38 

73 
54 

77 
45 

77 
56 

70 
45 

56 

47 

79 
53 

56.1 
39.5 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

40 

43 

55 

35 
18 

41 
27 

49 
33 

65 
42 

76 
42 

73 
29 

56 
29 

52 
45 

72 
41 

55 
34 

64 
43 

76 
49 

63 
40 

65 
42 

55 
36 

61 
43 

81 
63 

60 
53 

80 
59 

73 
47 

64 
48 

73 
49 

68 
49 

53 

45 

49 

40 

60 
40 

62.3 

41.4 

FREELAND 

MAX 
MIN 

39 

18 

49 
28 

46 

11 

36 
12 

44 
22 

49 
33 

70 
46 

66 

50 

60 
22 

55 
29 

57 

43 

50 
36 

64 
32 

64 

50 

51 
42 

50 
34 

60 
32 

68 
32 

74 
45 

76 
50 

75 
54 

74 
51 

66 

47 

61 

43 

69 
48 

68 
45 

59 

45 

48 

43 

60 
38 

56 
42 

59.1 
37.4 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

46 
29 

55 
21 

54 
25 

42 
19 

44 
24 

71 
39 

78 
49 

80 
54 

57 
30 

56 
25 

76 
46 

64 
42 

70 
26 

79 
37 

72 

44 

53 
40 

65 
43 

74 
33 

81 
44 

62 
52 

SO 
46 

76 

48 

76 
54 

64 
49 

73 
44 

70 
50 

50 
49 

49 
42 

65 
41 

72 
35 

66.3 
39.3 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

37 
30 

48 
26 

58 
33 

41 
24 

43 
33 

52 
36 

75 

41 

81 
58 

78 
33 

68 
31 

63 

41 

73 
47 

59 
36 

73 

40 

81 
55 

53 
45 

55 

46 

60 
43 

79 

50 

63 
56 

83 
56 

82 
54 

62 
59 

78 
51 

58 
64 

80 
56 

69 
56 

70 
54 

68 
46 

64 
49 

67.1 
44.8 

GORDON 

MAX 
MIN 

45 
25 

55 

19 

50 
20 

44 

17 

49 

24 

54 
38 

74 
40 

72 
52 

59 
26 

58 
26 

58 
46 

56 
36 

70 
25 

72 
36 

58 
46 

58 
40 

56 
40 

70 
30 

80 
40 

82 
46 

81 
49 

81 
49 

73 
56 

66 
39 

78 
50 

76 
46 

68 
48 

53 
46 

61 
42 

70 
43 

64.5 
38.1 

6RAT2  1  N 

MAX 
MIN 

43 
25 

45 
23 

55 
25 

37 
16 

42 
23 

51 
33 

61 
40 

74 
54 

68 
29 

57 
34 

60 
39 

60 
44 

54 
30 

70 
42 

75 
49 

65 
41 

66 

42 

55 
35 

70 
43 

79 

47 

80 
57 

80 
55 

79 
58 

70 
40 

66 
62 

74 
51 

72 
53 

57 
50 

66 

44 

59 
45 

52.5 

40.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

42 

14 

54 
20 

45 
17 

46 
13 

66 
26 

69 
54 

80 
46 

79 
35 

59 
17 

71 
37 

64 
50 

55 
33 

59 

30 

72 
43 

59 

45 

66 
47 

56 
37 

59 
45 

79 
40 

81 
43 

65 
45 

81 
51 

60 
46 

76 
35 

72 
53 

79 
44 

82 
53 

77 
43 

73 
45 

82 

64 

68.3 
38.7 

HANOVER 

MAX 
MIN 

37 
29 

49 
28 

59 
33 

41 
22 

44 
29 

54 
33 

76 
39 

82 
55 

78 
32 

59 
31 

56 

34 

74 
41 

59 
33 

73 
41 

81 
50 

64 
43 

66 
45 

6? 
39 

79 
47 

84 
51 

65 
55 

83 
54 

83 
59 

76 
50 

54 
51 

61 
55 

69 

54 

71 
54 

67 
45 

62 
43 

67.7 
42.5 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

47 
31 

57 
28 

49 
29 

43 
24 

52 
35 

72 

41 

80 
53 

69 
44 

58 
35 

63 
36 

64 
49 

57 
44 

72 

34 

79 
42 

56 

44 

66 
44 

57 
44 

75 
44 

83 
48 

63 
55 

84 
55 

62 
55 

73 
67 

64 
49 

76 
54 

70 
56 

57 
54 

58 

47 

60 
47 

70 
48 

65.5 
44.2 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

40 
18 

38 
15 

50 
13 

22 

10 

37 
13 

52 
25 

59 
35 

72 

45 

68 
21 

51 
22 

56 
34 

58 
34 

45 
28 

57 
33 

56 
38 

61 
33 

62 
32 

45 

31 

63 
30 

74 
48 

76 
4S 

78 
49 

75 
51 

60 
31 

67 
38 

66 
36 

62 

39 

49 
38 

45 
36 

69 
33 

57.9 
31.9 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

47 
33 

60 
31 

50 
33 

45 
28 

46 
35 

72 
44 

75 
60 

76 

48 

57 
37 

69 
37 

75 
53 

57 
45 

72 
36 

79 
45 

66 
46 

66 

47 

66 
46 

76 
42 

78 
52 

77 
57 

77 
55 

77 
55 

76 
61 

64 
65 

73 
56 

69 
57 

64 
56 

66 
46 

55 

47 

68 

48 

66.3 
46.1 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

50 
28 

45 

19 

61 
21 

38 
12 

49 

17 

59 
29 

76 

40 

81 
47 

68 
26 

63 
25 

66 
31 

66 
39 

59 
29 

73 
32 

80 
36 

62 

46 

50 
42 

58 
42 

72 
39 

84 

41 

69 
45 

87 
52 

86 
54 

67 
44 

65 
46 

60 
52 

79 
52 

69 
58 

63 
50 

61 

60 

67.2 
38.2 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

42 

20 

56 
19 

53 
21 

47 
14 

65 
32 

77 
50 

80 
49 

72 
41 

60 
19 

73 
42 

64 
54 

55 
30 

67 
26 

31 

68 

41 

62 
51 

62 
39 

65 
35 

82 
39 

63 

41 

87 
45 

82 

48 

66 
54 

75 
44 

75 
46 

61 
46 

76 
50 

65 
47 

56 
49 

82 
56 

66.9 
39.4 

IRWIN 

MAX 
MIN 

44 
21 

57 
25 

57 
25 

50 
19 

65 
30 

79 
54 

82 

55 

79 
45 

62 

23 

79 
37 

66 
55 

55 
38 

69 
32 

75 
42 

73 

56 

70 
56 

62 

40 

67 
40 

85 
43 

86 
46 

86 
52 

85 
59 

70 
55 

77 
47 

82 
53 

85 

53 

82 

60 

73 
48 

74 
46 

83 

55 

72.0 
43.7 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

34 
13 

41 
21 

52 

16 

28 
14 

43 
26 

62 

35 

67 
49 

80 
40 

50 
17 

57 
31 

68 

50 

59 
33 

49 
29 

68 
46 

73 
46 

68 

54 

66 

37 

57 
41 

59 
42 

77 
43 

80 
46 

85 
51 

80 
46 

59 

35 

74 
54 

71 
46 

76 
52 

77 
43 

50 
47 

70 
49 

62.7 
38.4 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

43 
25 

42 
24 

60 
24 

34 
21 

47 

30 

63 
43 

79 
55 

82 

48 

60 
27 

61 

34 

73 
53 

65 

41 

66 

32 

72 
37 

77 
65 

68 
49 

60 
41 

58 

43 

70 
41 

86 
47 

90 
51 

90 
51 

86 
58 

66 
51 

80 

57 

80 
56 

86 
60 

81 
56 

57 
50 

63 
53 

67.8 
43.8 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

30 
11 

37 
17 

45 
14 

24 

10 

42 
19 

61 

34 

68 

49 

74 
43 

50 
15 

56 

31 

67 

46 

57 
28 

43 
24 

61 
36 

68 

43 

60 
44 

53 
34 

49 
30 

69 

41 

77 
38 

80 
39 

83 
45 

SO 
50 

56 
29 

72 
47 

70 
39 

72 
51 

73 
49 

50 

44 

61 
46 

59.3 
34.9 

KEGG 

MAX 
MIN 

43 
26 

59 

20 

45 
26 

44 
19 

58 
29 

78 
38 

81 
48 

71 
36 

58 
24 

68 
29 

66 

41 

56 

36 

72 
32 

78 
34 

68 
53 

56 
46 

54 
40 

73 
43 

86 
40 

87 
42 

85 
46 

82 
46 

69 
56 

69 

50 

82 
51 

78 
68 

82 

59 

65 
50 

60 
49 

73 
49 

68.2 

40.5 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

48 
30 

61 
23 

69 
33 

43 
22 

48 
29 

73 
40 

I] 

80 
52 

62 

33 

61 
28 

74 
47 

62 
46 

72 

30 

80 
36 

76 
45 

56 
43 

67 
45 

77 
38 

81 
46 

82' 
51 

76 
49 

78 
49 

77 
69 

72 

49 

80 
53 

78 
53 

68 

53 

56 
48 

61 
44 

69 
42 

58.5 
42.1 

LANOISVILLE 

MAX 
MIN 

38 
30 

46 
25 

57 
32 

38 
22 

41 

30 

49 
33 

73 
42 

78 
54 

76 
32 

60 
29 

62 

41 

73 
46 

57 
32 

70 
39 

79 
42 

65 
43 

66 
35 

67 
31 

74 
36 

81 
54 

62 

53 

80 
53 

80 
59 

79 
47 

63 
52 

77 
50 

69 

53 

58 
48 

56 

45 

60 
42 

65.1 
41.0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

37 
14 

41 

18 

53 

14 

23 

10 

41 

21 

60 
26 

61 

40 

75 
43 

60 
23 

55 
30 

59 

43 

52 

38 

44 
23 

70 
38 

56 

38 

61 
40 

60 
36 

55 
36 

66 

40 

79 
42 

85 
45 

85 
47 

84 

46 

55 

35 

71 
38 

70 
40 

62 
42 

58 
47 

11 

2? 

It'J 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

46 
28 

56 
21 

52 
27 

41 
20 

47 
30 

70 
38 

77 
49 

71 
52 

57 
30 

60 
26 

67 
45 

62 

45 

70 
S4 

73 
42 

71 

47 

60 
40 

65 
42 

72 
40 

81 
46 

82 

51 

60 
51 

80 
54 

76 
52 

54 
45 

75 

51 

73 
52 

75 
50 

58 
46 

60 
43 

68 
42 

66.1 
41.4 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

49 
29 

48 
23 

60 
21 

40 
21 

46 
21 

69 

31 

68 
40 

'80 
50 

69 

32 

59 
32 

65 

34 

64 

44 

50 
33 

74 
33 

80 
40 

59 

43 

57 
43 

59 
43 

74 
42 

82 

43 

87 
48 

85 
52 

84 
50 

67 
44 

53 

44 

80 
56 

75 
55 

63 
56 

63 
48 

59 
48 

65.9 
39.9 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

36 
11 

47 
25 

42 

17 

41 
15 

59 
26 

65 

50 

74 

46 

68 

31 

55 
19 

60 
40 

59 
47 

48 
33 

67 

31 

72 
49 

56 

47 

65 

43 

63 
37 

56 
42 

73 
46 

76 

45 

83 
46 

77 
50 

64 
53 

72 
35 

69 
53 

74 
43 

75 
52 

64 
41 

67 

44 

78 
55 

63.6 
39.1 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

46 
23 

55 

20 

45 
22 

45 

14 

61 
29 

59 
39 

78 
50 

73 
47 

58 
26 

53 
32 

60 
49 

58 
34 

71 
32 

76 
42 

55 

51 

55 

44 

60 
41 

58 
35 

82 
43 

86 
46 

85 
50 

64 
56 

55 

56 

68 

40 

79 
57 

75 
49 

70 
55 

59 

53 

63 

47 

74 
53 

66.2 
41.2 

MAOERA 

MAX 
MIN 

43 

18 

41 
18 

53 
20 

33 

13 

43 
23 

57 
31 

74 
47 

79 

49 

59 

21 

57 
27 

64 
44 

60 
30 

52 
26 

68 
31 

75 
37 

61 
45 

58 
35 

64 
35 

64 
35 

84 
40 

66 
45 

65 
47 

63 
56 

62 
38 

68 
48 

78 
47 

79 
49 

80 
56 

58 
47 

59 

47 

63.9 
36.8 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

47 
35 

54 
37 

54 
29 

40 
27 

46 
32 

67 

43 

76 
66 

75 
43 

56 
36 

59 
38 

73 
50 

64 
45 

70 
42 

75 
48 

57 
46 

64 

46 

65 
45 

71 
47 

81 
66 

60 

57 

80 
56 

61 
56 

77 
60 

61 

54 

69 

51 

68 
58 

60 
52 

53 
46 

65 
45 

69 
45 

65.6 
46.0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 

Mm 

40 
25 

57 

26 

41 
21 

43 
18 

55 
29 

74 
39 

80 
50 

69 
34 

58 
25 

62 
35 

52 

45 

53 
35 

67 
34 

76 
43 

63 
49 

57 
44 

51 
39 

68 
45 

83 
39 

87 
54 

85 
57 

85 
55 

63 
62 

63 
47 

76 

54 

77 
54 

77 
56 

53 
48 

58 
47 

68 
52 

65.4 
41.7 

MAUCH  CHUNK 

MAX 

MIN 

45 
26 

56 
20 

54 
24 

17 

48 

51 
39 

76 

48 

76 

53 

68 
28 

62 

30 

63 
47 

60 
40 

71 
30 

77 
40 

72 

45 

55 
40 

65 
40 

60 
31 

87 
43 

82 
52 

8? 
52 

80 
69 

69 
43 

77 
50 

78 
48 

69 
49 

66 
43 

70 
40 

67.5 
39.9 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

34 
15 

39 
20 

48 
16 

27 
14 

43 
22 

62 

35 

67 

47 

77 
40 

61 
19 

57 
23 

64 
46 

59 

34 

48 
29 

57 
43 

73 
46 

67 
54 

64 
37 

55 

38 

60 
42 

76 
44 

81 
46 

85 
51 

79 
47 

II 

74 
52 

70 
44 

77 
51 

76 
44 

li 

Si 

61.9 
37.5 

MERCER 

MAX 

MIN 

44 
16 

55 
23 

45 
16 

48 
14 

64 

30 

70 
61 

79 
50 

70 
32 

67 

20 

73 
38 

63 

45 

49 
33 

69 

31 

68 

45 

72 

47 

54 
45 

56 
36 

50 
42 

60 
41 

81 
44 

85 
51 

81 
65 

61 
48 

75 
42 

76 
53 

77 
46 

78 
56 

68 

44 

69 

45 

81 

54 

67.3 
39.9 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

46 
31 

58 
32 

51 

31 

40 
24 

50 
35 

69 

42 

77 
52 

72 

44 

58 
36 

61 
36 

56 

51 

57 
46 

71 
37 

77 
43 

63 
45 

59 
45 

69 
45 

77 
45 

82 

48 

63 
56 

61 
64 

82 

57 

74 
56 

64 
50 

75 
56 

70 
57 

58 

55 

59 
48 

61 
48 

n 

55.6 
45.1 
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Table  5  -  Contixiued 

DAILY 

T] 

EN 

[PI 

:rj 

\T 

UR 

ES 

PENNSYL 
APRIL 

VAN  I A 
1954 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

42 
21 

57 
24 

45 
20 

44 
20 

67 
32 

75 
45 

82 

40 

71 
31 

60 
25 

74 
38 

60 
45 

50 
38 

63 
35 

74 
38 

71 
48 

72 
43 

56 
40 

66 

44 

80 
43 

80 
46 

85 
55 

81 
50 

70 
50 

77 
45 

77 
62 

79 
62 

80 
56 

53 
40 

74 
46 

79 

57 

68.5 
40*5 

MONTROSE  3  E 

MAX 
MIN 

35 

17 

38 

17 

49 

12 

21 
12 

35 

14 

54 

25 

54 

31 

70 

43 

61 
22 

50 
23 

57 
33 

55 
34 

43 
30 

65 

31 

61 
39 

60 
35 

59 
33 

45 
32 

64 
36 

75 
44 

79 
52 

78 
52 

79 
49 

51 
36 

55 
38 

65 
42 

61 
42 

50 
43 

47 
41 

63 

41 

56.3 
33.3 

MORGANTOMN 

MAX 

MIN 

44 
29 

56 
26 

53 
25 

41 
22 

46 
29 

69 
40 

76 

47 

75 
43 

55 
31 

58 
32 

73 
48 

57 
37 

62 
32 

77 
42 

63 
42 

65 
41 

58 

40 

71 
37 

80 
50 

78 
57 

77 
55 

11 

74 
56 

62 

50 

74 
52 

67 
64 

57 
50 

51 
44 

52 

43 

68 
41 

64.5 
41.7 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 

MIN 

45 
29 

58 
23 

53 
27 

41 
20 

46 
34 

72 
38 

78 
49 

73 

45 

57 
32 

60 
28 

70 
47 

n 

72 
31 

78 
40 

65 

42 

69 
42 

55 
43 

75 
37 

80 
45 

83 

55 

80 
51 

80 
52 

72 

56 

65 

45 

76 
52 

70 
53 

60 
52 

54 
45 

69 
44 

^? 

66.3 
41.4 

MT  POCONO  J  N  AP 

MAX 
MIN 

37 
20 

48 
20 

46 
14 

38 

10 

47 
22 

53 
35 

71 

47 

68 
41 

53 
22 

55 
27 

56 

55 
36 

65 
30 

58 

41 

51 
44 

44 
35 

62 

34 

55 
30 

75 
41 

77 
52 

77 
53 

76 
52 

70 
51 

64 
40 

72 
45 

62 

42 

62 
44 

47 
41 

55 
36 

66 

40 

50.2 
36.0 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 
MIN 

44 
20 

52 
23 

48 
18 

40 
11 

46 
23 

54 
36 

74 
44 

70 
50 

54 
22 

61 
30 

55 
45 

54 
35 

66 
27 

70 
44 

65 

44 

60 
44 

81 
48 

78 
42 

74 
54 

72 
54 

68 
52 

58 
45 

52 

42 

71 
42 

51.6 
37.3 

NEFFS  MILLS  »  NE 

MAX 
MIN 

47 
24 

47 

14 

55 
12 

35 
11 

44 
21 

56 
35 

67 
44 

79 
49 

65 

20 

58 
25 

52 

43 

63 
36 

57 
24 

70 
30 

78 
45 

63 
43 

57 
40 

61 
32 

70 
35 

83 
40 

87 
45 

83 
45 

84 
54 

64 
35 

64 
53 

80 
54 

76 
56 

71 
55 

63 
47 

58 
48 

54.9 
37.1 

NEMBURG  3  W 

MAX 

MIN 

51 
30 

56 
29 

47 
28 

44 
27 

48 
33 

64 
37 

68 
58 

60 
38 

58 
28 

58 

33 

59 
43 

68 

34 

75 
46 

74 
39 

58 
45 

57 
41 

70 
37 

80 
38 

80 
48 

81 

50 

80 
51 

81 
50 

76 
50 

59 
48 

80 
62 

78 
60 

72 
68 

63 
60 

58 
42 

70 
50 

56.8 
41.8 

NEN  CASTLE  1  N 

MAX 

MIN 

42 
18 

58 
22 

54 
20 

45 

14 

67 
28 

73 
52 

81 
46 

81 

41 

60 

21 

74 
40 

66 
53 

56 
33 

69 

31 

75 
38 

70 
49 

70 
51 

56 
40 

59 

44 

81 
40 

82 

44 

86 

47 

85 
53 

78 
50 

77 
38 

77 
53 

78 
47 

79 
56 

70 
40 

71 
46 

79 
55 

70.0 
40.3 

NEWELL 

MAX 
MIN 

44 
26 

54 
25 

60 
27 

41 
26 

58 
36 

79 
53 

81 

50 

86 

50 

60 

31 

74 
34 

80 
59 

62 
39 

62 

31 

75 
39 

77 
55 

78 
59 

77 
42 

68 
45 

79 
45 

87 
46 

88 

50 

91 

54 

84 
57 

73 
51 

77 
52 

83 
58 

86 
51 

82 
53 

67 
49 

77 
56 

73.0 
45.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

47 
30 

49 
21 

59 
23 

40 
20 

46 
24 

57 
35 

68 

41 

80 
53 

70 
31 

62 

30 

65 
32 

62 

41 

61 
31 

73 
34 

80 
38 

65 
44 

54 
45 

60 
40 

76 
42 

84 
43 

85 
50 

85 
53 

85 

54 

72 

46 

66 

48 

81 
55 

75 
54 

58 
53 

60 
47 

60 
47 

66.2 
40.2 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

45 
21 

59 

19 

45 
22 

49 
18 

57 
18 

80 
32 

82 
50 

72 

34 

62 
23 

76 
34 

54 
39 

53 
29 

70 
25 

75 
34 

72 
52 

70 
42 

54 
41 

69 

43 

85 
42 

89 
42 

82 
46 

83 
50 

64 
52 

77 
52 

78 
48 

83 
57 

80 
61 

61 
60 

59 
42 

76 

54 

69.4 
39.1 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

47 
33 

59 

33 

54 
27 

43 
25 

48 
33 

73 

44 

79 
55 

80 
48 

59 

34 

63 
34 

77 
50 

59 
43 

73 
35 

80 
45 

65 
44 

56 

44 

65 
43 

75 
41 

83 
52 

83 
57 

81 
55 

80 

57 

79 
59 

53 
51 

73 
51 

69 
57 

60 
54 

53 
46 

66 
44 

72 
42 

67.3 
44.5 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

44 
28 

55 
22 

48 
21 

40 
20 

46 
33 

53 

41 

76 
53 

69 
40 

56 
30 

60 
32 

68 
47 

56 
36 

70 
30 

74 
40 

61 
41 

64 
41 

56 
41 

69 
35 

80 
43 

81 
50 

81 
52 

80 
54 

70 
52 

64 

42 

77 
49 

69 
49 

57 
48 

48 
45 

62 

41 

59 
40 

63.8 
39.9 

PARK  PLACE  WB 

MAX 
MIN 

39 

19 

40 
21 

50 
18 

28 

11 

37 
17 

46 
28 

56 
35 

71 
51 

67 
22 

53 
26 

57 
34 

56 

37 

48 
32 

65 

42 

70 
51 

61 
35 

57 
35 

47 
34 

67 
45 

76 

47 

77 
53 

77 
52 

75 
48 

64 

41 

63 
45 

73 
46 

67 
45 

49 

43 

48 
38 

67 
40 

58.0 
36.4 

PHIL  OHEXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

44 
33 

57 
33 

55 
28 

42 
25 

46 

30 

73 
44 

80 
58 

79 

50 

58 
36 

61 

40 

75 
50 

61 
48 

70 
43 

79 
49 

56 

44 

63 
44 

62 

44 

73 
46 

84 
53 

81 
58 

81 
57 

79 
58 

79 
50 

61 

58 

70 
51 

70 
58 

61 
52 

54 
47 

68 
47 

70 
49 

56.7 
46.4 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

46 
33 

58 
31 

55 
28 

43 
26 

47 
33 

73 
44 

78 
55 

81 
48 

35 

61 
33 

77 
49 

59 
45 

70 
38 

80 
46 

68 

45 

66 

46 

56 

44 

75 
44 

85 

54 

82 
57 

81 
55 

81 
56 

81 
60 

52 

51 

71 
50 

68 
67 

61 
51 

63 
46 

69 
47 

71 
45 

67.5 
45.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

46 
34 

56 
35 

55 

29 

41 
27 

47 
33 

71 

44 

76 

55 

76 

48 

56 
35 

60 

39 

74 

50 

59 

49 

70 
41 

77 
49 

67 

45 

55 

45 

65 
45 

71 
45 

83 
55 

81 
59 

80 
57 

79 
58 

79 
61 

61 
51 

69 
51 

67 
59 

59 

49 

51 
46 

68 
46 

71 
47 

66.0 
46.2 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

45 
33 

55 

31 

58 
33 

43 
25 

47 
32 

71 
44 

78 
51 

78 
57 

65 
34 

62 
32 

75 
52 

74 
44 

71 
33 

80 
41 

59 
48 

54 
45 

65 
44 

75 
39 

84 
50 

80 
58 

79 
53 

80 
55 

81 
53 

67 
55 

67 
51 

72 
60 

68 

53 

59 
49 

67 
45 

71 
40 

63.0 
44.4 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

47 
33 

56 

34 

55 
29 

42 
26 

46 

31 

72 

44 

79 

58 

78 

49 

58 

36 

60 
39 

74 
50 

60 
48 

59 
43 

79 
49 

66 

44 

62 
44 

52 

44 

72 

46 

83 
53 

81 

58 

80 
57 

80 
57 

79 
59 

50 
49 

59 

49 

68 
56 

60 
50 

52 

45 

67 
46 

71 
48 

65.2 
45.8 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

38 
17 

50 
16 

39 
16 

40 
11 

55 
26 

64 
38 

75 

51 

64 
29 

53 

20 

57 
35 

60 
42 

50 

33 

54 
32 

72 
36 

57 
45 

54 
40 

51 
35 

61 
39 

80 
34 

8? 
50 

83 

57 

82 
56 

60 
45 

63 

36 

71 
53 

73 
47 

66 
57 

69 
46 

54 
44 

67 
49 

61.6 
37.8 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

47 
32 

58 
26 

57 
31 

43 
23 

48 
29 

72 

43 

79 
50 

SO 
46 

66 
28 

64 
34 

77 
41 

74 
36 

72 

34 

80 
37 

72 

44 

55 

43 

67 
42 

78 
37 

85 
45 

84 

51 

84 
48 

82 
52 

77 
56 

73 
53 

74 

51 

75 
53 

69 
52 

58 
48 

64 
42 

71 
40 

69,5 
41.6 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

41 
IS 

36 
23 

46 

13 

22 
9 

37 
17 

43 
2B 

58 
36 

70 
52 

62 

19 

51 
28 

53 

39 

54 
34 

46 
30 

64 

45 

69 

46 

55 
33 

50 
33 

52 

31 

65 
43 

72 
51 

76 
52 

76 
51 

73 
55 

64 
40 

62 

43 

72 
44 

64 
43 

47 
40 

47 
35 

61 
43 

56.6 
35.8 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

MIN 

42 
22 

57 
28 

42 
21 

44 
20 

66 
32 

75 
55 

81 
53 

71 
31 

59 
26 

74 

40 

65 
45 

52 
38 

68 
35 

73 
50 

71 
58 

71 
43 

53 

39 

65 

47 

81 
43 

81 
52 

84 
54 

80 
50 

60 
49 

75 
48 

77 
58 

80 
65 

77 
69 

63 
46 

71 
46 

79 
57 

67.9 
43.7 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

MIN 

45 
26 

59 

31 

47 
23 

47 
23 

68 
36 

76 

61 

81 
58 

73 

35 

60 
29 

77 

45 

67 

49 

53 

41 

70 
40 

75 
49 

73 

60 

71 
45 

56 
43 

68 
49 

83 
49 

85 
54 

85 
58 

83 

64 

64 
57 

77 
51 

79 
59 

83 
69 

80 
63 

65 
50 

72 
50 

81 
60 

70.1 
47.3 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

40 
19 

36 
17 

48 
13 

20 

10 

33 
15 

52 

27 

56 

38 

71 
41 

64 
22 

49 
26 

57 
36 

52 
32 

42 

28 

65 
34 

63 
35 

58 
35 

51 

35 

49 
27 

64 
38 

74 
43 

78 
51 

78 
49 

78 
55 

57 
49 

64 
48 

65 

40 

53 
42 

45 
41 

44 
39 

64 

37 

56.4 
34.1 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 

MIN 

40 
30 

40 
22 

50 
25 

36 
22 

42 
23 

42 
30 

68 
40 

75 
48 

71 
.30 

50 
30 

58 
36 

68 
38 

55 
27 

70 
30 

74 
40 

55 
40 

54 

40 

52 
34 

70 
40 

71 
50 

80 
50 

79 
53 

78 
57 

72 

41 

66 
47 

72 
47 

70 
48 

54 
47 

54 
39 

60 
40 

60.8 
33.1 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

40 
18 

42 
21 

54 
17 

32 
12 

45 
20 

64 

34 

75 
47 

78 

43 

55 

21 

59 
32 

71 
46 

59 
33 

50 
28 

67 
37 

74 
45 

65 
49 

60 
37 

53 

39 

61 
39 

81 
39 

84 
47 

36 

51 

82 
52 

50 
40 

76 
50 

77 
46 

80 
50 

80 
49 

51 
46 

65 
48 

54.2 
37.9 

OUAKERTOWN 

MAX 
MIN 

44 
28 

55 
22 

55 

27 

40 
19 

45 
28 

60 

40 

77 
47 

75 
53 

60 
29 

GO 
24 

74 
47 

66 

38 

69 
26 

76 
35 

70 
45 

50 
40 

59 
42 

72 
35 

80 
43 

81 
50 

80 
47 

79 
51 

75 
48 

65 
47 

72 

47 

72 
50 

65 
49 

55 
43 

62 
39 

70 
45 

65.4 
39.5 

READING  W8  CITY 

MAX 
MIN 

46 
32 

59 
33 

50 
29 

43 
23 

48 

33 

71 
42 

80 
56 

75 

43 

59 
33 

62 
37 

73 
52 

58 

45 

72 
39 

80 
48 

55 

44 

67 
43 

68 
46 

73 
43 

83 
50 

83 
61 

83 
60 

81 
59 

75 
57 

66 
50 

75 
53 

70 
58 

60 
51 

53 
47 

64 
46 

73 
47 

67.2 
46.3 

RIDGWAY 

MAX 
MIN 

40 
13 

48 

15 

44 
16 

45 
8 

62 
26 

70 
44 

77 
50 

70 
37 

58 
15 

67 

35 

58 
37 

47 
28 

67 
24 

71 
34 

64 

44 

58 
46 

57 
35 

52 

35 

80 
40 

82 

40 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

43 
20 

56 

21 

55 
20 

46 

14 

65 

31 

76 

48 

79 
47 

74 
42 

60 
20 

76 
36 

73 
54 

57 
33 

68 
26 

76 
36 

70 
48 

64 
52 

60 
36 

65 
43 

82 

42 

83 
43 

85 
48 

87 
55 

68 

53 

76 
43 

77 
49 

81 
49 

80 
68 

68 
46 

58 
45 

81 
53 

70.0 
40.6 

SCRANTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

42 
25 

52 
25 

44 
18 

39 
19 

57 

31 

58 

41 

76 
49 

65 
36 

54 
28 

62 
38 

57 
49 

49 
41 

70 
34 

68 
43 

68 
42 

60 
41 

66 
38 

67 
37 

80 
47 

83 
56 

83 
59 

83 
58 

62 

50 

69 
42 

71 
53 

66 
60 

50 
51 

51 

45 

57 
46 

74 
46 

63.4 
41.2 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

44 
25 

55 
22 

47 
24 

42 
18 

■53 
33 

60 
40 

77 
47 

«f7 
38 

57 
30 

62 
32 

60 
49 

56 

31 

72 

27 

75 

40 

65 

44 

55 
43 

59 
36 

70 
35 

80 
40 

82 

52 

82 

50 

31 
54 

67 
50 

58 

40 

76 
54 

74 
50 

52 
52 

69 
48 

60 
47 

68 
46 

64.5 
40.0 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

47 
29 

58 
26 

52 

30 

45 
22 

55 
34 

72 
38 

80 
52 

72 

56 

60 

30 

64 
29 

65 
46 

64 
46 

73 

41 

80 
39 

78 
52 

60 
44 

59 
43 

77 
43 

82 

45 

83 
49 

82 

51 

83 
49 

81 
58 

59 

49 

82 
56 

75 
57 

72 
55 

58 
52 

62 
47 

66 
52 

63.8 
44.0 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

\l 

54 
26 

46 
18 

44 
16 

63 
29 

70 
53 

78 
50 

74 
36 

59 
21 

70 
38 

54 
46 

52 

34 

55 
35 

69 
45 

66 

50 

64 

43 

54 
38 

58 

44 

78 
41 

80 
49 

84 
52 

79 

59 

55 

51 

70 
43 

76 
56 

77 
60 

75 
56 

57 
44 

70 
45 

76 
53 

55.3 
41.6 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

39 

20 

56 

19 

53 
20 

41 
17 

64 
29 

74 
47 

78 
49 

73 

50 

56 

19 

68 
36 

62 

51 

54 
36 

67 
25 

73 
30 

68 

48 

52 

45 

58 
36 

69 
41 

81 
34 

83 
37 

83 

44 

81 
53 

74 
52 

68 

60 

76 

49 

82 

51 

74 
56 

63 

40 

62 

45 

75 
50 

67.2 
39.3 

SPRINGS  1  SW 

MAX 
MIN 

38 
19 

54 
16 

50 
22 

39 
18 

61 
28 

73 
39 

76 
50 

65 

37 

51 
19 

64 
32 

58 
42 

52 

33 

66 

27 

72 
30 

67 
49 

59 
45 

57 
36 

68 

40 

79 
37 

81 
43 

79 
43 

78 
43 

55 

49 

68 
52 

75 
48 

79 
47 

74 
53 

62 

45 

58 
46 

73 

50 

64.7 
38.0 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

41 
25 

54 
26 

41 
21 

43 
IB 

55 
30 

63 

40 

77 
53 

66 

34 

56 
27 

60 
38 

62 

48 

53 

37 

67 
36 

73 
47 

61 

47 

59 

43 

54 
39 

65 

43 

81 

42 

85 
59 

83 
60 

82 
59 

64 

50 

63 
43 

75 
56 

73 
52 

70 
58 

61 
49 

57 
45 

67 
53 

63.7 
42.6 

B*«  r*f*r«Bc«  aot««  follovlDc  Station  IiUtoz. 
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Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL   195* 


Day  Oi  Month 


U       12      13      14     15      le      17      18 


19      20      21      22 


STROUDSBURG 


TAMARACK  2    S  FIRE  TWR 


TIONESTA  2  SE  DAM 


TITUSVILLE  2  S 


UPPER  DARBY 
WARREN 

WAYNE5BURG  2  W 
WELLSBORO  3  S 
WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MAX 
MIN 

28 

46 

19 

55 
24 

32 

16 

46 

28 

50 
35 

MAX 
MIN 

36 

42 

14 

46 
12 

29 

8 

37 
9 

56 

24 

MAX 
MIN 

38 
18 

41 
18 

48 
15 

27 
9 

44 
19 

60 
33 

MAX 
MIN 

39 

13 

46 
23 

41 
14 

41 

10 

61 
28 

66 

51 

MAX 
MIN 

45 
20 

54 
19 

4B 
16 

39 
17 

61 
25 

60 
41 

MAX 
MIN 

46 
24 

60 
24 

49 
24 

53 
25 

66 

38 

78 

41 

MAX 
MIN 

46 
35 

56 
28 

64 
30 

42 
22 

47 
29 

71 
35 

MAX 
MIN 

40 
18 

46 
22 

40 
14 

45 
12 

66 
29 

69 
49 

MAX 
MIN 

45 
19 

60 

18 

58 
25 

50 
24 

66 

30 

79 
46 

MAX 
MIN 

33 
13 

39 
15 

47 
12 

26 
12 

38 

15 

56 
29 

MAX 

MIN 

46 
30 

57 
19 

56 
30 

41 
20 

51 
30 

73 
39 

MAX 

MIN 

45 
31 

56 

28 

52 
32 

tt 

47 
30 

71 
42 

MAX 

MIN 

48 

27 

55 
21 

45 
22 

40 
18 

54 
31 

54 
41 

MAX 
MIN 

48 
31 

59 
23 

58 
33 

45 
24 

53 
33 

77 
40 

80   62 
48   23 


70   60 
52   21 


68   56 

36   30 


75   59 
55   33 


55   56 
37   33 


71   66 

45   39 


56   55 

46   34 


46   66   67 
32   39   42 


72   74   66 
29   45   41 


65   58   53 
48   33   37 


62   51   60 


63   68 
37   30 


76   56   75 
50   42   45 


59   64 

42   41 


60   53   61 
43   35   36 


77   65 
59   41 


59   56   50 


56   66 
43   45 


34   34 
75 


43   43   37 


60   61   70 
41   37   33 


61   66 
45   47 


65   78   84 


78   84 
44   46 


83   86 
45   47 


83   81 
53   54 


83   85   86 


6  3   74 
42   46 


80   83 
44   5  3 


85   84 

41   57 


78   49 
49   36 


79   66 
60   5  3 


68   66 
51   41 


79   69 
59   51 


70   74   77 
54   43   57 


72   69   65 
50   55   52 


78   70   62 
54   50   54 


82   81   69 

55   55   55 


56   63 

45   41 


57   59 
49   4  7 


73.0 
40  18 


67.8 

43.7 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CONFLnENCE  1  SW  DAM 
HAWUIT  1  S  DAK 
JAMESTOWN  2  NW 
LAMDISVILLE 
Pnn>LE  HILL 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.13 
71 

.06 
69 

.12 
89 

.02 
140 

183 

.15 
119 

123 

.04 

75 

86 

.05 
38 

100 

.13 
88 

.03 

135 

.28 
82 

.16 
118 

.10 
135 

.19 
146 

.17 

75 

.13 
91 

.18 
92 

.17 
142 

.03 
44 

.06 
121 

.02 
94 

.19 
145 

.26 
42 

.28 
121 

.17 
69 

.18 
76 

.08 

55 

.09 
70 

.11 
117 

.10 
103 

.21 
82 

.47 

139 

.11 
113 

.05 
122 

.06 
131 

.18 
79 

.11 
139 

.16 
115 

.27 
71 

.19 
107 

.30 
140 

.20 
34 

.27 
12S 

" 

.22 
42 

.29 
124- 

.27 
52 

.23 
120 

.23 
32 

.11 
40 

.32 
128 

.19 
53 

.28 
207 

.15 
54 

.21 
38 

.28 
118 

.07 
39 

.04 
30 

.10 
36 

.02 
53 

.10 
87 

.08 
38 

.14 
82 

.12 
13 

.03 
42 

.13 
96 

.19 
49 

.07 
77 

.10 
29 

.25 
43 

.18 
90 

.12 
36 

.10 
40 

.14 
17 

.15 
44 

.15 
67 

.15 
85 

.02 
33 

.15 
69 

.11 
104 

.06 
70 

.06 
96 

.00 
30 

.05 
30 

.01 

91 

.01 
67 

.12 
68 

.12 
46 

.14 
56 

.11 
31 

.14 
65 

B3.9S 
B216S 

B5.07 
3301 

pm^  r«f«r«BC*  BOt«B  follovloc  Sttflon  ladax. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSn-VANIA 
APRIL    1954 


Day  of  month 


1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      n      12      13      14      IS      16      17     18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


ALLENTOWN    WB  AP 

ALTOONA    HORSESHOE   CURVE 

AVOCA   CAA  AP 

BEAVERTO»N 

BELLEFONTE    4    S 

BERWICK 

BRADFORD   4    t   RES 

BROOKVILLE    CAA    AIRPORT 

BURGETTSTOini   3   W 

CAKTON    1    NW 

CARLISLE 

CBAMBERSBURG   1   ESE 

COATESVILLE    1    SW 

CORRY 

OIZON 

DONEGAL 

EAGLES  MERE 

EAST  WATERFORD   3   E 

EUPORIUM   1   E 

FORD  CITY  4   S   DAM 

FRANKLIH 

GEORGE   SCHOOL 

GETTYSBURG 

GRATZ   1   N 

GREEHVILLE 

HABRISBURG  IB  AP 

HAWLEY    1   S   DAM 
HUHTINGDOK 
INDIANA   3   SE 
JCHNSTO»N 
KANE    1    NNE 
LANDISVILLE 
LEBANON   2   NW 
LEW  I  ST  OWN 
LOCI  HAVEN 
MEADVILLE    1   S 
MONTBOSE   3  E 
MOUNT   POCONO  2   N  AP 


SNCWFALL 
SN    ON  CND 
WTR    EQUIV 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  QID 

SNOWFALL 
SN   ON  CiiO 

SNOWFALL 
SN   ON  QID 

SNOWFALL 
SN   ON  <3ID 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  OID 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNCTTFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  QID 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   (HD 

SNOWFALL 
SN  ON  (WD 

SNOWFALL 
SN  ON  OID 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  Q<D 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  QID 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

SNOWFALL 
SN   ON   QIO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  (KD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  QID 

SNOWFALL 
SN  ON   CMD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CUD 

SNOWFALL 
SN  ON  ca<D 

SNOWFALL 
SN  ON  QID 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 


S«e  rafeience  aotM  following  SUtipn  Index. 
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Table  7    -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
APRIL   1954 


Station 


NEWPCRT 
FALMERTON 
PAKE  PLACE  WB 
PHILADELFBIA  WB  AIRPOtT 

FBILIPSBURG  CAA  AP 
PITTSBURG  WB  AP  2 

PORT  CLIHTON  1  S 

QOAKERTOWN 

READING  WB  CITY 

RIDCWAY 

SELIMSGROVE  CAA  AP 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SPRINGS  1  SW 

TAHARACK  2   S   FIRE  TWR 

TIONESTA   2   S£   DAK 

TOWAKDA 

TOWER  CITY  5   SW 

DHIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

WELLSBORO  3   S 

WEST  CHESTER 

WILLIAIISPORT  WB  AP 

TORE  3  SSW  POMP  STA 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  Q(D 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  OlD 
WTR   EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  a<D 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNCWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OlD 

SNOWFALL 
SN   ON  QID 

SNCWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  <3ID 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNCMFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  (KD 


Day  of  month 


28     29     30     31 


I 


See  reference  notes  ioUovrin^  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ACMCTONIA  LOCK  S 
ALBION 
ALLEN5  MILLS 
ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE  ' 
ARENOTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNH 
AUSTINBURG  2  H 
AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOHN  3  WMN 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAveS  FALLS 
6EAVERT0WN 

BEECH  CREEK  STATION 

BEllEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

BETHLEHEM  LEHIGH  \Hl 
BLAIN 

BlAIRSVILLE  6  ENE 
SLAKESLEE  CORNERS 
BlOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 

BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  A  H  RES 
BRADFORD  3  HU   HEDGEHOG 
BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
6RUCET0N  I  S 
BuCKSTOm  1  SE 

BUFFALO  MILLS 

BURGETTSTOWN  3  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

CAMP  HlLL 

CANTON  1  HU 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAODS  FORD 


0022 
0062 

0099 


ALLEGHENY 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

■  BLAIR 
I  ADAMS 

I  BEDFORD 

TIOGA 
I  LUZERNE 

<   ALLEGHENY 
I  HARREN 
NORTH 'LAND 

■  BEAVER 
SNYDER 

CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 
I  MONROE 

CUMBERLAND 
I  SOMERSET 


086X [ALLEGHENY 
0B67IMC  KEAN 
0866  IMC  KEAN 
0B75{MC  KEAN 
0905  BEDFORD 

1002! JEFFERSON 
1033  ALLEGHENY 
1073  SOMERSET 
lOeTJBEOFORD 
UO5  WASHINGTON 


US 


ESE 


CHAMBER SauRG 
CHARlEROI 
CHARLEROI  LOCK  * 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARICN  3  SM 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  X 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD  8  NW  NURSEI 

CLERMONT 
CQALDALE  2  Ml 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2   H 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SH  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNELLSVILLE 
C0NNELL5VILLE  2  E 

CONSHOliOCKEN 
CORAQPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUDERSPORT  1  NnE 
COUDEBSPORT  7  E 

COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSON  2  5E 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

DERRY 
DEVAULT  I  M 

dingmans  ferry 

OUON 
DONEGAL 

DONORA 
OOy LEST OWN 
DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
DUNlO 

DUShORE  3  N£ 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ELIZABETHTOWN  I  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPMRATA 

EOUINUNX 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL-SHARON 

FORD  CITY  4.  S  DAM 

FRANKLIN 

FREDEHICKSVILLE  1  SE 

FREELANO 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GIFFQRD 
6LENC0E 


HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

.  CUMBERLAND 
>  CAMBRIA 
POTTER 
YCOMING 
!  DELAWARE 

FRANKLIN 
!  WASHINGTON 
'  WESTMORELAND  : 
I  DELAWARE 
I  CENTRE 

CLARION 
LEHIGH 
WASHINGTON 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 

MC  KEAN 

SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 


1AB5 
1505 
1512 


1529 
1572 
1369 
1594 
1631 


1675  LANCASTER 
1705  SOMERSET 

1710|FAYETTE 
1T23|fayETTE 
il729  FAYETTE 

1737  ImONTGOMEHY 
1773  lALLEGMEHY 
1790  ERIE 
160*  POTTER 
1609  POTTER 


1632 
1681 
1695 
'1978 
2013 


TIOGA 
INDIANA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
MONTOUR 


NE  DAM 


GLEN  HAZEL 
Glen  ROCK 
GLENWILLARO  DASH  DAM 
GORDON     » 
GOULDSfiOftO  ' 

GRANTVILLE  2  SW 
GRATERFORO 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREEnSBURG  2  E 

GREENSeuRG  3  SE 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISeURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 

MAWLEY 

KAWLEV  I  S  DAM 

MOLLIOAySBURG 

HOLLISTEHvlLLE 

HOLTWOOO 


21 le  CHESTER 
2160  PIKE 
2171  WYOMING 
2183  WESTHORELANt 

I 
2 190  I WASHINGTON 
2221  BUCKS 
2245  CAMERON 
2265  CLEARFIELD 
2298 ICAMBRIA 

■  : SULLIVAN 
12343  ISULLIVAN 
J2363  ICLARION 

469lPERfiY 
2466  CAMBRIA 

.  ERIE 
2560  LANCASTER 
2633  CAMERON 
2644  LYCOMING 

;  I  LANCASTER 

I 

2669;WAYNE 
662  ERIE 
721    BEDFORD 

614  Imercer 
942  armstrong 

3028jVEftANGO 
3047 {berks 
3096!LU2ERNE 
3130  POTTER 
S189I8ERKS 

32OOIBUCKS 
I  ADAMS 
I  ADAMS 


3311  ELK 
3330  YORK 

ALLEGHENY 
3379|SCHUYLK1LL 
3394  I  WAYNE 

3422  jDAUPHIN 
3435 'MONTGOMERY 
3438 'DAUPHIN 
3503  GREENE 
3515  WESTMORELAND 


3916 


41  54 
41  12 

40  39 

40  36 


39  55 
39  45 

42  00 
41  21 


41  40 

>  40  50 
40  46 

>  40  45 


40  51 

I  41  04 

I  40  37 

I  40  36 

•   40  20 

40  27 

I  41  0« 

40  16 

40  11 

I  40  24 


41  09 
I  40  IE 
I  40  04 
<   39  57 

40  2> 

I  40  05 
40  52 

40  51 
.  40  15 


41  37 

41  31 

•   39  52 


40  09 

39  50 

■   41  03 


41  41 
I  40  50 

■  39  58 
I  39  59 

<  41  21 

■  40  02 

39  48 
'  39  50 

40  01 
40  01 

<  40  04 

40  30 

41  55 


WESTMORELAND 

MERCER 

YORK 


40  17 

41  24 

39  48 

40  IS 

40  16 

41  29 
•  41  2B 
'  40  Z« 
>  41  23 

99  50 


76  55 
75  26 
75  28 


78  26 
77  32 

75  43 


79  09 

75  36 

77  22 
79  ( 

79  52 

78  39 

76  44 
76  42 
76  14 

79  06 
79  59 
76  50 

76  39 
60  26 

77  52 
79  54 
79  53 
76  55 
76  52 


.   40  27 

41  55 

■  40  58 

.  40  20 

.  *0  05 

■  41  13 

■  41  34 
40  07 

)  40  11 


<  41  33 

<  41  24 
40  59 

.  40  21 

40  29 

41  52 

40  08 

41  31 

<  41  26 

>  40  11 

41  51 


>  40  13 

39  50 

39  48 
41  51 

:  39  49 

41  34 

I  )9  48 

40  >3 

I  40  45 

I  41  15 

19  40  22 

40  14 

15  40  38 

10  99  47 

10  40  18 


78  42 
77  45 
77  27 
75  36 


79  55 
79  54 

75  21 

77  56 

79  2b 
75  39 
60  28 

78  26 
78  32 

78  30 
75  56 
75  50 

75  49 

77  06 

76  30 

79  22 
79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 
79  38 

78  01 

77  53 

77  05 

79  12 

78  34 

78  41 

76  37 

79  18 


79  51 
75  06 
78  OB 
78  36 


76  37 

76  13 

77  17 


75  14 
80  12 

78  23 
80  30 

79  30 

79  49 
75  41 
79  54 
77  99 

75  50 

56 


75  27 

76  41 

75  27 

76  43 
79  55 

79  91 

79  90 

80  23 
7*  59 
76  51 
76  54 

75  10 
75  11 
78  24 

75  26 

76  20 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SWANSON  BOAT  OAR  CO 
CHARLES  H,  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ALLENTOWN-BETH  GAS 

ALTOONA   WATER   BUR. 
PA   STATE   COL    EXP 
GRAYSON   E.NORTHCRAFT 
OTTO   0.    BACON 
CIVIL    AERO.    ADM, 

PITT'GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  &  FNDRY  CO 
BETHLEHEM  STEEL  CO 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  B.  M.  WILLDERS 
MRS.  MAE  L.  K.IMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
CLYDE  0.  PRESTON 
PA  TURNPIKE  COMM 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
LANGLOTH  WATER  CO 

PA  TURNPIKE  COMH 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGHBAUM 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  DOTTERER 
FRANK  GAINES 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  H.SIMONDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEHAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF.    ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  C.  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDER IC 
OWEN  E.  METZ6ER 
CAMP  POTATO 

GftOVER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 
M.  D.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

ISS  N.  D.  WINEMAN 
A  TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
PA  TURNPIKE  COMM 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 

PATRICK  P.  RYAN 

ELSIE  P.  BIGGEf 
I.  KEMPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 

JAM   SUDERS 
STANLEY    L.VON   NIEDA 

MRS. ROSE  H.  NEILSON 

IL  AERO.  ADM. 

TURNPIKE  C0W4 

SHARON  STEEL  CORP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  6.  EVANSHA 
W.  GALE  LUSH 
LTEH  C.  WOLF 

GEORGE  H.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 

MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTHAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. E. CMC  WILLIAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ISS  S.  M.  JOHNSON 

.  H.  EILEMBERGER 

DW  N,  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
M.  LEI7ZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OEPT  HIGHWAYS 

WESTMORELAND  WTR  CO 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

ALBERT  G,  TSCHEU 
PA  POWER  fr  LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 

POWER  fc  LIGHT  CO 
PA  WATER  &  POWER  CO 


Station 


HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESOALE  6  N 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HYNDHAN 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JACKSON  SUfMIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 

KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 

KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  HE  FILT  PLT 

LAND1SVILLE 

LANSFORD 

LA T ROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 
LEHIGHTOH 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND 

MADERA 
HAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MAR^ON  CENTER  2  SE 
MARTINSeuRG  1  SW 
riNSeURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAUCH  CHUNK 

BURG 
MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 

MED IX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERSBURG 

MERWINSBURG 
HEyERSDALE 
HIDOLETCWN  OLMSTED  FLD 

ID LAND  DAM  7 
MILAN 

ILANVILLE 
MILLERSBURG  2  E 

ILLHEIH 

ILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

MONTROSE  3  E 
HORGANTOWN 

GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 

MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  4  NE 

NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 
PALM 

PALHERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 

.  PLACE  we 

PAUPACK  2  WNW 
PECKS  POND 

ILA  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  we  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

ILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 

>IKES  CREEK 

'IMPLE  HILL 
INE  GROVE  1  NE 
ITTSBURGH  WB  AP  2 
ITTSBURGH  WB  CITY 

LEASANT  MOUNT  1  W 

ORT  CLINTON  1  S 
PORTLAND 
POTTSTOWW 
POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOm 

RAYMOND 

READING  WB  CITY 


ROCHESTER  1  M 
RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HAReOlt 
SAGAMORE  1  &C 


County 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 
MC  KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 

LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 


CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

BLAIR 

PIKE 

CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANkLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 
DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAYETTE 
YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

SCHUYLKILL 


PHILADELPHIA 

PHILAOELPHI* 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 
BERKS 

NORTHAMPTON 
MONTGOMERY 
SCHUYLKILL 

EFFERSON 
ARMSTRONG 
BUCKS 
ROTTER 
BERKS 

CLINTON 
CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 

ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

ARMSTRONG 


1  39 

40  09 

41  43 


39  49 

40  36 

0  20 


41  07 
41  41 

39  59 

40  49 
40  06 

40  54 

41  48 
41  2 
40  09 


40  50 

41  41 
41  50 


40  50 
40  53 
40  11 

40  24 

39  ' 

41  2B 

40  45 
40  18 

40  IB 

41  22 

40  52 
1  36 

39  56 

40  21 

41  13 

41  38 


40  92 

40  54 

41  06 
40  44 


40  14 

41  08 

40  24 

41  13 
40  26 
40  22 

40  37 


40  09 

40  09 

41  01 

40  OS 


40  48 

41  05 
41  06 


99  53 

39  55 

40  02 
99  57 
40  54 

40  07 

41  16 
41  02 
40  34 
40  30 
40  27 


40  41 

0  57 
40  95 

40  26 

41  92 

40  20 


78  43 

79  07 
79  42 


80  28 
78  55 
78  99 

76  48 


76  43 

79  32 

79  1* 


76  40 

75  16 

76  17 
76  17 

76  25 

75  53 
79  23 

77  13 

77  07 

76  28 
76  26 

75  43 

76  43 

78  39 

77  95 


75  11 
77  56 
75  25 


75  45 

79  13 

78  00 

79  52 
75  40 

BO  10 

78  24 

80  15 
80  15 
77  -54 

75  27 

79  01 

76  46 

80  28 


77  32 

75  49 

75  54 

76  26 

75  22 

77  53 

76  08 
79  42 

76  18 
79  43 


80  22 

79  54 

76  30 


79  96 

75  45 

75  21 


76  U 

75  32 

75  37 

79  41 


75  14 

75  12 
75  15 
75  09 
78  05 
75  30 

7*  06 

75  SO 

76  22 


79  06 

75  99 

76  11 

79  00 
79  17 
79  20 

77  92 
75  5B 

77  49 

77  46 

78  92 
BO  00 
78  44 


76  09 
76  07 
7*  29 

79  14 


Obser- 
vation 
time 
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to 
tables 


2   9    5 


ISS  LARUE  MCELHOES 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 


JOHN  R.  HENDERSON 

METRO  P.  DOROSH 

MRS  GERTRUDE  M  BURTON 

CLYMER  WATER  SVC  CO   2  3  5 

WESTMORELAND  WTR  CO    2  3  5 

ARCHIE  LAIN 
OEPT  FOREST  &  WTRS 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
'  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 

JEROME  P.  HOWE 
EUGENE  L.  KREITNER 
PA  TURNPIKE  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  TURNPIKE  COMM 

'  OF  BETHLEHEM 
CHARLES  GORDON 

GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  I 
LANCASTER  WATER  BUR 


PA  STATE  COLLEGE 
LEHIGH  NAVI  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO 
PA  OEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BOCSTG  CO 
THOMAS  DONNACHIE 
GOODWIN  S.  OEFREKN 
HRS.DlWtlS  M. BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL 

AMERICAN  VISCOSE  CO 
HISS  RETTA  H.  CRUMB 
EMANUEL  ZETTLE 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 

IAN  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS .  I .  S .  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  HT  CANNERIES 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HARRY  eiSLANO 

HENRY  S.  HAAK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  RUTH  L.ROETTGEf 

ATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE 
,  E.  M.  SNYDER 
CUYTON  R.  LANGDON 

DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 

MARTIN  L.  SHUPP 
LOUIS  M.  WELD 

>.  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

>.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  BCMERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 

HARRY  S.  FANCHER 
PA  TURNPIKE  COMM 
PA  TURNPIKE  COMM 

JOW  DAVIS,  JR. 
HT  UNION  WTR  WORKS 

THEODORE  J.  SAMPSON 
WM.  HC  WILLIAMS 
HRS. KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  STATE  COLLEGE 

.A  SUB  WATER  CO 
PA  TURNPIKE  COMM 
BAXTER  F.  JOHNSON 

GENERAL  CHEHICAL  CO 

LINTON  J.  ALI 


FRY 


2  3  9  6  7  C 


2  3  9 
2  9  5 
2  9  5 


IT 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  9  5 

2  3  6 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  9  5 
2  3  5 


MRS.  FRANCES 

TURNPIKE  COMH 
FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

I AH  I.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  MALARKEY 
1.  NEELY 

WEATHER  BUREAU 
.  L.  VETTERLEIN 
CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
i.S.  WEATHER  BUREAU 

TLANTIC  REFINING 
SCHUYLKILL  NAVIG  CO 
WEATHER  BUREAU 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PHILA  SUB  WATER  CO 

HARRY  SHELDON 

OEPT  FRST  t  WTRS 

PA  POWER  (.  LIGHT  CO 
WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 

PA  FISH  COMM 
EARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COM* 
MILES  E.  SMITH 
JOHN  M.  SMITH 

JOHN  VOLANSKY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  8CNNER 
ARTHUR  LAHCAM 

HEATHER  BWREAU 

MS.  C.  W.  BAIRD 

.  BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENCIMEERt 
WEST  PENN  POWER  CO 

DE0UE5HE  LIOIT  CO 

ISS  MAUDE  nC  CAIN 
CARL  K0PAT2 
SAFE  HARBOR  Wt^  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS  1 


2  9  5    7  C 


2  9  5 

2  9  5 

2  9  5 

2  9  5 

2  9  5 
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~~ 
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i 
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g 
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(X 
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1 

1 

a 
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3 

3 

A 

A 

SALINA  i   W 

7782 

WESTMORELAND 

-J 

40  31 

79  33 

1109 

6P 

6P 

HUN  AUTH  WSTHRLD  CO 

2  3  5 

SAXTON 

7846 

BEDFORD 

6 

40  12 

78  15 

780 

aA 

CHARLES  0.  HOLHES 

J 

SCANOIA  2  E 

7B55 

WARREN 

1 

41  95 

79  01 

2040 

MID 

DAVID  R.  ANDERSON 

5CMENLEY  LOCK  i 

7869 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

79  40 

763 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCRANTON  we  CITY 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SELINSOROVE  CAA  AP 

7«l 

$NYDER 

15 

40  49 

76  52 

437 

HID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5    7 

SELLERSVILLE  2  NW 

7«B 

BUCKS 

14 

40  2t 

75  20 

530 

HID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

HID 

HRS.  HELEN  L.  PYLE 

SHAMOKIN 

7978 

NORTH -LAND 

15 

40  48 

76  33 

770 

8A 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SMEFFrELD  6  H 

8026 

WARREN 

1 

41  41 

79  09 

1940 

HID 

L.  N.  HANSON 

SHIPPENSBUBG 

8073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

4P 

4P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAHONING 

BUS 

CAMERON 

16 

41  19 

76  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL     3 

SLIPPERY  HOCK 

aiB4 

BUTLER 

2 

41  04 

80  03 

13*5 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  9 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

6190 

HC  KEAN 

1 

41  48 

78  27 

1510 

HID 

PA  DEPT  OF  HWYS 

SOMERSET 

6244 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

SOMERSET  WATER  WORKS 

8249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5    7 

SOUTH  CANAAN  1  HE 

8275 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

HID 

EUGENE  H.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 

8306 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

7A 

PA  OEPT  OF  HEALTH 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  92 

4P 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

SPRINGS  1  SW 

8395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2500 

8P 

8P 

ALLEN  E.  VODER 

2  3  5    7 

STATE  COLLEGE 

8449 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

HID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

STRAUSSTOWN 

8570 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

JACOB  KLAHR 

STftONGSTOWN 

8589 

INDIANA 

4 

40  33 

78  59 

1880 

HID 

HARRY  F.  BENNETT 

STROUDSiURG 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

6610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

78  90 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNBURY 

6668 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  4B 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

SUSQUEHANNA 

6692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1000 

7A 

HR5.  LAURA  A.BENSON 

SUTERSVILLE 

8699 

WESTMORELAND 

17 

40  14 

79  4B 

770 

7A 

MICHAEL  RACKO 

TAHAQUA 

8758 

SCHUYLKILL 

X4 

40  4B 

75  58 

830 

SA 

HRS.  HARY  L. ROBERTS 

TAMAOUA  4  N  DAM 

8763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

8770 

CLINTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWART2 

2  3  5    7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8873 

FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

TITUSVILLE  2  5 

8880 

CRAWFORD 

1 

41  36 

79  40 

1525 

5P 

5P 

ARTHUR  M.  STOKES 

2  3  5 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

TORPEDO  4  W 

8901 

WARREN 

1 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

HRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5    7 

TOWER  CITY  5  SW 

8910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

6P 

HARRISBUR6  WTR  DEPT 

5      7 

TROY 

6959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

IICO 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

TUNNELTUN 

6989 

INDIANA 

4 

40  27 

79  23 

990 

HID 

MRS.  HARY  E.  WEIHER 

TURTLEPOJNT  4  NE 

9002 

HC  KEAN 

I 

41  54 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  D.  STRAIT 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 
$042 

BLAIR 

6 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

ERIE 

1 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 

Obser- 
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1 
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to 
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UNIONTOWN 

9090 

FAYETTE 

10 

39  94 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

WH.  W,  HARSTELLEl 

2  3  5    7 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5 

39  58 

75  18 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRAMS.  CO 

2  3  5 

VAMDEM»IFT 

9128 

WESTHORELAND 

7 

40  36 

79  33 

800 

UNITED  EMGifNDRY  CO 

3 

VANDERGRIFT  2  W 

9133 

WESTHORELANO 

7 

40  36 

79  36 

995 

HID 

EUGENE  R.  YOUNG 

c 

V1R6INV1LLE 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

75  92 

350 

6A 

MRS.  KARY  H.  WRIGHT 

> 

WARREN 

9298 

WARREN 

1 

41  51 

79  08 

1280 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  5    7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

80  14 

1200 

HID 

PA  DEPT  OF  HWYS 

C 

WATSONTOWN 

9345 

NORTH 'LAND 

16 

41  09 

76  52 

6P 

JEROME  C.  PAULHAHUS 

3 

HAYNE5BURG  2  W 

9362 

GREENE 

10 

39  94 

80  13 

980 

6P 

7A 

RALPH  L.  AMOS 

2  3  5    7 

WAYNESiURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

39  54 

80  10 

9*0 

MID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  HILLS  3  SW 

9380 

FULTON 

12 

39  49 

78  OS 

920 

HID 

WILLIAM  D.  COVER 

C 

WELLSBORO  3  S 

9408 

TIOGA 

16 

41  43 

77  16 

1920 

7A 

HARION  L.  SHUHWAT 

2  3  9    7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

1« 

41  49 

77  16 

1550 

HID 

HRS.  IDA  S.  NATNARD 

C 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

15 

40  03 

76  57 

900 

5P 

5P 

D.  D.  HOOVER 

2  3  5 

WERNERSVILLC  1  W 

9430 

BERKS 

14 

40  20 

74  06 

405 

8A 

CHARLES  A.  GRUBER 

3 

WEST  CHESTER 

9464 

CHESTER 

5 

39  97 

79  36 

440 

7P 

7P 

CLYDE  T.  SATLOR 

2  19    7 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

9 

39  49 

75  49 

8A 

COMARO-PYLE  CO 

3 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

1 

41  34 

79  25 

1090 

HRS. HELEN  F.KINNEAR 

B 

WHITES BURG 

9655 

ARHSTRONG 

1 

40  45 

79  24 

1530 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WILKES-BARRE 

9702 

LUZERNE 

15 

41  15 

75  52 

610 

HRS.  HARY  G.  HIRHAK 

3 

W1LL1AHSBUR6 

9714 

•LAIR 

« 

40  28 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  BIDDLE 

3 

WILLIAHSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOHING 

16 

41  15 

76  95 

527 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

c 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAHPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

HID 

OMEN  R.  PARRY 

c 

WOLFESBURG 

9823 

BEDFORD 

« 

40  03 

78  32 

1190 

7A 

HALTER  C.  RICO 

1 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

39  55 

76  45 

390 

5P 

5P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  3  5    7 

YORK  2  S 

9938 

YORK 

15 

39  56 

76  44 

640 

HID 

YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

9990 

YORK 

15 

40  07 

76  43 

310 

BA 

HETROPOL  EDISON  CO 

3 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

41  51 

79  19 

1205 

HID 

HENRY  CARLETT 

c 

2I0N  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

15 

40  94 

76  13 

940 

7A 

JAMES  D.  TEETER 

3 

ZIONSVILLE  3  SE 

9995 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HOWATT 

t 

The  four  digit  Identlf ICBt Ion  nuabei 
FlgureB  and  letters  following 
Observation  tlaes  given  In  thi 


St  a 


4-CONElUaCB;   5-DBLAWARE;   G-JONtATA;   7-KISKIIlINETAS:   S-LAKE  ERIE;   9-LEHIGH;   lO-yONONG&BELA ; 
- TOUGH rOGHBNY 

REFERENCE  NOTES 

In  the  Index  nuaber  coIukd  of  the  Station  Index  are  aaslgned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  dt 

ion  nane,  auch  as  12  SSW.  Indicate  distance  Id  nllea  and  direction  trom   the  post  office. 

Index  are  In  local  standard  tlae. 


12-POTOIIAC:   13-LAEE  OHTABIO;   I't-SCHUTLKILL: 


Delayed  data  and  correctlona  will  be  carried  oolr  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

HonthlT  and  seasonal  anowfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aontha  will  be  carried  Id  tbe  June  iasue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  ore  either  Blaaing  or  received  too  late  to  be  included  : 


Dnless  otbervlse  1 

ndicated,  dli 

average  of  65'  P. 

Evaporation 

Sleet  and  hail  wer 

e  Included  Ir 

Aaouots  in  Table  3 

are  froa  no 

Data  Id  Tables  3. 

5  and  6  and 

Snow  on  ground  in 

Table  7  is  a 

SiOl 


I  bulle 

I  Weatbi 


wfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1946. 
ording  gages,  unless  otherwise  indicated, 
anowfall  data  in  Table  7  are  tor  the  24  hours  ending  at  t: 


atlOD  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  tbe 
la  aeasured  at  selected  stations  when  depth  of  anew  on  the  ground  1 
itly  occasional  drifting  and  other  cauaes  of  local  varlabilitr  in  th 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  St 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount  included  in  following  seaaureae 

<t  Data  in  tbe  coluan  fornerly  headed  No. 

//  Gage  is  equipped  vitb  a  wlndsbield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  c 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly 

H  One  or  aore  days  of  record  aiaeing; 

R  Aaotvte  trtm   recoo^lng  gage  (These  i 

BS  This  entry  in  tiae  of  observation  ci 

T  Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeasu: 

V  Includes  total  for  previous  aontb. 

per 


t,    tise  dist 
>f  Days  .01 


novpack   : 

No   record    in   Tablea    2    and    S    is   indicated   by   no   entry. 
1 but ion   ) 


See  Station    Index  for  obaervatlo 

•■   stations   snow   on  ground   values    a 
iches   or   aore.       Water   equiva 


been  changed  ' 


I  No.  of  Days  .10  i 


in  tbe  Statt 


"C"  indicates  recordi 


These  etatii 


Ive  January  1,  1954. 

na  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 


r  partly  eatiaated,  uaing 
aee  Table  5  for  detailed  i 
louata  are  essentially  acci 


L  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inchea  of  new  anowfall. 

Lily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  valm 

ate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


full  Bontb. 


I   Superintendent 
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PENNSYLVANIA  -  MAY  1954 


L.  F.  Conover,  Section  Director  -  Harrisburg 
WEATHER  SUUMARY 


The  month  was  cool  and  dry,  with  much  cloudiness 
in  central  and  eastern  sections.   This  was  the 
coolest  May  since  1945  for  Pennsylvania,  and  the 
coolest  since  1935  at  Harrisburg.   It  had  the 
greatest  negative  temperature  departure  of  any 
month  since  October  1952,  and  all  stations  aver- 
aged below  normal.   The  highest  mean  temperature 
was  62.1°  at  Philadelphia  Point  Breeze,  and  the 
lowest  was  49.6°  at  Hawley  1  S  Dam.   Temperature 
extremes  were  93°  at  Johnstown  on  the  3rd,  and 
22°  at  Donegal  on  the  5th.   Only  5  stations 
reported  maxima  of  90°  or  higher  —  Artemas  1  WNW , 
Carlisle,  Johnstown,  Newell  and  New  Stanton; 
while  84  stations  reported  at  least  1  day  with 
sub-freezing  temperature,  and  6  stations  reported 
10  or  more  days  with  temperatures  32°  or  below. 
Bradford  4  W  Res,  Kane  1  NNE ,  and  Clarion  3  SW 
each  reported  16  days.   Scattered  frost  occurred 
as  late  as  the  5th  in  several  southeastern  counties, 
and  damaging  frosts  as  late  as  the  23rd  In  the 
mountains  and  northwestern  counties. 

This  was  the  driest  May  since  1951,  with  the 
dryness  most  pronounced  from  Elk  and  Blair  counties 
westward,  where  monthly  totals  were  under  3  Inches. 
The  Ohio  drainage  area  averaged  only  2.7  Inches 
for  the  month,  compared  to  3.7  Inches  for  the 
Atlantic  drainage  area.   Only  36  Stations  reported 
above  normal  rainfall,  mostly  in  a  band  from  York 
County  to  Pike  and  Susquehanna  counties.   The 
greatest  total  for  the  month  was  6.95  Inches  at 
Cogan  Station  2  N,  and  the  least  was  1.21  Inches 
at  Midland  Dam  7.   The  aiaxlmum  precipitation  in 
an  observational  day  was  3.87  Inches  at  Cogan 
Station  2  N  on  the  29th,  but  a  closer  study  of 
the  data  shows  that  it  fell  in  the  approximate 
period  of  7  p.m.  on  the  28th  to  6  a.m.  on  the 
29th.   Traces  of  snow  were  reported  on  9  of  the 
first  12  days  of  May  somewhere  in  the  state,  but 
the  Pocono  area  received  from  1  to  5  inches  of 
snow  on  May  10 ,  which  blocked  some  highways 
until  plow  and  cinder  crews  could  clear  them. 
Most  of  this  snow  was  in  the  Park  Place-Pimple 
Hill-Hollisterville  triangle.   This  is  only  the 
2nd  time  in  7  years  that  the  state  snowfall 
average  has  been  more  than  a  trace.   Thunder- 
storms occurred  on  17  days,  hall  on  5,  and  sleet 
on  2  days.   A  "near  tornado"  was  reported  in 
the  Renovo  area  on  the  3rd. 

Spring  (March,  April,  May)  averaged  48.7°  (+0.1°), 
and  precipitation  totaled  11.56  Inches  (+0.59 
inches) ,  which  made  it  the  5th  consecutive  wet 
spring. 

Pennsylvania  remained  in  the  warm  air  during  the 
first  3  days  of  May,  while  a  series  of  wave 
disturbances  moved  from  the  southern  plains 
states  to  Ontario.   The  last  of  these  waves 
remained  as  a  low  pressure  area  over  Ontario, 
with  a  trough  off  the  Atlantic  Coast,  while  a 
ridge  of  high  pressure  maintained  its  Identity 
from  northwestern  Canada  to  the  western  Gulf 
region.   This  produced  the  persistent  flow  of 
cool  air  with  cloudy  skies  and  periodic  rains , 
and  scattered  snows  to  the  7th.   The  Influx  of 
colder  air  the  evening  of  the  3rd  produced 
widespread,  active  thunderstorms  across  the 
state.   One  to  3-lnch  rains  over  the  central 
section  of  the  Susquehanna  basin  from  Adams  and 
Lancaster  to  Tioga  and  Susquehanna  covmtles  on 
the  3rd  brought  an  end  to  the  4-week  warm  spell , 
and  resulted  in  moderate  river  rises  on  the  4th. 
Lightning  damage,  high  winds  and  heavy  rains 
were  reported  from  Renovo  to  Philadelphia.   In 
the  Renovo  area ,  a  "near  tornado"  unroofed  2 
milk  houses,  demolished  a  3-car  garage,  damaged 
a  barn  and  porch  of  a  house  and  blew  down  trees 
and  wires  along  a  3/4  mile  path  about  7  p.m. 


on  the  3rd.   A  small  storm  center  moved  east- 
ward across  Pennsylvania  on  the  7th  and  8th  and 
a  new  large  high  pressure  system  developed  over 
western  Canada  and  the  plains  states  to  keep 
Pennsylvania  in  the  cold  air  flow  until  the  15th. 
A  small  secondary  low  pressure  center  developed 
over  the  southeastern  counties  overnight  on  the 
9th-10th,  and  the  circulation  around  this  system 
produced  a  sudden  1  to  5  Inch  snowfall  over  the 
Pocono  Mountain  area,  blocking  highway  traffic 
in  the  mountain  area  between  Pimple  Hill  and 
Avoca.   Rains  of  1  inch  over  the  northeastern 
counties  on  the  10th  resulted  in  moderate  rises 
on  eastern  streams  on  the  11th.   A  brief  inter- 
lude of  milder  weather  on  the  15th  and  16th  was 
cut  short  by  the  southeastward  passage  of  another 
cold  front  the  night  of  the  16th,   The  third 
large  high  pressure  system  spread  southeastward 
from  western  Canada  and  kept  this  state  in  colder 
air  until  the  23rd.   Another  brief  mild  period 
carried  into  the  25th,  when  a  4th  high  pressure 
ridge  brou^t  in  another  cold  air  mass  which 
held  sway  over  Pennsylvania  until  the  28th. 
The  passage  of  two  frontal  systems  on  the  28th 
and  29th  set  off  scattered,  active  thunderstorms 
and  heavy  rains.   Rains  of  1  to  nearly  4  Inches 
over  the  north-central  counties  on  the  28th  and 
29th  caused  moderate  rises  on  the  Susquehanna 
River  on  the  30th.   Northern  Bedford  County 
received  heavy  rains  of  cloudburst  proportions 
on  Brvimbaugh  Mountain  which  sent  flash  floods 
down  Gap  Run  and  Potter  Creek  early  on  the  29tb. 
At  least  a  dozen  small  buildings  and  several 
silos  were  smashed  and/or  carried  away  by  the 
flood,  many  fields  and  several  farm  yards  were 
severely  washed  by  the  flood  waters,  and  at 
least  one  small  bridge  was  washed  out.   Several 
homes  had  water  and  mud  on  first  floors,  2  cars 
were  marooned,  and  water  up  to  5  feet  In  depth 
halted  travel  along  a  half-mile  sector  of  U.S. 
220.   Near  Arnot ,  a  boy  was  burned  by  lightning 
which  also  damaged  house  wiring  and  plaster. 
A  man  was  killed  by  lightning  near  Pine  Grove, 
and  2  other  people  were  knocked  down ,  but  not 
otherwise  injured.   Near  Suedberg,  lightning 
killed  12  milk  cows  which  had  sought  shelter 
under  a  tree,  with  a  loss  estimated  at  $3500. 
This  ended  the  series  of  storms  for  May,  and 
mild,  seasonable  weather  prevailed  over  the 
holiday  weekend. 

The  warm  weather  of  the  first  3  days  of  May 
brought  to  a  close  a  4-week  warm  spell.   Cool, 
wet ,  cloudy  weather  prevailed  from  the  4th  to 
the  15th  with  dally  maxima  in  the  fifties  and 
sixties  (frequently  11°  or  more  below  normal). 
Field  work  was  delayed,  spraying  and  pollination 
were  hampered,  and  growth  of  crops  was  slowed. 
Some  damage  was  reported  from  frost  and  hall 
during  this  period.   Temperatures  moderated 
over  the  weekend  of  the  16th,  but  cool,  rather 
cloudy  weather  with  periodic  showers  returned 
on  the  17th  and  continued  to  the  23rd  with  a 
number  of  stations  reporting  sub-freezing  tem- 
peratures almost  dally.   There  was  no  meastir- 
able  rainfall  northwest  of  the  Canton-Pittsburgh 
line  this  week,  but  over  1  inch  fell  in  several 
south-central  counties.   Crop  growth  and  field 
work  were  again  hampered  and  insect  infestations 
were  reported  from  many  sections.   The  final 
week  of  May  was  the  first  time  in  4  weeks  that 
temperatures  averaged  above  normal  and  the  first 
time  in  3  weeks  that  precipitation  averaged 
above  normal.   Field  work  progressed  in  the 
south,  but  continued  retarded  elsewhere.   Crop 
growth  continued  slow.   The  month  ended  fair 
and  warm  —  favorable  for  all  crops.   Sunshine 
percentages  for  May  ranged  from  38%  at  Reading 
to  68%  at  Pittsburgh,   -  CL.R. 
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ALUBNTOWN  WB  AP 
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8.9 
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83 
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0 

0 
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7.4 
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7.9 
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6.9 

niLADELPBIA  WB  CITT 

wswt 

12t 
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t   Airport   Data 

•  This  datuB  Is   obtained 

by  visual  observation 

since  recording  equlp- 

■ent    Is   not   available. 

It    Is   not    necessarily 

the   fastest   slle  occur- 

ring during   the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperatoie 

Precipitation 

Tear 

1 

1 

1 

:3 

< 

II 

1888 

57.3 

91 

24 

4.24 

T 

1889 

60.4 

96 

25 

5.91 

0 

1890 

58.5 

89 

23 

6.71 

0 

1891 

57.3 

93 

20 

2.12 

0.2 

1892 

58.5 

91 

28 

5.70 

0 

1893 

57.9 

93 

26 

5.54 

0 

1894 

60.8 

92 

27 

8.88 

0 

1895 

eo.6 

102 

22 

2.68 

0 

18*< 

65.4 

98 

31 

2.85 

0 

1897 

57.7 

88 

25 

5.24 

T 

1898 

60.0 

94 

22 

5.11 

0 

1899 

61.1 

100 

24 

3.82 

0 

1900 

60.4 

96 

20 

2.79 

T 

1901 

58.9 

91 

28 

5.58 

0 

1902 

59.8 

95 

25 

1.96 

0 

1903 

81.8 

94 

18 

1.67 

0 

1904 

61.6 

94 

21 

3.78 

0 

1905 

60.8 

93 

22 

2.59 

0 

1906 

60.0 

99 

23 

3.23 

0 

1907 

54.8 

91 

19 

3.08 

0.1 

1908 

61.2 

96 

22 

6.28 

0.3 

1909 

59.2 

92 

23 

2.90 

0.1 

1910 

56.8 

88 

24 

3.38 

0 

1911 

65.2 

99 

20 

1.97 

0 

1912 

61.2 

91 

28 

3.15 

0 

Temperature 

Precipitetion 

Year 

, 

? 

1 

?. 

N 

< 

s 

.3 

i 

^s 

1913 

58.5 

93 

21 

3.86 

0 

1914 

61.5 

96 

19 

3.34 

0 

1915 

56.2 

84 

21 

4.16 

0 

1916 

61.0 

93 

26 

3.19 

T 

1917 

53.3 

90 

20 

3.39 

T 

1918 

65.1 

95 

21 

5.04 

0 

1919 

59.5 

98 

27 

5.80 

0 

1920 

56.6 

92 

18 

2.02 

0 

1921 

59.8 

93 

22 

3.93 

0 

1922 

62.5 

96 

20 

3.21 

0 

1923 

58.3 

93 

20 

3.50 

0.6 

1924 

54.6 

92 

18 

5.71 

0 

1925 

55.2 

98 

22 

3.49 

0.2 

1926 

58.8 

95 

18 

1.78 

0 

1927 

58.2 

92 

23 

4.14 

0 

1928 

58.0 

95 

20 

2.23 

0 

1929 

58.5 

97 

23 

4.81 

T 

1930 

61.2 

99 

25 

3.03 

0 

1931 

59.8 

98 

19 

5.28 

T 

1932 

59.8 

98 

21 

3.69 

0 

1933 

62.2 

94 

24 

5.86 

0 

1934 

62.2 

98 

22 

2.51 

0 

1935 

56.0 

92 

21 

3.00 

0 

1936 

62.8 

96 

24 

2.09 

0 

1937 

60.7 

96 

24 

3.39 

0 

Temperature 

hacipitation 

Year 

0 

•  a 

f 

i 

1 

? 

? 

o> 

t 

S 

S  0 

^ 

a 

2 

< 

is 

1938 

58.8 

93 

20 

3.85 

0 

1939 

62.8 

99 

20 

1.58 

T 

1940 

59.2 

93 

22 

4.46 

T 

1941 

61.3 

102 

21 

2.25 

T 

1942 

62.5 

99 

22 

5.88 

0 

1943 

60.4 

93 

19 

6.08 

T 

1944 

65.6 

95 

27 

4.28 

T 

1945 

55.7 

91 

18 

5.12 

0.3 

1946 

58.3 

92 

23 

7.25 

0 

1947 

57.7 

93 

16 

6.36 

0.2 

1948 

58.0 

95 

24 

5.24 

T 

1949 

60.0 

96 

20 

3.78 

0 

1950 

58.8 

92 

21 

3.99 

T 

1951 

59.8 

94 

24 

2.72 

T 

1952 

57.0 

88 

20 

5.77 

0.1 

1953 

62.2 

93 

27 

6.88 

T 

1954 

56.2 

93 

22 

3.36 

0.1 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  coBparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table   for   earlier   years. 


See   reference  notes   following  Station   Index 
-   67   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PEMNSYLVANIA 
MAY    1954 


Temperature 

Precipitation 

^1 
•1 
>  a 

« 

> 

< 

11 

o 

M 

s 

1 
Q 

1 

s 

1 

ID 
>• 

Q 

• 

& 

No.ol 

Days 

■3 

2 

i 

>• 

<3 

1 
a 

S 

Snow. 

Sleet.  HaU 

No.  ol  Days 

Station 

Mu. 

Min. 

1 

n 

e 

1 

i 

• 

1 
S 

«< 

•"J 

S  o 

1 

5l 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP             R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

67.9 
67.9 
68.0 
69. <. 
71.1 

47.1 
48.5 
43.3 
46.4 
43.7 

57.5 
58.2 
55.7 
57.9 
57,4 

-  3.0 

-  2.6 

-  3.4 

-  3.1 

83 
83 
85 
86 
90 

29 

30 

2 

3 

2 

33 
35 
29 
31 
29 

7 
7 
5 
5 

5 

235 
307 
262 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.67 
4.48 
2.73 
3,34 
2.26 

-  .30 
.63 

-  1.40 

-  .98 

,84 

1,36 

,56 

,92 
1.27 

>9 

4 
>9 

4 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
6 
8 

4 

2 
3 

1 
2 

1 

5 

2 
3 
0 
1 

AVOCA  CAA  AP 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  <,    S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

67.6 

70.4 
67. 5M 
71.9 
68.8 

46.6 
44.6 
44.  2M 
46.9 
51.2 

57,1 

57,5 
55. 9M 
59.4 
60.0 

-  4,0 

-  2.3 

85 
86 
84 
87 
85 

29 
29+ 

3 
29+ 

31 

35 
29 

33 
39 

7 
5 

7 

7 

260 
254 

211 
160 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

• 

0 
0 

0 
0 
0 

4.38 
3.94 
3.42 
3.80 
3.11 

1.23 

-  .47 

-  .59 

1.50 
1.11 
1.11 
1.23 
.76 

1 
4 
30 
10 
3 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
T 
0 
0 

19 

6 

7 
6 
6 
LO 

3 

I 
2 

1 

2 
2 

1 
2 
0 

BURNT  CABINS  2  NE 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHESTER 

70. 2M 

63.6 

73.3 

70.3 

70.2 

44. 3M 

42.2 

48.4 

46.4 

51.2 

57. 3M 

52.9 

60.9 

58.4 

60.7 

-  .9 

-  3.1 

86 
78 
90 
86 
85 

2  + 
2+ 

2  + 
2  + 

30+ 

31 
34 
35 
34 
40 

9 

7 
5 
9 
5+ 

268 

177 
231 

0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.66 
5.86 
4.31 
3.19 
2.17 

.36 
-   .61 

1.80 

2.52 

1,60 

,69 

,80 

7 

4 

3 

20 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
9 
8 
5 

3 
3 
3 
3 

1 

2 

2 

1 
0 
0 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

64. 9M 

68.9 

72.2 

69.3 

69.7 

36. 7M 

46.2 

48.0 

40.6 

39.2 

50. 8M 

57.6 

60.1 

54.9 

54,5 

-  3.8 

83 
86 
88 
85 
84 

1 

3 

31 

31 

3 

26 
33 
38 
28 

30 

5 
7 

7 
5 
6 

447 

181 
319 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.76 
3.81 
3.75 
3.95 
4.56 

-   .09 

.80 
1.75 
1.59 
1,35 
1.64 

29 
4 
4 

20 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
6 
8 

7 

2 
2 
3 
3 
2 

0 

1 
1 
1 
1 

EAGLES  MERE 

EAST  WATERFORD  3  E 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

EVERETT  1  SW 

63.3 

63.0 
68.3 
71.2 
68.8 

42.8 
,45.0 
36.8 
45.9 

53,1 
54,0 
52.6 
58.6 

M 

-  5,2 

-  3.3 

81 
84 
86 
86 
85 

3 
3 

2  + 

2 

3 

34 
32 
28 
33 

5 

5 

5 

10 

214 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

13 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.85 
4.99 
2.40 
4.41 
4.89 

-  .09 

-  .08 

-  2.01 

•  80 
1,19 

1.72 
1.76 
,67 
1,63 
1.52 

29 

4 
8 

4 
1 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
5 
6 

7 

4 
4 
2 
3 
2 

2 

1 
0 
2 
2 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELANO 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

66.9 
63. 4M 
68.7 
70.7 
69.4 

45.1 
43. 5M 
46.7 
48.5 
42.2 

56.0 
53. 5M 
57.7 
59.6 
55.8 

-  3,4 

-  3,4 

-  2,3 

-  2,5 

82 
83 
84 
87 
87 

3 
29 
29+ 

3 

2 

32 

30 
30 
36 
30 

6 

10 
7 
5 

11 

361 
230 

297 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3,61 
4,86 
4.30 
3.49 
6.63 

,27 

,62 

-   .51 

1.07 

1.14 
1.14 
1.51 
1.48 
1.78 

4 
4 

21 
4 

10 

.0 
3.8 
,0 
.0 
.0 

0 
4 
0 
0 
0 

10 

6 
10 
6 
6 
9 

3 

4 
2 

4 

1 
1 
2 
1 
2 

GRATZ  1  N 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP            R 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLTWOOO 

67.6 
70.1 
69.9 
63.1 
68.5 

45.2 
45,2 
49.3 
36.1 
52.1 

56.4 
57.7 
69.6 
49.6 
60.3 

-  6,5 

-  2,8 

-  2.8 

65 
86 

87 
80 
86 

3 
3 
2 
2 

31 

33 
31 
38 
23 

41 

5 
6 
5 
7 
10 

194 
179 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

10 

0 

0 
0 
0 
0 

° 

3.70 
4.16 
3,28 
4,26 
2,68 

.63 

-  .42 

-  .46 

1.20 
1.31 
1.11 
1.06 
.75 

4 

4 
3 
4 
4 

,0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

7 
8 

5 

3 
3 

2 
4 
2 

1 
1 
1 
1 
0 

HUNTINGDON 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

70.3 
69.0 
70.8 
68.3 
67.7 

41.6 
43.0 
46.8 
47.4 
39.4 

56.0 
56.0 
68.8 
57.9 
53.6 

-  4.5 

-  2,5 

-  4.0 

89 
87 
84 
89 
85 

3 
30 
31 

3 

2+ 

32 
29 
36 
37 
30 

6 
5 
7 
7 
7 

293 
206 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 
0 
3 

° 

2.97 
2.69 
3.41 
6.72 
3.66 

-  1,19 

-  .13 

-  .07 

.61 
1.00 
1.14 
1.76 
1.00 

21 
20 
10 
30 
4 

.0 
.0 
•  0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

4 
6 

7 

2 
2 
3 
3 

4 

0 

1 
1 

3 

1 

LEBANON  2  NW 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MAOERA 
MARCUS  HOOK 

69.9 

70.6 
71.9 
67.7 
70.2 

46.2 
44,1 
44,0 
38.6 
53.4 

58.1 
57.4 
58,0 
53.2 
61.8 

-  3.1 

-  3.7 

-  4.0 

85 
86 
87 
86 
83 

2 

3+ 
31 

3 
31 

33 
35 
28 
31 
41 

5 
6 

5 

6 

10 

227 
248 
142 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.76 
6,71 
3.27 
1.96 
2.23 

.77 

-  .84 

-  1.53 

1.91 

2. '02 

.78 

.47 

.61 

10 
4 
4 
6 
3 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
5 

7 

2 

6 
3 
0 

1 

2 
2 
0 
0 
0 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MAUCH  CHUNK 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 
MONTROSE  3  E 
M0R6ANTOWN 

66.4 
70. OM 
69.8 
63.0 
68.0 

44.4 
45. 3M 
49.9 
40,9 
45.3 

65.4 
57. 7M 
59.9 
52.0 
56.7 

-  1.9 

-  2.0 

-  3.0 

87 

86 
80 
84 

2 

2 

3 
2  + 

33 
32 
38 
32 
35 

5 

7 
11 

7 
10 

313 
241 
189 

267 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.89 
4,14 
3,29 
4.26 
3,46 

-  .20 

-  .89 
.14 

1.04 

1.42 
1.04 
1.01 

20 

3 

4 

20 

.0 

T 

.0 
T 
.0 

0 
0 
0 

T 
0 

10 

8 

6 
9 
8 

2 

2 

4 
3 

1 

1 
1 

1 

MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2  N  AP 
MUHLENBURG  1  SE 
NEFFS  MILLS  4  NE 
NEWBURG  3  W 

68.9 
64.6 
68.9 
68.7 
70,1 

46.0 
42.3 
43.4 
40,4 
46,6 

57.6 
63.5 
66.2 
64,6 
59.5 

-   .5 

86 
78 
83 
86 
87 

29 

31 

2 

3 

29 

34 
27 
31 
28 
35 

10 

7 
7 

5 
5 

244 
366 
287 

218 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

1 

7 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 
4,66 
3.73 
2,61 
4,62 

.33 

1.65 
1.06 
1.03 
.98 
1,12 

10 
8 

10 
8 
3 

.0 
2.0 
.0 
.0 
.0 

0 
T 
0 
0 
0 

10 

5 

7 
9 

7 

a 

3 
3 
3 
2 
5 

2 
1 
1 
0 
1 

NEWPORT 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PARK  PLACE  WB 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

70.1 
70.6 
67.4 
63.5 
69. 2M 

44.2 
49.9 
46.1 
44.0 
53. 8M 

57.2 
60.3 
56.8 
53.8 
61. 5M 

-  2.8 

-  2.0 

86 
86 
81 
80 

3 
31 
2  + 
3 

32 
37 
31 
32 
43 

6 

7 

7 

10 

10 

163 
267 

140 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,19 
2,33 
3,61 
4,60 
2,43 

-  1,12 

-  ,33 
.03 

1,36 
.76 
,72 

1,32 
,77 

4 

4 
3 
4 
3 

.0 

.0 

T 

.9 

.0 

0 
0 
0 

1 

0 

10 

6 

5 

10 

6 

7 

1 
2 
3 
3 

1 

1 
0 
0 

2 
0 

PHILADELPHIA  WB  AP          R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY       R 
PHILIPSBURG  CAA  AP 

70.2 
70.3 
71.8 
69.3 
64.5 

52.1 
53.9 
49.6 
53.6 
36.2 

61.2 
62.1 
60.7 
61.6 
61,4 

-  1.9 

-  2.3 

-  2.5 

-  2.1 

86 
84 
87 
83 
83 

31 
29 
31 
29+ 
2+ 

40 
41 
35 
42 
27 

10 
10 

7 
10 

6 

163 
140 
162 
145 
419 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2,40 
2,08 
2,19 
2,64 
2.48 

-  1,18 

-  1.45 

-  .94 

.74 
.66 
.60 
.99 
.64 

3 
3 

4 
3 

7 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
5 
5 

7 

2 
1 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
QUAKERTOWN 

71.9 
61.9 
62.0 
66.8 
68.5 

46.7 
42.9 
38.2 
43.0 
46.7 

69,3 
62,4 
50.1 
64.9 
57.6 

-  3.1 

-  6,1 

-  2.1 

87 
78 
79 
82 
83 

31 

2 

3 

3 
29+ 

32 
31 
26 
32 
31 

7 
10 

7 
11 

7 

198 
248 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
6 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.40 
4.51 
4.52 
4.70 
2.31 

-  .83 

-  .11 
,56 

-  1.80 

.80 
1.00 
1.14 
1.10 

.55 

3 
4 

4 
4 
8 

T 

4.8 

T 

.0 
.0 

0 

T 
T 
0 
0 

10+ 
10 

6 

9 

10 

11 

3 

4 
3 
3 
1 

0 

1 
1 

2 
0 

READING  WB  CITY             R 
SCRANTON  WB  CITY            R 
SELINSGROVE  CAA  AP 
SHIPPENSBURG 
STATE  COLLEGE 

70.0 
67.6 
68.9 
71.5 
67.2 

50.6 
47.2 
44,4 
47,2 
46.2 

60.3 
57.4 
66.7 
69.4 
56,7 

-  2.2 

-  2.0 

-  4,1 

-  3,3 

-  2.3 

85 
84 
85 
87 
85 

31 
29 

2  + 

2 
31 

37 
34 
31 
34 
34 

10 

7 
5 
9 

6 

172 
256 
273 
206 
278 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,16 
3.93 
4,22 
3,39 
3,25 

-  .53 

.36 
.18 

-  .80 

-  .66 

.89 

1.24 

1.40 

.72 

.64 

3 
10 
29 
20 

3+ 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 

9 

10 

7 

1 
3 
2 
2 
3 

0 

1 
2 
0 
0 

STROUDSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANDA 

UPPER  DARBY 

WELLSBORO  3  S 

68.  7M 
62. 2M 
69.1 
71.1 
64.0 

43.6 
39. 3M 
43.4 
48.1 
41.0 

56, 2M 
60. 8M 
56.3 
59.6 
52.6 

-  3.8 

-  1.5 

-  3.8 

64 
85 
80 

2 
31 
2+ 

29 

27 
30 
36 
29 

7 
5 

7 
7 
6 

287 
186 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

1 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

4,39 

4.52 
2.75 
4,10 

.55 
.92 
,23 

.78 

2.16 

.65 

1.27 

30 

4 
4 
2 

.0 

,0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

10 

6 

7 
7 

4 

3 

1 
3 

0 

1 

0 

2 

Sm  Raieranc*  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
MAY    195* 


Temperature 

Precipitation 

ays 

'J 
S  B 

> 

< 

1 
S 
X 

a 

1 

2 

a 

Q 
1 

No.  of  Days 

H 

J 
P 

3-1 

s 

1 

tt 

o 

J 

Snow. 

Sleel.  Hail 

No 

olC 

Slalioii 

Ma«. 

Min. 

H 

II ! 

Y 

s 

o 

o 

i!  .. 

5! 

11 

•°l 

=  1 

1 

o 

3s 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

70.1 
70.8 
70.4 
72.9 

44.5 
48.7 
46.0 
46.6 

57.3 
59.8 
58.2 
59.7 

-  1.2 

-  2.0 

-  2.3 

84 
85 
64 
66 

2  + 

29+ 

2 

2 

30 
37 
34 
31 

5 
10 
11 

5 

251 
190 
230 
206 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

f\ 

0 
0 
0 
0 

4.16 
3.41 
4.61 
4.39 

-       .93 
.30 
.67 

.91 

.99 

2.73 

1.87 

10 

4 
3 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 

7 

4 
3 
2 
3 

0 
0 
1 

1 

DIVISION 

56.9 

1 

3.73 

.1 

OHIO  DRAINAGE 

1 

1 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  3  W 

67.5 
64.1 
64.2 
65.8 
69.0 

46.4 
44.1 
35.5 
38.3 
38.6 

57.0 
54.1 
49.9 
52.1 
53.9 

-  5.4 

-  3.8 

83 
83 
82 
86 
85 

2  + 
31 

1 
26 

2+ 

30 
28 
26 
30 
26 

5 
5 
5 
5 
5 

266 
348 
463 

405 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 

16 

6 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.02 
3.25 
3.17 
2.31 
5.36 

-  2.00 

-  .65 

-  1.45 

1.05 

.93 

.73 

1.05 

1.95 

29 
29 
29 
29 

8 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0  1 

0 

0 

0 

5 

8 

10 

6 

7 

1  ,1 

2  |0 
1  11 
4  2 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

69.8 
68.6 
69.3 
67.6 
65.8 

43.0 
36.3 
41.4 
40.5 
40.8 

56.4 
52.5 
55.4 
54.1 
53.3 

-  3.4 

-  5.1 

-  2.1 

88 
87 
66 
67 
84 

30 

1 
31 

3+ 
26+ 

31 
26 
27 
27 
32 

5 
5 
5 
5 
6 

305 
399 
313 

374 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

16 
5 

V. 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 
1.55 
2.91 
1.83 
2.39 

-  1.46 

-  2.66 

-  .90 

-  1.57 

.54 
.33 
.82 
.42 
.42 

29 
29 

4 
6 
3+ 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
8 
7 
9 

1  0 
0  0 

2  0 
0  0 
0  0 

COUDEftSPORT  1  NNE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

65.5 
69.8 
63.4 
71.8 
71.5 

39.7 
46.6 
36.8 
49.5 
41.2 

52.6 
56.3 
50.1 
60.7 
56.4 

-  3.7 

-  2.5 

-  2.3 

83 
87 
83 
89 
88 

2 

2  + 
26+ 

3 
28 

29 
32 
22 
37 

30 

22 

5 
5 
5 
5 

384 
243 
461 

268 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

^1 

1 , 
u 

0 ; 

1  i 

0 
0 
0 
0 
0 

5.11 
3.49 
2.92 
2.99 

.64 

-  .57 

-  .74 

1.31 
.76 
.63 

1.08 

29 
29 
29 
29 

.0 

T 

.0 
T 
•  0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 
8 

7 
5 

5l2 
4  '0 
1  0 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  *  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

65.7 
70.2 
68.0 
67.8 
69.2 

40.6 
44.6 
40.2 
42.4 
41.0 

53.2 
57.4 
54.1 
55.1 
55.1 

-  3.2 

-  2.8 

-  2.4 

-  3.0 

65 
88 
85 
84 
87 

2 

31 

2  + 

1 
31 

27 
32 
30 
33 
28 

5 
5 
5 
4 

5 

374 
256 

321 
324 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 

0  ' 
6  1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.30 
1.54 
2.74 
2.15 
2.18 

-  .07 

-  2.05 

-  1.61 

-  1.58 

.70 
.81 
.73 
.47 

3 

4 
4 

3 

T 
T 
T 
.0 

T 

0 

0  ! 
0  , 

0  ; 

6 

7 
7 
6 

1  0 
2,0 

1  \o 

0   ;0 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

67.8 
71.6 
65.5 
70.9 
64.1 

41.3 
45.1 
40.6 
46.9 
35,4 

54.6 
58.4 
53.1 
58.9 
49.8 

-  5.2 

-  2.0 

-  2.1 

65 
88 
82 
93 
83 

2  + 

2 

2 

3 

2 

28 
31 
29 
33 
25 

5 
5 
5 
5 
5 

340 
249 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
6 

1 

5  ! 

0  1 
16  1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.94 
3.37 
2.50 
2.23 
2.43 

-  1.25 

-  .15 

-  1.47 

-  2.24 

-  2.29 

.86 
1.03 
.99 
.70 
.62 

4 
29 
29 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
T 

T 

0  I 

0 

0 

I 

7 
9 
6 
6 
4 

2  \0 

1  |1 

2  0 
2  0 
1  0 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

65.4 

65.6 
69.2 
68.1 
69.3 

40.2 
40.5 
41.0 
45.8 
41.6 

52.6 
53.1 
55.1 
57.0 
55.6 

-  3.6 

-  3.8 

-  4.0 

83 
64 
87 
86 
87 

1 

2 

28 

31 

31 

30 
30 
30 
32 
32 

21 

21 

4 

5 

21 

390 

320 
289 
313 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6! 
5  1 
3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
1.80 
2.60 
1.21 
2.19 

-  1.87 

-  2.32 

-  3.18 

-  1.36 

.58 
.40 
.64 
.51 
.97 

2 

4 
4 
4 

4 

.0 

T 

.0 

.0 

T 

0 

I 

0 

5 

6 
6 
4 
6 

1  0 

0  '0 

2  lO 

1  io 

1  !0 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

70.4 
69.2 
66.9 
69.3 
67.7 

48.3 

41.6 
45.5 
49.4 
40.1 

59.4 
55.4 
56.2 
59.4 
53.9 

-  1.9 

-  5.1 

-  3.6 

-  3.2 

90 
92 
86 
87 
85 

3+ 
28 
31 
31 

2  + 

34 
29 
33 
38 
29 

5 
5 

4 
4 
5 

315 
294 
220 

2 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  ■ 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.02 
2.33 
1.88 
2.65 
2.86 

-  .27 

-  1.71 

-  1.89 

-  .84 

.95 

.60 
.78 
.73 
.77 

29 
29 
29 
3 
29 

.0 

T 
T 
T 
.0 

0 

T 
0 

0 

4 

7 
6 
6 
6 
6 

2I0 

2  0 
1  ;0 
1  10 

3  !0 

RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

68.5 
66.3 
66.7 
62.8 

41.9 
44.2 
40.1 
39.5 

M 
55.2 
55.3 
53.4 
51.2 

-  3.3 

-  4.2 

65 
85 
85 
82 

31 
31 

2 

2  + 

29 
32 
24 
23 

5 
4 
5 
5 

320 
307 
370 
429 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

8 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
2.65 

3.09 

-  2.17 

-  1.21 

.95 
.40 
.58 

2 

7+ 
20 

.0 

T 

T 

1.3 

0  1 
0 

0  i 

1  ilO 

6 

10 

8 

!o 

1  :0 
0  0 

2  10 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  2  S 
UNIONTOWN 
WARREN 
WAYNESBURG  2  W 

66.7 
64.1 
69.4 
66.9 
69.8 

40.8 
39.8 
46.9 
39.8 
43.2 

53.6 
52.0 
58.2 
53.4 
56.5 

-  3.9 

-  3.3 

-  4.3 

85 
81 
67 
86 
68 

2 

1 

2  + 
31 
31 

29 

30 
33 
31 
28 

5 

4+ 

5 

10+ 

5 

413 
244 
376 
286 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 

6 
0 
6 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.62 

2.48 
3.78 
2.98 
3.29 

-  2.15 

-  .36 

-  1.22 

-  .60 

1.37 
.60 

1.02 
.98 
.95 

29 
1 
29 
29 
29 

T 
T 

.5 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

0  ; 

5 

9 
6 

8 

7 

ill 

2  10 

3  1 
1  0 
1  0 

DIVISION 

54.9 

! 

2.71 

T 

1 

1 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

66.8 

41.8 

54.3 

85 

1 

31 

21 

346 

0 

0 

li 

0 

1.79 

.64 

28 

.0 

° 

1  0 

ERIE   CAA  AIRPORT 

62.5 

43.1 

52.8 

85 

31 

32 

21 

393 

0 

0 

1 

0 

2.04 

.73 

1 

T 

0 

5 

1:0 

DIVISION 

53.6 

1.92 

T 

STATE 

56.2 

-  3.4 

1 

3.36 

-   .71 

.1 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 
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DAE,Y  PRECIPITATION 


PCHNSYLVANIA 


H 

Day  of  month 

Station 

1  1 

2  1 

3 

4    5 

6 

7  1 

[I 

9 

10  1 

11  1 

12 

13   14  {  15 

16   17  1 

18 

19  1  20  1 

21 

22  {  23  1  24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

3.03 

.06 

.05 

1.34 

.03 

33 

.03 

.12 

.01 

.14 

7 

.07 

.80 

.05 

ALBION 

1.79 

« 

.17 

.05 

.02   .02 

.31 

30 

.02 

.06 

.03 

.16 

.64 

.02 

ALLENTOWN  W6  AP         R 

3.67 

.05 

.82 

.31 

.25 

31 

.02 

.30 

7 

7 

.10 

.30 

.15 

7 

.13 

.64 

.09 

ALLENTOWN  GAS  CO 

4.48 

.14 

1.36 

30 

.15 

.26 

.12 

.01 

.40 

.60 

.12       7 

1.03 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

2.73 

.19 

.11 

.09 

.44 

06 

.07 

.09 

.05 

.31 

.34 

.29 

.02 

.12 

.59 

ARENDTSVILLE 

3.34 

T 

.11 

.02 

.92 

68 

.42 

.05 

.03 

7 

.03 

.30 

.20 

.13 

.07 

.04 

.34 

ARTEMAS  1  WNW 

2.26 

.47 

.18 

.09 

.08 

1.27 

.04 

.13 

AUSTINBURG  2  W 

3.39 

.42 

.10 

.45 

.07 

44 

.16 

.03 

.06 

.06 

7 

.16 

1.19 

.26 

AVOCA  CAA  AP 

4.36 

1.50 

.02 

.52 

.33 

T 

.08 

20 

T 

l.OS 

7 

7 

7 

.16 

.20 

7 

.06 

.24 

7 

BAKERSTOWN  3  HNM 

2.02 

.05 

.21 

.13 

.05 

.20 

.02 

.07 

.08 

.06 

.10 

1.05 

BARNES 

2.01 

.20 

.19 

.37 

.19 

38 

.06 

7 

.03 

.02 

7 

.08 

.37 

.13 

BEAR  GAP 

6.11 

.25 

.04 

1.40 

.60 

14 

1.42 

.01 

.06 

.28 

.05 

.15 

1.70 

.02 

BEAVER  FALLS 

1.25 

.05 

.08 

.02 

.46 

.05 

.03 

21 

7 

.02 

.08 

7 

7 

7 

.03 

7 

.22 

7 

BEAVERTOWN 

3.94 

.12 

.34 

1.11 

39 

.07 

.15 

.04 

.02 

.09 

.50 

.07 

1.04 

SEECH  CREEK  STATION 

3.45 

.75 

.62 

.58 

42 

.11 

7 

.01 

7 

.11 

7 

.01 

.84 

BELLEFONTd  «.  S 

3.42 

T 

.58 

.57 

73 

.09 

7 

.02 

.10 

.04 

•  16 

.02 

7 

1.11 

BERWICK 

3.80 

.06 

.03 

.30 

1.11 

.05 

21 

.09 

1.23 

.02 

.01 

.03 

.03 

.15 

.01 

.47 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

3.44 

.05 

1.22 

36 

.05 

.20 

.16 

7 

7 

.11 

.42 

.25 

.12 

.50 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

3.11 

T 

T 

.76 

.36 

.02 

38 

.02 

.35 

7 

.16 

.25 

.31 

7 

.11 

7 

.28 

.11 

BLAIRSVlLLE  6  ENE 

3.25 

T 

.61 

.11   T 

.63 

15 

.12 

.17 

.06 

.07 

.17 

.03 

7 

.93 

BLOSERVILLE  I  N 

4.27 

.03 

.03 

.63 

1.02 

.40 

37 

.29 

.08 

7         7 

.08 

.65 

.11 

.06 

.52 

BOSWELL  6  WNW 

3.15 

.17 

.36 

.02 

45 

.12 

.04 

.24 

.20 

.03 

.05 

.22 

.02 

1.10 

.13 

BRADDOCK  LOCK  2 

3.03 

.15 

.18 

.77 

.01 

57 

.08 

.24 

.06 

.15 

7 

.05 

.72 

.06 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

RECORD  MISSING 

BRADFORD  *.  W  RES 

3.17 

.34 

.39 

.53 

.21 

.12 

.OS 

36 

.03 

7 

.11 

.03 

.11 

.13 

.73 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

3.31 

.56 

.29 

.50 

.09 

40 

.04 

.02 

.05 

.06 

7 

.07 

.08 

.85 

.30 

BREEZEWOOD 

5.46 

.74 

.21 

.20 

.02 

.40 

04 

.06 

.18 

.19   .79 

.13 

.08 

2.44 

SROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

2.31 

.02 

T 

.34 

.06   T 

.39 

05 

.10 

7 

7 

7 

.13 

7 

.17 

1.05 

BRUCETON  1  S 

• 

• 

.22 

.69 

.01 

T 

.50 

.03 

.20 

.07 

7 

• 

• 

BUFFALO  MILLS 

3.47 

.87 

.22 

36 

.28 

.13 

.09 

.03 

.07 

.46 

.68 

.06 

.02 

.05 

.02 

.13 

BUR6ETTST0WN  3  W 

5.38 

.01 

.06 

.37 

.02 

.02  1 

95 

.75 

.32 

.55 

.03 

.13 

1.10 

.07 

BURNT  CABINS  2  NE 

4.85 

.42 

.03 

.52 

.02 

1.80 

22 

.03 

.11 

.15 

7 

7 

7    1.20 

.20 

.15 

BUTLER 

2.23 

.26 

.19 

.05 

.05 

20 

.02 

.14 

.34 

•  54 

CAMP   HILL 

3.14 

T 

.50 

.93 

.13 

08 

.52 

.03 

.03 

.04 

.57 

.05 

.08 

.04 

.14 

CANTON  1  NW 

5.88 

.77 

.20 

2.52 

29 

.36 

.06 

7 

.05 

.17 

7 

1.05 

.42 

CARLISLE 

4.31 

.11 

1.50 

.82 

.11 

30 

.46 

7 

.06 

7 

.10 

.61 

.12 

.08 

7 

7 

.04 

CARROLLTOWN  2  SSE 

2.96 

.25 

.28 

.01 

78 

7 

.01 

.16 

.04 

.08 

7 

.38 

.02 

.69 

.36 

CARTER  CAMP  2  W 

3.02 

.32 

.03 

.49 

T 

97 

7 

7 

T 

.17 

.87 

.17 

CEDAR  RUN 

5.05 

.85 

.28 

.65 

T 

45 

.26 

.04 

7 

.28 

2.06 

.20 

CHADDS  FORD 

2.55 

.86 

24 

.21 

.02 

.06 

.12 

.03 

.32 

.55 

.04 

.09 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

3.19 

.40 

T 

.61 

.04 

.53 

07 

.10 

.34 

.02 

.04 

.10 

.69 

.04 

.18 

.03 

CMARLEROI  LOCK  * 

2.83 

7 

.06 

.58 

.02 

70 

.11 

.01 

.09 

.18 

.03 

7 

7 

.01 

7 

7 

1.03 

.01 

CHESTER 

2.17 

T 

.80 

T 

.22 

.26 

.01 

7 

.08 

7     .02 

.13   .48 

.09 

7 

.08 

7 

CLARENCE  1  E 

2.59 

.02 

T 

.14 

.45 

.03 

75 

7 

.04 

7 

.05 

7 

7 

7 

.14 

.32 

.65 

CLARION  3  SW 

1.55 

.24 

.31 

.06 

30 

7 

.02 

.08 

.17 

.33 

.04 

CLAUSSVILLE 

4.35 

.44 

1.05 

39 

.25 

.62 

.10 

.60 

.31 

.11 

.58 

CLAYSVILLE  3  W 

2.91 

.20 

.14 

.82 

.01 

7 

38 

.15 

7 

.30 

.20 

.08 

•  01 

.62 

CLEARFIELD 

2.36 

.05 

.12 

.70 

T 

60 

7 

7 

7 

.07 

.42 

.40 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

2.76 

.02 

.26 

.38 

.46 

64 

.05 

•  16 

.80 

CLERMONT 

3.36 

.52 

.14 

.45 

T 

T 

66 

7 

.06 

.06 

.04 

.04 

.02 

.84 

.54 

COALDALE  2  NW 

4.03 

.13 

1.07 

33 

.01 

.75 

.66 

.02 

.02 

.02 

.15 

.07 

.09 

.72 

COATESVILLE  1  SW 

3.81 

1.75   T 

20 

.23 

.35 

.09 

.05 

.08 

7 

.03 

.40 

.54 

.05 

.04 

7 

COATESVILLE 

3.91 

1.80 

20 

.30 

.43 

.05 

.05 

.07 

7 

.40 

.53 

.03 

.05 

7 

7 

COGAN  STATION  2  N 

6.95 

.63 

.10 

1.70 

18 

.08 

.03 

.26 

3.87 

.10 

COLUMBIA 

3.75 

.24 

1.59 

T 

.03 

.75 

.12 

.08 

.09 

.66 

.02 

.11 

7 

.07 

7 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

1.83 

.06 

T 

.14 

42 

.06 

.06 

.26 

.16 

.10 

.06 

.19 

7 

7 

.01 

.08 

.22 

.02 

CONFLUENCE  1  NW 

2.35 

.06 

.01 

.25   T 

T 

49 

.09 

.07 

.39 

.23 

.18 

.06 

.17 

.01 

7 

.02 

.07 

.23 

.03 

CONNELLSVILLE 

2.92 

T 

.55 

49 

.07 

.04 

.42 

.26 

.11 

.06 

7 

.80 

.13 

CONSHOHOCKEN 

2.42 

.93 

30 

.06 

.05 

.17 

.05 

7 

.06 

.09 

.54 

.07   7     7 

.10 

7 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

2.80 

.06 

.55 

.04 

.01 

11 

.11 

.01 

.08 

.28 

.01 

.07 

.06 

.01 

" 

1.40 

CORRY 

2.39 

.39 

.22 

.42 

.12   T 

.06 

.12 

12 

.02 

.02 

.18 

.08 

7 

.13 

.09 

.42 

COUDER SPORT  1  NNE 

5.11 

.59 

.80 

.20 

.50 

.10 

1 

06 

.10 

.12 

•  20 

1.31 

.13 

COUDERSPORT  7  E 

3.71 

« 

.98 

.38 

.06 

02 

.06 

T 

T 

.05 

.OS 

.01 

•  25 

1^58 

.24 

COVINGTON 

<>.42 

1.21 

.08 

1.26 

T 

26 

.29 

.11 

T 

.99 

.22 

CREEKS  IDE 

2.91 

.12 

.27 

.60 

56 

.05 

.10 

.23 

.43 

.55 

CRESSON  2  SE 

2.53 

T 

T 

.06 

.17 

.02 

54 

.01 

7 

.15 

.02 

.14 

.17 

.11 

.22 

7 

.01 

.04 

.27 

.60 

CUSTER  CITY  2  W 

3.51 

.63 

.11 

.41 

.10 

42 

.04 

.01 

7 

.04 

.07 

.07 

.14 

.06 

1.05 

.36 

DANVILLE 

3.74 

.28 

.66 

1.12 

10 

.09 

.40 

.03 

.07 

7 

7 

.20 

.08 

.07 

.74 

DERRY 

3.49 

.50 

.26 

.60 

.58 

.07 

.21 

.29 

•  18 

7 

.78 

DEVAULT  1  W 

3.95 

T 

T 

.65 

.60 

.15 

20 

T 

.24 

7 

.08 

.07 

1.35 

.45 

.16 

7 

DIXON 

4.56 

.05 

.07 

1.84   .01 

33 

.49 

.37 

.06 

.01 

.01 

.20 

.03 

.04 

.36 

.70 

DONEGAL 

2.92 

T 

.38 

.02   .03 

.38 

06 

.03 

.10 

.34 

.01 

.42 

7     .02 

.06 

.45 

.63 

DONORA 

2.99 

T 

.06 

.87 

.01 

.18 

.46 

.06 

.06 

.06 

T 

.12 

.01 

.02 

7 

7 

1.08 

DOVLESTOWN 

3.15 

.02 

T 

.94 

T 

.62 

.02 

.27 

.05 

.37 

.55 

7 

.10 

7 

7 

7 

.21 

DU  BO IS  7  E 

3.81 

.02 

.23 

.57 

.02 

.42 

.23 

.06 

.02 

7 

.09 

7 

2.15 

DJSHORE  3  NE 

2.98 

.19 

1.06 

T 

.15 

.38 

.16 

.06 

7 

7 

.02 

.04 

.10 

7 

.60 

.22 

EAGLES  MERE 

5.85 

.13 

.30 

1.70 

.26 

.64 

.13 

.01 

.02 

.03 

.02 

.04 

.12 

1.72 

.83 

EAST  BRADY 

- 

.21 

.15 

.09 

.22 

.29 

•  13 

- 

EAST  WATERFORD  3  E 

4.99 

.01 

.10 

.04 

1.78 

.67 

7 

.08 

.05 

7     .02 

.31 

.40 

.67 

.07 

7 

•  89 

EBENS6URG 

4.30 

.05 

.35 

.77 

T 

.04 

.36 

.06 

.11 

.04   .09 

.03 

.19 

.05 

• 

1.36 

.80 

EDINBORO 

1.62 

.06 

.03 

.33 

.07 

.02 

.45 

.01 

7 

.05 

.10 

.03 

.19 

.03 

•  20 

.06 

ELIZABETHTOWN  1  Sw 

4.48 

1.99 

.08 

1.08 

.06 

.02 

.14 

.40 

.33 

.38 

EMPORIUM  1  E 

2.40 

.07 

.12 

.37 

.02 

T 

.67 

.09 

.03 

.02 

.08 

7 

.05 

•  60 

.28 

ENGLISH  CENTER 

6.33 

.75 

.23 

1.55 

.01 

.65 

.12 

.02 

7 

.01 

.29 

2^66 

.14 

EPHRATA 

4.41 

1.53 

T 

.30 

.40 

1.00 

.03 

.05 

.78 

.01 

.08 

7 

.08 

.16 

EOUINUNK 

4.16 

.10 

.80 

7 

.56 

.42 

.18 

1.11 

7 

.03 

.20 

.30   .01   .03 

.03 

.10 

.28 

.01 

ERIE   CAA  AIRPORT 

2.04 

.73 

.06 

.34 

.16   .04   T 

.44 

.02 

T 

T 

7 

7 

7 

.02 

.01 

.20 

7 

EVERETT  1  SW 

4.89 

1.52 

.47 

.35 

.39 

.09 

.06 

.09 

.02  1.32 

.12 

.05 

.41 

FARRELL  SHARON 

1.54 

.70 

.04 

.35 

.01 

.14 

.10 

.10 

.10 

FORD  CITY  *  S  DAM 

2.74 

.18 

.06 

.81 

.02 

.46 

7 

.06 

.17 

•  15 

.57 

.28 

FRANKLIN 

2.15 

.30 

.25 

.73 

.11 

.01 

.20 

.01 

.05 

•  15 

.30 

.04 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

3.61 

.02 

1.14 

.24 

.20 

.52 

.34 

.02 

.02 

.04 

.02 

.52 

.16 

•  07 

.01 

.01 

.28 

FREELAND 

4.88 

.65 

1.14   .20 

.42 

.10 

.98 

.37 

.22 

.20 

.60 

GALE TON 

3.12 

.60 

.06 

.40   .04 

.60 

.04 

T 

.02 

.02 

.04 

7 

•  25 

7 

.90 

.15 

GEIGERTOWN 

3.29 

.04 

1.00 

.20 

.11 

.55 

.09 

.04 

.03 

.28 

.84 

.03 

.08 

7 

GEORGE  SCHOOL 

4.30 

1.48 

.47 

.06 

.12 

.04 

.27 

1.51 

.08 

.03 

.24 

GETTYSBURG 

3.49 

T 

.11 

1.48 

.52 

.01 

.40 

.04 

.06 

.01 

.09 

.32 

.16 

.11 

.10 

.04 

.04 

GIFFORD 

3.41 

.69 

.10 

.24 

.12 

.49 

.07 

.06 

• 

.17 

.10 

.03 

.61 

.74 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

2.47 

.04 

.12 

.36 

.05 

T 

.59 

.06 

7 

.12 

.04 

7 

7 

.05 

.64 

.20 

7 

GLENWlLLARD  DASH  DAM 

2.46 

.17 

T 

.35 

.04 

.01 

.23 

.02 

.41 

.02 

7 

.11 

.07 

1.02 

.01 

GORDON 

5.63 

.06 

.07 

.55 

1.23 

.10 

.15 

1.78 

7 

.08 

.26 

.15 

.90 

.30 

GOULOSBORO 

4.30 

.10 

.11 

.66 

.41 

.31 

.49 

.73 

.03 

7 

.03 

.47 

.49 

.06 

.41 

GRANTVILLE  2  SW 

4.67 

.02 

.34 

1.18 

.09 

.27 

1.25 

.02 

.10 

.40   .06 

.07 

.34 

.53 

GRATERFORO 

3.17 

.06 

1.28 

.27 

.46 

.12 

.02 

.86 

.06 

.04 

GRAT2  1  N 

3.70 

T 

.07 

1.20 

.10 

.07 

.97 

7 

7 

7 

.20 

.26 

7 

.07 

.07 

.70 

GREENSBORO  LOCK  7 

3.42 

.03 

.68 

T 

.70 

.29 

.03 

.20 

.03 

.21 

.16 

.04 

7 

.02 

.01 

.07 

.86 

.09 

GREENSBURG  3  SE 

2.52 

T 

T 

.32 

.18 

.10 

.36 

r 

.09 

.11 

.02 

.25 

.25 

.85 

GREENVILLE 

2.18 

.34 

.12 

.47 

.04   T 

.06 

.26 

.22 

.10 

.03 

.13 

7 

.32 

.09 

HANOVER 

4.18 

1.31 

.24 

.02 

.94 

.14 

.11 

.02   7 

.09 

.66 

.24 

.02 

.18 

7 

.21 

7 

HARRIS8URG  MB  AP        R 

3.28 

.49 

.04 

1.11 

.03 

.15 

.01 

.16 

.33 

.02 

7 

7 

.05 

7     .58 

7 

7 

.06 

7 

7 

.25 

HARRISBURG  NORTH 

4.12 

.19 

.09 

1.32 

.20 

.64 

.03 

.03 

.30 

.28 

.07 

.97 

HAWLEY 

4.03 

.10 

.05 

1.05 

.46 

.50 

.60 

7 

7 

7 

.40 

.60 

.08 

.29 

HAWLEY  1  S  DAM 

4.26 

.02 

.04 

1.06 

.14 

.67 

.45 

.70 

.02 

.56 

.40 

.66 

.02 

.13 

HOLLISTERVILLE 

4.34 

.07 

.02 

.90   T 

T 

.40 

.27 

.78 

.76 

.01 

7 

7 

.40 

.39       7 

7 

7 

7 

7 

.34 

HOLTWOOD 

2.6B 

.03 

.75 

.04 

.01 

.38 

.05 

.09 

.06 

.09   7 

.11 

.53 

.49 

7 

.05 

7 

T 

HONESDALE  *»    NW 

3.97 

.01 

.66 

.70 

.17 

.72 

.69 

.10 

.25 

.39 

.04 

7 

7 

.22 

HOOVERSVILLE 

1.58 

.05 

.13 

.05 

.13 

.11 

.20 

.10 

.06 

.09 

.24 

.13 

7 

.14 

.15 

HOP  BOTTOM  2  SE 

- 

1.02 

.09 

.78 

.13 

.76 

.41 

HUNTINGDON 

2.97 

.34 

.30 

.32 

.64 

7 

.09 

7 

.03 

7 

.06 

.18 

.61 

.08 

.02 

7 

7 

.40 

T 

MUNTSDALE 

3.82 

.53 

.06 

1.20 

.48 

.45 

.03 

.02 

7     7 

.04 

.37 

.44 

.09 

.06 

.06 
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HVNOMAN 
INDIANA  3  SE 

IRHIN 

JAMESTUWN  2  NW 
JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  h    SE 
KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVlLLE  1  NNE 
LANCASTER  2    NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 
LANSFORO 
LATROBE 

LAMRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 

LEHIGH TON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  3  WNW 

LOCK   HAVEN 
LONG   PONO 
MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 

MAPLETQN  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  CAA  AP 
HATAMORAS 

MAUCK  CHUNK 

MAYBURG 

MC  CONNELLSeURG 

MC  KEE SPORT 

MEADVILLE  1  S 

MED  IX  RUN 

MERCER 

MERCERSBURG 

MEYERSDALE 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 
MILLMEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROV  3  NE 


MOWTROSE  3  E 
MORGAN TOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2 
HUHLENBUR6  1  SE 


AP 


MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  * 
NEFFS  MILLS  *  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEW8URG  3  W 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

HEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PARK  PLACE  WB 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   POMO 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  HB  CITY    R 

PHILIPSBURG  CAA  AP 
PMOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  MB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  H 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 

P0TT5T0WN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  8R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN 

RAYMOND 

READING  WB  CITY  R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAV  3  w 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  SE 
SALINA  3  W 
SAX TON 

SCMENLEY  L  5 

SCRANTON  WS  CITY         R 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHAMOtC  IN 

SHIPPENSBURG 

SINNEMAMONING 

SLIPPERY  HOCK 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SOUTH  MOUNTAIN 

SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STRAU5ST0WN 
STROUDSauRG 


Day  of  month 


13       14       15 


16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


.05       .ll 

.01 

.07 

.03       .06 

.02 


S—  Ref*r«nc«  Notas  FoUowlng  Sutton  Index 


DAILY  PRECIPITATION 
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Table  3-Continued 

MAY 

1954 

Station 

"o 

Da7  oi  month 

o 

e2 

1  1  2 

3 

4  {  5 

1  ^ 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13   14  1  15 

16   17  I 

18 

19   20  1 

21 

22  1  23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUMP  CREEK 

2.11 

.14 

.54 

.50 

.08 

.08 

.40 

.37 

SUNBURY 

4.15 

.26 

.20 

1.25 

.24 

.19 

.27 

T 

.02 

.02 

T 

.35 

.13 

T 

1.22 

SUSQUEHANNA 

3*59 

.04 

1.09 

.41 

.04 

.22 

.66 

.05 

T 

T 

.10 

.37 

.06 

.09 

.44 

SUTERSVILLE 

2.91 

» 

.09 

.71 

.08 

T 

.65 

T 

.05 

.15 

.08 

.02 

T 

T 

.96 

.10 

TAMAOUA 

<».<>4 

.05 

.97 

.51 

T 

1.03 

.45 

.05 

.03 

.05 

.16 

.05        .05 

.04 

1.00 

TAMAOUA  <•  N  DAM 

4.22 

.02 

.06 

1.25 

.41 

.02 

.82 

.64 

.07 

.01 

.02 

.05 

.16 

.06 

T 

.11 

.50 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

- 

.33 

.45 

.46 

T 

T 

.70 

.05 

T 

.08 

T 

T 

.07 

- 

- 

- 

- 

- 

, 

TIONESTA  2    SE  DAM 

2.62 

.35 

T 

.38   T 

.11 

T 

.23 

T 

.07 

T 

.08 

1.37 

.03 

TITUSVILLE  2  S 

2.46 

.60   .13 

.45 

T 

.16 

.12 

.10 

T 

.06 

.06 

.02 

•  13 

.14 

.51 

TORPEDO  4  W 

2.41 

.40 

.03 

.64 

.10 

.25 

.15 

.15 

.05 

T 

•  16 

.04 

.38 

•  04 

TOWANDA 

4.52 

T 

.31 

2.16 

T 

.06 

.10 

.27 

T 

T 

.06 

.04 

T 

T     ,01 

T 

.02   T 

.03 

.01 

T 

.80 

.65 

TOWER  CITY  5  SW 

3.15 

.37 

1.35 

.17 

.30 

1.83 

.13 

.37 

.10 

.53 

TROY 

4.S4 

.60 

.03 

2.12 

.01 

.02 

.18 

.60 

T 

T 

.04 

.06 

.06 

•  47 

.65 

TURLEPOINT  4  NE 

3.60 

.61 

.02 

.45 

.09 

.60 

.15 

.0-4 

.06 

•  06 

T 

.20 

.70 

.42 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

2.11 

.06 

.33 

.13 

.66 

T 

T 

.09 

T 

.01 

.20 

.02 

.07 

•  18 

.36 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

2.37 

.53 

.60 

.10 

.30 

.17 

.17 

.06 

.17 

.03 

•  24 

UNIONTOWN 

3.78 

T 

.61 

.02   T 

.46 

.07 

.02 

.26 

.36 

.01 

.66 

.01 

T     .05 

T 

.02 

.01 

1.02 

UPPER  DARBY 

2.75 

.85 

T 

.48 

.05 

.20 

.02 

.04 

.10 

.37 

.35 

T 

.09 

.05 

.15 

VANDERGRIFT 

2.46 

.15 

.78 

T 

•  54 

.10 

.13 

T 

.20 

T 

.56 

VIRGINVILLE 

4.11 

.04 

1.38 

.16 

.61 

.83 

.09 

.02 

.03 

T 

.06 

.02 

T 

.87 

WARREN 

2.96 

.46 

.07 

.47 

.10 

.24 

.07 

.05 

.10 

.07 

.11 

.07 

.07 

.96 

.12 

WATSONTOWN 

4.22 

.61 

.74 

1.34 

.42 

.40 

.27 

.06 

.05 

.09 

.04 

WAYNESBURG  2  W 

3.29 

.07 

■  42 

.02 

.03 

•  49 

.22 

T 

.35 

.26 

.32 

T 

.04 

T 

.03 

.95 

•  07 

WELLSBORO  3  S 

4.10 

T    1.27 

.07 

1.09 

.02 

.23 

.15 

.03 

.02 

.24 

.85 

.13 

WELLSVILLE 

4.16 

.02 

.69 

.39 

.18 

.17 

.91 

T 

.04 

.09 

.62 

.02 

.10 

.03 

.09 

.31 

WERNERSVILLE  1  W 

_ 

.05 

1.61 

.43 

.80 

_ 

.35 

- 

.08 

.60 

WEST  CHESTER 

3.41 

.66 

.99 

.25 

.02 

.22 

.02 

.11 

.09 

.65 

.26 

.06 

.04 

WEST  GROVE  1  E 

3.15 

1.05 

.13 

.08 

.13 

.22 

.07 

.07 

.35 

.33 

.52 

.02 

.06 

.08 

.02 

WEST  HICKORY 

3.47 

.38 

.06 

.53 

.15 

.25 

.02 

.10 

.01 

.24 

1.46 

.25 

WMITES6URG 

2.59 

.11 

.03 

.62 

.02 

.66 

.02 

.16 

.15 

.60 

.20 

WILKES  BARRE 

3.96 

.06 

.06 

.81   T 

.22 

.25 

.65 

.69 

.02 

T 

T 

T 

.12 

.31 

T 

T 

T 

.77 

WILLIAMSBURG 

2.57 

.02   .52 

.24 

T 

.76 

.11 

.29 

.36 

.22 

.03 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

4.61 

.81   .05 

2.73 

.17 

.13 

.11 

.03 

.01 

T 

.01   T 

T     .01 

T 

.19 

T 

.08 

.26 

WOLFSauRG 

2.93 

.01   .48 

.03 

.15 

.42 

T 

.23 

.04 

.09 

.01 

.05 

.42 

.64 

.12 

.01 

.04 

T 

.19 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

4.39 

1.87 

.05 

•  06 

.05 

.83 

.10 

.16 

.12 

.01 

.90 

.04 

.07 

.07 

.04 

YORK  HAVEN 

4.63 

.01 

2.13 

.13 

.30 

.79 

.03 

T 

.01   .01 

.07 

.44 

.21 

.05 

.02 

.04 

.39 

ZION  GROVE 

5.17 

.30 

1.76 

.17 

1.36 

.46 

.10 

.06 

.15 

.12 

.67 

2I0NSVILLE  3  SE 

4.13 

.08 

2.03 

.54 

.03 

.19 

.31 

.45 

.19 

.09 

.02 

.20 

r-' 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY  1954 


Day  Of  Month 


ALBION 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  SAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENOTSVILLE 

ARTEMAS  1  WNW 

AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  MNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  *  S 

BERHICK 

BETHLEHEM  LEHI&H  UNIV 

8LAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFCRO  <•    W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  3  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NM 

CARLISLE 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CL4YSVILLE  3  W 

CLEARFIELD  e  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUDERSPORT  I  NNE 

OERRY 

OEVAULT  1  W 


DONORA 

EASLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MtN 


87 

53 


78   69   60 
56   55  I  ".7 


76   80   70 
55   56  1,9 


86   79   62 
57   61  )  38 


78   86 
55   61 


59   57   64   53 


60   57   57   65   53 


35   42.  46 


56   53 
36   36 


90   85 
56   60 


65   67   62 
33   29   39 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


81 
61 

82 
58 

58 

43 

83 
60 

75 
53 

53 
34 

83 
56 

82 
64 

71 
43 

80 
55 

84 
59 

79 
39 

86 
62 

86 
64 

72 
45 

78 
59 

70 
56 

60 
49 

81 
60 

73 
49 

49 
32 

81 
51 

71 
55 

58 

31 

82 
53 

69 
39 

42 
33 

82   65   65  ,  70   45   55 


54   59  i  33 
86   83  !  59 


86   66  I  70 
55   65 


34  42  36 

61  60  56 

41  31  31 

64  51  58 

36  46  43 

55  56  55 

47  41  36 

57  59  59 

33  46  33 


60 
47 

62 
38 

52 

48 

62 

47 

53 
41 

50 
35 

49 

51 

28   41   26 


50   53   53 
42   33   30 


61   53   59 


62   54   61 
41   40   42 


65   60   61 

35   35   37 


50   56   57 
35   36   44 


56   55   62 
34   4  3   41 


65   57 
40   43 


59   58   59 
36   34   41 


47   51   52 
31   32   38 


53   51   56 
33   41   40 


55   57   60 
34   39   34 


78   78 
55   60 


90   63 
60   62 


59  I  62 

".0  I  38 


55   58 

36  \    44 


66   66 
43   46 


65   70 

41   47 


70   76 

40   44 


67   68 

46   45 


66   66 
37   46 


72   76 
39   46 


69  I  56   59   62 
31  !  39   36   41 


54   57   57   55  '  65 
35  (  33   43   40  I  36 


68   60   61 

42   35   44 


86   62  I  60 
56   60  I  43 


60   76  ;  61 
56   60  '  44 


49   58   50 
34   41   34 


60   63   64 
39   47   38 


58   62   61 


60   62   54 
38   34   39 


61   6  3   64 
41   36   41 


66   60   63 
40   36   40 


49   50   44 


69   76   86 


44   64   65 
30   26   30 


53   55   61 


69   51   51 
32   26   32 


79   68   59 


60   56   64   66  ,  67 
40   41   49   48  1  61 


54   56   54 
33   39   28 


60   57   55 
41   40   32 


52   52   64 
28   31   32 


66  ■  63   56   62 
42   36   37   37 


87   77  I  70 
5  4   61  I  46 


83   67   75 
56   56   35 


62 

77 

56 

46 

83 

73 

53 

66 

87 

75 

70 

58 

82 

67 

46 

41 

82 

84 

40 

48 

62 

72 

50 

35 

61 
40 

62 

40 

61 

38 

68 

49 

65 

40 

59 

41 

63 
40 

66 
42 

48 
27 

54 
29 

59 
37 

63 
44 

66 
35 

51 
36 

50 
36 

56 
39 

61 

33 

49 
32 

50 
36 

53 
40 

50 
34 

52 
36 

50 
41 

49 
40 

62 
30 

50 
40 

50 
41 

51 
42 

45 
35 

50 
40 

65 

40 

62 

40 

55 
32 

57 
40 

55 
43 

58 

46 

55 
37 

5* 

37 

55 
40 

60 
43 

64 
28 

66 

28 

63 

37 

61 

34 

63 

31 

63 
32 

61 
33 

63 
41 

62 

30 

60 
33 

30 

66 

33 

62 

36 

60 
36 

64 
32 

57 
36 

62 
22 

64 
32 

tl 

51 
30 

49 
30 

44 
31 

51 
33 

53 
34 

68  66 

33  37 

66  66 

33  38 

62  66 

39  46 

66  66 

40  37 

62  64 
36  41 

65  69 

42  50 

64  67 

42  46 

63  70 
47  56 


66   7  0 

34   45 


64   67 
32   34 


63   64 
42   45 


63   69 

43   46 


64   7  0 
32   45 


72   74 
35   38 


75   77 
47   53 


63   68 

30   32 


74   66   67  :  61 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72   81  I  73 
51   60  I  37 


66 

85 

44 

55 

79 

84 

54 

61 

85 

75 

63 

54 

50  59  53 

35  41  36 

58  68  58 

40  33  36 

52  49  53 

38  41  39 


56   62   53 
35   35   35 


58   61   59 
34   36   40 


55   50   53 

34   36   41 


51   53   56 
34   35   39 


60   66 
39   42 


70   72 
36   37 


64   60 
40   43 


64   60 
39   42 


78   71   61   56   57   63 


80   70   71 

44   57   44 


71   80 
46   54 


76   71   68 
46   56   36 


67   81 
46   58 


80   75   67 

40   64   41 


80   71 
41   54 


76   72   68 


60   78 
41   57 


49  41 

80  79  76 
41  57  42 

81  73  72 
54  60  50 

72  68  66 

47  61  43 


32   40   26 


75   69 
37   40 


71   79   74 
36   44   32 


80   70   75 
48   50   47 


78   78 
38   36 


69   76 
42   42 


83   82   73 

60   59   43 


73   66   68 


68  64  65 
38  38  40 

69  72  53 

44  48  48 

68  55  65 

41  45  42 

64  60  55 
48  47  46 

65  67  68 

40  46  44 

72  64  62 

40  45  46 

70  66  53 

41  39  44 


65 

62 

48 

46 

55 

57 

61 

49 

68 

61 

43 

37 

58 

61 

36 

28 

60 

64 

40 

31 

68   63   62 
33   34   30 


67   63   64 
34   45   36 


63   56   67 
42   41   41 


74   69   69 

47   48   49 


75  ;  84   76   73 


70   72 

54   47 


74   74 
46   44 


75   79 

39   40 


67   72   74 


66   70   72 


74   76 
38   38 


74   76 
50   44 


70   70 
46   48 


78   71 
33   47 


72   75 

55  i  49 

68   66 
29   29 


77   71   69 


47   55 
82   71 


44   58   46 


69   75 
43   43 


76   69 
38   46 


73   65 
35  "3  3 


78   70   69 

51  45   41 

74  81   78 
3b   39   34 

71   66   64 

36  47   31 

75  79   73 

52  58   46 

70 
39 

80   80   71 

37  38   36 


71   76 
47   63 


62   75 

46   54 


74   68 
39   39 


63   60   65 
39   41   31 


70   72 
29   29 


75   73 
31   34 


70   75 
31   32 


75   76 
36   38 


70   76 
35   34 


65   68 

45   40 


77   80 

44   45 


76   76 
30   30 


30   33   33 


61  1  66 
32 


66   73   57 

47   48   48 


74   67   65 
46   49   49 


68   65   50 
42   44   37 


60   60   62 


60  58   63 
30   38   32 

61  63   71 


74   61   60 
42   37   42 


71   65   64 
36   42   43 


59   52   57 
37   40   27 


71   66   65 

48   51   41  1  39 


65   59   56 

41   41   41 


67   63   67 
36   47   35 


70   67 

47   43 


77   79 
45   43 


68   71 

34   34 


70   78 
34   32 


67   70   75 
29   31   30 


75   75 
38   52 


74   73 
43   45 


69   69 
29   30 


63   69 

44   49 


66   69 
46   51 


71   74 
33   37 


73   77   74 
53   48   56 


76   80 
64   54 


78   79 
50   52 


77   67 
52   49 


71   66 
52   54 


78   77 
52   46 


82   81 
61   43 


76   74 
55   53 


71   68 
51   49 


73   65 
47   28 


71   66 

41   35 


76   76 
39   39 


79   78 
50   49 


78   72 
54   49 


70   72 

45   40 


82   78 

55   54 


79   78 
55   54 


76   76 
53   58 


73   TO 
48   31 


74   71 
50   31 


70   76 
45   54 


81   78 
55   50 


74   76 
46   46 


71   79 
53   52 


71   76 

51   44 


71   72 
45   37 


70   73 
50   43 


60   75 
55   39 


70   73 
52   52 


73   71 
49   40 


76   83   78 
53   69   53 


63   77   63 
54   65   59 


61   63   77 
52   59   49 


64   80   84 
53   57   53 


77   85   74 
54   62   54 


74   76   77 
56   54   58 


77   86   80 
56   65   48 


68   78   81   82 
62   60   46   55 


79   87   87   83 
56   66   57   46 


78  82  79  85 

54  63  59  53 

81  76  72  63 

55  61  51  51 

79  76  72  80 
50  66  38  33 

66  79  74  83 

56  46  43  40 

80  85  82  79 
52  62  42  42 

60  86  80  86 


61 
47 

67 
47 

9 

1 

77 
63 

67 
48 

9 

5 

83 
45 

68 

43 

0 
3 

80 
51 

69 
46 

•  4 

4 

89 
48 

71 
43 

•  1 
.7 

84 
47 

67 
46 

■  6 
.6 

83 
60 

67 
46 

.5 

•  4 

42   53   50   46 


83  36  83  90 

55  64  55  49 

80  66  81  86 

56  62  52  49 

80  81  85  85 

58  56  54  70 

66  61  77  86 

53  56  39  36 

63  82  77  66 

64  62  43  44 

82  82 

52  59 

72  61  85  60 

56  56  62  46 


86   83   88 
51       66   50 


77  87  82  83 

50  53  41  46 

84  76  75  84 

57  62  44  41 


85 
45 


51   51   55 


83   78   72   83 


84  67  85  85 

60  65  54  54 

60  70  72  69 

44  60  50  52 

88  .87  78  86 

56  62  47  54 

63  75  80  72 


50   52   55 

82   81   74 
53   59   60 


66<e 

51.2 


64.1 
44.1 


64.2 

36.5 


66.8 
38.3 


69.0 
36.8 


69.8 

43.0 


63.6 

42.2 


64.9 
36.7 


63.9 
46.2 


67.6 
40.5 


63.4 
36.8 


63.3 
42.8 


63.0 
45.0 


65.7 
40.6 


B««  rvf.rancs  oot««  follovlng  St.tli 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Contoued 


PENNSYLVANIA 
MAY  1954 


Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

7a 

50 

86 
52 

86 

57 

75 
36 

47 
28 

56 

30 

52 
32 

52 
42 

54 

35 

55 

36 

56 

31 

54 
38 

54 
38 

68 
30 

71 
34 

72 
32 

79 
36 

71 
32 

70 
31 

55 
35 

52 

32 

65 
29 

72 
29 

74 
32 

78 
35 

74 

31 

71 
36 

75 
48 

65 

53 

81 
44 

76 
38 

56<3 
36.8 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

75 
50 

86 

58 

76 

56 

68 

43 

60 
36 

59 
38 

62 

40 

65 

45 

65 

40 

60 
33 

62 
37 

63 

40 

64 

41 

54 
38 

70 

43 

80 
46 

78 
56 

69 

44 

72 
45 

69 

44 

65 
45 

70 

44 

76 
45 

76 
46 

77 
52 

77 

51 

73 
53 

77 
49 

62 
62 

30 
65 

66 
48 

71.2 
45.9 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 

61 

75 
61 

69 
41 

42 
33 

51 
35 

50 
36 

53 
44 

49 
35 

48 
38 

51 
40 

51 
45 

51 
44 

63 
42 

55 
40 

66 
43 

77 
45 

50 
40 

55 
36 

56 
35 

56 
37 

50 
32 

62 

38 

67 
38 

76 

43 

64 
50 

58 
39 

69 

49 

83 
51 

75 
60 

59 
45 

86 
50 

62.5 
43.1 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

82 
46 

82 
48 

85 
48 

51 
39 

58 
32 

58 
35 

52 
39 

54 
38 

61 

39 

52 
38 

57 
36 

55 
44 

62 

33 

65 
35 

72 

76 

75 

72 

69 

60 

59 

70 

75 

76 

78 

76 

72 

62 

76 

83 

83 

43 

63.3 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

85 

64 

82 
62 

69 

44 

48 
38 

55 

32 

58 
35 

56 

45 

58 
40 

55 
37 

58 
35 

57 
43 

63 
42 

71 
44 

72 

41 

74 
42 

80 
40 

74 
53 

67 

37 

65 

54 

68 

46 

67 

40 

72 
40 

77 
37 

79 
38 

78 
55 

74 
44 

78 
50 

86 
51 

82 
49 

80 
48 

86 
46 

70.2 
44.6 

FORD  CITY  <.  S  DAM 

MAX 
MIN 

81 
55 

85 
56 

85 
55 

73 
34 

47 
30 

55 
35 

57 
38 

52 
36 

57 
35 

55 
33 

55 
38 

57 
40 

60 

37 

65 
34 

69 
39 

65 

39 

77 
45 

72 
35 

67 
35 

64 

41 

61 
33 

66 

35 

70 

34 

75 
35 

75 
41 

74 
39 

67 
44 

76 
62 

85 
62 

82 

46 

75 
44 

68.0 
40.2 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

84 
55 

81 
57 

68 
50 

51 
33 

53 
33 

53 
35 

55 

41 

56 

42 

55 
34 

56 

33 

55 

43 

59 

42 

59 
42 

71 
36 

70 
39 

77 
38 

73 
50 

66 
35 

54 
36 

53 
45 

64 
33 

59 

35 

73 
37 

75 
35 

76 

53 

70 
39 

73 
49 

82 
51 

30 
62 

75 

47 

83 
44 

67.8 
42.4 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

69 
48 

75 
55. 

82 
55 

72 

45 

57 

38 

58 
32 

57 
36 

63 

45 

54 

38 

61 
37 

53 
36 

50 
39 

61 
42 

63 
42 

64 

44 

70 
45 

78 
53 

70 
42 

70 
46 

71 

47 

53 

45 

58 
44 

68 

45 

72 

46 

72 
49 

75 
45 

73 
51 

62 

50 

76 

54 

61 
54 

76 
49 

65.9 

45.1 

FREELANO 

MAX 
MIN 

76 

49 

77 
58 

77 
55 

68 

36 

52 

34 

48 
34 

51 

34 

51 
38 

50 
36 

48 
30 

52 

36 

52 

38 

59 
37 

51 
37 

64 
43 

72 

47 

70 
45 

54 
39 

62 

43 

60 
42 

60 
43 

69 

47 

69 

47 

63 

53 

60 
45 

58 
49 

65 

47 

74 
60 

83 
52 

77 
60 

63.4 
43.5 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

76 
46 

76 

54 

71 
56 

60 

47 

56 

40 

57 
36 

65 
30 

63 
52 

64 

45 

55 
38 

62 
36 

52 

39 

51 
44 

60 
42 

69 

45 

80 
47 

71 
56 

70 
44 

57 
51 

59 
50 

50 
48 

66 

47 

75 
47 

76 

43 

77 
49 

75 

47 

68 

51 

60 
62 

34 
53 

79 
62 

34 
50 

58.7 
46.7 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

68 
53 

85 
56 

87 
64 

86 
44 

58 
35 

60 
43 

60 

37 

60 
46 

64 

38 

64 

40 

59 
40 

63 

43 

64 
42 

55 
43 

63 

45 

69 

49 

81 
61 

70 
50 

68 
46 

72 
49 

56 
49 

68 

50 

73 
47 

77 
44 

78 
56 

81 
57 

78 
55 

57 
54 

80 

55 

63 
57 

83 
52 

70.7 
48.5 

GORDON 

MAX 

MIN 

81 
46 

87 
55 

78 
60 

67 

41 

58 
38 

56 

33 

59 
33 

61 

43 

60 
33 

55 

33 

57 
30 

50 
40 

64 
42 

67 
33 

73 
42 

80 
35 

76 
50 

71 
38 

68 

40 

58 

44 

61 
41 

68 

42 

75 
35 

73 

41 

80 
48 

78 
44 

65 
49 

71 
49 

83 
59 

77 
50 

83 

41 

69.4 
42.2 

GRAT2  1  N 

MAX 

MIN 

67 
51 

76 
56 

85 
59 

80 
44 

55 
33 

56 

37 

56 
37 

58 
46 

61 

35 

60 
39 

56 
56 

60 

40 

59 
46 

63 

40 

66 

43 

70 
40 

78 
46 

73 
42 

70 
47 

70 

47 

53 

47 

50 

47 

58 

39 

74 
43 

75 
48 

77 
53 

72 
52 

66 

53 

74 
55 

83 
55 

76 
45 

67.5 
45.2 

GREENVILLE 

MAX 
HIN 

85 
56 

83 
56 

80 
49 

49 
31 

54 
28 

57 

31 

55 
42 

57 
38 

57 
38 

57 
31 

54 
42 

60 
39 

69 
43 

72 
35 

76 
40 

79 
38 

70 
48 

65 
33 

62 
33 

62 

41 

64 
32 

70 
30 

74 
34 

79 
35 

77 

53 

70 
39 

79 
49 

84 
60 

79 
52 

79 
43 

87 
43 

59'.2 

41.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

71 
46 

82 
56 

86 

63 

85 
44 

59 

31 

«0 

34 

61 

37 

60 
42 

65 

37 

51 
38 

58 
36 

63 

40 

54 

41 

66 

41 

64 
43 

63 

44 

80 

50 

70 
47 

68 

45 

72 

47 

51 
45 

55 

40 

73 

43 

75 

44 

76 
45 

78 
54 

76 
56 

71 
51 

81 
54 

84 
56 

81 
53 

70.1 
45.2 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

75 

54 

87 
59 

74 
59 

59 
42 

57 
38 

59 
43 

60 
42 

54 
48 

62 

41 

58 
41 

60 

40 

62 

44 

63 
45 

63 
45 

58 

49 

80 

50 

71 
57 

70 
45 

71 
49 

59 
50 

65 
50 

73 
50 

75 

45 

77 
47 

80 
56 

77 
55 

57 
55 

60 
55 

83 
65 

82 

56 

86 

51 

59.9 
49.3 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 

MIN 

70 
34 

80 
48 

79 
52 

73 
39 

50 
29 

51 
25 

49 
23 

64 

27 

48 
37 

54 
32 

49 
28 

54 
37 

54 
29 

63 
28 

66 
30 

72 
31 

75 
38 

56 
36 

65 

41 

51 
36 

56 
38 

52 
42 

63 
39 

65 

34 

63 

37 

72 
37 

63 

40 

64 
41 

70 
45 

76 
50 

70 
37 

63.1 
36.1 

HOLTHOOD 

MAX 
MIN 

70 
55 

80 
60 

75 
62 

62 

48 

55 

44 

57 

44 

50 

43 

66 
46 

60 

46 

57 
41 

60 
46 

62 
46 

53 

45 

62 
46 

56 
45 

77 
51 

70 
58 

66 
55 

68 
52 

61 
51 

63 
53 

70 
54 

73 
55 

73 
50 

77 
53 

73 
57 

71 
62 

80 
59 

82 
65 

79 
61 

85 
55 

68.5 
52.1 

HUNTINGDON 

MAX 

MIN 

70 
53 

87 
54 

89 

50 

82 

42 

51 
32 

58 
32 

50 
35 

55 
37 

61 
33 

60 
34 

57 

40 

60 
47 

61 
38 

65 
37 

72 

37 

55 

40 

82 

40 

71 

37 

58 
37 

70 
42 

50 
42 

67 
40 

74 
36 

78 
37 

81 
41 

80 
45 

79 
42 

75 
54 

83 
63 

85 
49 

83 
43 

70.3 
41.6 

INDIANA  3  SE 

MAX 

MIN 

83 
58 

85 
53 

76 
55 

55 
37 

56 
28 

5b 
38 

52 

37 

56 

44 

54 
31 

52 

30 

55 
33 

58 
40 

64 
36 

68 
34 

67 
41 

75 
38 

72 
55 

67 
32 

54 
34 

61 

43 

64 
36 

70 
30 

73 
32 

75 
34 

73 
51 

70 
36 

77 
50 

84 
58 

82 

61 

75 

54 

86 

42 

67.8 
41.3 

IRMIN 

MAX 

MIN 

86 
63 

88 

58 

85 
54 

56 
37 

55 
31 

59 
39 

59 

43 

58 
44 

58 
39 

56 
38 

58 
35 

60 
45 

66 

35 

59 

41 

70 
43 

78 

45 

79 
54 

70 
36 

58 
41 

64 
42 

65 
37 

73 
38 

79 
36 

77 
38 

79 
54 

79 
45 

79 
53 

65 
59 

85 
62 

79 
51 

85 
45 

71.6 
45.1 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
HIN 

80 
57 

82 
58 

81 
60 

67 
31 

44 
29 

53 

31 

55 

35 

51 
35 

55 
35 

51 
31 

51 
40 

51 

39 

59 
42 

57 
35 

69 
38 

73 
36 

77 
45 

64 
33 

52 

33 

60 
41 

60 
35 

62 

31 

68 
33 

71 
35 

75 
46 

69 

39 

57 
47 

77 

53 

80 
62 

76 
43 

74 
46 

65.5 
40.6 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

79 

57 

86 
58 

93 
63 

80 

38 

49 

33 

58 
42 

50 

40 

55 

47 

61 

38 

56 
39 

55 
42 

57 

45 

50 
40 

54 
39 

72 
49 

59 

45 

80 
56 

71 
41 

73 
46 

58 
49 

61 
41 

69 

44 

72 

45 

78 
41 

80 
53 

78 

47 

82 

54 

79 
56 

86 
66 

65 
50 

80 
47 

70.9 
46.9 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

78 
49 

83 
53 

81 
55 

58 
33 

42 
25 

51 
32 

49 
30 

48 
41 

53 
27 

52 
29 

53 
30 

50 
39 

46 
35 

64 
28 

57 
31 

59 
30 

75 

37 

65 
27 

62 

27 

59 
40 

60 
26 

62 

27 

56 

28 

71 
29 

74 
43 

67 
28 

67 

42 

70 
50 

80 
58 

76 
36 

75 
33 

64.1 
35.4 

KEGS 

MAX 
MIN 

83 
52 

86 

54 

81 

48 

50 

37 

56 

29 

59 

36 

53 

36 

57 
35 

60 

33 

52 

37 

57 
36 

51 
41 

60 
36 

65 
37 

62 

46 

77 
44 

72 

49 

75 
37 

58 

46 

55 
45 

55 
37 

59 
42 

74 
38 

76 
41 

77 
52 

77 
49 

73 
50 

84 
63 

84 
58 

87 
49 

36 
48 

69.0 

43.0 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

75 
50 

83 
57 

76 
60 

73 
46 

61 

39 

50 
38 

51 
35 

65 
48 

54 
41 

51 
37 

52 

40 

64 

41 

64 
41 

63 

41 

58 

44 

81 
42 

76 
55 

66 
44 

72 
46 

58 
46 

63 

49 

70 
50 

74 
46 

74 
43 

77 
53 

77 
48 

73 

53 

76 
52 

61 
61 

61 
57 

84 
47 

70.8 
46.8 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

70 
47 

76 

58 

89 
55 

74 
45 

56 

39 

58 
40 

58 

37 

60 

45 

63 
42 

63 

37 

57 
38 

51 
41 

62 

43 

63 

42 

63 

45 

65 
47 

79 
58 

70 
48 

69 
46 

59 
49 

64 
49 

64 

47 

69 

49 

74 
46 

75 
52 

78 
53 

74 
53 

55 
62 

76 
b6 

84 
60 

78 
50 

68.3 
47.4 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

75 
54 

85 
55 

81 
57 

78 
37 

54 
33 

57 

37 

51 
30 

60 
37 

56 
36 

58 
39 

56 
32 

59 
38 

55 

35 

55 
34 

70 
36 

73 

38 

79 

40 

58 

34 

55 

39 

58 

34 

59 
32 

61 

38 

62 

40 

65 

42 

72 

36 

81 

40 

73 
33 

78 
36 

55 

43 

82 

58 

85 

45 

67.7 
39.4 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

73 
49 

85 
57 

76 
57 

68 

44 

56 
33 

58 
40 

60 
35 

58 
45 

62 

40 

59 
33 

60 
37 

50 
41 

62 
41 

53 

41 

68 
45 

79 
49 

77 
57 

73 
44 

70 
43 

64 
47 

64 

47 

69 
46 

74 
43 

75 
45 

78 
54 

76 
51 

65 
53 

75 
61 

63 
50 

73 
54 

83 
48 

69.9 
46.2 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

66 
52 

83 
52 

86 

59 

81 
43 

55 
36 

60 
35 

60 

40 

56 

44 

62 

36 

51 
35 

51 

38 

61 
44 

64 
44 

55 
43 

59 

43 

67 
41 

82 
41 

74 

40 

74 
41 

70 
45 

52 

45 

68 

45 

73 
39 

77 
39 

79 
42 

81 
50 

75 
49 

75 
55 

83 
53 

86 

51 

81 
46 

70.6 
44.1 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 

MIN 

83 
59 

80 
57 

76 
43 

45 
31 

51 
33 

52 

32 

50 

44 

50 

33 

50 
36 

55 
33 

52 
42 

57 

39 

54 

38 

70 
35 

72 

39 

77 
37 

66 

42 

63 

33 

57 
32 

57 
40 

61 
30 

68 

31 

72 
32 

75 
34 

71 
51 

55 
42 

75 
45 

81 
50 

73 
61 

75 
40 

80 
43 

65.4 
40.2 

LOCK   HAVEN 

MAX 

MIN 

86 
53 

86 
60 

81 
68 

59 
41 

59 
23 

56 
32 

58 

34 

61 
45 

60 
36 

61 
42 

58 
35 

60 

41 

67 
37 

70 
37 

74 
42 

80 
39 

77 
57 

72 

37 

67 
42 

62 

47 

65 
46 

75 
40 

75 
36 

79 
39 

80 
52 

75 
39 

76 
53 

34 
65 

85 
61 

81  ■ 
46 

87 
42 

71.9 
44.0 

MADERA 

MAX 

MIN 

72 
54 

84 
53 

86 
55 

76 
35 

48 
31 

55 
33 

56 
37 

50 
44 

59 
34 

55 
35 

54 
32 

57 
40 

56 
35 

64 
32 

68 
35 

57 
35 

77 
43 

72 

31 

71 
33 

65 

36 

58 
39 

65 
31 

72 
31 

74 
33 

78 
37 

75 
35 

68 
39 

72 
50 

33 
57 

83 
43 

78 
38 

67.7 
38.6 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

79 
56 

82 
62 

76 
57 

62 
52 

59 

45 

64 

44 

65 

44 

64 
50 

64 

48 

58 

41 

61 
47 

65  . 

47 

62 

50 

50 

48 

69 

47 

81 

56 

67 
60 

68 
56 

73 
56 

50 
51 

65 
52 

74 
57 

77 
54 

75 
52 

73 
59 

79 

60 

67 

58 

79 
58 

82 

54 

81 
64 

63 
59 

70.2 
63.4 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
54 

87 
56 

80 
43 

47 
37 

55 
33 

54 
38 

51 
42 

54 
38 

53 
34 

50 
37 

55 

39 

57 

41 

60 

39 

65 

41 

61 
48 

74 
45 

58 
50 

68 

39 

64 

43 

49 
45 

63 

40 

57 

41 

73 
40 

76 

43 

73 
52 

7b 
49 

71 
52 

79 
56 

82 

61 

76 
52 

65 
48 

66.4 

44.4 

MAUCH  CHUNK 

MAX 
MIN 

80 
47 

83 
61 

62 

44 

60 
41 

59 
35 

63 
32 

62 

45 

52 

44 

54 
37 

57 
35 

53 

41 

64 
44 

68 

37 

74 
42 

60 
41 

78 
55 

75 
43 

73 
47 

70 
49 

59 

47 

59 

49 

72 
48 

75 
43 

76 
46 

77 
45 

69 
51 

75 
50 

30 
52 

79 
65 

82 
42 

70.0 
45.3 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

80 
56 

84 
58 

81 
62 

68 
32 

44 
33 

51 
32 

55 

35 

51 

37 

54 
36 

61 
31 

55 

40 

51 
41 

58 

44 

67 
35 

70 
39 

73 
38 

77 
44 

65 
34 

64 
35 

51 
37 

59 
30 

52 

32 

68 
33 

72 

36 

75 
43 

65 

38 

65 
46 

74 
61 

81 
63 

77 
43 

74 
42 

56.6 
40.5 

MERCER 

MAX 
MIN 

85 
58 

83 
57 

75 
44 

47 
30 

55 
30 

56 
32 

51 
44 

57 
38 

55 
34 

58 
34 

53 

41 

51 
39 

71 
43 

69 

41 

71 
39 

78 
43 

70 
50 

70 
34 

64 

35 

54 

43 

66 

33 

72 

33 

76 

34 

79 

37 

78 
39 

74 

41 

76 
45 

87 
49 

81 
62 

77 
46 

86 

44 

69.2 

41.0 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MAX 
MIN 

74 
51 

86 
60 

73 
60 

60 
45 

58 
39 

58 

42 

60 

40 

64 

49 

52 

41 

58 
42 

63 
38 

63 

45 

53 
44 

64 
44 

69 

50 

81 
55 

72 
59 

69 

47 

71 
50 

59 
50 

64 
51 

70 
51 

76 
43 

78 
46 

80 
59 

76 
54 

67 
57 

79 
56 

35 
54 

79 
67 

84 
53 

69.8 
49.9 
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Table  S  -  ConliBued 

D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PE 

:rj 

IT 

UR 

ES 

PENNSYL 
MAY 

VAN  I A 
1954 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

84 
61 

83 
59 

70 
44 

46 
36 

55 
32 

59 
38 

55 

48 

56 

40 

55 
36 

56 

35 

56 
42 

61 

40 

66 

40 

63 
40 

70 
42 

78 
41 

71 
53 

66 
39 

62 
42 

60 
43 

64 
33 

69 
39 

74 
44 

77 
41 

73 
54 

70 
47 

80 
53 

34 
63 

80 
62 

77 
61 

86 
66 

68.1 
45<6 

MONTROSE  3  £ 

MAX 
MIN 

69 
44 

79 
50 

80 
60 

74 
38 

50 
35 

51 

35 

48 
32 

61 
36 

49 

37 

57 
32 

48 
32 

52 
36 

50 

35 

65 
36 

66 
39 

72 

44 

75 
47 

66 
33 

65 
40 

60 
38 

52 

39 

51 
41 

63 

42 

66 

45 

70 
47 

72 
41 

65 
41 

54 
43 

■75 
49 

76 
50 

70 
47 

63.0 
40.9 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

74 
48 

84 
57 

71 
55 

60 

44 

58 
36 

57 
36 

61 

36 

61 
46 

61 
40 

55 

35 

60 

37 

61 

39 

62 
40 

61 
42 

68 
41 

76 
45 

68 
49 

68 
42 

65 
41 

71 
46 

62 

48 

67 
44 

73 
42 

74 
45 

74 
53 

74 
46 

64 
51 

77 
51 

81 
64 

77 
53 

84 
53 

68.0 
45.3 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

74 
49 

85 
58 

73 
59 

62 

44 

58 
38 

58 

37 

60 
36 

64 

47 

62 

38 

57 
34 

60 
36 

61 
39 

62 

40 

65 
42 

68 
45 

78 
45 

67 
56 

68 

44 

70 
43 

61 
46 

64 
47 

70 
47 

75 
47 

75 
44 

80 
52 

z? 

67 

51 

76 
53 

86 

60 

78 
52 

75 
47 

68.9 
46.0 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 
MIN 

77 
46 

76 
58 

67 
57 

63 

37 

57 

34 

52 

31 

60 
27 

54 
41 

56 
40 

49 
32 

53 
35 

55 

38 

67 
37 

65 

34 

70 
39 

75 
39 

75 
53 

65 
33 

65 

44 

61 

44 

50 
44 

62 

45 

65 

45 

67 

41 

73 
45 

70 
41 

59 

46 

66 
49 

76 
60 

76 
54 

78 
42 

64.6 
42.3 

MUHLENBORG  1  SE 

MAX 
MIN 

78 
54 

83 
58 

81 
58 

78 
40 

58 
37 

50 

35 

61 

31 

59 
41 

60 
36 

53 

58 
38 

58 

37 

65 
35 

69 
36 

72 
42 

77 
41 

72 

51 

76 
41 

64 
44 

69 
45 

56 
43 

66 
43 

72 

46 

74 
44 

74 
42 

74 
43 

65 

47 

75 
49 

82 
60 

75 
49 

80 
43 

68.9 
43.4 

NEFFS  MILLS  *  NE 

MAX 
MIN 

68 
49 

83 
50 

86 

55 

78 
39 

50 
28 

56 

38 

58 
30 

58 
42 

58 
29 

58 
39 

58 
30 

59 
41 

61 
35 

62 
32 

69 
43 

65 
33 

79 
52 

74 
32 

71 
38 

68 
45 

52 

44 

69 
36 

72 
30 

76 
33 

77 
46 

78 

40 

72 
51 

70 
51 

30 
58 

85 
44 

80 
37 

68.7 
40.4 

NEHBURG  3  H 

MAX 
MIN 

82 
58 

84 
61 

.75 
55 

58 
43 

62 

35 

63 

40 

56 

33 

61 
45 

61 

40 

56 
40 

58 
37 

60 
38 

68 
41 

67 
42 

70 
43 

80 
46 

69 

47 

71 
51 

67 
55 

60 
50 

61 
45 

69 

47 

71 
46 

79 
49 

81 
56 

80 
57 

74 
61 

80 
61 

87 
64 

80 
61 

84 
60 

70.1 
48.8 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

84 

54 

84 
57 

82 
46 

52 

33 

55 
33 

57 
34 

57 
46 

57 

41 

57 
35 

57 
34 

56 
34 

60 
39 

69 
36 

68 
36 

72 

41 

78 
39 

71 
49 

66 
36 

60 
35 

63 
42 

66 
32 

71 
32 

74 
34 

77 
36 

77 
55 

72 
41 

77 
49 

86 
62 

80 
65 

77 
46 

87 
45 

69.3 
41.8 

NENELL 

MAX 

MIN 

83 
63 

87 
59 

90 
66 

74 
39 

51 
34 

56 
42 

60 

44 

53 
44 

55 

40 

53 
36 

54 
42 

57 
44 

61 

40 

66 

46 

69 
50 

73 
49 

79 
56 

73 
45 

70 
50 

67 
50 

62 

43 

66 
42 

71 
40 

76 

41 

30 
57 

80 
51 

78 
57 

84 
56 

90 
65 

84 
52 

79 
53 

70.4 
46.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

67 
50 

80 
52 

86 

57 

81 
45 

57 
32 

58 
33 

60 
39 

58 
39 

63 

37 

62 

37 

60 
36 

61 
39 

62 

43 

65 

40 

68 
40 

71 
43 

82 
44 

75 
39 

73 
42 

74 

44 

53 
47 

65 

47 

71 

40 

75 
41 

74 
43 

81 
50 

77 
51 

69 
56 

78 
57 

85 
53 

82 
48 

70.1 
44.2 

NEH  STANTON 

MAX 
MIN 

82 
59 

87 

55 

75 
42 

48 
40 

57 
29 

60 

38 

54 
39 

58 
37 

55 

31 

53 
35 

58 
42 

60 
37 

65 
32 

70 
39 

68 

44 

11 

73 
39 

68 
42 

65 
45 

62 

44 

65 
34 

68 
34 

75 
34 

75 
35 

73 
46 

75 
43 

80 
55 

92 

53 

76 

54 

78 
47 

68 
45 

69.2 
41.6 

NORRISTOHN 

MAX 
MIN 

80 
53 

79 
60 

76 
56 

60 
49 

60 

43 

60 
39 

66 

37 

61 

50 

67 

48 

53 

43 

64 

43 

65 

43 

67 
47 

63 

44 

72 
49 

81 
48 

71 
59 

71 
50 

75 
54 

59 

50 

61 
50 

70 
51 

76 

49 

77 
48 

73 
55 

77 
52 

68 
57 

30 
58 

85 
65 

82 
45 

86 
52 

70.6 
49.9 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

76 
48 

81 
61 

67 
56 

59 

44 

57 
40 

53 
35 

63 

31 

51 

46 

58 
40 

55 

37 

59 
35 

61 

41 

65 
46 

66 
38 

72 

43 

81 
40 

73 

57 

70 
42 

70 
48 

55 
49 

58 
46 

68 
52 

73 
50 

71 

44 

78 
48 

72 

44 

61 
51 

73 
53 

81 
65 

80 
53 

61 
45 

67.4 
46.1 

PARK  PLACE  KB 

MAX 
MIN 

66 
46 

78 
54 

80 
56 

72 
38 

52 

35 

52 

35 

50 
36 

58 
40 

54 
35 

56 
32 

51 
32 

54 
37 

58 
40 

59 
39 

63 

43 

70 
48 

75 
54 

70 
42 

67 

44 

67 
42 

48 

41 

53 
42 

63 

47 

68 
51 

70 
52 

75 
46 

65 

47 

62 
47 

63 
50 

71 
53 

78 
59 

63.5 
44.0 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

79 
55 

78 
56 

73 
57 

60 
51 

59 

48 

59 
48 

66 

47 

63 
50 

64 

50 

55 
43 

62 

47 

64 
48 

65 
51 

61 

49 

69 
50 

81 
56 

70 
61 

72 
57 

77 
57 

60 

53 

59 
50 

69 
55 

75 
56 

78 

54 

75 
53 

78 
62 

66 

58 

79 
56 

81 
65 

79 
65 

69.2 
53.8 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 

55 

80 
62 

74 
58 

60 

48 

57 

45 

59 
42 

67 
46 

65 

50 

65 
48 

56 
40 

63 

44 

65 

44 

63 
49 

62 

48 

70 
50 

80 
52 

70 
60 

70 
55 

75 
55 

59 

51 

60 
50 

71 
53 

76 
52 

77 
51 

76 
55 

78 
57 

57 
58 

80 
55 

84 
64 

81 
61 

86 
56 

70.2 
52.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

79 
56 

82 
64 

75 
58 

62 

51 

57 
46 

59 
45 

68 

48 

63 

50 

63 

50 

56 
41 

62 

45 

64 
46 

65 
51 

62 

48 

70 
50 

80 
55 

70 
61 

71 
57 

76 
56 

60 
52 

61 
51 

71 
54 

75 
56 

77 
57 

76 

53 

79 
63 

67 

57 

81 
56 

84 
65 

81 
66 

83 
59 

70.3 
53.9 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

80 
50 

79 
60 

78 
57 

70 
52 

60 
43 

59 
36 

66 

35 

65 

51 

64 
42 

64 
41 

60 

43 

64 

42 

65 

63 

64 

44 

69 
48 

80 
45 

79 
53 

70 
48 

73 
53 

72 

50 

59 
51 

69 
53 

76 
47 

77 
46 

75 
52 

77 
52 

77 
54 

80 
56 

84 
62 

83 
65 

87 
49 

71.3 
49.6 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
55 

78 
58 

72 
57 

59 
48 

59 

45 

60 
48 

66 

47 

63 

49 

63 

50 

55 
42 

61 
46 

64 

47 

64 
49 

61 

47 

70 
50 

79 
56 

67 
60 

70 
57 

75 
56 

58 

53 

60 

51 

70 
55 

74 
57 

77 
58 

74 
56 

77 
62 

67 
56 

80 
55 

83 
66 

80 
67 

83 
64 

69.3 
53.8 

PHILIPS8URG  CAA  AP 

MAX 

MIN 

79 
55 

83 

49 

75 

40 

44 
34 

52 

27 

50 
33 

46 
39 

53 
32 

51 
27 

" 

51 
37 

51 
38 

61 
30 

64 
31 

64 
38 

75 
32 

69 
46 

68 
30 

63 

33 

54 
41 

66 

40 

67 
40 

76 
30 

73 
33 

71 
49 

63 

36 

66 

48 

79 
53 

76 
53 

74 
41 

83 
35 

64.5 
38.2 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

MIN 

80 
48 

81 
57 

79 
56 

68 

49 

59 

41 

60 
33 

65 
32 

63 

49 

65 

44 

62 

39 

62 

40 

65 

40 

65 
41 

65 

40 

70 
47 

82 
41 

80 
58 

70 
44 

75 
48 

72 
49 

60 
47 

69 
48 

75 
43 

75 
42 

78 
51 

78 
47 

70 
52 

81 
54 

86 
60 

81 
61 

87 
46 

71.9 
46.7 

PIMPLE  HILL 

MAX 

MIN 

64 
49 

78 
60 

77 
56 

71 
35 

54 
33 

51 
36 

50 
34 

57 
39 

46 
37 

55 

31 

44 
31 

50 
37 

55 
35 

59 

36 

63 

41 

69 

47 

75 
53 

70 
40 

66 

45 

65 
42 

51 
40 

50 

43 

61 
46 

67 
50 

68 
49 

72 
43 

65 

44 

57 
46 

64 
51 

74 
51 

70 
51 

61.9 
42.9 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

MIN 

82 
62 

82 

60 

69 

40 

44 
33 

54 
33 

57 
38 

52 

45 

55 

40 

53 
37 

54 
35 

55 

42 

59 
41 

64 
39 

68 
44 

67 

47 

78 
50 

72 
50 

66 
42 

61 
42 

60 

44 

63 
39 

68 
33 

73 

44 

76 

44 

73 
52 

70 
51 

76 
51 

33 
61 

79 
60 

76 
54 

86 
53 

66.9 

45.5 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

85 
65 

82 
63 

72 

45 

48 
38 

57 
39 

61 
42 

54 
49 

58 
46 

55 

41 

56 
39 

58 
46 

60 

45 

65 

45 

69 

46 

70 

47 

78 
50 

74 
57 

69 
46 

64 
46 

63 
49 

65 
43 

70 
45 

74 
46 

79 
47 

76 
56 

73 
52 

78 
54 

35 
65 

85 
64 

79 
56 

87 
54 

69.3 
49.4 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

MIN 

69 

43 

78 
51 

79 
56 

65 
38 

48 

34 

50 
28 

48 
26 

61 
36 

46 

38 

56 
33 

47 
31 

52 
38 

51 
30 

62 
30 

65 
33 

69 
33 

73 
45 

66 
34 

65 
41 

58 

33 

60 
43 

52 

44 

61 
41 

65 

35 

69 
39 

70 
33 

63 
39 

54 
40 

75 
47 

77 
46 

69 
39 

62.0 
36.2 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 
MIN 

68 
42 

73 
50 

82 

55 

68 
46 

58 
40 

56 
35 

57 
33 

62 

36 

61 
39 

58 
37 

56 
32 

60 

35 

60 
40 

66 

37 

65 
39 

69 

37 

72 
42 

70 
39 

70 
42 

72 

46 

55 
45 

60 
47 

68 

47 

70 
42 

72 
46 

73 
48 

74 
46 

62 

54 

70 
56 

60 
55 

73 
45 

66.6 
43.0 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

80 
53 

85 
53 

85 
58 

72 

34 

46 
29 

56 

34 

56 

37 

50 
43 

57 
31 

53 
32 

56 
37 

57 
39 

57 
37 

65 

34 

69 

39 

67 
39 

76 

47 

72 

34 

67 
33 

65 
41 

63 

34 

67 
35 

69 
33 

76 

35 

75 
42 

73 
36 

68 
43 

74 
54 

85 
61 

80 
44 

77 
41 

67.7 
40.1 

OUAKERTOWN 

MAX 

MIN 

76 
70 

76 

71 

72 
49 

60 
54 

57 
52 

57 
32 

62 

31 

60 
42 

58 
45 

51 
39 

59 
37 

62 

42 

65 

45 

63 
39 

70 
45 

78 
39 

80 
56 

69 

44 

72 

48 

68 
48 

57 
46 

68 

47 

72 
42 

74 
43 

75 
47 

74 
45 

66 

51 

78 
50 

83 

59 

78 
45 

83 
43 

68.5 
46.7 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

76 

55 

84 
62 

73 
58 

60 

46 

59 

43 

58 
42 

65 

38 

62 

49 

62 

46 

58 
37 

62 

43 

62 

45 

64 
49 

66 

47 

70 
50 

81 
48 

71 

60 

72 
50 

73 
53 

59 

51 

63 

51 

70 
52 

75 
49 

76 

49 

80 
56 

76 

55 

65 
56 

79 
55 

84 
65 

79 
58 

85 
52 

70.0 
50.6 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

64 
29 

67 
30 

73 
29 

77 
30 

71 
48 

70 
31 

73 
45 

82 

51 

80 
59 

76 
38 

84 
36 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

83 
59 

84 

54 

83 
53 

55 
35 

54 
29 

57 
32 

57 
42 

58 
42 

53 
33 

54 
31 

57 
42 

58 
41 

62 

33 

67 
39 

68 
40 

76 
40 

74 
54 

69 
33 

68 
35 

61 
43 

65 

34 

69 

34 

73 
35 

76 
34 

73 
50 

71 
39 

76 
49 

81 
61 

79 
55 

76 

47 

85 
45 

66.5 
41.9 

SCRANTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

82 
52 

82 
63 

81 
58 

58 
43 

55 

41 

51 
39 

66 

34 

52 

45 

58 
44 

52 

34 

56 
41 

57 
44 

66 

40 

69 

41 

75 
45 

79 
43 

72 
55 

70 
45 

64 
50 

60 
46 

56 
46 

66 

51 

71 
48 

73 
43 

77 
49 

67 

51 

61 
51 

79 
54 

84 
63 

74 
55 

82 
47 

67.6 
47.2 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
52 

85 
59 

82 

58 

58 
39 

55 

31 

57 
36 

60 
34 

62 

43 

61 

38 

58 
38 

58 

37 

60 
43 

65 
41 

68 
36 

67 
43 

79 
38 

76 
51 

71 
39 

69 
41 

53 
47 

61 
49 

67 
43 

73 
37 

75 
42 

80 
50 

70 

44 

67 

54 

76 
54 

85 
61 

78 
51 

84 
47 

63.9 
44.4 

SHIPPENSBURG 

MAX 

MIN 

80 
50 

87 
57 

82 
62 

68 
42 

60 
36 

60 

45 

60 
37 

62 

46 

64 

34 

58 
40 

60 
40 

63 
42 

65 
39 

63 

40 

65 

48 

80 
50 

75 
58 

70 
42 

73 

44 

67 
47 

66 

47 

72 
48 

76 
42 

78 
42 

78 
53 

80 
55 

75 
55 

81 
54 

84 
62 

80 
54 

86 
51 

71.5 
47.2 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

78 
49 

82 

58 

82 
45 

46 
32 

54 
32 

55 
35 

54 
44 

55 
41 

54 

35 

57 
35 

54 
42 

60 
40 

67 
42 

68 

40 

69 
45 

77 

44 

70 
53 

66 

39 

61 
39 

63 
43 

66 

37 

66 

44 

68 
40 

67 
48 

70 
52 

67 
46 

71 

51 

75 
60 

71 
62 

78 
50 

85 
48 

66.3 
44.2 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

82 
53 

85 

50 

80 
60 

68 
32 

53 
24 

55 

36 

56 

36 

54 
42 

50 
30 

49 
32 

55 
35 

55 
40 

59 
28 

61 
36 

61 

45 

72 
36 

68 

50 

68 

34 

63 
42 

60 
43 

61 
32 

65 
36 

69 
30 

73 
32 

73 
44 

78 
40 

74 
48 

83 
54 

80 
56 

74 

45 

84 
40 

66.7 
40.1 

SPRINGS  1  SW 

MAX 
MIN 

78 
50 

82 
50 

72 
49 

50 
31 

50 
23 

55 

34 

48 

34 

50 
32 

47 
29 

46 
32 

50 
3t 

53 
39 

57 
29 

57 
42 

59 
41 

70 
38 

67 
50 

63 

34 

60 
36 

51 
42 

57 
36 

62 

36 

68 
32 

70 
34 

71 
43 

73 
44 

70 
53 

79 
56 

78 
56 

72 

43 

82 
40 

62.8 
39.5 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

82 
57 

83 
58 

78 
45 

50 
39 

54 
34 

54 
39 

52 
42 

57 
46 

55 
35 

55 

39 

56 

39 

56 
43 

60 
42 

66 
41 

67 
47 

77 
45 

73 
53 

69 
42 

65 
43 

53 
45 

65 
45 

69 
45 

73 
45 

76 
45 

75 
53 

69 
49 

69 
51 

80 
57 

82 

64 

79 

55 

85 
49 

67.2 
46.2 

8««  r«f«r»DC«  Bot«a  follovloc  8t«tloD  ladcz. 


Table  S  •  Contmued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
MAY  19S4 

Day 

Ol  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

STROUOSBURG 

MAX 
MIN 

73 
45 

83 
52 

83 
58 

69 
48 

63 
40 

60 
32 

58 
29 

67 
38 

51 
45 

65 

43 

50 
37 

59 
39 

61 
40 

69 

34 

70 
40 

75 
39 

84 
52 

78 
38 

45 

.71 
47 

56 

48 

56 
50 

70 
43 

74 
37 

75 
44 

80 
40 

70 
50 

62 
49 

70 
63 

83 
57 

41 

68.7 
43i6 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

69 
47 

81 
52 

82 
57 

75 

-  34 

48 
27 

53 
29 

50 
33 

42 
37 

52 
33 

52 
33 

52 

33 

64 
37 

48 
38 

62 
39 

65 
39 

67 
45 

78 

48 

70 
37 

68 
38 

59 
38 

56 
38 

61 
37 

66 
41 

71 
45 

74 
47 

62.2 
39.3 

TI0NE3TA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

eo 

51 

85 
55 

82 
56 

70 
33 

50 
29 

56 
33 

52 
32 

49 
44 

54 
38 

53 
38 

54 
39 

52 

44 

57 
46 

68 

40 

70 
42 

70 
43 

76 

45 

67 
35 

65 

35 

62 

37 

62 

33 

65 
33 

69 
35 

73 
35 

77 
35 

70 

37 

70 

43 

74 
62 

62 

59 

60 

45 

75 
42 

66.7 
40.8 

TITUSVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

81 
56 

78 
57 

65 
47 

48 
30 

50 
30 

50 
32 

48 
41 

54 
40 

50 
33 

54 
31 

50 
40 

56 

39 

65 
39 

67 
34 

n 

36 

74 
37 

67 
43 

63 

31 

57 
33 

61 
41 

61 
31 

66 

34 

68 
35 

71 
33 

70 
51 

66 

34 

71 

44 

80 
68 

76 
61 

70 
44 

79 
39 

64.1 
39.6 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

83 
54 

84 
58 

81 
61 

67 
42 

56 
39 

53 
39 

65 

30 

58 

44 

60 
38 

56 
41 

60 
37 

57 
42 

67 
40 

70 
36 

76 
39 

80 
39 

72 

50 

68 

37 

64 
45 

63 

43 

58 
46 

69 

46 

73 
39 

76 
36 

75 
36 

71 
40 

60 
43 

81 
50 

62 
62 

75 
49 

83 
41 

69.1 
43.4 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

63 
64 

87 
59 

76 
48 

51 
38 

56 
33 

62 

42 

54 
45 

58 
46 

53 

38 

53 
34 

60 
41 

62 

45 

68 
36 

68 
50 

71 
60 

77 
50 

68 
55 

66 

43 

65 
49 

60 
48 

65 

37 

69 

38 

74 
39 

77 
40 

76 
56 

77 
50 

81 
55 

65 
60 

83 
63 

77 
53 

67 
50 

69.4 
46.9 

UPPER  DARBY 

MAX 
MIN 

78 
60 

80 
59 

76 

56 

64 

47 

58 

41 

60 
38 

66 
36 

62 

47 

64 

45 

55 
38 

62 

41 

64 
46 

66 
43 

63 
42 

71 
46 

80 
45 

76 

48 

74 
50 

75 
51 

70 
48 

59 

47 

70 
60 

78 
46 

75 
48 

76 
52 

78 
51 

73 
54 

81 

64 

84 
60 

Bl 
62 

65 

53 

71.1 
48.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

85 
54 

85 
57 

70 
48 

48 
33 

58 
32 

52 

33 

50 
34 

53 

43 

51 
32 

65 
31 

52 

40 

49 
41 

68 
42 

73 
33 

77 
37 

78 
37 

66 

44 

63 
32 

62 
34 

62 

40 

64 
31 

68 
32 

73 
33 

76 

34 

70 
51 

69 

35 

73 

44 

'62 
55 

80 
60 

77 

41 

66 

40 

66.9 
39.6 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

84 
60 

86 
56 

78 
55 

55 
36 

56 
28 

62 

40 

59 
39 

58 
44 

56 
33 

55 
35 

58 
37 

62 
38 

66 

34 

66 

38 

71 
47 

77 
39 

71 
56 

70 
42 

65 
43 

60 
46 

64 
35 

70 
33 

73 
35 

77 
36 

77 
52 

76 
47 

80 
61 

85 
52 

62 
62 

77 
47 

86 
46 

69.8 
43.2 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

69 
49 

80 

56 

80 
58 

75 
36 

52 
29 

53 
32 

50 

35 

55 
40 

53 
36 

55 
36 

54 
36 

55 
37 

53 
37 

60 
37 

64 
42 

67 
42 

76 
46 

67 
35 

64 
38 

58 
39 

57 
39 

56 

41 

65 

41 

70 
40 

71 
44 

70 
36 

68 
42 

61 
45 

76 
54 

77 
49 

72 
43 

64.0 
41.0 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

76 
50 

84 
65 

77 
61 

65 

45 

58 
30 

58 

33 

58 
33 

62 

47 

62 

35 

60 
40 

62 
32 

62 

40 

62 

42 

62 

41 

70 
46 

78 
40 

77 
63 

67 
42 

70 
41 

68 
48 

66 

41 

72 

40 

74 
39 

77 
39 

79 

64 

79 
50 

65 

50 

79 
54 

82 

57 

79 
56 

84 
46 

70.1 
44.5 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

77 
51 

80 
61 

79 
57 

69 

47 

58 
40 

69 
39 

66 

40 

63 

48 

65 

43 

55 
37 

62 

39 

64 

40 

64 
39 

63 
43 

69 
45 

80 
48 

77 
58 

69 
52 

73 
51 

68 
48 

60 
46 

69 
49 

74 
49 

76 
50 

76 
53 

77 
52 

73 

63 

61 
55 

85 
62 

80 
62 

85 
52 

70.8 
48.7 

WILLIAM5P0RT  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
54 

84 
60 

78 
56 

59 
43 

60 
36 

66 
39 

60 
36 

61 
42 

61 
35 

61 
40 

60 
34 

60 
45 

65 

41 

70 
39 

75 
44 

33 
42 

77 
53 

73 
41 

67 
45 

63 

49 

64 

51 

69 

47 

76 
43 

79 
43 

82 
53 

72 
44 

66 
53 

77 
56 

83 
61 

80 
53 

83 
47 

70.4 
46.0 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

80 
52 

88 
58 

84 
63 

73 

47 

60 
31 

60 
38 

61 

34 

65 

49 

63 

38 

64 

40 

62 
36 

64 
41 

65 

40 

64 
42 

69 

45 

80 
43 

80 
55 

69 

44 

70 

44 

72 

64 

44 

73 
42 

77 
43 

76 
42 

79 
66 

80 

51 

78 
55 

82 
56 

86 
65 

64 
56 

87 
49 

72.9 
46.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stahon 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONFLUBNCK  1  SW  DAM 

EVAP 

.09 

.14 

.19 

.14 

.13 

.11 

, 

♦ 

.16 

.07 

.04 

.08 

.10 

.15 

.13 

.12 

.27 

.06 

.16 

.14 

.01 

.17 

.20 

.19 

.19 

.18 

.21 

.10 

.19 

.20 

.25 

4.17 

WIND 

29 

33 

34 

101 

85 

62 

48 

52 

45 

62 

67 

82 

50 

42 

50 

32 

67 

47 

35 

39 

23 

85 

55 

37 

39 

55 

29 

27 

88 

6 

74 

1580 

FORD  CITY  4  S  DAK 

EVAP 

_ 

.17 

.18 

.11 

.12 

.11 

« 

* 

.20 

.10 

.11 

.08 

.10 

.21 

.17 

.15 

.21 

.23 

.19 

.14 

.13 

.21 

.21 

.21 

.20 

.27 

.17 

.15 

.19 

.24 

.26 

B5.15 

WIND 

- 

33 

31 

74 

81 

72 

28 

51 

48 

43 

103 

71 

73 

42 

36 

32 

79 

49 

50 

46 

47 

63 

60 

23 

29 

66 

36 

38 

38 

67 

27 

B1642 

HAWLET  1  S  DAM 

EVAP 

.15 

.13 

.13 

.09 

.11 

.09 

« 

.18 

.00 

.03 

.16 

.09 

.09 

.14 

.18 

.18 

.24 

.22 

.18 

.15 

.04 

.01 

.13 

.15 

.13 

.16 

.17 

.03 

.22 

.06 

.25 

3.89 

WIND 

56 

45 

42 

62 

75 

50 

82 

67 

36 

60 

90 

143 

91 

45 

56 

39 

70 

101 

47 

52 

41 

92 

103 

53 

37 

104 

65 

18 

96 

91 

81 

2090 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 

.14 

.16 

.16 

.07 

.08 

.07 

.08 

.02 

.09 

.10 

.12 

.05 

.10 

.18 

.17 

.18 

.30 

.08 

.14 

.18 

.20 

.18 

.30 

.11 

.17 

.24 

.20 

.13 

.12 

.21 

.23 

4.56 

WIND 

36 

30 

35 

70 

66 

45 

37 

29 

25 

42 

53 

44 

38 

41 

26 

17 

50 

26 

25 

42 

45 

38 

26 

22 

16 

44 

18 

11 

50 

22 

28 

1096 

LANDISVILLE 

EVAP 

.15 

.07 

.20 

_ 

.24 

.18 

.14 

.09 

.09 

_ 

.13 

.15 

.18 

.17 

.18 

.09 

.23 

.08 

.17 

.20 

.01 

.18 

.16 

.21 

.07 

.14 

.27 

.19 

.06 

* 

.73 

B5.09 

WIND 

28 

10 

35 

118 

111 

48 

54 

101 

33 

69 

119 

88 

78 

42 

81 

42 

45 

49 

25 

64 

89 

130 

55 

29 

15 

50 

40 

62 

24 

* 

70 

1804 

NEFFS  MILLS  4  NE 

EVAP 

_ 

.04 

.17 

.36 

.11 

.17 

.10 

.06 

.06 

.18 

_ 

_ 

.12 

.12 

.22 

.10 

.27 

.18 

.23 

.15 

.08 

.16 

.21 

.16 

.20 

.30 

.34 

.14 

.22 

_ 

.25 

BS.40 

WIND 

- 

48 

52 

74 

72 

52 

29 

25 

20 

11 

124 

76 

54 

27 

40 

11 

61 

52 

32 

43 

45 

61 

40 

15 

15 

51 

24 

23 

24 

15 

22 

B1279 

PIMPLE  HILL 

EVAP 

.18 

.14 

.19 

.19 

.16 

.13 

.13 

.17 

.02 

* 

, 

.24 

.12 

.15 

.25 

. 

.56 

.27 

.23 

.22 

.03 

.04 

.20 

.20 

.18 

.30 

.22 

.13 

.04 

.24 

.30 

5.23 

WIND 

80 

55 

75 

84 

72 

59 

70 

101 

57 

65 

121 

128 

84 

65 

70 

* 

147 

84 

52 

63 

85 

133 

92 

43 

52 

107 

57 

68 

87 

81 

47 

2384 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
MAT  1954 


Day  of  month 


ATOCA  CAA  AP 

EEZXEFONTE  4  S 

BRADFORD  4    t  RES 

COERT 

FCOD  CITT  4  S  DAM 

GRXElWrLLE 

JOEVSTOWK 

SAME  1  HXE 

■XADTIU^  1  S 

■OITBOSI  3  E 

lonirT  PocoiiD  2  h  af 

■n  CASTLE  1  X 
PALMXETOK 
PAU  PLACE  WB 
FHOEXIXTILLE  1  E 
PITTSBOWa  fB  AP  2 

BOHERSST  lATEB  WOKXB 
SPSiaCS  1  SI 
TAMAIACK  2  S  FIR!  TWR 
TIOXKSTA  2  BE  DA> 

nnoiRora 

lAmSBDBC  2  f 


SNOWFALL 
SK  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SHOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

SHOWFALL 
SI  OH  GHD 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

SHOVFALL 
SH  OH  GHD 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

SNOWFALL 
SH  OH  GHD 

SHOWFALL 
SN  OH  GHD 

SHOWFALL 
SN  OH  GHD 
WTE  EQUIT 

SNOWFALL 
SH  OH  GND 

SHOWFALL 
SH  OX  GHD 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

SNOWFALL 
SH  OH  GID 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

SHOWFALL 
BX  OH  GKD 


S««  r*i«r«no«  notaa  foUowing  Station  Indaz. 
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STATION  INDEX 


Statio: 


ACNETONIA  LOCK  3 
ALBION 

ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN  HB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
AHENDTSVILLE 
ARTEMA5  1  WNH 
AUSTINBURG  2  V 
AVOCA  CAA  AP 

SAKERSTOWN  3  WNW 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 

BEECH  CRECK  STATION 

BELLEFONTE  A  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 

BLAIN 

blairsvrle  6  ene 
blakeslee  corners 
bloserville  1  n 

BOSWELL  6  WNH 

BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  W  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
BPEEZEWOOD 

BROOKVlLLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
8URGETTST0WN  3  H 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

CAMP  HILL 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARROLLTOHN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  H 
CEDAR  RUN 
CHA0D5  FORD 

CHAMBEftSBURG  1  ESE 
CHARLEROI 
CHARlEROI  LOCK  4 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 

CLAySVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 
COALDALE  ;  NW 
COATESVILLE  1  5W 
COATESVILLE 
C06AN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 
COHAQPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUOERSPORT  1  NNE 
COUDERSPOBT  7  E 

COVINGTON 
CREEKSIOE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

OERRY 

OEVAULT  I  W 
OINGMANS  FERRY 
DIXON 

DONEGAL 


DOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 

DUNLO 

DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORO  3  E 

EBENS8URG 

EDINBORO 

ELlZAfiETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPMRATA 

EOU I NUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FAR R ELL -SHARON 
FORD  CITY  *  S  DAM 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE  t  SE 

FREELAND 

GALETON 

GEIGERTOHN 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
6IFF0R0 
GLEHCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEN  ROCK 

GLENWILLARO  DASH  DAM 
GORDON 
GOULDSBORO 

GRANTVILLE  2  SH 
CRATERFORD 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBUftG  2  E 

GREEMSBURG  3  SE 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISauRG  W8  AP 
HARRISBURO  NORTH 

HAWLEy 

HAWLEV  1  S  DAM 

HOLLIDAySBuRG 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOO 


County 


ALLEGHENY 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 

BEDFORD 
TIOGA 

LUZERNE 

ALLEGHENY 
WARREN 
NORTH ■ LAND 
BEAVER 
SNYDER 

CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 
MC  KEAN 
MC  KEAN 
MC  KEAN 
BEDFORD 

JEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

CUMBERLAND 
CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND 

DELAWARE 

CENTRE 

CLARION 
LEHIGH 
WASHINGTON 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 

MC  KEAN 

SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 
INDIANA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
MONTOUR 


WASHINGTON 

SUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULL I  VAN 

SULLIVAN 

CLARION 

PERRY 

CAMBRIA 

ERIE 

LANCASTER 

CAMERON 

COMING 
LANCASTER 

WAYNE 

ERIE 

BEDFORD 

MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 
BERKS 

LUZERNE 
POTTER 
BERKS 


69 

200  BUCKS 

ADAMS 
223  ADAMS 

MC  KEAN 
248  I  SOMERSET 

111  'ELK 

I30|yORK 
3A3IalLEGHENY 
379|SCHUYLKlLL 
394IWAYNE 

*22i DAUPHIN 

35IMONTGOMERT 
438 'dauphin 
303  1  ORE ENE 
51  &  WESTMORELAND 

516  WESTMORELAND 
S2 6  MERCER 
B6Z,Y0IIK 
699  YORK 
704  DAUPHIN 


WAYNE 
WAYNE 
BLAIR 
WAYNE 
LANCASTER 


39  55 

39  45 
42  00 

41  21 

40  39 

41  40 
40  SO 


40  24 

41  57 
41  57 
41  59 

40  00 

41  09 
40  16 
40  04 

39  57 

40  23 


40  50 
39  SB 

39  59 

41  21 

40  02 
39  48 
39  50 


40  04 

40  30 

41  55 


40  27 

41  55 
40  SB 


41  13 
41  34 
40  07 


41  62 

40  OS 

41  31 
41  26 


40  43 

41  23 

40  27 

41  01 
41  44 
40  IS 

40  13 
39  50 
39  46 

41  51 
39  4« 

41  34 

39  48 

40  33 

40  45 

41  15 


41  24 

>  39  48 

>  40  13 

<   18 

I  41  29 

>  41  2B 
I  40  26 
i  41  23 
i  19  50 


78  55 

75  26 
75  28 


79  59 

79  02 
76  30 

80  1 


76  15 
75  22 
75  23 


75  36 

77  22 
79  OB 

79  52 

78  39 

78  44 
78  42 

78  14 

79  06 

79  59 
78  50 

78  39 

80  26 

77  52 

79  54 
79  53 

76  55 

76  52 


79  55 
79  5* 

75  21 


78  30 
75  56 
73  50 
75  49 


79  22 
79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 
79  36 


79  12 
78  34 
78  41 
76  37 


BO  13 

76  20 
75  27 


79  SO 

80  23 
76  59 
76  51 
76  54 

75  10 
75  11 
7B  24 

75  26 

76  20 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SWANSON  boat  OAR  CO 
CHARLES  H,  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ALLENTOWN-BETH  GAS 

ALTOONA  WATER  BUR. 
PA  STATE  COL  EXP 
GRAYSON  E.NORTHCRAFT 
OTTO  D.  BACON 
CIVIL  AERO.  ADH. 

PITT'GH  CUT  FlWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  MTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  &  FNDRY  CO 
BETHLEHEM  STEEL  CO 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  B.  M.  WILLDERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
CLYDE  0.  PRESTON 
PA  TURNPIKE  COMM 


CIV 


AERO. 


USTIN  H,  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
LANGLOTH  WATER  CO 

PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N,  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGHBAUM 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  DOTTERER 
FRANK  GAINES 
IRA  TAYLOR 
R.  fi.  HOUPT 

MRS.TILLIE  H.SIMONDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H,  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  10 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 

COKE  6  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 
OWEN  E.  METZGER 
CAMP  POTATO 

GROVER  0.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 
I.  BOOTH  AND  CO 
MARIE  H.  LITTLE 

HISS  N.  D.  WINEPWN 
TURNPIKE  COMM 

CLARENCE  H.  SMITH 

ANDREW  P.  YESUL 
TURNPIKE  COtVI 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 

PATRICK  P.  RYAN 
MRS.  ELSIE  P.  BIGGEf 

KEMP EL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 

AM  SUOERS 
STANLEY  L.VON  NIEDA 

MRS.  BLANCHE  OUNLAP 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PA  TURNPIKE  COM4 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 

iREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 

ILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 

M.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOHNSON 
L.  H.  EILENBERGER 

EDW  N.  RHOADS 
CLAUDE  K.  ruLP 
LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  HIGHWAYS 

WESTMORELAND  WTR  CO 

EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  SEAL 

ALBERT  G.  TSCHEU 

POWER  fr  LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  t  LIGHT  CO 
PA  WATER  6  POMER  CO 


5    7  C 

5    7 


Static 


HOME 

HONESDALE  4  MH 
HONESDALE  6  N 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JACKSON   StM«IT 
JAMESTOWN   2   NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE    1    NNE 

KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 

KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANDISVILLE 

LANSFORD 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 
LEHIGHTGN 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  9   MHN 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  PONS 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINS6URG  1  SW 
MARTINSBURG  CAA  AP 
HATAMORAS 

MAUCH    CHUNK 

MAYBURG 

MC  CCNNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 

MEDIX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIVAY  SHED 

MERCERSBURC 

MERWINSBURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETCMN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MILAN 

MILANVILLE 
MILLERSBURG  2  E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 

MOUNT  UNION  1  N 

MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  4  HE 

NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRlSTOm 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 

PARK  PLACE  WB 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TE< 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PI   BREEZE 
AOELPHIA  SHAWMONT 

PHILADELPHIA  WB  CITY 
.IPSBURG  CAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 

IKES  CREEK 
IMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
ITTSBURGH  WB  AP  2 
ITTSBUR6M  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON  1  5 
PORTLAND 
POTTS TOWN 

TSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNET 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWM 
RAYMOND 
READING  WB  CITY 

RENOVO 
RENOVO  5  S 
REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 
RIDGWAT  3  W 

ROCHESTER  1  M 
RUSH 

RUtKVILLC 
SAFE  KARBOR 
SAGAMORE  1  SE 


County 


WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNT  I NGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 
MC  KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 

LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 

MIFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNT INGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

BLAIR 

PIKE 

CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANkLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 
MIFFLIN 

Susquehanna 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFUIM 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 
FRANKLIN 
LAWRENCE 
FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

SCHUYLKILL 


PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 
CHESTER 

LUZERNE 
MONROE 
SCHUYLKILL 
ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 
BERKS 

NORTHAMPTON 
MONTGOMERY 
SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 
CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 
ELK 

BEAVER 

SUSOUCMANNA 

SUSOUEHANNA 

LANCASTER 

ARMSTRONG 


41  »7 
41  39 

40  09 

41  43 

40  29 
40  06 
S9  49 


41  30 
40  20 

40  19 

41  41 


41  59 

40  22 
40  19 

40  50 

41  41 
41  50 


40  50 
40  53 
40  11 

40  2 

39  49 

41  2B 

40  45 
40  18 

40  16 

41  22 

40  52 

41  36 

39  56 

40  21 

41  13 

41  SB 


40  < 

41  50 
40  09 

40  1 

41  oa 

40  2 

41  IS 

40  26 
40  22 

40  37 
40  40 

40  09 

40  09 

41  01 
40  05 

39  44 

40  29 


41  55 

0  26 

40  48 

41  05 

1  06 

0  51 
41  24 
41  17 
39  5 
S9  5S 


S9  5 

40  54 

0  07 


40  S5 

40  26 

41  52 

40  20 


40  4S 

41  47 
41  47 
St  95 


BO  28 
76  55 
7B  55 

78  4B 

76  07 
78  11 
76  43 


78  40 

75  16 

76  17 
76  17 


76  26 
76  28 

75  43 

76  43 
78  39 


78  26 
78  44 
75  11 


79  02 

78  20 
7B  19 

74  42 

75  45 

79  IS 

76  00 

79  52 
75  40 

80  10 


77  *4 

75  27 
79  01 

76  46 
60  26 
76  SI 


75  54 

76  26 

75  22 

77  5S 

76  08 
79  42 

76  18 
79  43 

77  55 


76  30 

77  06 
79  36 
75  45 
75  21 
79  49 


76  07 
75  14 
75  06 
75  11 
75  14 

75  12 
75  15 
75  09 

78  05 

75  30 

76  08 

75  SO 

76  22 
60  IS 
80  00 

75  27 

76  02 
75  06 

75  89 

76  11 

79  00 
79  17 
75  20 

77  52 

79  58 


49 


78  47 

80  18 
76  OS 
76  07 
76  3S 

79  14 


Obser- 
vation 
time 


MISS  LARUE  HCELHOES 

GEORGE  C.  WILLIAMS 

lEND  E.  WALTER 

ELECTRIC  CO 

JOSEPH  J.  SANSUSKAS 


JOtW  R.  HENDERSON 

METRO  P.  OOROSH 

MRS  GERTRUDE  M  BURTON 

CLYMER  WATER  SVC  CO   2  3  9 

WESTMORELAND  WTR  CO    2  9  5 

ARCHIE  LAIN 

DEPT  FOREST  6  WTRS     2  S  5  I 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

CITY  OF  JOHNSTOWN 

SPRING  WATER  CO       2  3  5 

EROME  P.  HOWE 
EUGENE  L.  KREITMER 

URNPIKE  com 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TURNPIKE  COMM 

CITY  OF  BETHLEHEM 
CHARLES  GORDON 

.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  HATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 


Raiei 

to 
tables 


2  S  5  6  7  C 


2  S  9 
2  S  9 
2  S  9 


STATE  COLLEGE 
LEHIGH  HAVI  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO 
THOMAS  OONNACHIE 
GOODWIN  S.  DEFRCHN 
MRS.DimiS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 

AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  H.  CRUMB 
EMANUEL  ZETTLE 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 

WILLIAM  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
mS.  I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  HT  CANNERIES 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HARRY  BISLAND 

HENRY  5.  HAAK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NISS  RUTH  L.ROeTTGER 
NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 


CITY  OF  MEADVILLE      2  3  5 

MRS.  E.  M.  SNYDER 

CLAYTON  R.  LANGDON     2  9  5 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

ROLLIN  P.  GILBERT 

MARTIN  L.  SHUPP 
LOUIS  M.  WELD 
U.  5.  AIR  FORCe 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  S.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
MEVtN  E.  BOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 

HARRY  S.  FANCHER  2  9  9 

PA  TURNPIKE  COMM  2  9  9 

PA  TURNPIKE  COMM  2  9  9 

H.  JOHN  DAVIS,  JR.  2  S  5 
MT  UNION  WTR  WORKS 

THEODORE  J.  SAMPSCW    2  9  5 

WM.  MC  WILLIAMS 

MRS. KATHLEEN  HAHDELL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PA  STATE  COLLEGE       2  9  9  6 


PHILA  SUB  WATER  CO 
PA  TURNPIKE  COMM 
BAXTER  F.  JOHNSON 
GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 


FRY 


MRS.  FRANCES  K 

TURNPIKE  COM* 
FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

.lAM  1.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  NALARKEY 

I.  NEELV 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ISS  L.  VETTERLEIH 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  REFINING 
SCHUYLKILL  HAVIG  CO 
WEATHER  BUREAU 
CIvfL  AERO.  AOH. 
PHILA  SUB  WATER  CO 

HARRY  SHELDON 
PA  DEPT  FRST  l>   WTRS 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BVREAU 

iSH  com 

EARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDCE  COW* 

ILES  t.    SMITH 
JOHN  M.  SMITH 

JOHN  VOLANSKY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JO*M  E.  BENNER 
ARTHUR  LAM6AH 

t.  WEATHER  BWReAW 

S.  C.  W.  BAIRD 
F.  BILLETTE 
HAROLD  C.  HCALY 
CORPS  OF  ENGIHECRt 

80ROUGH  OF  RIDGWAV 

DEOUESNE  LIGHT  CO 
HISS  MAUDI  MC  CAIN 
CARL  KOPATZ 
SAFE  HARBOR  W6^  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  9  9 
2  9  5 
2  3  5 


2  9  9 

2  9  9 

2  9  9 

2  9  9 

2  3  9 


STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

i 

County 

« 

. 

1 

J 

vation 
time 

Observei 

Refer 
to 

a 

1 

& 

•S3 

J 

J 

1 

tables 

SALIHA  S  H 

77B2 

VESTMOflEUkNO 

7 

40  11 

79  33 

1109 

6R 

6P 

MUN  AUTH  WSTHRLD  CO 

2  3  9 

SAXTON 

7BA* 

BEDFORD 

6 

40  12 

76  15 

780 

8A 

MRS.ALVERTA  L.HOLHE* 

3 

SCANOIA  2  E 

785S 

WARREN 

ll41  55 

79  01 

2040 

MID 

DAVID  R.  ANDERSON 

SOteMLEr  LOCK  9 

7  BBS 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

79  40 

783 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCftAMTOM  MB  CITY 

7*02 1 LACKAWANHA 

15 

41  25 

79  40 

746 

NID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SELINSOWOVE  CAA  AP 

r«l  SNIDER 

15 

40  49 

76  52 

437 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

SELLERSVILLE  2  m 

7938 : BUCKS 

5 

40  21 

75  20 

530 

HID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

SHADE  GAP 

79*5 1  HUNT INGOON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

HRS,  HELEN  L.  PYLE 

SMAMOKIN 

7978! NORTH 'LAND 

15 

40  46 

76  S3 

770 

BA 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SMEFFIELO  6  W 

8026  WARREN 

1 

41  41 

79  0* 

1940 

HID 

L.  N.  HANSON 

SHIPPENSIURG 

e07S  FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

4R 

4P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

81*5  CAMERON 

16 

41  19 

78  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL     3 

SLIPPERY  ROCK 

6184  BUTLER 

2 

41  04 

80  03 

1345 

7P 

7A 

WALTER  0.  ALBERT 

2  3  9 

SHETMPOHI  HIGrt(AT  ShEO 

81*0  MC  KEAH 

1 

41  48 

78  27 

1910 

HID 

PA  DEPT  Of  HWYS 

SOMERSET 

8244  SCMERSET 

17 

40  01 

79  09 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

SOMERSET  WATER  WORHS 

62491  SOMERSET 

17 

40  01 

7«  05 

2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5    7 

SOUTH  CAMAAN  1  NE 

6275  WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

HID 

EUGENE  M.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 

8309  FRANKLIN 

12 

39  51 

77  SO 

1520 

7A 

PA  DEPT  OF  WEALTH 

SPRING  GROVE 

8379' YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

P.  H,  GLATFELTER  CO 

SPRINGS  1  SW 

8S95) SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2500 

ep 

8P 

ALLEN  E.  YOOER 

2  3  5    7 

STATE  COLLEGE 

8449 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

MID 

HID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

STHAUSSTOWN 

8570 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

8A 

JACOB  KLAHR 

STRONGSTOWN 

8589 

INDIANA 

A 

40  33 

78  55 

1660 

HID 

HARRY  F.  BENNETT 

STROuDSttRG 

B5BB 

5 

40  59 

75  12 

440 

8A 

6A 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON    !  1 

41  01 

78  50 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNBURV 

8668 

NORTH 'LAND 

40  51 

76  46 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

SUSOUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

41  57 

75  36 

102  0 

HRS.  LAURA  A. BENSON 

SUTERSVlLLE 

a6«9 

WESTMORELAND 

40  14 

79  48 

770 

7A 

HICHAEL  RACKO 

TAMAOUA 

a758 

SCHUYLKILL 

40  48 

75  58 

830 

8A 

HRS.  MARY  L.ROBERTS 

TAMAOUA  *  N  0AM 

8763 

SCHUYLKILL 

40  51 

75  5« 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

TAMARACK  2  S  FIRC  TWR 

8770 

CLINTON 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5    7 

TI0NE5TA  2  SE  OAH 

8673 

FOREST 

41  2« 

79  26 

1200 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

TITUSVILLE  2  S 

8880 

CRAWFORD 

41  36 

79  40 

1525 

5P 

5P 

ARTHUR  H.  STOKES 

2  3  5 

TITUSV1LLE 

8685 

CRAWFORD 

41  38 

79  40 

1590 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

TORPEDO  4  W 

8901 

WARREN 

41  47 

T*  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

TOMANDA 

8905 

BRADFORD 

41  46 

76  26 

755 

yp 

7A 

MRS.  H.  0.  PARKS 

2  3  5    7 

TOMER  CITY  S  SW 

6910 

DAUPHIN 

40  31 

7*  37 

749 

«R 

HARRISBURG  WTR  DEPT 

3      7 

TROY 

8959 

BRADFORD 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JQ4NIE  L.  BALLARD 

TIRMELTQN 

6989 

INDIANA 

40  27 

79  23 

990 

HID 

WIS,  HART  E.  WEIHER 

TURTLEPOINT  ♦  NE 

9002 

MC  KEAN 

41  54 

78  1« 

1640 

7A 

ROBERT  D.  STRAIT 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 
(042 

•LAIR 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

ERIE 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  H.  HENRY 

Obser- 

Station 

i 

County 

I 

-S 

1 

g 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

0. 

1 

& 

1 

1 

1 

1 

tables 

UNIONTOHN 

9090 

FAYETTE 

10 

!•  94 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

WM.  W.  KARSTELLER 

2  15    7 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5 

39  58 

75  18 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  3  5 

VANDEBORIFT 

9128 

WE5TH0RELAND 

7 

40  3* 

79  33 

800 

7A 

UNITED  ENGWNDRY  CO 

3 

vaiAergrift  2  t( 

9131 

WESTMORELAND 

40  36 

79  36 

»«5 

HID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

75  92 

350 

6A 

HRS.  MARY  H.  WRIGHT 

1 

WARREN 

9298 

WARREN 

1 

41  51 

79  08 

1280 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  5    7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

80  14 

1200 

HID 

PA  DEPT' OF  HWYS 

C 

WATSONTOWN 

•345 

NORTH ' LAND 

16 

41  05 

7*  52 

6P 

JEROME  C.  RAULHAHUS 

9 

WAYNESBURG  2  W 

9362 

GREENE 

10 

39  54 

80  13 

980 

6P 

7A 

RALPH  L.  AMOS 

2  3  9    7 

WAYHESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

39  54 

80  10 

940 

MID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9380 

FULTON 
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L.  F.  Conover,  Section  Director  -  Harrisburg 
TOATHER  SUMMARY 


June  was  warm  and  dry,  yet  had  many  destructive 
storms,  including  tornadoes  on  four  dates  (1st, 
10th,  13th  and  26th).   Although  the  temperature 
averaged  0.5°  above  normal,  this  was  the  coolest 
June  since  1951.   The  highest  mean  temperature 
was  73.8°  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was 
62.4°  at  Hawley  1  S  Dam  and  Pleasant  Mount  1  W. 
The  extremes  for  the  month  were  101°  at  Columbia 
on  the  26th  and  31°  at  Kane  1  NNE  on  the  7th. 
There  were  21  stations  which  reported  90°  or 
higher  temperatures  on  8  or  more  days.   Carlisle 
took  top  honors  with  a  total  of  14  days.   There 
were  22  other  stations  where  the  temperature 
failed  to  reach  90°  during  the  month. 

Rainfall  averaged  4.5  inches  over  the  west 
portion  and  only  2.3  inches  over  the  east.   The 
wettest  section  of  the  state  was  in  the  Conflu- 
ence-Clearf ield-New  Castle  triangle,  where 
amounts  ranged  from  4  to  over  7  inches ,  the 
greatest  being  7.66  inches  at  Blairsville  6  ENE. 
The  driest  section  of  the  state  was  east  of  a 
line  from  Mercersburg  to  Carlisle,  Tamaqua, 
Mount  Pocono  and  Equinunk  where  amounts  were 
generally  less  than  2  inches.   Monthly  totals 
of  less  than  0.5  inch  were  reported  from  sec- 
tions of  York,  Lancaster,  Chester  and  Dauphin 
counties,  with  the  smallest  total  0.13  inch 
at  New  Park.   Stations  in  the  above  dry  sector 
generally  reported  less  than  4  days  with  0.10 
inch  rainfall,  and  York  3  SSW  Pump  Station  and 
New  Park  had  no  days  during  the  month  with  as 
much  as  0.10  inch  reported.   There  were  thunder- 
storms on  20  days  of  the  month,  with  hail  re- 
ported on  11  days.   The  mal-distribution  of 
rainfall  was  further  emphasized  by  the  fact 
that  Pittsburgh  reported  this  the  wettest  month 
in  the  past  year,  while  Harrisburg  reported 
this  the  driest  month  since  April  1946.   Scranton 
and  Reading  reported  this  the  driest  June  in 
5  years,  and  at  Harrisburg  it  was  the  driest 
June  of  record.   The  precipitation  departure 
for  the  state  since  January  1,  1954,  was  -2.60 
inches  at  the  end  of  June.   For  the  same  period 
in  1949,  it  was  -2.62  inches,  and  in  1941  it 
was  -5.97  inches. 

Warm,  humid  weather  on  the  1st  was  sharply 
disrupted  by  an  active  squall  line  in  the  late 
afternoon  and  evening.   Thunderstorms,  heavy 
rain,  hail,  high  winds  and  tornadoes  struck 
sporadically  over  the  west  and  central  portions 
of  the  state.   Tornadoes  or  tornado-like  storms 
were  reported  from  Knox,  North  Oakland-Chicora, 
and  Grove  City  areas.   Property  and  crop  damage 
was  extensive  from  these  storms.   Sudden  heavy 
rains  flooded  low  spots,  and  in  several  areas 
halted  traffic.   In  the  Altoona-Hollidaysburg 
area,  hail  was  reported  1/2  inch  thick  and  1-1/2 
inches  long,  which  seriously  damaged  apples, 
strawberries  and  truck  gardens.   In  the  State 
College  area,  the  hail  was  reported  as  big  as 
half-dollars,  and  winds  reached  60  miles  per 
hour.   The  cold  front  passage  early  on  the  2nd 
gave  only  brief  respite  from  storms  and  rain, 
because  another  series  of  thunderstorms  spread 
across  the  state  on  the  3rd.   Pennsylvania 
remained  in  relatively  cool  air  until  the  7th, 
and  then  moderated.   A  series  of  thunderstorms 
struck  northern  Washington  County  the  evening 
of  the  8th  as  a  squall  line  passed  southeast- 
ward over  that  corner  of  the  state.   Warmer 
weather  prevailed  over  the  western  part  of  the 
state,  while  the  east  remained  rather  cloudy 
and  cool  until  the  night  of  the  10th.   A  series 
of  thunderstorms  preceded  and  attended  the 
southward  movement  of  a  cold  front  duri 


night  of  the  lOth-llth  with  probably  tornadic 
action  in  the  New  Brighton  area.   In  the  Ellwood 
City  area,  hail  of  golf  ball  size  did  much 
property  and  crop  damage.   A  "baby  twister"  was 
reported  as  part  of  the  storm  activity  that 
lashed  the  Pittsburgh  area,  where  winds  were 
reported  up  to  90  miles  per  hour  this  same  night. 
Lightning,  rain,  and  wind  damage  were  reported 
from  nearly  every  part  of  the  state.   In  the 
Siglerville  area,  hailstones  were  walnut  size, 
and  near  Naginey,  irregular-shaped  stones  were 
up  to  6  inches  long.   Large-sized  hailstones 
still  lay  on  the  ground  12  hours  after  the  storm 
ended.   By  the  12th,  another  disturbance  had 
jockeyed  into  position  for  development  of 
another  active  squall  line,  which  moved  across 
Pennsylvania  the  night  of  the  12th-13th.   Severe 
local  wind  damage,  much  lightning  damage,  and 
some  hail  and  rain  damage  were  reported  from 
nearly  all  sections  of  the  state.   A  tornado 
struck  Keating  Summit,  demolishing  a  house, 
garage,  barn,  and  causing  lesser  damage  to  other 
property.   On  the  15th,  cool  air  from  the 
Atlantic  Ocean  spread  westward  across  the  state 
and  into  Ohio  on  the  16th,  as  high  pressure 
built  up  over  New  England  and  the  Middle  Atlantic 
states.   As  this  system  moved  westward,  it 
produced  a  2-inch  rain  in  less  than  8  hours  in 
the  Philadelphia  area  before  daybreak,  and  heavy 
rains  in  Waynesburg  and  the  Bridgeville-Corao- 
polis  sections,  where  over  $35,000  damage  was 
done  by  raging  waters.   The  high  pressure  area 
from  New  England  spread  slowly  southward  along 
the  coast  and  kept  Pennsylvania  in  cool  tempera- 
tures through  the  17th;  warm,  dry  weather  with 
lots  of  sunshine  prevailed  through  the  21st. 
The  22nd  was  hot  and  humid  with  general  shower 
and  thunderstorm  activity  in  the  evening. 
Much  property  damage  from  these  storms  was 
reported  in  the  western  part  of  the  state  as 
the  cold  front  moved  eastward.   High  pressure 
prevailed  over  the  eastern  states  with  fair, 
warm,  sunny  weather  through  the  25th.   Warm, 
humid  air  returned  on  the  26th,  and  that  after- 
noon a  squall  line  developed  and  moved  eastward 
across  the  state  with  another  series  of  storms, 
with  much  lightning  and  wind  damage.   A  tornado 
struck  the  Madison-Arona  area  over  a  path  about 
65  yards  wide  and  several  miles  in  length.   It 
demolished  several  buildings,  damaged  others, 
and  destroyed  5  acres  of  trees  before  it  dis- 
appeared.  High  pressure  over  the  Great  Lakes 
and  an  active  low  pressure  system  off  the  New 
England  coast  kept  temperatures  on  the  cool  side 
and  provided  scattered  showers  the  remainder  of 
the  month. 

More  complete  details  on  the  severe  storms  of 
this  month  can  be  found  in  the  publication, 
"Climatological  Data,  National  Summary,  June 
1954." 

The  first  week  of  June  was  cool  and  wet.   Crops 
benefitted  from  the  much-needed  rains  of  the  1st 
and  3rd,  although  cool  temperatures  slowed  the 
sizing  of  fruit.   Wind,  rain  and  hail  caused 
lodging  of  some  wheat  and  barley  during  the 
first  half  of  the  month.   Pastures  were  generally 
short  for  this  time  of  year.   Even  though  the 
2nd  week  was  warm  and  wet,  crops  showed  need  for 
additional  moisture,  especially  in  the  southeast. 
Growing  conditions  the  last  half  of  June  improved 
over  the  western  part  of  the  state,  where  rain- 
fall was  more  generous.   All  crops  and  fruits  in 
the  southeast  were  in  need  of  moisture  at  the 
month-end.  -  C.L.R. 
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67.8 

95 

31 

4.11 

0 

1941 

68.6 

99 

31 

4.95 

0 

1942 

69.0 

96 

34 

3.82 

0 

1943 

73.0 

101 

35 

3.33 

0 

1944 

69.3 

100 

29 

4.53 

0 

1945 

66.7 

103 

27 

4.07 

T 

1946 

65.8 

100 

28 

6.05 

0 

1947 

66.0 

98 

29 

4.04 

0 

1948 

67.3 

100 

2B 

5.19 

0 

1949 

70.7 

100 

24 

1.92 

0 

1950 

66.4 

99 

30 

3.64 

T 

1951 

67.6 

99 

34 

5.85 

T 

1952 

70.2 

104 

30 

2.23 

T 

1953 

68.9 

100 

31 

2.88 

T 

1954 

68.7 

101 

31 

3.06 

T 

Data  for  ttie  period  beginning  with  January  1949  to  date  liave  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
JUNE   1954 


Temperature 

Precipitalion 

'J 

e 

? 

< 

1 

• 
Q 

1 

.3 

J 

>• 
o 

No.  of  Days 

1 

11 

1 
1 

J 

j 

Snow. 

Sleet.  HaU 

No 

of  Days 

station 

Max. 

Mln. 

1 

•3-0 

s 

s 

s 
s 
s 
°. 

il 

•:i 

■1 

•:l 

ATLANTIC  DIVISION 

1 

ALLENTOWN  WB  AP             R 

81.3 

58.0 

69.7 

.1 

93 

21  + 

48 

8+ 

17 

5 

0 

0   0 

2.47 

-    1.58 

1.08 

10 

.0 

0 

4 

2 

ALLENTOWN  GAS  CO 

82.1 

59.7 

70.9 

1,2 

93 

22+ 

49 

18 

6 

0 

0   0 

1.75 

-  2.14 

.91 

13 

T 

0 

3 

1 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

78.9 

55.3 

67.1 

,4 

91 

21 

43 

5+ 

49 

2 

0 

0  {  0 

5.18 

1.00 

1.44 

23 

.0 

0 

9 

4 

ARENDTSVILLE 

84.0 

57.7 

70.9 

,5 

98 

27 

44 

6 

7 

0 

0  1  0 

.97 

-  3.17 

.40 

11 

.0 

0 

3 

0 

ARTEMAS  1  WNW 

82.7 

54.9 

68.8 

94 

26 

41 

5 

30 

4 

0 

0 

0 

3.26 

1.08 

1 

,0 

0 

6 

3 

AVOCA  CAA  AP 

80.4 

58.5 

69.5 

93 

21 

48 

18 

20 

3 

0 

0 

0 

2.98 

-  1.00 

1.31 

13 

.0 

0 

5 

2 

BEAVERTOWN 

83.7 

55.8 

69.8 

95 

21 

40 

7 

23 

4 

0 

0 

0 

3.05 

.87 

4 

T 

0 

6 

2 

BELLEFONTE  <.  S 

SO.'.M 

56. 7M 

68. 6M 

,4 

90 

22  + 

47 

3 

2 

0 

0 

0 

3.52 

-   .59 

1.02 

2 

T 

0 

6 

4 

BERWICK 

85. IM 

67. IM 

71. IM 

95 

21  + 

42 

7 

11 

8 

0 

0 

0 

1.95 

.92 

2 

.0 

0 

4 

1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

82.1 

60.8 

71.5 

.9 

94 

12+ 

50 

17+ 

14 

5 

° 

0 

0 

2.54 

-  1.50 

1.26 

10 

.0 

0 

4 

2 

BURNT  CABINS  2  NE 

81.5 

55.2 

68.4 

91 

22+ 

43 

7 

29 

3 

0 

0 

0 

3.55 

1.13 

3 

.0 

0 

7 

3 

CANTON  1  NW 

75.6 

54.9 

65.3 

'87 

22 

46 

7 

0 

0 

0   0 

3.94 

1.34 

2 

.0 

0 

5 

3 

CARLISLE 

86.8 

59.4 

73.1 

2.0 

99 

21 

46 

6 

7 

14 

0 

0  .    0 

1.13 

-  2.92 

.50 

2 

,0 

0 

3 

1 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

83.2 

57.8 

70.5 

.3 

95 

25 

44 

7 

12 

5 

0 

0  1  0 

2.07 

-  1.90 

.55 

10 

.0 

0 

6 

1 

tCHESTER 

83. A 

61.9 

72.7 

93 

26 

53 

7+ 

2 

6 

0 

0   0 

2.30 

2.00 

16 

.0 

0 

3 

1 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

78, 4M 

50. 5M 

64. 5M 

87 

21  + 

33 

7 

76 

0 

0 

0   0 

5.56 

1.90 

15 

.0 

0 

5 

5 

COATESVILLE  1  SW 

83.5 

57.7 

70,6 

•  3 

93 

27 

45 

19 

8 

0 

0   0 

.49 

-  3.72 

.31 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLUMBIA 

86.5 

59.6 

73,1 

101 

25 

46 

6 

3 

11 

0 

0   0 

.47 

.20 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEVAULT  1  M 

82.6 

51.3 

67.0 

92 

25 

38 

17 

0 

5 

0 

0  1  0 

.77 

.30 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIXON 

81.1 

52.9 

67.0 

96 

22 

41 

7 

3 

0 

0   0 

2.08 

.99 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

EAGLES  MERE 

74.0 

54.3 

64.2 

87 

23 

44 

5+ 

0 

0 

0   0 

2.S6 

-  1.95 

.61 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

EAST  WATERFORD  3  E 

73.6 

56.8 

65.2 

85 

22  + 

46 

5 

0 

0 

0   0 

3.04 

-  1.09 

1.06 

2 

.0 

0 

5 

4 

1 

EMPORIUM  1  E 

80.7 

51.0 

65.9 

,0 

93 

11 

35 

7 

3 

0 

0   0 

2.99 

-  1.37 

1.02 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

EPHRATA 

84.6 

57.3 

71.0 

1.0 

95 

26 

46 

6 

11 

9 

0 

0   0 

1.41 

-  2.95 

1.00 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

EVERETT  1  SW 

81.6 

53.6 

67.5 

.3 

92 

10  + 

42 

20 

40 

4 

0 

0!  0 

3.25 

-  1.37 

1.32 

2 

.0 

0 

7 

2 

I 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

79. BM 

55. 8M 

57. 8M 

91 

22 

46 

6+ 

2 

0 

0  1  0 

2.06 

.92 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

FREELAND 

76. 2M 

55. 5M 

65. 9M 

.8 

88 

21 

45 

5  + 

77 

0 

0 

0  1  0 

3.20 

-  1.51 

1.25 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

GEORGE  SCHOOL 

82.3 

56.0 

59.2 

-   .3 

93 

22 

45 

19 

18 

5 

0 

0   0 

1.28 

-  2.48 

.75 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

GETTYSBURG 

84.5 

60.2 

72.4 

2.0 

98 

27 

47 

7 

8 

0 

0   0 

.95 

-  2.81 

,39 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

GORDON 

81.8 

53.8 

67.8 

1.5 

92 

21 

38 

7 

34 

3 

0 

0   0 

2.66 

-  1.64 

,90 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

GRATZ  1  N 

79.8 

56.1 

68.0 

91 

22 

45 

6+ 

2 

0 

0   0 

3.53 

1.55 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

HANOVER 

83.9 

57.7 

70.8 

-   .7 

96 

27 

45 

6+ 

8 

0 

0   0 

.49 

-  3.44 

.26 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

HARRISBUR6  WB  AP            R 

82.4 

60,8 

71.6 

.5 

94 

21  + 

49 

5 

10 

6 

0 

0!  0 

.58 

-  3.06 

.19 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

76.1 

48.6 

62,4 

88 

22  + 

35 

18 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.88 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

HOLTWOOD 

82.2 

63.6 

72,9 

.4 

97 

26 

55 

6+ 

3 

5 

0 

0 

0 

•  39 

-  2.95 

.30 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

HUNTINGDON 

83. 7M 

54. 8M 

69. 3M 

.7 

95 

22+ 

40 

7 

0 

oj  0 

3.92 

-   .21 

.86 

11 

.0 

0 

6 

5 

0 

KEGG 

81.1 

54.9 

68.0 

92 

21  + 

42 

6+ 

43 

4 

0 

0       0 

3.47 

1.15 

1 

T 

0 

^ 

2 

1 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

84.5 

57.8 

71,2 

1.0 

95 

25 

46 

19 

5 

7 

0 

0   0 

.35 

-  3,66 

.15 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

LANDISVILLE 

82.2 

59.0 

70.6 

96 

27 

47 

6 

8 

0 

0   0 

.41 

.21 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

80. OM 

52. IM 

66. IM 

-   ,2 

93 

22 

38 

7 

3 

° 

o:  0 

2.70 

-  1.11 

1.47 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

LEBANON  2  NW 

83.0 

58.2 

70.5 

.7 

93 

21  + 

47 

6 

10 

4 

0 

o'  0 

2.53 

-  1.60 

.77 

6+ 

.0 

0 

5 

3 

0 

LEWISTOWN 

83.2 

55.6 

59.4 

95 

23 

43 

8 

7 

0 

0 

0 

3.34 

.96 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

LOCK   HAVEN 

84.7 

57.4 

71.1 

1,5 

96 

21 

42 

7 

9 

7 

0 

0 

0 

2.21 

-  1.87 

,91 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

MADERA 

79.7 

51.1 

65.4 

91 

22 

34 

7 

1 

0 

0 

0 

5.00 

.95 

23 

T 

0 

8 

5 

0 

MARCUS  HOOK 

83.6 

64.0 

73,8 

-  1,3 

95 

13 

54 

18 

2 

7 

0 

0 

0 

1,17 

-  2.43 

.72 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

79.0 

55,8 

67,4 

91 

21 

45 

7 

45 

2 

0 

0 

0 

3,17 

,81 

3 

.0 

0 

6 

3 

0 

MAUCH  CHUNK 

83.3 

56.1 

59.7 

2.0 

93 

21 

44 

8+ 

20 

6 

0 

0 

0 

.98 

-  3.41 

.62 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

83.2 

61.6 

72.4 

1,7 

97 

25 

50 

7 

5 

8 

0 

0   0 

.20 

-  3.69 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MONTROSE  3  E 

75.4 

53,1 

64.3 

.6 

88 

22  + 

44 

6 

0 

0 

0 

0 

2.53 

-  1.46 

1.01 

13 

.0 

0 

6 

1 

1 

M0R6ANT0WN 

81.4 

56.5 

69.0 

93 

26 

46 

7+ 

27 

4 

0 

0 

0 

1.04 

.65 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

82.8 

57.8 

70.3 

96 

22 

42 

6 

11 

6 

0 

0 

0 

.83 

.55 

2 

•  0 

0 

2 

1 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

77. OM 

53. 4M 

65. 2M 

3.4 

88 

21 

64 

0 

0 

0 

0 

1.61 

-  3.47 

.53 

13 

T 

0 

4 

1 

0 

MUHLENBURG  1  SE 

80.8 

53.7 

57.3 

92 

21 

42 

8 

35 

2 

0 

0 

0 

3.17 

1.17 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

NEFFS  MILLS  4  NE 

81.1 

52.2 

65.7 

92 

22+ 

35 

7 

4 

0 

0 

0 

4.58 

1.40 

2 

T 

0 

6 

4 

2 

NEWBURG  3  W 

82.4 

60.3 

71.4 

94 

21  + 

48 

6 

12 

7 

0 

0 

0 

2.32 

.60 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

NEWPORT 

83.9 

56.3 

70.1 

96 

22 

44 

7+ 

8 

0 

0 

0 

2.08 

-  1.53 

.88 

23 

,0 

0 

4 

2 

0 

NORRISTOWN 

83.5 

60.9 

72.2 

92 

11+ 

51 

7+ 

6 

7 

0 

0  !  0 

2.39 

1.43 

15 

•  0 

0 

4 

1 

1 

PALMERTON 

79.9 

57.0 

68.5 

,0 

93 

21 

45  1  8+ 

28 

3 

0 

0   0 

1.10 

-  3.14 

.41 

13 

,0 

0 

3 

0 

0 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

82.8 

63.2 

73.0 

94 

25 

55 

6 

3 

5 

0 

0 

0 

2.86 

1.60 

16 

,0 

0 

3 

3 

1 

PHILADELPHIA  WB  AP          R 

83.4 

62.4 

72.9 

,8 

93 

13+ 

54 

7 

4 

7 

0 

0 

0 

2.59 

-  1.28 

1,67 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

82.8 

63.6 

73.2 

.3 

93 

13  + 

55 

6+ 

5 

6 

0 

0 

0 

3.67 

3,09 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

84.7 

60.2 

72.5 

,2 

93 

26 

50 

7+ 

6 

7 

0 

0 

0 

2.07 

-  1.47 

1,47 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

PHILADELPHIA  WB  CITY       R 

81.8 

63,9 

72.9 

.3 

91 

13 

55 

17+ 

4 

5 

0 

0 

0 

3.23 

-   .74 

2,07 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

75.5 

50,5 

63.0 

91 

21 

35 

7+ 

111 

1 

0 

0 

0 

4.59 

1.96 

1 

,0 

0 

7 

4 

1 

PHOENIXVILLE  1  E 

85.5 

56.9 

71.2 

-   .4 

94 

25+ 

44 

7 

13 

8 

0 

0 

0 

2.57 

-  1.30 

1.17 

15 

,0 

0 

3 

2 

1 

PIMPLE  HILL 

74. IM 

53. 8M 

64. OM 

44 

6+ 

0 

0   0 

1.81 

.88 

13 

T 

0 

1 

0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

74.2 

50.5 

62.4 

86 

22  + 

38 

18 

0 

0 

0   0 

3.51 

-   .71 

2.19 

11 

T 

0 

i 

2 

1 

PORT   CLINTON  1  S 

80.5 

53.4 

67.0 

-  2.2 

94 

22 

41 

7 

5 

0 

0 :  0 

2.07 

-  2.39 

1.13 

13 

,0 

0 

6 

1 

1 

QUAKERTOWN  1  E 

82.4 

55.2 

58.8 

•  4 

94 

26 

42 

8 

27 

4 

0 

0   0 

1.56 

-  2.30 

.63 

16 

,0 

0 

4 

1 

0 

READING  WB  CITY             R 

83.1 

62.1 

72.6 

1.3 

95 

21 

53 

18 

6 

7 

0 

0 

0 

1.39 

-  2.37 

,69 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

SCRANTON  WB  CITY            R 

80.3 

58.5 

59.4 

1,3 

93 

22 

49 

18 

17 

2 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.74 

1,33 

13 

T 

0 

4 

1 

1 

SELINSGROVE  CAA  AP 

80.7 

57.0 

58.9 

-   .2 

92 

22 

42 

7 

21 

4 

0 

0 

0 

3.27 

-   .65 

1,04 

13 

T 

0 

6 

2 

1 

SHIPPENSBURG 

84.6 

58.7 

71.7 

,4 

95 

25 

46 

7 

9 

8 

0 

0 

0 

2.01 

-  1.55 

,61 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

STATE  COLLEGE 

79.5 

57.9 

68.7 

1.6 

92 

21 

45 

7 

35 

2 

0 

0 

0 

3,39 

-   ,55 

1.09 

1 

,3 

0 

6 

4 

1 

STR0UDSBUR6 

83.7 

54.6 

69.2 

1.6 

96 

22+ 

42 

18 

9 

0 

0 

0 

,71 

-  3.89 

.54 

13 

.0 

0 

1 

1 

0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANOA 

81.3 

55.1 

68.2 

2.2 

94 

21 

43  1  7+ 

28 

2 

0 

0   0 

2,75 

-   ,91 

1.40 

2 

T 

0 

4 

2 

1 

UPPER  DARBY 

84.3 

59.7 

72.0 

93 

25 

49  1  7 

8 

8 

0 

0   0 

3,48 

2,90 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

WELLSBORO  3  S 

76.0 

54.1 

65.1 

.6 

89 

23 

45 

5 

0 

0 

0 

0 

2,82 

-   .92 

1.33 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

Sm  Reiarance  Notes  Following  Sutton  Index 

-    84    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTTNTJED 


PENNSYLVANIA 
JUNE   195« 


Temperature 

Precipitation 

'4 

•  1 

H 

i 

> 
< 

i! 

i 

• 
& 

S 
i 

3 

1 

1 

s 

No.  o(  Days 

s 

1 
1 

1 

Snow. 

SUol.  Hall 

No 

ol  Days 

StallOB 

Max. 

Mln. 

1 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

£ 

i 

o 
o 

s 

^J 

s» 

^1 

§1 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  W8  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

84.4 
83.5 
82.9 

86.6 

55.7 
59.5 
58.1 
57.4 

70.1 
71.5 
70.5 
72.1 

1.8 
1.3 
1.5 

98 
92 
96 
97 

26 
22  + 
21* 
25 

40 
49 
45 
42 

7 
6+ 

7 
7 

16 
9 

11 

7 

6 

6 

5 

12 

0 
0 

° 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

.49 

.96 

1.96 

.16 

-  3.30 

-  1.46 

-  3.60 

.36 
.32 
.54 

.09 

2 

15 

3 

13 

.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

4 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

69.1 

2.28 

T 

i 

OHIO  DRAINAGE 

1 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  *  W  RES 
8R0OKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  3  w 

80.9 
76.8 
77,5 
78.3 
82.6 

58.1 
56.9 
49.7 
52.2 
53.2 

69.5 
66.9 
63.6 
65.3 
57.9 

-  1.3 
1.2 

91 
88 
88 
89 
92 

15 
14 
21  + 
21 
16 

48 
44 
33 
33 
35 

4 
6 
7 
7 
6 

18 
56 
89 
78 

3 
0 
0 
0 

5 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.71 
7.66 
4.29 
3.49 
4.78 

1.90 

-  .32 

-  .79 

1.53 
3.02 
1.14 
.87 
1.03 

15 
23 

1 
22 

2 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

11 

10 
8 
9 

3!l 
*  i2 

2  lO 

5|1 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

84.2 
80.5 
82.3 
80,1 
80.3 

56.9 
50.0 
54.1 
53.0 
55.6 

70.6 
65.3 
68.2 
66.6 
68.0 

2.0 

-   .9 

2.5 

92 
91 
91 
89 
92 

22 

21 

25 

13+ 

21 

41 
35 
38 
44 
39 

6 

7 
6 
5+ 

7 

28 
72 

37 

47 

9 

1 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

t 

6.60 
3.81 
3.25 
5.13 
4.21 

2.27 

-  .89 

-  1.25 

-  .60 

2.22 

.91 
.86 

1.59 
1.20 

17 

2 

2 

18 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 

7 
8 

5 
4 
2 
3 
3 

2 

0 
0 
3 

1 

COUDERSPOKT  1  NNE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

80. 7M 

82,0 

75.7 

85.3 

83.3 

49. 9M 

58,3 

49,8 

61,6 

55.9 

65. 3M 

70.2 

62.8 

73.5 

69.6 

1.0 
1.2 

1.5 

96 
91 
92 
94 
96 

15 
14 
20 
13 
21 

35 
46 
40 
49 
40 

7 

3+ 
5+ 
5 

7 

80 

21 

116 

27 

4 
4 
1 
11 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.70 
5.72 
7.33 
3.68 
5.31 

-  .97 
.81 

-  .35 

2.30 
1.65 
1.38 
1.51 
1.97 

2 
23 
16 
11 
17 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 
12 
9 
8 

2 
5 

6 

2 
3 

1 
2 
2 

1 
2 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

77.9 
83.7 
80,3 
80,9 
83. IM 

52.7 
58.4 
54.2 
55.7 
54. 7M 

65.3 
71.1 
67.3 
68.3 
68. 9M 

.4 

1.3 

2.0 
1.5 

89 
95 
90 
90 

94 

21 
21 
22 

15 
21 

38 
46 
41 
38 
38 

8 
6 

7 
7 
7 

73 
31 

41 

40 

0 

8 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.24 
3.47 
3.93 
3.78 
3.16 

.40 

-  .09 

-  .52 

-  .84 

1.55 

.93 

.97 

1.13 

1.00 

23 
12 
16 
2 
16 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
7 
8 

5 
3 

4 

1 

2 

0 
0 

1 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

80.2 
83. 3M 
79.4 
83.5 
76.5 

53.2 
57. 9M 
55.2 
58.4 
49.6 

66.7 
70. 6M 
57.3 
71.0 
63.1 

-  1.3 
2.0 

1.5 

89 
91 
90 
95 
88 

21 
12  + 
22 
22 
22 

39 

39 
41 
31 

8 

7 
6 

7 

45 

20 

0 
5 
1 
10 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.99 
4.90 
3.77 
4.07 
4.52 

1.08 
.45 
.11 

-  .96 

-  .13 

2.49 
1.90 
1.72 
.93 
1.02 

23 
23 
17 
2 
13 

T 

.0 

.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

a 

6 

7 
7 

4 
3 
2 

4 

5 

3 
1 

1 
0 

1 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

79.2 

78,5 
82,4 
81,9 
82,8 

55.1 
55.0 
55.1 
58.2 
56,5 

57.2 
66.8 
68.8 
70.1 
69.7 

1.0 

.1 

.7 

92 
90 
94 
92 
92 

21 
16+ 
21 
21 
21  + 

36 

37 
40 
43 
43 

7 
7 
7 
6 
6 

65 

41 
25 
30 

2 

2 

5 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

° 

3.05 
3.82 
5.09 
2.96 
6.21 

-  .73 

-  .29 

-  1.04 
2.05 

1.10 
.86 
2,34 
1,05 
1.21 

13 
23 
17 
17 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
6 
6 
9 

2 

4 
3 
3 
5 

1 
0 

1 
1 

4 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

85.4 
82.1 
79.9 
82.0 
80.0 

58.9 
54,1 
58.9 
62.3 
52.5 

72.2 
68,1 
59,4 
72,2 
66,3 

2.6 

-   .6 

•  8 

.5 

94 
93 
90 
92 
90 

15+ 
22+ 
21 
12  + 

11  + 

45 
39 
47 
51 
37 

6 

t 
5 

7 

50 
38 
16 

12 
9 

1 
6 
2 

0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.08 
6.28 
3.79 
4.37 
3.63 

-  .04 
1.81 

-  .28 
.54 

.78 
1.28 
1.67 
1.21 
1.09 

23 
16 
10 
22 
18 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

10 

11 

5 

9 

7 

2 

4 

I 
3 

0 

4 
1 
1 
1 

RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

79.4 
80.6 
80.0 
78.0 
75.1 

50,9 
55, 3M 
57,0 
52,2 
51.7 

55.2 
68. OM 
68.5 
65.1 
63.4 

.7 

-  .1 

-  .3 

90 
89 

90 
87 
85 

21 

12  + 
21 
12 
12+ 

33 
44 
44 

38 
40 

7 

3+ 
6 

6+ 
19 

73 
38 
39 
72 
96 

1 
0 
1 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.71 
4.85 
7.64 
4.17 
3.50 

-  .53 

-  .85 

-  1.80 

.64 

1.98 

1.30 

.73 

.63 

1 
23 
10 
15 
17 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

8 

8 

12 

10 

5 
3 
8 

4 
3 

0 
2 

4 
0 
0 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  2  S 
UNIONTOWN 
WARREN 
WAYNESBURG  2  W 

78.9 
76.4 
82.0 
80.8 
82.7 

53.0 
54.2 
59.8 
55.0 
56.1 

65.0 
55.3 
70.9 
67.9 
69.4 

.6 

2.4 

-   .5 

89 
85 
92 
94 
91 

22 

21  + 

26 

21 

15 

39 
37 

50 
38 
42 

7 

7 

3+ 

7 

6 

72 
15 
49 
24 

0 
0 
4 
3 

4 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.56 
3.94 
1.96 
4.18 
4.86 

-  .71 

-  2.89 

-  .27 
.53 

1.35 
1.38 
.61 
1.57 
2.27 

2 
9 

11 
2 

17 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
6 
9 

7 

3 

2 
1 
2 
2 

1 

1 
0 

1 
1 

DIVISION 

67.9 

4.47 

T 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

80.2M 
76.8 

58. OM 
58.7 

59. IM 
57.8 

91 
90 

25 
12+ 

42 
47 

7 
4+ 

50 
54 

3 
2 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

3.21 
4.41 

.66 
1.11 

13 
12 

.0 
.0 

0 
0 

9 
10 

3 

3 

0 
2 

DIVISION 

68.5 

3.81 

.0 

STATE 

68.7 

.5 

3.06 

-  1.04 

T 

t   DATA   RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED   IN   STATE  AVERAGES 


S««  Rstoranc*  Nolo*  Following  StaHon  Index 
-  85   - 


DAILY  PRECIPITATION 
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Table  3 

JUNE 

1954 

■g 

Da7  of  month 

Station 

o 

1 

^ 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16[17[ 

18 

19   20  1  21 

22 

23 

24 

25   26 

27 

28 

29   30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

3.K 

.49 

.16 

.07 

.09 

T 

.23 

T 

.07   .54 

•  36 

1^23 

ALBION 

3.21 

.29   .39 

.02 

.49 

.12 

.66 

.12   .59 

.91 

.18 

ALLENTOHN  NB  AP         R 

2.A7 

.01 

T 

1.08 

T 

.91 

T 

.22 

•  22 

T 

.03 

ALLENTOKN  OAS  CO 

li75 

.03 

.02 

.91 

.38   .02 

•  36 

.03 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

5.18 

.64   .36 

.31 

.04 

.01 

.40 

.37 

.58 

.91 

•  12 

1^44 

ARENOTSVILLE 

.»7 

.13 

.09 

.40 

.01 

.29   .04 

•  03 

.06 

ARTEMA5  1  WNW 

3.26 

1.08 

.70 

.08 

.30 

.09 

.02   .59 

•  29 

.15 

AUSTINBURG  2  W 

t>Al 

1.63 

T 

.24 

.09 

.05 

.71 

.35 

1.30 

.02 

T 

AVOCA  CAA  AP 

2>9B 

.20   T 

T 

.02 

.03 

1.31 

.13 

T 

1.06 

T 

.02 

.21 

BAKER STOHN  3  HNW 

3.71 

.40 

.22 

.65 

1.93   .89 

•  03 

.03 

BARNES 

4.69 

1.03 

.03 

.94 

.09 

.05 

.77 

.10 

1.01 

•  80 

•  19 

.04 

BEAR  SAP 

4.20 

•39   .40 

.04 

.50 

1.00 

.42 

1.49 

BEAVER  FALLS 

3. as 

1.22 

.11 

.06 

T     T 

.02 

1.15 

.11   T 

.01   .49 

•  03 

.59 

.06 

BEAVERTOHN 

3.05 

.30 

.67 

.49 

.59 

.38 

.43 

.03 

BEECH  CREEK  STATION 

2.77 

•  86 

.69 

.22 

.22 

.30 

•  02 

.46 

T 

BELLEFONTE  4  S 

3.32 

•  •02 

.62 

•  43 

.25 

.99 

•  03 

.96 

BERUICK 

1.99 

•  92 

.03 

.22 

.40 

.38 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

3.11 

T 

T 

1.67   T 

.83   T 

.32 

.20 

T 

.09 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN IV 

2.9« 

•  01 

1.26 

.68 

.33 

.18 

.08 

BLAIRSVILLE  i    ENE 

7.«6 

•09   ^39 

•  33 

.34 

.13 

.73 

.71 

.21 

.28 

T   1.34 

.02 

.01 

3.02 

.10 

T 

BLOSERVILLE  I  N 

2.49 

.92 

.32 

.80 

.09 

.14   T 

.62 

BOSWELL  »  WNW 

4.40 

.61 

.31 

.50 

T 

.13 

.42 

.10   .29 

•  91 

.93 

.20 

BRAOOOCK  LOCK  2 

3.<3 

•  44 

.29 

.04 

.02 

.19 

.01 

1.23   .43 

.18 

1.17 

.01 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

3.27 

•  84 

.01 

.72 

.06 

.18 

T 

T 

.93 

.06 

.23   .10 

.94 

T 

BRADFORD  «  W  RES 

4.29 

K14   ,49 

.03 

.37 

.19 

.11 

.94 

.24 

.20 

.04 

.76 

.16 

T 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

3.83 

1^18 

.03 

.45 

.07 

.27 

.98 

.40 

.08 

.02 

•  79 

T 

BREE2EH00D 

3.96 

•80   ^09 

.70 

.02 

.20 

1.02 

.20 

.30 

•  25 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

3.49 

•43   ^14 

.42 

.03 

T 

T 

•  37 

.26 

.09 

.02 

.68 

T 

.87 

.07 

.11 

BRUCETON  1  S 

6.14 

1.10  .70 

.20 

T     .10 

T 

1.69 

.09   .66 

.27 

1^41 

T 

BUFFALO  MILLS 

2.88 

•  70 

.19 

.01 

.06 

.07 

1.16 

.09   .09 

.37 

•  22 

T 

BURGETTSTOWN  3  W 

4.78 

1^03 

.20 

.20 

.11 

.78 

.55 

.03 

T     .94 

.08 

•  64 

.22 

BURNT  CABINS  2  NE 

3.99 

.99   .20 

1.13 

T 

.10 

.93 

.01   .03 

•  48 

.12 

BUTLER 

6.60 

.92 

.46 

.09 

.45 

.50   .01 

.06 

2.22 

1.20 

•  72 

.01 

CAMP   HILL 

•  92 

.47 

•  14 

T 

T 

.13 

T 

•  18 

CANTON  1  NW 

3.94 

1.34 

•  44 

1.11 

•  03 

.86 

.13 

.03 

CARLISLE 

1.13 

•  90 

•  20 

.03 

.07 

.07 

.06 

•  20 

CARROLLTOKN  2  SSE 

9.98 

1.46 

•  70 

.07 

.43 

.27 

.06   T 

.42 

2.17 

CARTER  CAMP  2  B 

3.23 

1.87 

.03 

.50 

.03 

.80 

T 

CEDAR  RUN 

2.91 

1.15 

.10 

.55 

.09 

.06 

.85 

.19 

T 

CHADDS  FORD 

1.06 

.81   .02 

.23 

CHAHBERSBURG  1  ESE 

2.07 

.26   .23 

.47 

.59 

.17 

.29 

T     T 

.08 

T 

.02 

CHARLEROI  LOCK  4 

3.24 

.42 

.32 

.08 

.06 

.06 

.77 

.14   .34 

.12 

.01 

.40 

.52 

CHESTER 

2.30 

T 

.04 

2.00   .12 

.14 

T 

CLARENCE  1  E 

9.02 

1.17 

T 

.85 

T 

T 

.03 

1.10 

.83 

.30 

.04 

.64 

.06 

CLARION  3  SH 

3.81 

.91 

.88 

.09 

.02 

.05 

.33 

.90   .06 

.60 

.41 

CLAUSSVILLE 

3.99 

•  14 

.05 

1.17 

1.82 

.40 

CLAYSVILLE  3  W 

3.29 

.86 

.39 

.06 

.17 

.30 

.49 

.91 

.02 

.20 

.29 

CLEARFIELD 

9.34 

2.00 

.55 

.26 

1.30 

.38 

.85 

CLEARFIELD  B  NX  NURSERY 

9.96 

1.49 

.55 

1.90 

.92 

1.10 

T 

CLERMONT 

4.08 

.72 

.02 

.56 

.05 

.08 

.99 

.24   .02 

.02 

1.38 

.04 

COALDALE  2  NW 

1.24 

.13 

.07 

.91 

.08 

.06 

.36 

.03 

COATESVILLE  1  SW 

.49 

T 

.05 

T 

T 

.31   .08 

.05 

T 

COATESVILLE 

.40 

T 

.05 

T 

.23   .08 

.04 

T 

T 

COGAN  STATION  2  N 

2.08 

.74 

.51 

.33 

.37 

.09 

.04 

COLUMBIA 

.47 

.13 

.09 

.05 

•  20 

T 

T 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

9.13 

.36 

.15 

.04 

T 

.08 

1.56 

.01 

1.01   T 

.01   .11 

1.59 

.14 

.07 

CONFLUENCE  1  NW 

6.30 

.66 

.40 

•  09 

.01 

.08 

1.73 

.49 

1.01 

.49 

1.12 

.14 

.12 

CONNELLSVILLE 

4.96 

.32 

.82 

•  06 

.14 

•  55 

1.05 

.09   .09 

.27 

.80 

.41 

CONSHOHOCKEN 

2.69 

T 

.05 

.06 

.40 

1.96   T 

.09 

.08 

.09 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

- 

- 

.33 

• 

• 

.11 

•  09 

.99 

1.00 

.13 

1.11 

.15 

CORRY 

4.21 

.55   .35 

.06 

.48 

•  26 

.05 

•  06 

.02 

.53 

.22 

.03 

1.20 

.03 

T 

.30 

.05 

COUOER SPORT  1  NNE 

3.70 

2.30 

•  40 

.10 

.70 

.20 

COODERSPORT  7  E 

- 

2.01 

.03 

•  27 

- 

- 

• 

.66 

.02 

.01 

COVINGTON 

3.49 

1.99 

•  96 

.94 

.14 

.99 

.07 

T 

CREEKSIDE 

4.96 

.40 

•  76 

•  05 

.30 

.10 

1.35 

2.00 

CRESSON  2  SE 

4.97 

1.31 

•  41 

•  03 

.03 

.70 

.20 

.58 

.01   .10 

.83 

.77 

CUSTER  CITY  2  W 

3.63 

.97 

.02 

•  64 

•  05 

.22 

.58 

.23 

.17 

.73 

.02 

DANVILLE 

1.76 

.93 

.23 

.22 

.32 

.30 

.16 

OERRY 

9.72 

.08   .26 

.40 

.60 

•  06 

•  10 

.06 

.10 

.57 

1.02 

.82 

1.65 

T 

DEVAULT  1  W 

.77 

.09 

T 

.08 

.30 

.16 

.10 

.08 

DIXON 

2.08 

.46 

.11 

.99 

.01 

.22 

.08 

.01 

.14 

.06 

DONEGAL 

7.33 

.73 

.42 

.20 

•  14 

.02 

.01 

•  32 

.67 

.49 

1.38  1.12 

.01 

.80 

.46 

.56 

T 

OONORA 

3.68 

.20 

.23 

•  04 

.08 

.11 

1.51 

.33   .26 

.10 

.63 

.19 

T 

DOYLESTOWN 

2.93 

.07 

.71 

.17 

1.13 

.21 

.14 

.03 

.07 

DU  BOIS  7  E 

4.61 

.36   .23 

.80 

•  07 

.43 

1.30 

.02   .25 

.04 

.36 

.70 

.09 

DUSHORE  3  NE 

2.46 

.36 

.46 

.72 

.84 

T 

.05 

.03 

EAGLES  MERE 

2.96 

.61 

.43 

.03 

.29 

.54 

.13 

.43 

.08 

.02 

EAST  BRADY 

5.31 

1.19   .49 

.02 

.56 

.06 

.12 

.29 

.43 

.17 

1.97 

.03 

.04 

EAST  WATERFORD  3  E 

3.04 

1.06 

.67 

T 

.57 

.11 

.09   T 

T 

•  54 

T 

T 

EBENSBURO 

9.24 

1.27 

T 

.80 

.07 

T 

.16 

.62 

.04   .01 

.72 

1^55 

EOINBORO 

4.24 

.93 

.06 

•  64 

.18 

.15 

.07 

1.05 

.07 

.32 

.01 

•  76 

ELIZABETHTOWN  1  SW 

.80 

.39 

.30 

•  15 

EMPORIUM  1  E 

2.99 

1.02 

•  35 

.01 

.02 

.72 

.25 

.07 

•  49 

.06 

ENGLISH  CENTER 

3.19 

1.20 

T 

.55 

.69 

.69 

T 

•  06 

.04 

EPHRATA 

1.41 

.10 

T 

.03 

.22 

1.00 

.01 

•  05 

EOUINUNK 

1.42 

.02 

.01 

.01 

.07 

.99 

•  11 

.05 

.01   .07 

.05 

.03 

.04 

ERIE   CAA  AIRPORT 

4.41 

1.01   ^20 

.63 

.17 

.12 

.49 

1.11 

.02 

.09   .29 

.10 

•  22 

T 

EVERETT  1  SW 

3.26 

1^32 

.83 

•  11 

.15 

.03 

.02   .43 

.13 

.24 

FARRELL  SHARON 

3.47 

•49   •OO 

.12 

.07 

.02 

.70 

.93 

.16 

.04 

.73   .13 

.03 

T 

FORD  CITY  t  S  DAM 

3.93 

.70 

.32 

.03 

T 

.23 

.19 

.97   .01 

.72 

•  80 

FRANKLIN 

3.78 

1.13 

T 

.49 

.05 

.01 

•  46 

.31 

.46   .39 

.35 

•  18 

T 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

2.06 

.02 

.01 

.06 

.90 

.01 

.92   .01 

•  36 

.09 

.08 

FREELAND 

3.20 

.06 

.05 

.95 

.02 

•  37 

.30 

1.25 

.10 

.10 

GALETON 

3.39 

1.61 

.19 

.02 

.02 

.04 

.52 

T     .02 

•  70 

.07 

T 

T 

GEIGERTOMN 

.82 

T 

■  17 

.10 

.22 

•  18 

.04 

.11 

GEORGE  SCHOOL 

1.28 

.02 

.02 

•  06 

.75 

.29 

.10 

.04 

GETTYSBURG 

.99 

•  19 

.06 

.17 

.39   .02 

.02 

•  08 

T 

GIFFORO 

3.59 

1.00 

T 

.66 

.07 

.17 

.20 

.86 

.12 

.04 

.43 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3.19 

•  75 

.04 

.44 

.04 

.05 

.01 

.56 

T 

.42 

.09 

.73 

.02 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

3.99 

.50 

.10 

.09 

.03 

T 

.89 

.02 

1.11 

.01 

.88 

T 

GORDON 

2.66 

.57 

.06 

•  36 

.48 

.29 

.90 

T 

GOULDSBORO 

2.14 

.08 

T 

T 

.05 

1.17 

.06 

.23 

.17 

.04 

.15 

.19 

GRANTVILLE  2  SH 

1.48 

•  28 

T 

•  44 

.07 

.24 

.11 

.04 

.03 

.27 

T 

GRATERFORD 

3.29 

.27 

1.91   .04 

.09 

.94 

GRATZ  1  N 

3.93 

•  74 

.06 

.21 

1.55 

.41 

.56 

T 

T 

GREENSBORO  LOCK  7 

2.34 

•  13 

.16 

.05 

.06 

.10 

.34 

.12 

.63 

.02 

.34 

.39 

GREENSBURG  3  SE 

4.78 

•02   •38 

.18 

.36 

.18 

T 

•  01 

.94 

T 

.60   .24 

2.00 

.24 

.03 

GREENVILLE 

3.16 

.50   .07 

.02 

.33 

.03 

.21 

.09   .10 

.45 

1.00   .28 

•  08 

• 

.04 

HANOVER 

.49 

.26 

.09   . 

32 

.16   T 

T 

T 

T 

HARRISBURG  WB  AP        R 

.98 

.12   .18 

.04 

T 

T 

.03 

.02 

T 

T 

.19 

T 

T 

T 

HARRISBURG  NORTH 

1.19 

•  93 

.17 

.11 

.02 

.14 

.02 

.20 

T 

HAWLEY 

1.11 

.10 

.83 

.16 

.02 

HAWLEY  1  S  OAM 

1.22 

.06 

.88 

.04 

.19 

.09 

HOLLISTERVILLE 

2.99 

•  19 

T 

T 

T 

.91 

1.63 

•  02   T 

.29 

.08 

T 

T 

.18 

.13 

HOLTWOOO 

.39 

•  01 

.01 

.05 

.30 

T     .01 

.01 

HONESOALE  »  NW 

1.82 

•  06 

.01 

.31 

.81 

T 

•  36 

T 

.03 

.24 

HOOVERSVILLE 

3.0B 

•  17 

.58 

.18 

.09 

.34 

.08 

.06   .04 

.91 

.97 

.10 

HOP  BOTTOM  2  SE 

2.20 

•  98 

.92 

.19 

.11 

HUNTINGDON 

3.92 

•  66 

T 

.63 

.03 

.66 

.12 

.75 

.07 

.80 

HUNTSDALE 

1.90 

•  24 

.30 

.26 

.02 

.53   T 

T 

.13 
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Table  3-Continued 

JUNE 

1954 

StatioQ 

•a 

I 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

- 

5 

6 

7    1    8 

9 

10 

11   1   12 

13  1   14  1    15 

16 

'^f 

18 

19  1  20      21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28 

29  1    30 

31 

HYNOMAN 
INDIANA    3    SE 
IRKIN 

JAKESTOMN    2    NM 
JOMNSTOMN 

2.75 
9<«< 

A.go 

3»77 

A.07 

,06 

.77 
.43 
.16 
,38 
,93 

.02 
.06 

.19 
1.17 
.21 
.26 
.55 

.03 
.01 
.08 
.32 
.08 

.05 

.02      T 

.10 

.05 

.62       .03 

.71 

.07 

.03 

.76 

.16 

.59 

.20 

.65 

T 

.23 

.89 

T 

.09 

,47 
1,72 
,20 

,38 

1,02 
,15 

.01 
.49 

T 

.04 
2.49 
1.90 
.44 
.86 

.19 
.02 

.13 

T 

T 
.01 

KANE      1    NNE 

KARTHAUS 

KEATINC   SUMMIT 

KESO 

KITTANNING   LOCK    7 

4.92 
3.20 
4.01 
3.47 
9.15 

1,16 

,99 
1,21 
1.65 

.54 

.01 
T 

.03 
.30 

.60 
.64 
.65 

.30 

.05 

T 

.06 

.06 

.04 

.11 

T 

.09 

.50 
.19 

T 
T 

.11 
.20 

T 
T 

T 
.49 
.47 

1.02 
.35 

.90 
.02 

.04 

.58 

.01 
,05 

.09 

.34 
,06 
T 
1,10 

T 

,31 

.12 

.80 
.08 
.03 
.05 
.64 

.24 
.53 

.40 
.37 
1.54 

,03 
,05 
,11 

.05 
.01 

.02 

T 

KREGAR    4    SE 
KRES&EVILLE    3    a 
LAFAYETTE   MC    KEAN    PARK 
LAKEVILLE    1    NNE 
LANCASTER    2    NE   PUMP   STA 

e.«4 

2.14 

4.05 

1.60 

.35 

.75 

.03 
.14 
1.40 
.03 
.10 

.40 
.03 

.22 

.63 
.05 

T 

.26 

.OS 

.20 

T           .23 

.34 

T 

.11 
.35 

.13 
■  05 

,83 
.60 
.97 
.95 
.16 

,22 

T 

,26 

,40 
,21 
,03 
.02 

1.73 

.08 
.29 

l.oo 

.05 
.24 
.18 
.23 
.01 

.08 
.02 
.04 

.43 
.04 
.01 

.21 

T 
.12 

.14 

LANOISVILLE 

LANSFORO 
LATROBE 

LABRENCEVILLE    2    S 
LEBANON    2    NM 

.41 

9.39 

2.70 
2.53 

.12 

RECORD  MISSING 
.25 
1.47 
.10 

.70 
.17 

.09 

.06 

.77 

T 

.02 

.02 

.07 
.16 
■  03 

.21 

.16 
.68 
.77 

,65 

1.04 

T 

.23 

T 

.68 

1.86 
.15 

.16 

.17 

.03 

.01 

T 
T 

T 

LEHIGHTON 

LE   ROY 

LEHIS    RUN    3    S 

LEKISTOBN 

LINESVILLE    5    WNW 

.88 
3.74 
3.71 
3.34 
3.05 

.07 
1.69 
1.21 
.88 
.41 

.02 

.24 
.52 

.96 
.28 

.09 
.04 

.17 
,02 

.30 
.06 

.02 

.39 

T 

.50 
1.05 

.91 

.29      T 
1.10 

.04 

.05 

.22 

.20 

T 
.37 

.07 
.01 
.13 

.24 
.42 
.41 
.57 
.63 

T 

.02 
.04 

T 
.07 

T 
.01 

T 

LOCK      HAVEN 
LONG      PONO 
MAOERA 
MAHAFFEY 
MAPLE   GLEN 

2.21 

1.S7 
5.00 
4.50 
2.21 

.91 
.05 
.82 
.99 

.61 

.81 
.38 
.10 

T 

.12 

.14 

T 

.11 
.84 
.27 

.07 

.25 

.94 

.39 

.29      .03 

.65                   .02 

.04 
.04 
•  79 
.71 
1.01 

.02 

.01 

.28 
.43 

.38 
.27 
.95 

1.44 
.09 

.01 
.15 

T 
.03 

.02 

.05 

.10 

.22 

MAPLETON   DEPOT 
MARCUS   HOOK 
MARION   CENTER    2    SE 
MARTINSBURG   CAA   AP 
MATAMORAS 

3.60 

1.17 

5.06 

3.17 

.80 

.48 

.78 

T 
.42 

.08 

.81 

.82 
.07 
.65 

.07 

T 

•  09 

T 

.02 
.28 

.83 
.62 

.05 

T 

.19 

T 

.59 

.72 

T 

.36 

.14 

T 

.55 

.04 

.82 
.07 

.74 

.72 

.12 

2.27 

.12 

.04 

.09 

.12 

T 

.03 

MAUCM   CHUNK 

HAYBURG 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEAOVILLE    1    S 

.08 
3.75 
2.82 
4.55 
3.82 

1.02 
.87 
.65 
.57 

T 
.05 

.01 

.49 
.75 
.26 
.15 

.08 

.05 
■  18 

.09 
.06 

.02 

.19 

.14 
.14 

.05 
T 

,68 
.16 

T 

.62 

.85 

.07 
.73 

.18 

.05 
.25 
,32 
1.04 
.34 

T 

.28 

.61 

.24 
.20 
.36 
.17 

T 

T 

.26 
.21 

1.49 
.86 

T           T 

T 

.18 

T 

•  04 

MEOIX    RUN 

MERCER 

MERCERSBURG 

MEYEfiSDALE 

MIDOLETOHN   OLMSTED  FlD 

3.31 

5.09 
1.94 

4,04 
.20 

.10 

.87 
.57 
.29 
1.06 
.04 

.01 

T 

■  47 
.42 

.84 
.40 

T 

T 

■  08 

■  10 

.03 
.01 
.02 

.02 

T 
.10 

T 
.02 

.73 

T 

.34      T 

.18 

.13 

.91 
.95 

.01 

T 

,55 

T 

,31 
•  21 

T 

T 
2.34 

.14 

.16 
.34 
.16 
.48 

.03 

T 

.31 

T 

.14 

.25 

.05 

.02 

T 

.30 

T 

T 

MIDLAND  DAM   T 
MILANVILLE 
MILLHEIH 
MILLVILLE    2    SW 
MILROY    3   NE 

2.96 
1.10 
4.60 
3.30 

.66 

.07 
1.00 
.40 

.23 

.10 
■  76 
.40 
.85 

.10 

.14 

.03 

.64 
.06 
.74 
1.32 
1.78 

.05 
.64 
.BO 
.69 

.1- 

,35 

T 

1.05 

.05 
.07 
.36 

T 

.08 
.62 
.45 
.72 

T 
.26 

.04 

.01 
.10 

.09 

T 
T 

MONTROSE    3    E 

MORGANTOHN 

MT   GRETNA    2    SE 

MT   POCONO   2    N  AP 

HUHLENBURG    1    SE 

2.53 

1.04 
.83 
1.61 
3.17 

.47 
.02 
.55 

.90 

.03 

.32 

T 

.31 

T 

.13 
.07 

T 

.35 

.10 

1.01 
.04 
.03 
.53 

1.17 

.65 

.18 
.03 

T 

,08 

T 

T 

T 

.35 

,15 

,49 
,92 

.07 
.04 

T 
.05 

T 

T 

.03 
.08 

.13 

T 

.11 

.10 

MYERSTOWN 
NATRONA   LOCK    4 
NEFFS   MILLS    *    NE 
NESHAMINY    FALLS 
NEKBURG    3    H 

1.18 
4.25 
4.58 
1.99 
2.32 

.58 

.18 
.94 

1.40 

T 

.60 

.17 
.75 
.04 

.04 
.06 

.18 

.36 

.03 

.08 
1.30 
T 
.08 

.44 
.14 
.11 
.42 

T 
.40 

,34 
,65 
,19 
,55 

.30 
.02 

.80 
.03 

.15 

.15 

.22 

1.35 
.70 
.22 

.31 

.04 

T 

NEW   CASTLE    1    N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW    STANTON 

6.21 
4.08 
.13 
2. OS 
6.28 

.40 

1.21 
.33 

.03 
.82 

.11 

1.02 

.10 
.38 

.13 

.07 

.05 
.04 

.06 

T 

T 

.16      .09 

T           ,04 

.40 

.10 
.11 

1.14       .02 
.67 

.06 

.43 

.09 
.10 
.13 

T 
1.02 

.40 
.36 
.01 
.09 
1.28 

1.04 
.30 

.20 

1.06 
.22 

.22 

T           T 

1.25 

.64 

.78 

.88 
.01 

.02 
.35 

.35 

T 

.01 

NEW   TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH    EAST    2    SE 
ORWELL    3    N 
PALM 

2.83 
2.39 
4,84 
3.96 
2.10 

.14 

1.20 
1.88 

.05 

.04 
.59 

■  25 

.21 

.19 

.05 

.07 
.11 

.36 

.04 

.97 
.35 

1.40 
1.03      . 
.55 

.02 

)1 

1.44 
1.43 

.16 
.08 

■  05 

.41 

T 
.46 

.19 
.35 
.23 

.07 
.25 

.07 
.38 

T 
■  15 

.09 
.10 

.08 

.02 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK    2    WNW 

PECKS      POND 

PHIL  OREXEL    INST    OF    TEC 

1.10 
6.64 
1.82 
1.21 
2.86 

.07 
1.73 

.04 

T 

1^46 

■  11 
.01 

.06 

.01 

T 

.30 
.34 

T 

.01 
.06 
■  07 
.07 

T 

.41 
.54 
1.31 
.61 
.02 

T 
.60 

.07 
.21 
.03 
T 
1.60 

.86 

.72 

.22 
.69 
.15 
.13 
.94 

.06 

T 

T           T 

T 

T 

,06 

•  02 
.03 
.03 

.13 
.09 

PMILAOELPHIA    WB    AP              R 
PHILADELPHIA    PT    BREEZE 
PHILADELPHIA    SHAWHONT 
PHILADELPHIA    WB    CITY         R 
PHILIPSeuRG  CAA    AP 

2.59 

3.67 
2.07 
3.23 
4.59 

1.96 

.01 

T 
.10 

.68 

.03 

.01 
.01 

T 

.04 

T 
.01 

T 
T 

T 

T 

.03 

.02 

.10      T 

.01 

.20 
.16 
.26 

.62 

T 
T 

.16 
.77 

1.67 
3.09 

1.47 
2.07 

T 

.05 

.02 

.56 

.21 
.97 
.30 
.75 

,04 

T 

.06 

.01 

.03 

T 
.05 

.01 

.01 

PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES   CREEK 
PIMPLE   HILL 
PINE    GROVE    1    NE 
PITTSBURGH    we   AP    2         list 

2.57 
2.89 

1.81 
2.30 
3.79 

.45 

.77 
.04 
.24 

T 

T 
.18 

.02 
.27 

.02 

.07 

T 
T 

T 

.05      .06 

.02 
1.67 

.05 
.33 

.04 

T 

.40 
1.13 

.88 
1.20 

.02 

.50 

1.17 
T 

.05 
.19 
.54 

T 
.06 

.02 

.55 

.21 
,12 
.29 
.61 

.40 
.12 

T 

.25 

T           • 

.05 

.10 

* 

.04 
.10 

.01 

.07 

PITTSBURGH   WB   CITY             R 
PLEASANT   MOUNT    1    w 
PORT      CLINTON    1    S 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

4,37 
3,61 
2.07 
.80 
2.36 

.42 

.11 
.11 
,06 

.28 

■  10 

■  07 

.01      T 

.42 

2,19 

,12 

T 

,02 

.09 
.79 
1.13 
.42 
,28 

.63 

.59 

.04 
.13 

1.77 

.46 

.02 

1,21 

.06 
.34 
.24 
.29 

.02 
.18 
.06 

.14 

T 
.06 

■  04 

.13 

T 
.24 

.02 

POTTSVILLE    PALO   ALTO    BR 

PUTNEYVILLE    2    SE    DAM 

OUAKERTOWN    1    E 

RAYMOND 

READING  WB   CITY                     R 

1.51 
3.65 
1.66 

3.80 
1.39 

,18 
.46 

1.62 
.22 

T 

.39 

■  22 

T 

.11 

T 

.08 

.02 

.03 

T 

■  06 

■  09 

,03 
,11 

,47 
.67 
.42 

.48 
.69 

.01 

.11 

.11 
.05 
.63 
.05 
.01 

.03 

1.09 

.41 
•  69 
.40 
,39 

,19 

.28 

1.00 

T 

.05 
T           .08 

T 
T 

.10 

RE NOVO 

REW 

RICES   LANDING   L    « 

RIDGWAY   3   W 

RUSH 

2.94 
4.07 
2.84 
3.71 
3.81 

.64 

1.22 
1.02 
.54 
.29 
.92 

.01 
.03 

.39 
.53 

.59 

.24 
.43 

.09 

.04 
.02 

.16 

T 
.02 

.02 

.11 
.15 

.03 
.04 

.06 

.35 

.03 

.68 
.70 

.91 
1.31 

.58 

.10 
.72 

T 
,89 

T 

.44 

.54 

T 

.01 
.14 
.01 

.97 

.39 
.89 

.40 
.03 
.43 

.07 
.02 

.07 

121 

.07 

.03 
.07 

RUSHVILLE 
SAGAMORE    1    SE 
SALINA    3   w 
SAXTON 
SCMENLEY   L    5 

3.51 
3.28 
4.85 
4.17 
4.56 

.04 

1.21 
.42 
.16 

1.17 
.62 

T 

.41 
.20 
.55 
.55 
.15 

.10 
.05 

T 
.04 

.02 

.05 
.02 

.29 
.36 

.40 
.22 
.39 

T 

.09 
.49 
.03 

1.09 
.90 
.17 

.05      T 
.29 

.03 

,26 

,17 
,16 
1,10 

1.05 
T 
.52 

.70 

.37 

.78 

.40 
.96 
1.98 
.99 
.64 

.07 

T 
.01 

.05 

SCRANTON  WB   CITY                   R 

SELINSGROVE   CAA    AP 

SMAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

SINNEMAHONINO 

2.11 
3.27 
2.38 
2.01 
3.45 

.10 
.78 

.01 
.06 
.62 
.55 

1,10 

.42 

.01 

.01 
.01 
.02 
.61 
,52 

T 

.02 

,05 
,21 

,02 

.36 

.47 
.17 

1.33 
1.04 

.98 

T 

.55 

.02 
.36 

.17 

T 

,01 
T 
,45 

T 

.03 
.07 

.06 

,46 
.33 
.30 
.18 
.93 

.07 

T 

.03 

T 
T 

T 

T 

.13 

SLIPPERY   ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET   WATER    WORKS 

SOUTH    MOUNTAIN 

SPRING   GROVE 

7.64 
4.99 
4.17 
1.49 
.29 

.17 

1,07 
,38 
,25 
.53 
.23 

T 

,02 
,59 

.60 

T 

,06 
,13 

.20 

T 
T 

.03 
.02 

.10 
.21 

1.30 
.09 
■  25 

.75 
.26 
.19 
.57 
.02 

.91 
.60 
.53 

.04 

T 
.73 

T 

1,06 
,93 
.15 
.22 

1.25 
.02 
.51 

.02 

.58 
.55 

.01 
.09 

T 

.64 
.99 
.05 

,05 

T 

T 
.30 

.32 

.01 

SPRINGS    1    SW 
STATE  COLLEGE 

STRAUSSTOWN 
STR0U0SBUR6 
STUMP   CREEK 

3.50 

3.39 
2.31 

.71 
5,99 

.32 

1.09 

■  13 

.02 
.08 

.79 

.13 

.57 

.02 

.08 
.01 

.85 

.28 

T 

.04 

.06 

.03 

.53 

.03 

.30 

.20      T 
.45 
.04 
.89 

.05 
.11 
,90 
,54 

,22 

,02 
,61 

.02 

.50 

T 
.55 

.01 

T 

.13 

T 

.94 

.64 

,29 

,07 
,28 
,08 
1,69 

.04 

T 

.54 
.03 

T 

T 
T 

.05 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSVLVMIA 

Table  3— Continued 

JUNE  1954 

1 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

.o| 

11  1  12 

13  1  14  {  15 

16 

17 

18 

19  1  20   21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28 

29  1  30 

31 

SUNBURY 

2.81 

.47 

.50 

.40 

.85 

.15 

7 

.44 

SUSQUeHANNA 

i,*y 

.39 

.22 

1.29 

.80 

.29 

.06 

.02 

.27 

.10 

.03 

SUTERSVILLE 

«>2« 

.18 

.18 

.08 

.09   .18 

.92 

7 

.86 

.14 

.92 

1.03 

.10 

TAMAOUA 

1.20 

.09 

.06 

•  44 

.19 

.31 

.19 

TAHAOUA  4  N  0AM 

l.t« 

.11 

7 

•  08 

.69 

.09 

.39 

.08 

.02 

TAMARACK  2    S  FIRE  TWR 

RECORD  Ml  SSI NO 

TIONESTA  2  5E  0AM 

3.9« 

1.39 

7 

.59 

.05 

.07 

.22 

7 

.31        .98 

.08 

.19 

.16 

TITUSVILLE  2  S 

3.9« 

.34   .37 

.13 

.56 

.18 

.02 

1.38 

.08 

.06 

.49        T 

.10 

.06 

.19 

.02 

TORPEDO  4  W 

9.36 

1.60 

.14 

.90 

.23 

.18 

.10 

7 

.97        .10 

7 

.27 

1.23 

.04 

TOWANOA 

2.75 

1.40 

T 

.34 

.04 

.11 

.73 

.01 

.03 

.04 

7 

.09 

TOWER  CITY  5  SW 

2.69 

.83 

.04 

.04 

.20 

.91        .13 

.50 

•  04 

THOV 

2.79 

1.08 

.38 

.08 

7 

.64 

7 

.11 

.36 

.11 

•  03 

TURLEPOINT  4  NE 

3.50 

.85 

T 

.43 

.14 

.07 

.72 

.16 

1.01 

.12 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

5.94 

2.33 

.80 

7 

•  01 

.49 

7     7 

1.37 

.22 

.72 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

3.37 

.67 

.10 

.23 

.26 

.24 

.71 

.36 

.80 

UNIONTOHN 

1.96 

.17 

.17 

.05 

.01 

•09   .25   .02 

.61 

.12 

.02 

.04 

.07 

.06 

.28 

UPPER  DARBY 

3.»e 

T 

.02 

7 

.16        7 

2.90 

.37 

.03 

7 

VAN0ER6RIFT 

6.06 

.52 

.59 

.05 

.05  1.00 

•  06 

.10 

.88 

.05 

1.04 

1.74 

VIRGINVILLE 

.82 

.06 

•  02 

.66 

.04 

7 

.04 

WARREN 

4.18 

1.67 

T 

.49 

.13 

.11 

.09 

•  19 

.41 

•  26 

•  22 

.69 

WATSONTOWN 

. 

•     .78 

.53 

•  96 

.34 

.40 

- 

WAYNESBURO  2  W 

4.66 

.27 

.40 

.07 

.16   .08 

•  78 

2.27 

.07 

.06 

.41 

.29 

WELLSBORO  i    S 

2.82 

1.33 

.02 

.56 

.03 

.03 

.49 

.16 

.19 

.03 

.01 

•  01 

WELLSVILLE 

.49 

.36 

.04 

.03 

.03 

.03 

WERNERSVILLE  1  W 

1.47 

.14 

.22 

.22 

.60 

•  14 

.09 

.10 

WEST  CHESTER 

.96 

.06 

.01 

.02        .32 

.30 

.19 

.10 

WEST  GROVE  1  E 

.81 

.05 

.01 

•  02 

.48 

.07 

.11 

.07 

WEST  HICKORY 

5.99 

1.55 

.05 

.68 

.09 

.05 

.02 

1.79 

•39        .99 

.10 

.20 

.20 

WMITESBURG 

3.29 

.60 

.24 

.03 

.01 

.25 

.06 

.18 

.79 

1.13 

WILKES  BARRE 

2.37 

.24 

T 

•  03 

1.02 

7 

.40 

.96 

.02 

.10 

WILLIAMSBURG 

4.05 

.63 

.87 

.03 

7 

•  90 

.20 

.30 

.04 

.41 

.67 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

1.96 

.52   .01 

.64 

.14 

7 

7 

7     ^12 

.28 

7 

.09 

.16 

7 

7 

7 

WOLFSBURG 

2.91 

1.03 

.16 

7 

.01 

.49 

.17 

.03 

.04 

.63 

.39 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

.16 

.05 

T 

.02 

.09   7     7 

7 

YORK  HAVEN 

.71 

.29 

.01 

7 

.32 

.00 

2 1 ON  GROVE 

2.27 

•  60 

.09 

.09 

.63 

•  30 

.96 

ZIONSVILLE  3  SE 

1.82 

7 

.49 

.89 

.01 

•  18 

.20 

.02 

.03 

Sm  ItohiMii*  HotM  roBamtog  I 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1953   -    195* 


PENNSYLVANIA 


SUtion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ACMETONIA  LOCK  3 
ALBION 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

T 

T 

6.3 
7.0 
7.0 

.5 

T 

7.5 

13.2 
13.3 
15.5 

3.9 

4.2 
4.0 
3.3 

3.1 

T 
T 
5.0 

T 

T 
.3 

T 

T 

12, u 

23,7 
24.6 
38.3 

ARENDTSVILLE 
ARTEMAS 
ARTEMAS  1  «INW 
AUSTINBURG  2    W 
AVOCA  CAA  AP 

- 

- 

- 

- 

6.3 

14.5 
10.0 

4.9 
.1 

10.3 
9.5 
12.3 

1.0 

.2 

5.0 
2.0 

2.5 

5.0 

T 

.3 

.5 

.5 

T 

T 

20.8 
24.9 

8AKERST0WN  3  WNW 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BtAVERTOWN 

T 

6,6 

11.0 

.8 

27.4 

T 
8.0 

T 

.5 
1.2 

5.0 
8.5 

4.3 
10.8 

3.0 
2.0 

4.9 

2.4 

3.0 
4.0 
1.5 
8.0 
1.8 

T 
T 
T 
.4 

T 

T 

11.0 
29.1 

18.5 
44.0 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  <.  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

13.3 
11.0 
7.0 
3.5 

1.0 

T 
T 
T 
T 

9.0 
12.5 

9.1 
10.5 
13.2 

1.5 
2.0 

T 
4,5 
4.0 

T 
3.0 

T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 

33.0 
20.1 
22.0 
22.7 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 
BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

T 
T 

3.2 
13.0 

3.3 

T 

13.5 

10.0 

T 

13.7 
6.5 

6.3 

6.8 

3.5 

13.5 

3.0 

9.8 
.5 

15.0 
3.0 

T 
T 

.5 
.1 

T 

43.5 
23.5 

BRADFORD  <.  W  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
BREE2EW00D 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 

T 

16.7 
15.1 

4.3 

T 

20.7 

28.0 

T 

5.6 

1.8 

17.4 

23.0 

14,5 

7,9 

6,0 

12.7 
8.1 

T 

3.3 

.5 

17.2 

T 
5.0 
3.5 

2.5 
T 

T 

T 
T 
T 

87.2 

26.1 
11.8 

BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  3  .1 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CAMP   HILL 

T 
T 
T 
T 

5.3 

1.8 
12.2 

4.5 
16.3 

T 
1.5 

T 
5.0 

12.9 
9,7 
12.0 
10.0 
10.5 

1.8 

3,0 

11.5 

1.0 

1.3 
5.8 

T 
5.5 

T 

T 
T 

T 

21.3 

27.2 
36.5 
27.8 

CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  w 
CEDAR  RUN 

T 

9.0 
14.0 

2.5 
23.0 
15.0 

2,1 

T 
5,5 
6,0 
2,0 

9.5 
10.0 
14.7 
8.0 
3.0 

4.0 
1.5 
3.5 
4.0 
2.0 

3.6 

T 
7.0 
7.5 

T 

.3 

T 
.5 
T 
T 

T 

28.5 
25.5 
33.7 
48.5 
22.0 

CHADDS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  4 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

7.5 
14.5 

6.0 
16.0 

T 
1,5 

5.0 

9.6 

5.5 
4.5 

3.4 
.5 

.5 

1.4 

1.3 

T 
T 

T 

- 

28.9 
27.3 

CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 

CLAVSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

T 

1.0 

3.0 
5.0 
6.0 

1,0 

T 

8.5 

7.0 
8.0 

7.0 

5.9 
3.0 
3.0 

1.5 
4.5 

5.8 

6.0 

.5 

9.5 

1.8 

T 
T 

20.0 
15.0 

CLERMONT 
COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
C0ATE5VILLE 
COGAN  STATION  2  N 

19.5 
10.8 
8.6 
8.9 
11.0 

16.0 
.2 

T 
T 

13.0 
16.7 
12.3 

11,3 

7.5 
2.5 

3.3 

4.0 

16.0 
T 

.8 
2.0 

T 

T 
.3 

T 

72.0 
31.0 
25.0 
26.2 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONFLUENCE  1  NW 

CONNELLSVILLE 

CONSHOHOCKEN 

16.0 
3.5 
4.7 

8.0 

5.2 
5.9 

3.0 

10,5 
16.0 
14.8 
9.0 
12.2 

1.4 
6.0 
5.2 
2.0 

T 
9.5 
8.0 
4.0 

.7 

T 
T 
T 
T 
T 

T 

27.9 
40.2 
38.6 
18,0 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUOERSPORT  1  NNE 
COUOERSPORT  7  E 
COVINGTON 

T 

T 
11.0 
24.0 
24.0 
15.0 

39,5 

11.0 
3.0 

23.5 
4.0 

12.0 

5.2 
2.2 

31.0 

13.0 
3.0 

T 
1.5 

1.0 

T 

T 

118,5 
27,2 

CREEKSIOE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  w 
DANVILLE 
DERRY 

T 

T 

5.0 
8.0 
17.0 

4.0 
10.4 
23,7 
2,0 
5.0 

11.0 
19.9 
15.4 
9.0 
14.4 

3.0 
4.2 
7.0 
1.2 
5.8 

5.8 

18.4 

T 

5.4 

.3 

T 
T 
T 

T 
T 

48.6 
81.5 
24.2 
35.7 

DEVAULT  1  W 

DUON 

DONEGAL 

DONORA 

OOYLESTOWN 

T 

12.0 

10.1 

6.3 

.2 

3.7 

.3 
.6 

5.5 

T 
T 

18.4 

15.3 

22.5 

6.3 

8.6 

3.0 

10.3 

1.3 

1.3 

T 
9,0 
4,8 

T 

T 
.6 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

29.6 
53.6 
12.6 
13.6 

DU  ROIS  7  E 

OUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

8.5 

11.5 
16.5 

T 
16.3 

5.0 
1.0 
3.6 
3.5 

2.4 

7.5 
4.7 

15.6 
4.0 

14.9 

6.5 
4.8 
8.2 
3.0 
3.3 

7.5 
3,1 
8.6 
3.0 
6.0 

1.0 
T 
.4 

T 

36.0 
25.1 
52.5 
13.5 
43.3 

EBENSBURG 
EDINBORO 

ELIZA8ETHT0WN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 

- 

- 

- 

- 

5.0 
18.3 
15.0 

10.0 
37.3 

7,5 
2,0 

20.5 

24.6 

11.0 

8.2 

4.0 

4.5 

12.2 

1.5 

4.5 

.6 

5.5 
35.5 

2.7 

T 

T 
.5 

T 
T 

T 
T 

T 

45.5 
30.8 
21.6 

EPHRATA 

_ 

15.0 

3.0 

T 

T 

- 

EOUINUNK 
ERIE   WB  CITY 
ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 

- 

- 

7.7 

2.1 
16.6 

19.9 
15.8 

5.1 

8.0 
.8 

1,0 
14.1 

T 
T 

T 

- 

35,8 

FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  <.  S  DAM 
FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  1  SE 
FREELAND 

- 

T 

- 

T 

2.5 

1.0 
10.0 
14,0 

T 
3.5 

T 
1,4 

5.0 
6.5 
5.9 

12.0 

1,0 
4.7 
9.0 

6.5 

2.0 

6.0 

10.0 

T 

5,2 

T 

T 
1.0 
2,0 

T 
T 

3,8 

23.2 
44.9 

Sm  Bstoranc*  Nolu  Following  Sution  Indue 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol         1953   -   ISS* 


PENNSYLVANIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Marcli 

AprU 

May 

June 

Total 

SALETON 

21.6 

0.6 

8.7 

4.2 

4.8 

•  6 

T 

i»6.5 

GEISERTOWN 

12.0 

T 

14.0 

6.0 

T 

1.0 

33.0 

SEORGE  SCHOOL 

5.4 

12.0 

.3 

1.0 

.7 

iy.^ 

GETTYSBURG 

4.0 

T 

10.4 

1.0 

1.0 

T 

ib,t* 

GIFFORO 

T 

18.0 

24.0 

16.2 

8.5 

29.0 

T 

- 

GLEN  MA2EL  2  NE  DAM 

12.0 

9.3 

12.5 

7.8 

13.7 

T 

55.3 

GLENKILLARD  DASH  0AM 

2.3 

•  6 

5.6 

3.6 

3.5 

T 

15.6 

GORDON 

T 

14.0 

.5 

13.8 

4.0 

1.0 

2.0 

35.3 

60ULDS80RO 

T 

17. J 

6.0 

17.5 

10.0 

9.0 

2.5 

2.0 

64.3 

GRANTVlLLE  2  SW 

10.0 

11.1 

1.9 

T 

.5 

23.5 

GRATERFORD 

7.7 

T 

14.0 

2.0 

T 

23.7 

GRATZ  1  N 

16.0 

T 

12.0 

1.6 

T 

T 

29*6 

GREENSBORO  LOCK  7 

T 

6.0 

15.0 

3.0 

7.0 

31.0 

GREENSBURG  J  SE 

3.0 

7.0 

21.1 

7.5 

9.1 

47.7 

GREENVILLE 

8.6 

9.9 

15.6 

10.5 

16.8 

T 

T 

61.4 

' 

HANOVER 

T 

10.0 

- 

12.5 

.5 

.5 

HARRISBURG  WB  AP 

T 

15.4 

T 

12.0 

1.3 

.2 

T 

26.9 

HARRIS8UKG  NORTH 

16.0 

- 

8.2 

1.0 

T 

HAWLEY 

- 

T 

T 

HAMLEY  1  S  DAM 

9.0 

T 

16.0 

4.1 

T 

1.5 

30,6 

HOLLISTERVILLE 

13.5 

.3 

17.4 

3.7 

2.0 

1.5 

4.5 

T 

42.9 

HOLTHOOD 

17.0 

T 

10.5 

12.0 

.5 

T 

40.  0 

HONESDALE  4  NW 

7.0 

1.0 

17.8 

5.5 

2.0 

J 

HOOVERSVILLE 

T 

7.0 

14.5 

32.0 

12.0 

18.5 

1.0 

T 

85  iO 

HOP  BOTTOM  2  SE 

7.3 

1.0 

- 

3.5 

T 

HUNTINGDON 

9.0 

T 

10.5 

.3 

T 

T 

20.3 

HUNTSDALE 

14.0 

T 

8.0 

1.5 

T 

T 

23.5 

HYNDMAN 

4.0 

1.0 

11.0 

1.0 

2.0 

ly  .0 

INDIANA  3  SE 

T 

6.4 

4.7 

10.0 

4.4 

2.3 

T 

T 

27.8 

IRWIN 

5.0 

5.0 

16.1 

8.5 

7.0 

41.6 

JAMESTOWN  2  NW 

10.2 

_ 

10.6 

5.6 

U.O 

T 

JOHNSTOWN 

T 

3.8 

4.7 

15.2 

4.3 

4.9 

T 

T 

T 

32»y 

KANE   1  NNE 

T 

T 

17.3 

21.1 

21.8 

11.5 

19.0 

1.2 

T 

T 

yi.y 

KARTHAUS 

9.0 

4.0 

5.6 

3.5 

2.3 

.5 

T 

T 

24.9 

KEATING  SUMMIT 

22.0 

8.1 

12.6 

6.9 

0.5 

1.4 

T 

60.5 

KEGG 

6.5 

.5 

13.5 

1.5 

^.0 

X 

27.0 

Id. 5 

KITTANNING  LOCK  7 

1.0 

2.2 

8.6 

5.4 

1.3 

T 

KREGAR  4  SE 

T 

7.4 

U.9 

30.0 

12.1 

20.1 

T 

T 

T 

81.5 

KRESGEVILLE  3  w 

_ 

- 

- 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAKEVILLE  1  NNE 

T 

14.0 

.8 

17.5 

3.5 

3.0 

1.5 

T 

T 

40.3 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

13.5 

- 

13.2 

4.0 

T 

T 

LANDISVILLE 

.1 

11.0 

2.5 

T 

_ 

LANSFORO 

10.0 

T 

11.0 

- 

1.0 

_ 

_ 

LATROBE 

.5 

3.8 

26.2 

5.5 

.5 

T 

36,5 

LAWRENCEVIlLE  2  S 

T 

12.0 

_ 

_ 

2.7 

T 

LEBANON  2  NW 

7.2 

_ 

_ 

278 

T 

.3 

LEHI6HT0N 

_ 

T 

14.5 

4.0 

T 

LE  ROY 

12.0 

2.2 

U.O 

4.5 

.5 

.5 

30.7 

LEWIS  RUN-  3  S 

18.2 

21.0 

22.8 

1.8 

27.1 

T 

T 

yc.9 

LEWISTOWN 

11.0 

.3 

9.2 

1.5 

J 

T 

22  .0 

LINESVILLE  5  WNW 

20.3 

27.0 

22.3 

11.2 

22.4 

T 

103  .2 

LOCK   HAVEN 

30.4 

3.8 

9.8 

1.9 

3.1 

,  1 

49.1 
53  *  7 

LONG   POND 

T 

12. 8 

3.5 

16.3 

8.0 

6.  1 

3.0 

4.  0 

J 

MADERA 

11.0 

7.5 

12.5 

3.3 

5.2 

.9 

T 

40.9 

MAHAFFEY 

7.0 

2.0 

6.1 

3.1 

2.2 

.6 

21.0 

MAPLE  GLEN 

T 

6.0 

T 

U.O 

,7 

1.5 

.5 

T 

19»7 

MAPLETON  DEPOT 

9.8 

T 

8.5 

.5 

T 

T 

18.3 

MARCUS  HOOK 

7.3 

T 

8.5 

.1 

•  1 

T 

16.0 

MARION  CENTER  2  SE 

7.0 

4.5 

9.0 

5.0 

1.0 

T 

MARTINSBURG  CAA  AP 

T 

5.0 

1.0 

9.5 

.9 

2.0 

T 

18.4 

MATAMORAS 

5.0 

.4 

15.3 

2.4 

1.0 

24.1 

MAUCH  CHUNK 

T 

8.0 

T 

13.0 

2.5 

T 

1.0 

T 

24.5 

MAYBURG 

T 

1.8 

9.4 

9.5 

3.5 

11.3 

T 

35  .5 

MC  CONNELLSBURG 

7.0 

T 

U.O 

T 

T 

18.0 

MC  KEESPORT 

T 

_ 

_ 

. 

MEADVILLE  1  S 

8.6 

24.0 

21.3 

10.9 

18.0 

.4 

T 

83  .2 

MEAOVILLE  .7  NW 

T 

- 

_ 

MED  IX  RUN 

e.o 

3.4 

4.0 

2.6 

5.7 

1.3 

; 

T 

25.0 

MERCER 

- 

- 

- 

7.0 

- 

MERCERSBURG 

6.5 

. 

11.5 

3.5 

1.0 

T 

MEYERSDALE 

3.0 

6.0 

16.3 

2.8 

4.5 

T 

33.1 
21.4 
17.4 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

12.3 

T 

6.3 

.8 

T 

T 

MIDLAND  DAM  7 

1.9 

.5 

5.0 

5.5 

4.5 

T 

MILANVILLE 

5.0 

1.0 

23.1 

3.5 

T 

.5 

33.1 

MILLHEIM 

24.0 

2.0 

12.0 

3.9 

4.5 

T 

X 

46  .4 

MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

11.0 
12,0 

1.0 

9.5 
10.0 

2.0 
2.5 

T 

T 

T 

23.5 

MONTROSE  3  E 

11.2 

3.3 

19.8 

6.1 

3.6 

.3 

T 

44  I  5 

MORGANTOWN 

8.0 

T 

10.7 

2.5 

T 

T 

21»2 

MT  GRETNA  2  SE 

_ 

_ 

T 

J 

" 

MT  POCONO  2  N  AP 

T 

_ 

1.8 

10.8 

7.7 

1.5 

2#0 

X 

MUHLENBURG  1  SE 

- 

- 

. 

10.9 

.6 

12.6 

4.0 

2.5 

2.0 

_ 

MYERSTOWN 

T 

U.O 

2.5 

_ 

NATRONA  LOCK  <. 

1.6 

6.5 

4.5 

1.0 

- 

NEFFS  MILLS  <.  NE 

10.0 

T 

10.0 

2.0 

2.0 

T 

X 

24.0 

NESHAMINY  FALLS 

_ 

T 

T 

NEWBURG  3  w 

8.0 

9.0 

2.5 

2.0 

NEW  CASTLE  1  N 

2.0 

1.5 

9.2 

12.3 

T 

NEWELL 

T 

T 

11.4 

5.0 

- 

NEW  PARK 

16.0 

_ 

11.5 

5.0 

1.0 

NEWPORT 

19.8 

9.0 

1.8 

T 

T 

30.6 

NEW  STANTON 

_ 

8.3 

3.5 

_ 

T 

T 

X 

NEW  TRIPOLI 

T 

8.0 

T 

15.8 

3.0 

T 

1.0 

X 

27.8 

NORRISTOWN 

t 

6.0 

T 

11.5 

.3 

T 

T 

17.8 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of 


PENNSYLVANIA 


Stalian 

luly 

August 

September  October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 

- 

T 

12.6 
9.2 
7.0 

e.o 

1.0 

21.6 
2.0 

T 

18.6 

14.1 
7.0 

8.0 
8.5 
7.3 
3.5 
4.6 

14.9 

.5 
4.3 

T 

.9 

T 

.1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

75.7 
26.2 

PARK   PLACE  WB 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   POND 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

T 

21.3 
U.O 
13.0 
7.5 
8.U 

3.6 

T 

1.0 

T 

T 

14.7 
14.0 
15.0 
14.8 
13.3 

8.0 

5.0 

4.6 

.1 

.2 

3.0 
2.0 
1.5 

T 

.3 

.2 
2.0 
1.3 

T 

T 

.9 

T 

51.9 
34.0 
36.6 
22.4 
22.6 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENUVILLE  1  E 

5.5 
7.0 
7.2 
9.9 
6.0 

T 

T 

6.9 

12.0 
15.5 
12.5 
12.1 

10.5 

T 
T 
T 
3.0 

T 

T 

.4 

6.7 

T 

T 
.3 

T 

17.5 
22.5 
20.1 
36.9 

PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  MB  CITY 

T 

T 

9.5 
13.1 
9.5 
3.9 
1.4 

1.5 

6.2 

•  7 

1.9 
1.8 

14.5 

16.4 

13.5 

6.7 

6.4 

4.0 
10.2 
3.0 
4.7 
2.8 

6.0 
9.2 

6.6 

4.7 

.6 
3.3 
2.0 

.1 
•  1 

4.6 

T 
T 

T 

36.1 
63.2 

23.9 
17.2 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

9.0 
9.0 
4.0 
9.0 
10. B 

4.0 
1.8 

24.5 
15.5 

12.0 
13.6 

6.0 
2.5 

3.0 
2.7 

4.5 

T 
T 

.5 
1.0 

T 
1.0 

T 

T 

48.5 

24.0 
29.9 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN 

RAYMOND 

READING  WB  CITY 

RENOVO 

- 

- 

- 

- 

7.3 

11.5 
20.0 

6.0 

T 

T 
2.0 

9.5 
14.3 

12.3 
3.0 

4.0 
3.1 

3.8 
2.0 

1.5 

T 
T 

T 

T 

1.7 

.2 

T 

T 

24.7 

27.8 
27.0 

RETREAT  1  SW 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOSWAY 

RUSH 

T 

22.3 

T 
7.5 
9.0 

18.5 

4.5 
.5 

16.0 
13.1 

11.2 

4.0 
6.0 

19.1 

9.5 
1.0 

1.2 

1.0 

.5 

T 

90.6 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  SE 
SALINA  3  W 
SAX TON 
SCHENLEY  L  5 

9.0 
3.6 

.5 
7.5 

.7 

T 
4.8 
2.8 

T 

.7 

8.0 
11.2 
6.3 
9.5 
7.4 

2.1 
4.0 
2.6 
.5 
4.0 

T 
2.0 

T 
.2 

T 
T 

T 

19.1 
25.6 

17.5 
13.0 

SCRANTON  WB  CITY 
SELINSGROVE  CAA  AP 
SHAMOKIN 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 

T 

T 

9.6 
11.0 
16.0 
17.5 

.1 
.1 

T 
T 

11.1 
8.1 
8.0 

10.5 
3.0 

1.2 
2.6 
1.3 
3.3 

.6 

T 

T 

T 

2.0 

.3 
T 
1.0 
T 
.6 

T 
T 

T 
T 

T 

22.9 
21.8 
26.5 
31.5 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SOUTH  MOUNTAIN 

SPRING  GROVE 

1.6 
3.0 
4.3 

14.0 
11.0 

6.9 
8.2 
4.6 

1.1 

12.7 
18.0 
18.0 
12.2 
13.2 

8.3 
7.5 
6.3 
6.5 
.5 

5.2 
8.7 
9.6 
1.5 

T 

T 

.3 
T 
•  5 

T 

T 

T 

34.7 
45.7 
43.0 
35.8 
24.7 

SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 

5.0 
14.0 
11.2 
5.3 
5.5 

7.5 
2.0 

T 
5.0 

15.8 
11.8 
11.7 
14.8 
8.0 

8.3 
2.0 
1.6 
2.5 
3.5 

7.6 
4.2 

T 
5.5 

.3 

T 
T 
1.7 

1.3 

.3 

45.8 
34.3 
24.5 
24.3 
27,5 

SUNBURY 

SUSQUEHANNA 

SUTERSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAQUA  4  N  DAM 

16.0 
7.6 

10.0 

T 

.9 

1.0 

T 

9.5 
25.9 
11.0 
10.3 

6.6 

2.0 
6.2 
4.0 
2.0 

T 
3.6 
6.5 

T 

T 
1.3 

T 
2.0 

T 

27.5 
45.7 

24.5 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  2  S 
TORPEDO  4  W 
TOWANOA 

T 

21.8 
5.2 
8.0 
6.5 

11.3 

7.2 
8.9 
15.5 
25.8 
2.1 

9.0 
9.3 
10.5 
14.5 
8.6 

5.5 

7.6 
7.0 
7.1 
4.7 

6.5 
12.6 
13.5 
15.4 

1.4 

.7 
T 
T 
1.0 
.3 

T 
T 
T 

T 
T 

43.7 
54.3 
70.3 
26.4 

TOWER  CITY  5  SW 
TROY 

TURTLEPOINT  5  NE 
TYRONE  <•  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

T 

14.0 

11.0 

20.4 

7.3 

7.0 

T 
4.5 

.5 

43.5 

13.0 
6.0 

11.3 
25.5 

4.3 
2.0 

1.6 
12.5 

T 
T 

2.0 
44.0 

.5 

.6 

T 
.5 

T 

32.0 
24.1 

22.9 

133.0 

UNIONTOWN 
UPPER  DARBY 
VANDERGRIFT 
VIRGINVILLE 
WARREN 

3.5 

2.0 
8.5 

7.8 

5.0 

T 

T 
13.5 

14.0 
11.3 

10.0 
15.4 

4.0 

T 

3.0 
4.0 

8.0 

T 

9.6 

T 
T 

T 
T 

.5 

35.0 
50.5 

WATSONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 
WELLSBORO  3  S 
WELLSVILLE 
WERNERSVILLE  1  W 

T 

14.9 
.5 

17.5 
11.3 
11.0 

.5 

3.7 
5.0 

T 

11.0 
6.5 
11.0 

2.9 
1.0 
2.0 
1.0 

T 
10.5 
3.5 
.5 

T 
1.0 

T 

T 

T 

26.7 
35.5 
23.6 

WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  E 
WEST  HICKORY 
WHITESBURG 
WILKES  BARRE 

- 

11.0 
8.0 

14.9 

T 
9.0 

T 

11.5 
12.0 

6.3 
10.2 

1.0 
1.0 
5.0 

1.2 

1.0 

1.0 

10.0 

T 

T 
T 
.5 

I 

24.5 
22.0 

26.8 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

WOLFSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

YORK  HAVEN 

6.5 

13.7 
3.5 
17.5 

.3 
.4 

T 
T 
T 

7.8 
10.9 
13.6 
11.0 

.5 

3.4 
1.3 

.6 

T 

.4 

1.3 

T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 

T 
T 

15.1 
28.6 

19.7 

ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 

12.5 
6.9 

T 
T 

U.O 
12.3 

4.4 

T 
T 

1.3 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNE  195« 


Day 

Oi  Month 

1 

StelloB 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

[7 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALBION 

MAX 
MIN 

82 
63 

6* 

51 

69 
51 

67 
47 

54 
46 

69 

45 

78 
42 

84 

58 

85 
62 

88 
64 

82 
60 

90 
53 

88 
62 

89 
58 

90 
66 

87 
67 

69 

60 

80 
58 

85 
52 

86 
62 

84 

70 

84 
70 

79 
61 

78 
60 

91 
62 

81 
60 

81 
64 

81 
51 

80 
56 

80.2 
58.0 

ALLENTOKN  MB  AP 

MAX 
MIN 

8« 
57 

77 
59 

79 
55 

80 
61 

68 
53 

72 

51 

81 
49 

85 

48 

80 
54 

73 
58 

90 
63 

89 
62 

87 
62 

84 
63 

68 

62 

64 
57 

71 
50 

77 
48 

85 
51 

87 
55 

93 
60 

90 
65 

84 
64 

83 
60 

91 
61 

93 
71 

85 
63 

74 
61 

80 
60 

84 
56 

81.3 
58.0 

ALLENTOKN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

62 
57 

88 
65 

78 
57 

82 
61 

81 
55 

68 
52 

73 

50 

87 
51 

84 

55 

82 
59 

76 
61 

91 
62 

90 
64 

86 
66 

86 
66 

68 

60 

64 

51 

73 
49 

78 

51 

85 

57 

88 
60 

93 
68 

93 
67 

84 
59 

83 
64 

90 
67 

93 
76 

84 
61 

74 
63 

80 
67 

82.1 
59.7 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

81 
58 

66 

57 

74 
48 

70 
52 

61 
47 

70 
43 

77 

44 

82 

54 

80 
58 

87 
60 

84 
63 

86 
56 

85 
62 

84 
55 

80 
59 

72 
62 

62 

53 

72 

54 

80 

43 

86 

49 

91 
61 

90 
63 

80 
63 

78 
63 

86 
59 

89 
63 

79 
63 

74 
50 

80 
56 

82 

53 

78.9 
55.3 

ARENOTSVILLE 

MAX 

MIN 

86 

58 

88 
60 

77 
50 

83 
60 

78 
51 

70 
44 

75 
45 

82 
57 

84 
53 

81 
63 

82 

64 

88 
61 

91 
67 

92 
62 

92 
62 

81 
63 

65 
55 

75 
53 

78 

49 

84 
50 

89 
53 

95 
62 

96 
63 

86 
56 

84 

69 

92 
62 

98 
71 

87 
60 

76 
63 

85 
56 

84.0 
57.7 

ARTEMAS  1  WNW 

MAX 
MIN 

88 
60 

76 
60 

79 
47 

79 
54 

65 

43 

73 

41 

80 

47 

85 
58 

85 
59 

83 
61 

86 
61 

89 
60 

90 
67 

89 
57 

87 
60 

73 
61 

63 
53 

75 
53 

83 

46 

89 

47 

91 

57 

90 
64 

89 

61 

84 
50 

84 
50 

94 
60 

80 
53 

85 
52 

84 
52 

82 
52 

82.7 
54.9 

AVOCA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
63 

70 
61 

79 
58 

78 
59 

63 
53 

67 
52 

77 
50 

79 
53 

84 
56 

78 
51 

87 
63 

90 
58 

84 
64 

89 
60 

83 
65 

66 
57 

75 
52 

81 
48 

86 
50 

87 
55 

93 

66 

92 
69 

76 

63 

81 
59 

89 
62 

89 
72 

78 
56 

68 
56 

71 

59 

83 
56 

80.4 
58.5 

8AKERST0WN  3  MNM 

MAX 
MIN 

76 
51 

75 
59 

71 
52 

70 
48 

69 

50 

72 
54 

77 
52 

79 
56 

85 
66 

87 
59 

88 
64 

86 
62 

90 
65 

87 
56 

91 
65 

83 
65 

67 
61 

77 
59 

83 
52 

88 
55 

89 
61 

90 
68 

71 
61 

80 
52 

86 
56 

88 
64 

77 
64 

77 
62 

85 
56 

84 
68 

80.9 
68.1 

BEAVERTOHN 

MAX 
MIN 

87 
60 

83 
57 

76 
46 

73 
56 

69 
50 

72 

45 

80 
40 

85 
47 

83 

49 

83 
62 

88 
63 

89 
56 

89 
63 

89 

55 

88 
60 

77 
60 

69 
55 

79 
52 

85 

45 

88 

48 

95 
57 

94 
63 

93 
66 

84 
65 

87 
67 

91 
66 

88 
64 

78 
69 

80 
64 

88 
56 

83.7 
65.8 

BELLEFONTE  ♦  S 

MAX 
MIN 

83 
58 

85 
59 

67 
47 

74 
54 

71 

48 

81 
50 

85 
55 

83 
64 

85 
64 

79 

48 

88 
54 

78 
64 

68 
55 

65 
55 

87 
65 

90 

68 

90 
66 

80 
55 

83 
61 

88 

57 

76 
58 

82 
52 

80.4 
56.7 

BERMICK 

MAX 
MIN 

90 
5* 

88 
60 

80 
56 

80 
60 

76 
51 

70 
47 

81 
42 

84 
45 

85 
51 

84 
62 

89 
59 

89 
58 

89 

88 
61 

73 
62 

76 
54 

82 

49 

86 

49 

90 
52 

95 
61 

95 
66 

93 
67 

86 
66 

90 
59 

93 
70 

92 

71 

81 
60 

78 
64 

86 
52 

86.1 
57.1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 
MIN 

89 
64 

77 
63 

83 
59 

82 
63 

68 

56 

72 
53 

82 
57 

86 
58 

83 
54 

74 
57 

89 
65 

94 
67 

88 

64 

86 

66 

68 
63 

63 
58 

72 

50 

78 

50 

87 
54 

88 
62 

94 
65 

92 
69 

83 
66 

84 

61 

90 
66 

92 

74 

82 
62 

73 
60 

79 
60 

86 
68 

82.1 
60.8 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MlN 

85 
64 

66 

54 

81 
50 

64 
49 

55 

45 

67 

44 

71 
50 

79 
59 

82 
60 

83 
63 

81 
62 

85 
65 

82 
61 

88 
61 

80 
64 

79 
61 

61 
54 

76 
54 

82 

47 

83 
60 

86 

64 

84 
65 

72 
61 

75 
51 

82 
59 

81 
66 

71 
57 

73 

47 

77 
54 

74 
57 

76.8 
56.9 

BRADFORD  »  W  RES 

MAX 
MIN 

82 
51 

61 
50 

71 
49 

70 
49 

56 
42 

65 

43 

72 
33 

79 

35 

83 

48 

83 
53 

81 
53 

85 
48 

86 
57 

84 
46 

85 
51 

81 
61 

68 

54 

76 
50 

80 
38 

82 
46 

88 
56 

88 
60 

72 

57 

76 

47 

83 
64 

82 
63 

80 
60 

70 
51 

77 
50 

79 
46 

77,5 
49.7 

8R00KVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 
54 

62 
53 

72 

47 

61 

47 

55 
47 

68 

43 

77 
33 

84 

47 

84 
57 

85 
60 

86 

60 

87 
56 

84 
54 

86 

48 

86 
57 

77 
60 

61 
55 

75 
50 

83 
41 

85 
48 

89 
57 

87 
65 

75 
58 

79 

49 

86 
55 

86 
65 

72 

54 

74 
50 

80 
48 

75 
49 

78.3 
52.2 

BUR6ETTST0WN  3  w 

MAX 
MIN 

88 
53 

88 
56 

68 

44 

80 
51 

58 

48 

63 

35 

75 

45 

79 
54 

85 
59 

87 
59 

89 

60 

88 
60 

91 

64 

87 
53 

89 
60 

92 

63 

87 
63 

71 
59 

77 
44 

85 
50 

89 
56 

91 

63 

90 
67 

77 

44 

82 

50 

89 
56 

90 

57 

77 
46 

79 
45 

83 
44 

82.5 
53.2 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

86 
65 

75 
55 

78 
48 

72 
56 

66 
46 

73 
44 

82 

43 

85 
51 

83 
54 

83 
65 

87 
62 

87 
56 

88 
65 

88 
58 

82 

60 

72 

61 

66 

50 

78 
52 

82 

49 

88 

46 

90 
58 

91 
66 

82 
64 

81 
53 

89 
55 

91 
60 

80 
62 

74 
51 

82 
52 

85 
51 

81.5 
65.2 

BUTLER 

MAX 
MIN 

88 
60 

87 
56 

78 
49 

80 
55 

60 

48 

73 

41 

75 

44 

83 
59 

87 
64 

89 
61 

90 
61 

87 
60 

91 
60 

89 
51 

90 
61 

87 
67 

77 
61 

75 
59 

82 
45 

90 
52 

90 
65 

92 
71 

89 
62 

76 

49 

84 
67 

90 
67 

90 
65 

80 
54 

80 
52 

83 
52 

84.2 
56.9 

CANTON  1  NW 

MAX 

MIN 

80 
49 

82 

60 

65 

51 

72 
51 

68 

49 

58 
48 

64 
46 

72 

51 

75 
49 

79 
53 

81 
61 

80 
53 

83 
55 

81 
58 

85 
62 

79 
62 

64 
54 

66 

49 

73 
52 

80 
55 

82 
61 

87 
66 

86 
61 

72 
52 

76 
56 

84 
61 

85 
63 

70 
52 

68 
53 

70 
55 

75.6 
64.9 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

92 
60 

80 
61 

83 
53 

79 
62 

72 
52 

76 
46 

84 
48 

88 
56 

85 
57 

85 
57 

92 
65 

92 
60 

91 
66 

93 
65 

90 
64 

75 
62 

77 
55 

82 
52 

88 

47 

92 

60 

99 
60 

97 
72 

92 
67 

86 
61 

92 
60 

98 
66 

91 
73 

82 
62 

82 
67 

90 
57 

86.8 
59.4 

CHAHBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

87 
62 

76 
63 

80 
49 

75 
60 

69 
50 

74 
50 

82 

44 

84 
53 

83 
57 

82 
64 

89 
65 

88 
59 

90 
68 

91 
60 

86 
63 

75 
62 

69 
57 

78 
54 

83 

48 

88 

47 

93 

59 

93 
65 

84 
68 

84 
59 

89 

54 

95 
62 

83 
68 

77 
56 

83 
56 

87 
64 

83.2 
57.8 

CHESTER 

MAX 
MIN 

85 
70 

89 
70 

81 
56 

83 
66 

85 
58 

77 
55 

76 
53 

81 
57 

87 
57 

79 
60 

75 
59 

91 
68 

1? 

92 

60 

86 
62 

76 
58 

67 
59 

73 
56 

77 
53 

83 
59 

87 
60 

92 

69 

92 

68 

89 
62 

86 
66 

93 

70 

89 

73 

90 
63 

77 
63 

81 
59 

83.4 
61.9 

CLARION  3  SH 

MAX 
MIN 

88 
50 

66 

51 

73 
45 

69 

47 

56 

40 

71 

38 

79 
35 

84 

48 

84 

55 

87 
57 

88 

55 

89 

51 

86 
59 

86 

47 

89 

54 

80 
59 

70 
54 

78 
52 

82 
41 

86 

47 

91 

54 

88 
60 

76 

58 

80 

43 

87 

53 

87 
58 

80 
56 

76 

45 

81 

44 

77 
46 

80.6 
50.0 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 

MIN 

87 

51 

76 
56 

80 

45 

64 
46 

64 
50 

74 
38 

79 
47 

87 
62 

85 
61 

88 
59 

88 
61 

90 
61 

87 
64 

88 
60 

90 
62 

87 
61 

74 
64 

75 
60 

81 

45 

86 

51 

86 
56 

88 
57 

83 
62 

81 
47 

86 

50 

91 

50 

78 

59 

78 
50 

88 

44 

80 
46 

82.3 
54.1 

CLEARFIELD  S  NW  NURSERY 

MAX 
MIN 

86 
51 

73 
52 

72 

41 

70 
49 

75 
33 

79 
41 

81 

53 

84 
58 

83 
58 

82 

55 

70 
63 

65 

50 

73 

49 

87 
54 

87 
63 

86 
52 

76 
46 

83 
52 

81 
48 

78 
46 

76 
46 

78.4 
60.5 

COATESVILLE  I  SW 

MAX 
MIN 

86 
56 

87 
61 

79 
52 

82 

60 

80 
52 

69 
46 

75 
46 

81 
49 

86 

58 

87 
58 

76 
62 

91 
60 

91 
63 

91 
66 

92 
64 

76 
61 

65 
52 

75 
52 

77 
45 

87 
49 

87 
56 

92 
61 

92 
69 

89 
60 

85 
60 

92 
67 

93 
73 

86 
61 

75 
57 

82 
54 

83.5 
57.7 

COLUMBIA 

MAX 
MIN 

89 
62 

80 
63 

82 
52 

80 
64 

73 
56 

77 
46 

85 
49 

88 
53 

79 

58 

79 
62 

92 
65 

93 
61 

92 
66 

93 
66 

78 
65 

78 
60 

78 
52 

81 
53 

88 

49 

92 
53 

98 
61 

97 
67 

88 
68 

88 
60 

95 
63 

101 
67 

93 
62 

81 
61 

84 
64 

92 
69 

86.5 
59.6 

CONFLUENCE  1  SH  DAM 

MAX 
MIN 

88 
47 

88 
57 

71 
50 

79 
49 

63 
49 

60 

44 

71 

45 

75 
50 

83 

59 

85 

60 

86 

63 

81 
63 

89 
64 

85 
58 

89 
52 

88 

57 

77 
58 

62 
56 

73 
45 

83 

44 

85 

47 

89 

56 

88 
53 

75 

51 

78 
52 

88 
55 

89 
56 

76 
62 

78 
49 

80 
48 

80.1 
53.0 

CORRY 

MAX 
MIN 

83 
62 

66 
52 

72 

50 

67 
53 

55 

44 

67 

45 

76 

39 

83 

46 

85 
59 

85 

60 

84 
58 

88 
57 

87 
62 

90 
53 

88 
61 

86 
65 

73 
58 

81 
55 

86 

47 

85 
57 

92 
67 

86 
68 

78 
69 

78 
51 

87 
60 

86 
68 

82 
57 

76 
54 

80 
51 

78 
50 

80.3 
66.6 

COUOERSPORT  1  NNE 

MAX 
MIN 

80 
42 

66 

40 

65 

49 

57 
45 

70 
40 

74 
35 

80 
36 

84 
54 

83 
57 

81 
58 

86 

53 

87 
59 

93 

44 

96 
50 

90 
60 

82 
55 

82 

45 

83 

37 

8'4 
44 

90 
50 

80 
60 

70 
60 

80 
54 

88 
64 

86 
63 

82 
60 

76 
58 

80 
40 

87 
46 

80.7 
49.9 

OERRY 

MAX 
MIN 

66 
70 

7* 
59 

80 
46 

70 
55 

69 

49 

73 

47 

76 
46 

83 
59 

85 

61 

88 
63 

85 
65 

90 
66 

87 
66 

91 
57 

84 
65 

80 
59 

65 
62 

79 
59 

85 

47 

87 
62 

90 
61 

90 
71 

87 
70 

85 

53 

87 
53 

87 
63 

77 
64 

77 
50 

83 
60 

77 
52 

82.0 
58.3 

DEVAULT  1  W 

MAX 

MIN 

87 
55 

80 
48 

80 

51 

80 
52 

70 
41 

68 
48 

81 

49 

85 
46 

78 

48 

81 
52 

90 
56 

90 
62 

87 
56 

87 
56 

79 

51 

74 

41 

73 

38 

76 

44 

85 
39 

86 
54 

89 
60 

91 

59 

87 
52 

84 
55 

92 
61 

91 

59 

86 
54 

74 
50 

79 
50 

87 
51 

82.6 
51.3 

DIXON 

MAX 

MIN 

84 
45 

88 
55 

70 
52 

78 
57 

79 
51 

63 

51 

67 
41 

78 
42 

81 

46 

84 
48 

81 
57 

87 
56 

88 

58 

86 
55 

90 
57 

85 

57 

65 

45 

76 

44 

80 
46 

86 
47 

86 

52 

96 
61 

93 
64 

82 
52 

82 

56 

89 
60 

84 
66 

79 
65 

71 
64 

76 
66 

81.1 
52.9 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

82 
53 

64 
53 

75 
43 

57 
44 

55 

40 

64 

41 

70 
40 

78 

55 

81 
55 

82 
57 

81 
58 

85 
59 

82 
57 

87 
50 

82 
57 

74 
57 

59 
53 

71 
47 

81 
41 

92 
43 

86 
54 

83 
60 

72 
52 

75 
43 

83 
46 

84 
53 

70 
62 

71 
46 

76 

43 

71 

43 

76.7 
49.8 

DONORA 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
60 

74 
50 

82 
58 

64 
52 

71 
49 

76 
54 

84 
64 

88 
65 

89 
67 

92 
65 

89 
69 

94 
73 

90 
60 

91 
69 

92 
68 

89 
67 

74 
61 

81 
52 

86 
58 

89 
66 

92 

72 

92 

65 

82 

64 

86 
62 

91 
68 

92 
67 

81 
55 

83 
55 

86 
55 

86.3 
61.6 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

76 
53 

80 
58 

67 
50 

67 
51 

69 

44 

56 
44 

63 

44 

72 
46 

75 
54 

76 
54 

75 
58 

78 
58 

80 

60 

78 
60 

82 
63 

78 
60 

62 
52 

66 

47 

75 

48 

77 
56 

80 
62 

86 
65 

87 

61 

70 
52 

73 
56 

86 
69 

82 
61 

74 
51 

66 

50 

68 
54 

74.0 
54.3 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

89 
54 

70 
57 

78 
49 

72 
52 

60 

48 

73 
44 

80 
40 

84 

58 

86 
63 

89 
62 

89 
62 

89 
56 

89 
50 

88 
55 

88 
62 

86 
68 

77 
60 

81 
59 

83 
58 

89 
58 

96 
59 

93 
66 

82 
63 

81 
51 

89 
57 

90 
53 

85 
53 

78 
54 

83 
52 

83 
53 

83.3 
56.9 

EAST  WATERFORO  3  E 

MAX 

MIN  1 

80 
53 

82 
56 

65 
52 

70 
55 

66 

46 

56! 
47  ' 

65 

49 

74 
55 

75 
54 

75 
55 

80 
61 

79 
62 

80 
62 

ao 

62 

81 
66 

75 
59 

59 

48 

52 

49 

69 
50 

76 

53 

80 
63 

85 
69 

84 
63 

72 

54 

73 
56 

79 
64 

85 
65 

73 

53 

64 

54 

74 

58 

73.6 
56.8 

EBENSBURG 

MAX 
MIN 

85 
59 

63 
54 

75 
46 

1 

68 

50 

59 

45 

68 

44 

76 
40 

79 
38 

83 
58 

85 
58 

83 
62 

85 
55 

82 
59 

83 
53 

83 
57 

73 
57 

59 
54 

72 
54 

81 
42 

84 
47 

89 
58 

87 
63 

79 
60 

77 
51 

84 
53 

87 
62 

76 
61 

78 
46 

77 

47 

78 
47 

77.9 
52.7 
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Tnble  5  -  Continued 

Station 

EMPORIUM    1     6 

EPMRATA 

ERIE       CAA    AIRPORT 

EVERETT    1    SW 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

FRE0ERICK5VILLE  1  SE 

FREELANO 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNE  19S'> 


GRAT2  1  N 


GREENVILLE 


HARRISBURG  WB  AP 
HAWLEY  1  S  DAM 
HOLTWOOD 
HUNTINGDON 
INDIANA  3  SE 


JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAUCH  CHUNK 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 


Day 


MAX 

86 

89 

60 

MIN 

<.! 

51 

52 

MAX 

86 

79 

81 

MIN 

62 

60 

51 

MAX 

eo 

58 

69 

MIN 

38 

52 

52 

MAX 

89 

72 

78 

MIN 

57 

65 

45 

MAX 

86 

68 

80 

MIN 

63 

55 

itb 

MAX 

82 

87 

65 

MIN 

'•e 

56 

48 

MAX 

8? 

69 

71 

77   66   64 

52   47   44  i  36 


9   10   11  I  12   13 


Of  Month 
!  16   17 


18  !  19  I  20  I  21  :  22  j  23 


82  j  85   93   87 

41  j  55   62   57 


79   76   75   81   88   81   75   91   91 
59   52   46   49   51   54   59   61   61 


79  81   85  77  90 

53  62  I  65  60  65 

84  85   92  8  3  92 

52  56  '  61  61  60 

88  90   94  88  94 

64  66   64  67  64 


77   61   60   70   77 


66 

74 

47 

47 

71 

77 

44 

45 

73 

79 

45 

46 

51   47   44 


H   50   61   62   61 


69   58   70   76 


44   38   55   61  :  61   62   57 


90 

85 

88 

83 

82 

62  ' 

80 

55 

50 

52 

56 

57 

51 

44 

90 

90 

83 

75 

74 

78 

86 

62 

62 

63 

57 

48 

47 

48 

80 

90 

84 

85 

67 

77 

82 

62 

61 

68 

67 

60 

59 

56 

89 

89 

85 

72 

65 

72 

78 

56 

58 

59 

60 

54 

46 

45 

84 

87 

93 

88 

70 

79 

84 

63 

53 

56 

70 

61 

60 

51 

89 

86 

86 

84 

83 

66 

78 

52 

52 

56 

63 

62 

58 

46 

87 

85 

90 

82 

74 

78 

80 

59 

5? 

60 

64 

59 

57  : 

47 

83   87   92   89 


24 

79   81 


25   26  ' 

^  ± 1 


27   28  i  29  :  30  I  31 


87   88   74   72 


59   63   50   51   57   63 


52   62   64   62 


66   68   63   61 


91 !  91   80 


42   55   62 


89   95  ,  91   82 

59   65   71   60 


82   86   90 

49   58   68   62 


86 

92 

95 

56 

61 

67 

74 

87 

81 

52 

66 

68 

80 

88 

87 

54 

53 

55 

83 

92 

91 

48 

58 

68 

91   81   83   89 
70   58   60   55 


69   72   77   80 
61   59   52   57 


57  I  56  53  49 

86  I  81  85  83 

62  ,  56  56  58 

88   77  '  60   87   89  76  77  82 

53   60   61  I  49  50  51 


84   89   89   85   80   86 


86   76   82   80 


MAX 

85 

76 

79 

80 

67 

71 

MIN 

57 

48 

68 

48 

46 

46 

MAX 

81 

78 

65 

64 

65 

63 

74 

MIN 

59 

57 

54 

50 

45 

45 

48 

MAX 

86 

79 

81 

80 

74 

73 

83 

MIN 

58 

60 

52 

58 

52 

50 

48 

MAX 

86 

88 

79 

81 

79 

72 

76 

MIN 

63 

63 

52 

63 

54 

50 

47 

MAX 

85 

83 

77 

75 

73 

71 

80 

MIN 

57 

58 

51 

50 

42 

42 

38 

MAX 

82 

84 

73 

76 

74 

64 

72 

MIN 

53 

60 

60 

57 

60 

46 

46 

MAX 

85 

67 

75 

75 

57 

74 

81 

MIN 

58 

53 

46 

51 

46 

44 

38 

MAX 

87 

87 

79 

82 

78 

68 

75 

MIN 

62 

61 

63 

56 

56 

45 

46 

MAX 

89 

75 

80 

77 

66 

74 

81 

MIN 

63 

62 

55 

59 

53 

49 

63 

MAX 

77 

33 

67 

76 

75 

60 

63 

MIN 

43 

52 

51 

51 

48 

47 

46 

MAX 

84 

77 

81 

77 

68 

73 

81 

MIN 

65 

66 

59 

65 

57 

65 

55 

MAX 

90 

85 

72 

80 

72 

63 

75 

MIN 

44 

57 

55 

57 

60 

53 

40 

MAX 

87 

69 

80 

69 

60 

70 

80 

MIN 

55 

57 

47 

52 

49 

42 

40 

MAX 

88 

75 

81 

80 

60 

74 

MIN 

63 

56 

46 

54 

49 

44 

MAX 

83 

83 

57 

73 

60 

60 

71 

MIN 

52 

50 

48 

52 

46 

41 

39 

MAX 

91 

91 

68 

79 

70 

61 

73 

MIN 

54 

61 

53 

66 

50 

41 

47 

MAX 

82 

84 

54 

73 

62 

52 

67 

MIN 

48 

52 

49 

48 

44 

44 

31 

MAX 

88 

72 

77 

68 

63 

■"2 

78 

MIN 

55 

56 

48 

53 

4  6 

42 

45 

MAX 

84 

80 

79 

81 

76 

76 

82 

MIN 

58 

61 

61 

61 

56 

49 

55 

MAX 

85 

65 

76 

80 

76 

68 

74 

MIN 

60 

62 

52 

61 

65 

47 

50 

MAX 

83 

87 

66 

76 

68 

62 

68 

MIN 

42 

58 

52 

50 

48 

46 

38 

MAX 

86 

80 

60 

76 

73 

76 

80 

MIN 

57 

60 

49 

59 

53 

47 

48 

MAX 

88 

89 

71 

79 

75 

62 

75 

MIN 

46 

59 

52 

54 

53 

46 

44 

MAX 

79 

65 

70 

59 

57 

70 

79 

MIN 

56 

53 

50 

48 

46 

40 

36 

MAX 

89 

70 

79 

74 

64 

75 

33 

MIN 

54 

60 

51 

64 

64 

52 

42 

MAX 

85 

87 

63 

75 

64 

59 

71 

MIN 

43 

55 

46 

48 

47 

44 

34 

MAX 

37 

84 

82 

82 

73 

78 

84 

MIN 

64 

70 

62 

66 

59 

57 

60 

MAX 

88 

66 

76 

66 

60 

68 

74 

MIN 

60 

55 

51 

50 

49 

47 

45 

MAX 

85 

86 

77 

80 

76 

69 

79 

MIN 

65 

62 

67 

61 

60 

47 

45 

MAX 

82 

81 

56 

70 

56 

55 

70 

MIN 

51 

53 

61 

51 

46 

46 

37 

MAX 

82 

69 

.74 

72 

57 

74 

81 

MIN 

60 

53 

46 

48 

44 

45 

40 

MAX 

88 

76 

80 

77 

68 

76 

80 

MIN 

65 

61 

64 

60 

56 

51 

50 

78   83   80   73 
48   63   54   61 


86   86  \     72   62   70  !  75   83 


3l   63   61   62  I  56 


48   48   48   52 


78 

70 

51 

54 

80 

73 

49 

52 

65   66   74   81   82 


58   56   61   66 
83   81   78   87 


53   57   58 


79   83  I  77 


86   85   89 


83  86  I  80  7  6 

61  55  '  59  62 

34  78  I  76  89 

65  59  !  63  65 

72  75   78  78 

42  42  I  45  49 

82  78   76  86 
59  63  '  64  66 

83  89  :  85  38 
41  53  I  58  65 

64  84  !  37  36 


60 

60 

87 

90 

63 

65 

77   33  !  85   39 
52   61  ;  62   60 


79   86  I  89   90 


75  81  j  83  84 

36  49  I  53  53 

84  86  I  85  86 

56  61   60  63 

87  63  I  76  91 

48  67  (  59  62 

79  83  j  78  74 

50  67  ]  60  64 


39   47  I  60 


83  S3  I  87  84 
54  59  1  61  58 

87  87  '  88  90 

43  51  j  51  62 

78  84  I  84  87 

38  50  \   58  60 

37  79  !  71  90 

63  59  I  61  66 

84  82   86  85 

64  58   61  63 


58   60   63   66   63 


!7 

64 

59 

60 

53 

46 

46 

64 

60 

66 

66 

7 

88 

81 

76 

67 

70 

75 

86 

90 

92 

93 

>4 

61 

64 

60 

59 

50 

49 

46 

51 

63 

57 

)2 

91 

94 

93 

84 

67 

76 

80 

85 

88 

93 

)2 

67 

63 

63 

56 

55 

55 

48 

51 

64 

67 

i9 

36 

88 

32 

68 

72 

73 

85 

87 

92 

91 

)3 

60 

55 

60 

60 

50 

45 

42 

45 

65 

60 

J6 

87 

87 

86 

79 

66 

70 

76 

82 

86 

91 

,o 

63 

59 

63 

62 

51 

49 

47 

49 

55 

66 

!2 

91 

90 

93 

91 

68 

31 

85 

37 

94 

92 

>6 

62 

60 

61 

56 

60 

60 

49 

55 

51 

70 

SI 

92 

91 

92 

79 

66 

76 

30 

35 

89 

94 

)9 

62 

62 

64 

64 

54 

53 

48 

50 

61 

64 

n 

39 

92 

75 

66 

74 

79 

86 

89 

94 

93 

>2 

68 

66 

65 

60 

55 

55 

52 

53 

65 

71 

2 

85 

80 

84 

74 

58 

72 

76 

81 

84 

88 

3 

49 

49 

53 

51 

36 

35 

37 

43 

51 

56 

9 

88 

91 

75 

71 

77 

79 

86 

86 

91 

91 

5 

68 

71 

70 

54 

56 

55 

66 

61 

64 

68 

2 

91 

93 

89 

69 

63 

82 

88 

92 

95 

8 

59 

60 

60 

58 

55 

46 

46 

50 

60 

8 

85 

87 

34 

80 

68 

77 

84 

85 

89 

87 

7 

63 

52 

58 

61 

59 

57 

43 

49 

55 

60 

1 

91 

90 

85 

70 

79 

85 

91 

90 

6 

56 

64 

64 

60 

68 

48 

55 

69 

4 

89 

83 

37 

89 

86 

70 

78 

32 

85 

90 

6 

61 

53 

61 

56 

61 

69 

50 

58 

64 

69 

7 

91 

88 

93 

89 

75 

63 

80 

87 

91 

96 

4 

66 

60 

51 

67 

60 

58 

48 

67 

61 

66 

3 

86 

82 

36 

82 

72 

58 

78 

82 

84 

88 

9 

59 

44 

51 

60 

56 

51 

38 

45 

55 

61 

1 

88 

88 

86 

70 

62 

74 

82 

88 

92 

90 

1 

64 

57 

59 

60 

51 

50 

42 

46 

57 

71 

9 

87 

90 

84 

72 

74 

79 

86 

89 

93 

91 

9 

64 

64 

63 

59 

51 

49 

46 

51 

58 

63 

9 

90 

94 

90 

73 

65 

75 

77 

86 

90 

93 

3 

65 

61 

64 

62 

50 

50 

49 

52 

60 

64 

2 

89 

86 

90 

84 

72 

68 

79 

85 

38 

93 

5 

58 

53 

55 

68 

56 

45 

45 

50 

56 

64 

0 

88 

89 

86 

68 

74 

77 

84 

88 

93 

93 

6 

65 

63 

64 

68 

55 

49 

54 

53 

60 

63 

0 

89 

91 

90 

81 

69 

71 

79 

86 

89 

95 

9 

59 

60 

60 

51 

53 

55 

46 

46 

51 

60 

7 

84 

35 

91 

86 

58 

78 

80 

87 

92 

85 

5 

54 

62 

52 

67 

50 

59 

50 

60 

77 

69 

9 

90 

92 

89 

82 

78 

82 

87 

90 

96 

94 

' 

64 

54 

60 

56 

53 

" 

46 

49 

66 

63 

7 

87 

86 

85 

83 

70 

61 

75 

84 

87 

91 

4 

56 

54 

55 

58 

55 

55 

42 

43 

64 

67 

8 

95 

85 

75 

67 

73 

76 

85 

86 

89 

90 

9 

70 

70 

63 

60 

55 

54 

55 

61 

66 

68 

8 

85 

88 

80 

69 

60 

74 

84 

87 

91 

90 

7 

63 

57 

61 

59 

54 

53 

47 

50 

61 

66 

0 

89 

89 

88 

72 

73 

77 

86 

87 

93 

92 

8 

63 

58 

62 

58 

50 

45 

44 

48 

56 

63 

4 

87 

83 

87 

90 

84 

64 

78 

31 

85 

90 

8 

61 

54 

57 

64 

51 

59 

43 

56 

64 

71 

0 

87 

88 

92 

89 

67 

79 

84 

87 

94 

38 

8 

62 

51 

62 

65 

59 

58 

46 

56 

63 

68 

9 

90 

91 

76 

67 

75 

79 

86 

91 

95 

95 

3 

68 

67 

54 

61 

55 

54 

53 

57 

68 

71 

93 

70 


50 

57 

67 

61 

51 

51 

51 

82 

81 

88 

89 

80 

71 

77 

55 

63 

66 

65 

68 

65 

56 

78 

32 

S3 

81 

64 

67 

76 

52 

60 

68 

60 

50 

65 

51 

85 

92 

92 

87 

80 

76 

85 

58 

64 

65 

66 

51 

52 

50 

85 

35 

91 

98 

85 

77 

84 

60 

61 

67 

73 

60 

63 

53 

81 

87 

90 

82 

75 

76 

35 

55 

57 

60 

69 

57 

58 

49 

80 

81 

86 

90 

80 

73 

78 

59 

59 

63 

66 

56 

69 

64 

82 

90 

30 

82 

83 

46 

67 

49 

47 

48 

86 

86 

92 

96 

87 

76 

84 

58 

68 

64 

66 

57 

60 

55 

33   83   91   94   62   74 
63   62  I  64   70   65   62 


38  74  ■  77  83 

61  50  I  54  53 

33  82  ;  90  97 

68  56  I  66  73 

95  84  I  86  91 

66  66  1  56  59 

77  79  i  05  87 

63  48  I  53  58 

86  82  I  37  85 

67  61 ]  58  65 


80  I  84  91 

58  I  57  64 

72  '  77  84 

45  :  52  60 

81 \    89  92 

54  I  56  60 

86   93  95 

59  I  60  63 


64   61 
66   70 


85  j  73 

61   49  54  46 

84  ;  74  82  36 

70  j  65  67  63 

93  j  32  77  84 

63   59  53  63 


53   62   52 


86  )  74 
60  i  50 


85  I  83  91 

60   64  65 

83  I  89  86 

51  !  53  62 

81  I  89  93 
59   62  68 

82  j  85  90 
53  ;  58  61 

78  j  33  87 

45  :  53  52 

36  I  88  92 

64   67  66 


60  35 

53  54 

70  76 

4  3  44 

82  84 

54  52 


:   82 
I   62 

■   75 
62 

i   72 

54  \    54   53 


78  81 

48  i  62 

87  I  94 

64  ]  72 


60  65  55 

82  78  83 

60  60  56 

76  80  80 


78   85   85 
60   58   54 


77   75   82 


78   79  I  87   87   76 


46   47 
82   83 


65   66   61 

74   79   79 
53   53   52 


59  54  58  65 

87  82  90  91  90  I  77  77  86 

66  57  57  67  68  [  56  59  52 

35  73  79  83  86  !  73  75  79 

69  51  54  62  58  I  48  49  50 


81  I  80  86  79 

60  I  50  45  49 

85   76  82  87 

67   63  65  61 


31 

90 

89 

47 

56 

65 

83 

92 

97 

64 

65 

69 

!  59. 

i  80a 
52> 

83. 
58. 

83. 

,55. 

i  79. 

I  55. 

84. 
57. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


PENNSYLVANIA 
JUNE    IQS't 


Station 

Day  Oi  Month 

f 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

EK^ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

„1 

25 

26 

2. 

28 

29 

30 

31 

•S 

MIDLAND  DAM 

7 

MAX 
MIN 

85 
61 

75 

58 

79 
<.9 

64 

50 

62 

52 

72 

43 

77 

50 

85 

57 

85 
58 

87 
60 

88 
65 

90 
62 

87 
61 

91 
55 

1 

91  '  89   69 
66  i  65   62 

79 

59 

82 

53 

86 
69 

92 

65 

90 
69 

76 
58 

80 
53 

88 

59 

90 

57 

78 
61 

79 

82 

61 

80 
53 

ei>9 

58.2 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

Ml  POCONO  2  N  AP 

MJHLENBURG  1  SE 

NEFFS  MILLS  4  NE 

NEWSURG  3  M 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

PHILIPS6URG  CAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 

PIMPLE  HILL 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  MB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT   CLINTON  1  S 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RtDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON  WB  CITY 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SMIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SPRINGS  1  SW 

STATE  COLLEGE 

STROUOSBURG 


MAX  7  8 

MIN  47 

MAX  84 

.  MIN  63 

'  MAX  86 

HIN  58 

MAX  80 

MIN  57 

MAX  85 

MIN  58 

MAX  86 

,    MIN  ■  41 

;  MAX  ,  87 

I  MIN  ■  63 

MAX  86 

MIN  60 

MAX  93 

MIN  :  63 

MAX  I  88 

MIN  '  48 

MAX  '  80 

MIN  I  54 

MAX  I  88 

MIN  I  65 

'  MAX  I  85 

MIN  60 

I      I 

MAX  I  88 

MIN  65 

MAX  '  88 

MIN  I  64 

MAX  88 

MIN  65 


34  63   71 

58  51   51 

78  79   79 

58  58   61 

80  79   76 

60  55   59 

76  74  ,  71 

58  52  ,  57 

78  76   75 

58  58   57 

86  70   75 

58  43  I  55 

78  80   76 

60  61  ,  60 

72  76  '  77 

56  46   55 

92  75   85 

64  53  ■  56 

1 

89  74  I  79 

60  52  I  64 


58   60 
44   47 

73   79 


72   74 
49   50 


79   77 
51   56 


84   78   73   89   90   89 


54   42 
70 


72  .  72 

45  I  43 

65  '    80 
45   48 


84  77 

53  57 

74  75 

48  50 

78  82 

42  52 


72  88  90  88 
58  61  61  I  64 

73  81  33  i  84 
50  55  55  ,  60 


80   84   86   85   86   35  I  69   74 


81 

84 

78 

60 

57 

60 

57 

47 

88 

75 

65 

71 

64 

63 

55 

50 

90 

73 

72 

74 

62 

63 

58 

51 

84 

77 

63 

53 

5-7 

52 

70   77   81   82 


88   73   75 


48   56   58   62   60   52 


75   85   86   92   89 
47   47   52   55 i  65 


48 i  58   57 


73  1  81   82 


57  I  62 
38  '    85 


84   83 
59   57 


85   83 

64   57 


80   75   85 


41   47   50   60  '  62   62   53   55 


33   84   92   91   87   80 


69   63 
49   46 


72 
35 

71  74 
48  ]    52 

72  75 
43  I  45 

68   74 
45   53 


80  34 

58  61 

84  87 

57  62 

82  86 

62  63 


56  58 

83  86 

60  59 

i  82  85 


56   60   56   60   58   47   45  i  47   48   50  1  61   59   52   52 


89  I  90   88   87 
52  I  53   50   54 

87   92   92   90 


64   62   65  '  68   69   68 


80   70 
64   56 


71   72 
60   60 


64   77   84   88   92 


76   67 
54   60 


69   82 

49   47 


82   83 
65   57 


75   77 
64   58 


82   83 
65   60 


82   83 
65   59 


65   62   71 
49   42   39 


74   75 
56   52 


76   84   87 


77   88   86 
42   59   60 


89   88 
61   61 


89   91 
65   65 


90  I  90 
59  ,  64 


89   90  I  85   75   77 


44   54  I  59 


88   94  I  93 


55   59   60   65 


92  80  I  83 

63  52  I  54 

76  82  90 

60  60  '  62 


82   87   92  '  92   36   79  I  88 


53   64  '    65   62   61  I  50   57   61  I  70   60 


83  83   71 

60  63   50 

93  85   72 

65  65   58 

94  83  I  78 

66  67   61 

84  82   62 
64  62   51 

89  37   72 

61  61  '  52 

37  90   79 

53  64  I  67 

94  83  :  76 

64  60   58 

I 

88  85   79 
67 


66  69 

52  51 

78  87 

57  51 

80  88 

59  56 


78  80 

57  50 

76  82 

56  48 

78  84 

59  58 


48   49   50 


68  I  67   60 


94  J  92   87 
67  I  67   62 


89   90  ,  94 
54   50  ;  62 


32   91  :  89   92   92 


65 

77 

63  52  49  i  43 

85  70  75  81 

65  59  55  56 

83  70  75  82 

65  57  55  54 


87  83 

52  56 

82  79 

46  58 

36  80 
60  59 

37  80 
58  58 


90  86 

62  63 

76  92 

60  66 


59   60 
90  :  90 


62   55   61 


91  ;  91 
66   66 

88  I  85 
56  '  59 

89  ;  92 
70   67 


75   91   91 
60   65   69 


93   84   75 
70   65   63 


MAX 
MIN 


81   83   83 

67   60  I  65 


86   82 
66   55  , 


MAX   87 
MIN   65 


MAX 

I  MIN 

I  MAX 

I  MIN :  59 

1  MAX  I  78 

I  MIN  I  58 

(  MAX  :  87 

!  MIN  I  63 

MAX  I  87 

MIN  '■  66 

I  MAX  I  75 

I  MIN  I  48 

I  MAX  I  82 

I  MIN  I  47 

I  MAX  j  84 

MIN  49 

MAX  '  86 

MIN  56 

I         : 

;  MAX  '  88 

!  MIN  I  67 

I  MAX  :  86 

I  MIN  I  51 

1  MAX  I  87 

j  MIN  I  57 

MAX  89 

MIN  :  58 

I  MAX  i  35 

I  MIN  I  63 
I 

,  MAX  89 

MIN  62 

MAX 

MIN 


79   82 
67   61 


62   71 

53   38 


79   67 
56   50 


65   78 
S3   50 


69   80  I  63 
60   54   52 


84   65 
56   52 


69  74   82 

57  55  i  58 

83  73  ,  31 

56  54  I  50 

69  73  I  81 

60  57  I  63 


65   67 
46   41 


79  78  I  83 

51  49   44 

74  59   62 

46  44   47 

60  71   74 

48  47   52 

64  73  I  77 

51  52  '  54 


76  I  80 
49  ;  59 


87   63  I  77 
54   45  1  47 


83   79  I  31 
63   51  I  59 


78   81   80 
63   57  I  64 


63   74   65 
53   50  I  50 


73   57 
46   45 


80   68 

49   45 


75   73 
52   46 


86  80 

60  59 

79  30 

41  54 

37  37 

45  52 

73  75 

53  50 

34  85 

60  62 

85  88 

64  66 

71  73 

45  42 

80  83 

43  46 

78  85 

48  50 

83  81 

42  48 


74  91 

60  65 

80  89 

60  65 

74  89 

60  6  5 


64   57   50 


89   85 
65   63 


91   88 
68   6  7 


I  77   76 
I  48   5  3 


89  I  93 
70  I  69 

90  I  90 
66  I  65 

88  I  91 
69   68 

84   81 
53 


90  I  90  87  85 

61   67  65  63 

80   83  79  82 

58   58  61  61 

89  I  85  86  33 

65  i  65  59  63 

92  !  87  89  91 

68   72  63  70 

79  ,  80  80  84 


70   78 
56   44 


71   79 
61   58  1 


63   74   32   88   30 
54   55   60 


77   83   85 

33   40   54 

76   83   34 


58   68 
46   42 


71   59   70 


48  ;  48   52   55 

80   72   88  !  90   88   90 

55   56   59  I  59   59   60 


89  I  88 
51  j  62 

88  I  86 
62  :  62 


46   46  ;  44   57   62 


64   66 
54   52 


79   83 
52   55 


MAX 

MIN 

MAX 

I  MIN 

;  MAX  : 
!  MIN  ' 


.  MAX   87 
MIN   51 


74  76  :  72 

58  53   55 

82  84  '  77 

52  52   61 

69  72   70 

54  47   50 

69  76   73 

55  40   51 

66  75   60 
54  42   48 

67  74  ;  67 
57  49  '  53 

89  77   82 

62  52   61 


70 
52 


72   80 
46  ,  42 

74   80 
50   46 


57   73   76 


58   68   74 
46   38   40 


56   67   70 
42   42  '  43 


60   70   79 

60   51  I  45 


84   71   72 


84  35 

59  62 

81  82 

54  58 

78  SO 

53  55 

84  83 

52  59 

82  83 

44  51 


77  88 

51  63 

77  93 

63  65 

85  85 

57  57 

87  85 

60  60 

73  86 

62  63 

79  37 

63  62 

83  88 

63  64 

87  87 

62  61 

31  81 

58  61 

80  77 
53  60 

87  88 

66  64 


92  I  89  90  74 

66   66  69  64 

88  I  35  88  84 

51  I  60  46  52 

39   87  87  87 

57   63  55  60 


59  64  59  63 

88  I  87  90  79 

58  I  64  58  61 
I 

38  '   90  90  87 

60  !  69  62  64 

85   85  84  89 

59  :  64  55  64 

87  '  85  85  86 
62   61  52  55 

85   81  33  34 

57  I  62  52  55 

88  i  87  87  75 

60  !  65  58  62 


92   92 
56   62 


80   67 
64   57 


83   68 
63   60 


67   73 
59   51 


32 
46 

78 


92  I  96 
52  I  60 


87 
48 

92  92  i  93 

53   44   52  58 '  64 

77  i  36   87  90  !  90 

52  i  52   57  64  j  67 


85   71   64   72   76 1  86 


66   72 
60   56 


66   72 

59   56 


65   72 

58   56 


51   60 
86   91  I 


93  80  I  84 

65  53  ;  58 

95  83  !  85 

67  57  I  56 

75  85  :  92 

54  49  i  59 

87  85  92 

67  62  64 

80  81  89 

62  57  '  59 


89   85   85  i  94 


91   94   79 

62   64  ;  52 


82   85 

53   53 


94  j  34   80   82 
68  [  62   62   58 

78  t  78 


91   87  ;  77 
71   70  :  63 


57   62   64   66   69   64 


92  I  91 
64  1  67 


85   90 
61   66 


70   72   75   65   83   90  I  39 
60   51   51   50   53   60   67 


65   71   76  I  85 
58   56   56  !  59 


85   90  I  90 

64   66  I  63 


87  85   93 

68  64   68 

87  84   93 

70  65  ':    69 

90  85   89 

67  62  I  61 

85  85   90 

69  65   71 


90  82 

63  61 

92  67 

73  69 

92  89 

71  69 


85  78 

50  49 

82  88 

61  58 

75  83 

58  54 

80  86 

65  64 


75 
63 

77  81  68 

63  64  62 

92   88   76  61  89 

73   72   64  66  65 


65   57 
56   52 


54   49 
76   59 


73   30   34   91 


73   76 
56   52 


93  91   85 

67  75   63 

90  86   76 

76  69  ,  64 

84  71   68 

66  54   52 


76  <    36 

43  1  47 


67  t  71   80 


92  I  92   89   90 
56  I  64   67   58 

81  I  37 


84   66 
65   61 


33   69 
69   63 


76   57 
54   42 


70   62 
60   49 


85   80 
62   57 


68   70 
56   46 


66   74 
58   55 


60   62  I  64 

86   90 !  89 
58   63  i  70 


64   70  I  61 


80  87 

58  56 

79  86 

65  64 

75  79 

51  46 

62  85 

58  51 


86   92 
62   70 

79   81  ' 


75  I  80 

59  52 

76  I  82 

60  j  55 

70  I  74 
38 

72 
45 

61 
55 

75  [  84 

44 '  45   49   56  i  59 

77  j  86   39   95  i  94 
53  I  54   59   67   70 

80   66   78  :  83   85   90   87 

60   55   54  I  40   45   55   62 


52   59   66 


84  75 

62  51 

74  79 

59  55 


83   62   69 

49   51   51 


86   39   75   78 
60   69   58   53 


77   81   39 
63   58   65 


91 

70 

86   86   72   75 
43   56   53   62   54   56 


86   36  !  94 
46   47 ,  53 


86   90 
56   64 


86   92   93 


80 

70 

77 

31 

62 

58 

58 

45 

68 

74 

80 

85 

58 

53 

49 

51 

68 

71 

80 

84 

61 

57 

50 

47 

78 

73 

78 

83 

62 

56 

54 

48 

62 

66 

73 

82 

65 

59 

56 

50 

75 

64 

72 

79 

62 

55 

55 

33 

71 

59 

67 

77 

53 

53 

49 

40 

68 

63 

75 

83 

60 

56 

54 

49 

92  :  93 
63  !  69 


92 

70 


92  82  82 

58  58  ,  58 

88  78  ;  80 

62  43  j  52 

38  82  I  88 

63  57  !  59 

34  85  91 

68  62  68 

74  80  85 

63  42  53 

84  79  36 

62  43  ;  55 

79  80  I  88 

63  59  .  63 


90  77   79 

69  61   57 

82  82   71 

61  62   50 

82  90  ;  78 

58  62  !  60 

86  89   75 

58  63   51 

94  90  I  81 

61  69  i  61 

93  64  ■ 

73  66 

66  83 

60  58 


83  78 

55  56 

83  78 

60  60 

64  67 

50  49 

70  78 

55  53 

76  83 

51   48  49 

81   75  85 

61   57  57 

7*   81  87 

64   63  59 

73   79  80 

48   44  45 


86  77  ,  76 

64  56 

89  78  I  71 

73  56 


80   80 
49   50 


56   59   57 


60   83 
64   55 


87   90   81   72 


88   94   93 
51   61   66 


85   90   85 
57   62   69 


91  63  90 

68  59  58 

75  79  87 

60  51  59 

62  77  83 

60  53  49 


95  39  80 

68  70  58 

86  81  77 

68  61  51 

86  73  74 

55  62  48 


Bl   84   33   73   75   82   85   71   71 


47   51   56   60   48 
87   92  ,  90   77   81 


55   55   61 


79  65 

56  55 

84  90 

59  56 

83  78 

52  54 

78  76 

43  44 

76  73 

48  45 


89   90   70   63   76   80   90 
55   64    58   45   42   44   47 


62 

67 

60 

56 

62 

91 

96 

96 

85 

86 

55 

62 

66 

53 

56 

77 

71 

60 

86 

79 

56 

56 

61 

58 

57 

95 

65 

75 

SO 

83 

69 

58 

52 

52 

54 

S««  rvfercDce  i 
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Table  S  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
JUNE    1954 

Stofion 

Day  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8       9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

TAMARACK   2    S    FIRE    TWR 

MAX 

MIN 

TIONESTA    2    SE    DAM 

MAX 

S5 

85 

57 

73 

62 

54 

79 

79      83 

84       85       86 

88       85       86 

86       80 

60 

78 

80 

85 

89 

85 

75 

80 

86 

86 

70 

76 

80 

78.9 

MIN 

<.6 

53 

51 

52 

46 

41 

39 

41      63 

60      60      56 

60       52       55 

62       68 

64 

47 

50 

68 

62 

61 

52 

54 

60 

57 

48 

51 

52 

63.0 

TITUSVILLE    2    S 

MAX 

79 

6* 

69 

65 

55 

67 

74 

80       80 

81       81       83 

83       82       84 

79       71 

75 

78 

81 

86 

86 

70 

74 

82 

82 

77 

73 

77 

75 

76.4 

MIN 

60 

51 

49 

" 

44 

44 

37 

47       56 

58       58       57   1   61       51       60 

64       67 

54 

44 

57 

66 

69 

59 

47 

57 

67 

66 

49 

49 

48 

54.2 

TOWANDA 

MAX 

89 

80 

73 

69 

63 

69 

77 

79       83 

85       84      85 

85       89      87 

70       76 

79 

83 

89 

94 

93 

84 

81 

89 

88 

84 

73 

75 

84 

81.3 

MIN 

55 

60 

55 

58 

49 

49 

43 

43       47 

57       59      56 

63       54       67 

61       63 

48 

46 

50 

59 

65 

65 

53 

57 

67 

63 

56 

57 

50 

55.1 

UNIONTOWN 

MAX 

88 

72 

82 

64 

64 

75 

75 

85       85 

89       81       89 

88      89      90 

85       68 

76 

85 

87 

90 

90 

80 

80 

88 

92 

80 

81 

85 

77 

82.0 

MIN 

64 

60 

50 

54 

51 

50 

54 

64       62 

67       64       68 

68      60      68 

68      62 

60 

56 

55 

61 

69 

67 

52 

58 

62 

66 

51 

52 

52 

59.8 

UPPER    DARBY 

MAX 

90 

81 

83 

83 

76 

74 

82 

86      83 

76       92       90 

91       87       84 

69       73 

78 

86 

88 

91 

91 

86 

86 

93 

91 

89 

82 

81 

87 

84.3 

MIN 

56 

59 

55 

62 

66 

50 

49 

56      55 

58       67      65 

64      68      60 

66       50 

51 

50 

54 

62 

64 

66 

60 

62 

71 

79 

67 

61 

58 

59.7 

WARREN 

MAX 

88 

64 

74 

66 

55 

69 

77 

82       87 

88       85      91 

85      90       86 

83       68 

81 

85 

87 

94 

88 

76 

80 

88 

88 

80 

75 

81 

84 

80.8 

MIN 

60 

53 

51 

51 

45 

48 

38 

43       57 

59       62       55 

61       52       57 

64      56 

55 

47 

63 

63 

69 

64 

52 

69 

68 

69 

50 

50 

50 

55.0 

WAYNESBORO    2    W 

MAX 

87 

81 

84 

65 

64 

73 

78 

86       87 

88       84      90 

88       88      91 

87       74 

75 

82 

86 

90 

88 

86 

81 

87 

90 

78 

79 

83 

82 

82.7 

MIN 

56 

58 

49 

51 

50 

42 

48 

58       60 

61       62       62 

65       58      63 

66       64 

60 

47 

51 

57 

62 

63 

" 

54 

57 

62 

60 

47 

49 

66.1 

WELLSBORO    3    S 

MAX 

79 

Bl 

65 

67 

66 

67 

64 

74       76 

81       85      81 

82      82      83 

80      63 

61 

76 

81 

84 

88 

89 

72 

77 

85 

86 

72 

68 

75 

76.0 

MIN 

'|9 

67 

49 

50 

45 

48 

46 

49       50 

53       61       52 

55       55       58 

62       52 

49 

51 

52 

61 

67 

61 

54 

56 

60 

61 

53 

53 

54 

64.1 

WELLSVILLE 

MAX 

86 

80 

79 

77 

75 

74 

80 

84       80 

79       69      89 

90       89      88 

80       75 

77 

84 

88 

94 

94 

88 

84 

91 

98 

90 

81 

83 

87 

84.4 

MIN 

56 

59 

47 

61 

51 

41 

40 

48      55 

60       61       56   1   66      60      60 

69       64 

52 

42 

46 

55 

61 

67 

64 

54 

60 

70 

60 

65 

52 

55.7 

WEST    CHESTER 

MAX 

89 

79 

82 

83 

74 

74 

81 

86       80 

75       89      89 

90      89       84 

68       74 

77 

85 

86 

90 

92 

91 

84 

91 

92 

88 

76 

80 

88 

83.5 

MIN 

61 

60 

55 

64 

63 

49 

49 

54      55 

60       64      66 

66      68      63 

58      61 

51 

52 

57 

60 

64 

67 

60 

63 

67 

68 

60 

62 

58 

69.5 

WILLIAMSPORT    WB    AP 

MAX 

86 

74 

76 

75 

67 

72 

83 

85       82 

83       89      88 

89      88       82 

69      71 

80 

87 

91 

96 

96 

82 

85 

91 

93 

82 

76 

81 

87 

82.9 

MIN 

61 

60 

58 

57 

52 

47 

45 

47       52 

65       64      58 

64      57      60 

60       58 

51 

50 

53 

61 

66 

64 

60 

60 

68 

63 

61 

62 

68 

58.1 

YORK    3    3SW    PUMP    STA 

MAX 

89 

85 

81 

82 

77 

75 

82 

87       86 

80      90      92 

92       93       93 

75       77 

80 

87 

90 

96 

96 

91 

86 

93 

97 

94 

84 

84 

89 

86.8 

MIN 

65 

62 

49 

62 

54 

46 

42 

49       56 

61       63       57 

67      62       65 

63       53 

61 

45 

48 

58 

66 

68 

56 

56 

62 

64 

60 

58 

64 

57.4 

Table  6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Station 

Day  of  month 

|o| 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONFLUENCE   1   SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
37 

.31 
13 

.11 
34 

29 

62 

.12 
54 

.21 
53 

.08 
18 

.38 
42 

.29 
30 

.37 
22 

.05 
16 

.21 
15 

.24 
42 

.19 
16 

.16 
26 

47 

* 
7 

.27 
55 

.22 
17 

.21 
19 

.24 
18 

.38 
32 

.10 
63 

.21 
24 

.21 
24 

.15 
54 

.24 
91 

.38 
76 

.26 
35 

B6.19 
1071 

FORD  CITY  4    S  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 
11 

.33 
93 

.10 
56 

.14 
46 

.07 
81 

.13 
77 

.24 
62 

.18 
24 

.19 
30 

.18 
8 

.24 
53 

.22 
9 

.17 
26 

.24 
26 

.18 
31 

.23 
24 

.19 
62 

.03 
41 

.20 
47 

.21 
14 

.23 
27 

.25 
22 

.30 
67 

.26 
56 

.21 
18 

.25 
38 

.26 
66 

109 

.17 
65 

.25 
47 

B6.00 
1336 

RAWLET   1   S  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 
54 

.21 
122 

.18 

128 

.14 
39 

.21 
96 

.13 
135 

.12 
103 

.28 
92 

.23 
56 

.21 
44 

.10 
65 

.31 
43 

.31 
90 

.18 
59 

.26 
54 

.07 
39 

.04 
42 

.20 
38 

.22 
34 

.23 
39 

.30 
94 

.32 
106 

.32 
138 

.15 
73 

.26 
80 

.23 
70 

.15 
64 

.35 
209 

.10 
86 

.16 
70 

6.19 
2362 

JAMESTOWN   2  NW 

EVAP 
WIND 

.22 
11 

.08 
66 

.05 
26 

.06 
23 

.22 
36 

.16 
42 

.21 
24 

.17 
17 

.18 
11 

.16 
26 

.20 

7 

.29 
17 

.22 
26 

.25 
12 

.22 
25 

.23 

5 

.19 
27 

.11 
SO 

.18 
24 

.43 
15 

.23 
26 

.27 
33 

.17 
28 

.17 
21 

.08 
12 

.33 
29 

.25 
30 

.31 
54 

.25 
34 

.24 
22 

5.93 
779 

LANDISVILLE 

EVAP 
WIND 

.28 
26 

.30 
42 

.26 
93 

.35 
44 

.27 
65 

.21 
85 

.08 
97 

.41 
79 

.33 
71 

.12 
19 

.16 
6 

.45 
51 

.30 
31 

.20 
81 

.27 
25 

.16 
38 

.08 
87 

.14 
76 

.29 
32 

.34 

30 

.27 
25 

.47 
21 

.34 
22 

.27 
87 

.07 
61 

.43 
53 

.35 
131 

142 

.35 
140 

.30 
100 

B8.12 
1860 

NEFFS  MILLS  4    NE 

EVAP 
WIND 

.19 
12 

.27 
13 

.19 
56 

.21 
32 

40 

.13 
63 

.22 
48 

.23 
24 

.35 
13 

.15 

7 

.24 
13 

.21 
16 

.19 
13 

.23 
9 

.17 
2 

.07 
6 

.07 
29 

.06 
3 

.21 
13 

.23 
5 

.10 

7 

.20 
2 

.31 
22 

.27 
46 

.22 
13 

.19 
10 

.19 
31 

.44 
83 

.22 
58 

.19 
23 

B6.16 
712 

PIMPLE  HILL 

EVAP 
WIND 

.32 
71 

.33 

106 

.19 
105 

.23 
62 

.21 

74 

.40 
208 

.33 
68 

.26 
46 

.26 
62 

.17 
54 

.24 
32 

.42 
57 

.21 
24 

.23 
45 

.13 
52 

.08 
64 

.22 
44 

.26 
39 

.31 
35 

.36 
61 

.32 
60 

.35 
66 

.16 
41 

.27 
53 

• 

• 

248 

• 

.14 
86 

B7.68 
1863 

te«  r«f«r«iie«  Botes  tollo«la|  Station  Indftz. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of         1953    -    ISS't 


PENNSYLVANIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-Junt 

ALnlON 

11 

15 

122 

3-t3 

P26 

y47 

1171 

887 

975 

389 

346 

50 

5667 

ALLENTOWN  WB  AP 

2 

5 

91 

2  92 

67a 

696 

1197 

783 

817 

375 

5386 

5860 

ALTOONA  HOtrfScSMuE  CURVE 

15 

13 

152 

2il5 

042 

938 

1162 

815 

877 

i46 

307 

49 

5611 

ARTEMAi> 

16 

27 

ARTEMAa  1  .JNW 

241 

628 

341 

1074 

743 

794 

279 

262 

30 

AVOCA  CAA  AP 

/, 

16 

119 

319 

676 

905 

1239 

817 

884 

407 

260 

20 

5666 

BAKERSTOWN  3  WNW 

0 

2 

104 

272 

620 

909 

1060 

765 

837 

253 

266 

18 

5106 

BEAVERTOWN 

U 

12 

116 

i22 

70d 

901 

1168 

785 

801 

332 

254 

23 

5426 

BERWICK 

3 

7 

91 

3  04 

67V 

663 

1162 

761 

789 

336 

211 

11 

5239 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 

2  04 

555 

607 

1088 

696 

408 

160 

14 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

13 

14 

147 

300 

651 

965 

1160 

841 

941 

345 

346 

56 

5801 

BRADFORD  <.  n    REb 

't9 

65 

256 

4MJ 

791 

1069 

1296 

979 

1074 

478 

463 

69 

7092 

BROOKVILLt  CAA  AIRPORT 

35 

40 

209 

44B 

742 

1017 

1205 

689 

971 

412 

405 

78 

6451 

BURNT  CABINS  2  -ME 

10 

15 

139 

342 

66  7 

877 

1152 

767 

828 

324 

258 

29 

5428 

SUTLER 

9 

20 

161 

330 

653 

916 

1045 

799 

855 

269 

305 

28 

5432 

CARLISLE 

0 

0 

56 

230 

620 

865 

1084 

702 

703 

268 

177 

7 

4714 

CHAMBERSBURO  1  ESE 

1 

fi 

97 

286 

66  7 

867 

1113 

760 

779 

309 

231 

12 

5127 

CLARION  3  SW 

26 

32 

476 

761 

1049 

1208 

922 

972 

417 

399 

72 

CLAYSVILLE  3  u 

13 

22 

160 

418 

729 

942 

1067 

777 

834 

298 

313 

37 

5610 

CLEARFIELD  6  NW  NURSERY 

964 

1003 

379 

447 

76 

COLUMBIA 

0 

0 

62 

245 

641 

832 

1057 

687 

695 

275 

181 

3 

4676 

CORRY 

18 

20 

1«1 

411 

687 

9  90 

1192 

692 

973 

375 

374 

47 

6160 

C0UDER5PORT  1  NNE 

29 

53 

231 

474 

761 

1022 

1260 

926 

993 

457 

364 

80 

6670 

OERRY 

7 

15 

110 

305 

622 

661 

1056 

735 

623 

256 

243 

21 

5054 

OEVAULT  1  W 

U 

6 

113 

323 

643 

851 

1119 

753 

819 

388 

319 

0 

5336 

DONEGAL 

47 

67 

254 

500 

830 

1089 

1241 

946 

1029 

438 

461 

116 

7018 

EAST  BRADY 

4 

12 

91 

287 

679 

950 

1104 

603 

835 

299 

286 

27 

5379 

ESENSBURG 

14 

19 

153 

735 

996 

1206 

866 

937 

399 

374 

73 

EPHRAT" 

0 

0 

71 

2  64 

665 

865 

1088 

729 

746 

330 

214 

11 

4983 

6116 

ERIE   WB  CITY 

2 

0 

ERIE   CAA  AIRPORT 

19 

11 

136 

360 

602 

916 

1178 

872 

990 

472 

393 

54 

6003 

EVERETT  1  SW 

1 

17 

134 

336 

652 

925 

1168 

769 

663 

338 

40 

5245 

FARRELL  SHARON 

2 

5 

86 

289 

597 

910 

1063 

777 

649 

259 

258 

31 

5146 

FRANKLIN 

10 

11 

137 

339 

670 

944 

1130 

850 

865 

329 

321 

41 

5667 

FREELAND 

12 

20 

158 

349 

700 

984 

1320 

891 

980 

496 

361 

77 

6348 

GEORGE  SCHOOL 

1 

15 

107 

326 

706 

915 

1141 

749 

767 

363 

230 

18 

5356 

GORDON 

16 

33 

157 

407 

753 

971 

1193 

811 

826 

406 

297 

34 

5904 

GREENVILLE 

16 

19 

147 

385 

676 

973 

1161 

652 

945 

347 

324 

40 

5885 

HARRISBURG  WB  AP 

0 

0 

66 

237 

614 

842 

1094 

710 

756 

295 

194 

10 

4820 

5258 

HOLTWOOD 

0 

0 

43 

190 

606 

846 

1053 

723 

733 

267 

179 

3 

4645 

INDIANA  3  3E 

10 

24 

155 

360 

708 

960 

1105 

611 

854 

321 

340 

45 

5713 

IRWIN 

2 

9 

89 

271 

620 

889 

1040 

771 

846 

245 

249 

20 

5051 

KEG6 

6 

13 

151 

322 

676 

923 

1122 

603 

654 

323 

293 

43 

5529 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

0 

1 

75 

311 

707 

865 

1085 

737 

722 

290 

206 

5 

5004 

LEBANON  2  NW 

1 

2 

87 

273 

641 

884 

1142 

747 

798 

335 

227 

10 

5147 

LINESVILLE  5  WNW 

23 

28 

178 

439 

700 

1013 

1167 

934 

1006 

402 

390 

65 

6367 

LOCK   HAVEN 

6 

14 

131 

312 

677 

909 

1164 

601 

643 

345 

248 

9 

5479 

MARCUS  HOOK 

0 

0 

32 

147 

511 

757 

1021 

656 

674 

2  89 

142 

2 

4231 

MARTINSBURG  CAA  AP 

6 

14 

138 

307 

648 

915 

1165 

808 

890 

355 

313 

45 

5604 

MAUCH  CHUNK 

5 

2 

92 

287 

646 

855 

1148 

726 

770 

329 

241 

20 

5122 

MERCER 

11 

120 

■   337 

663 

965 

1151 

836 

923 

347 

320 

41 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

0 

0 

65 

268 

651 

862 

1103 

720 

746 

295 

189 

5 

4904 

MIDLAND  DAM  7 

2 

12 

111 

327 

639 

933 

1077 

795 

885 

320 

289 

25 

5415 

MORGANTOWN 

5 

6 

100 

290 

68  0 

884 

1145 

774 

796 

355 

267 

27 

5331 

MT  GRETNA  2    SE 

2 

2 

100 

293 

662 

889 

1123 

782 

605 

3  34 

244 

11 

5247 

MT  POCONO  2  N  AP 

2A 

53 

183 

398 

741 

1303 

917 

950 

514 

355 

64 

MUHLENBUR6  1  SE 

316 

619 

935 

1244 

641 

682 

475 

267 

35 

NEWBUR6  3  W 

0 

1 

93 

281 

631 

866 

1151 

776 

814 

312 

218 

12 

5157 

NEW  CASTLE  1  N 

9 

11 

116 

349 

659 

907 

1077 

817 

679 

298 

313 

30 

5465 

NEW  STANTON 

10 

18 

140 

356 

683 

1077 

780 

664 

331 

315 

50 

4624 

NORRISTOWN 

0 

1 

70 

211 

586 

767 

1035 

710 

282 

163 

6 

PALMERTON 

9 

118 

328 

684 

9  04 

1194 

609 

829 

392 

267 

28 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

0 

0 

29 

130 

479 

717 

978 

62  9 

666 

268 

140 

3 

4059 

PHILADELPHIA  WB  AP 

0 

0 

44 

170 

542 

784 

1026 

661 

696 

278 

153 

4 

4356 

4866 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

0 

0 

27 

145 

480 

725 

990 

628 

677 

265 

140 

6 

4103 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

0 

0 

43 

179 

545 

7  86 

986 

670 

654 

273 

162 

6 

4306 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

0 

0 

29 

132 

464 

716 

971 

625 

671 

268 

145 

4 

4045 

452S 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

63 

91 

247 

474 

768 

1038 

1292 

922 

1017 

465 

419 

111 

6907 

PHOENIXVILLE  1  E 

1 

1 

66 

266 

615 

827 

1066 

714 

711 

266 

198 

13 

4766 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

5 

e 

109 

302 

617 

933 

1091 

777 

869 

295 

294 

36 

5338 

6906 

PITTSBURGH  WB  CITY 

0 

0 

57 

224 

534 

827 

985 

685 

782 

238 

220 

16 

4568 

50*8 

OUAKERTOWN 

17 

134 

349 

701 

880 

1154 

776 

771 

369 

248 

27 

READING  W6  CITY 

0 

0 

53 

191 

571 

786 

1057 

665 

722 

281 

172 

6 

4524 

5060 

RETREAT  1  SW 

14 

RIDGWAY 

22 

24 

185 

409 

744 

1009 

1169 

896 

963 

73 

SALINA  3  W 

9 

16 

144 

368 

660 

9  34 

1098 

798 

365 

304 

320 

38 

5554 

SCRANTON  WB  CITY 

3 

17 

117 

316 

644 

880 

1212 

793 

865 

391 

255 

17 

5510 

60*7 

SELINSGROVE  CAA  AP 

5 

11 

124 

364 

720 

944 

1224 

796 

843 

381 

273 

21 

5706 

SHIPPENSBURG 

1 

3 

65 

216 

621 

853 

1070 

717 

743 

266 

206 

9 

4770 

SLIPPERY  ROCK 

3 

11 

106 

294 

633 

964 

1142 

639 

903 

339 

30  7 

39 

5580 

SOMERSET  WATER  WORKS 

36 

43 

203 

457 

762 

977 

1147 

858 

895 

347 

370 

72 

6167 

SPRINGS  1  SW 

39 

52 

225 

428 

792 

1010 

1163 

894 

970 

404 

42  9 

96 

6502 

STATE  COLLEGE 

4 

10 

129 

315 

629 

927 

1184 

604 

686 

3  70 

276 

35 

5571 

TITUSVILLE  2  S 

37 

43 

213 

221 

698 

1011 

1203 

897 

977 

3  92 

413 

72 

6177 

TOWANDA 

9 

29 

140 

387 

681 

922 

1224 

834 

897 

412 

287 

26 

5850 

UNIONTOWN 

4 

8 

89 

275 

586 

844 

988 

675 

758 

235 

244 

15 

4721 

UPPER  DARBY 

0 

0 

51 

200 

585 

329 

1056 

705 

709 

307 

186 

8 

4636 

WARREN 

16 

15 

164 

396 

700 

972 

1170 

686 

950 

381 

376 

49 

6077 

WAYNESBURG  2  W 

6 

18 

126 

351 

69  8 

912 

1043 

741 

794 

252 

286 

24 

5251 

WELLSVILLE 

"• 

11 

105 

339 

690 

919 

1116 

711 

777 

338 

251 

18 

5281 

WEST  CHESTER 

0 

0 

52 

2  09 

571 

815 

1034 

688 

720 

292 

190 

9 

4560 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

2 

7 

111 

328 

680 

935 

1206 

803 

838 

3  82 

230 

11 

5533 

5S98 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

0 

3 

84 

272 

632 

631 

1036 

694 

711 

260 

206 

7 

4738 

DEGREE    DAY   NORMALS    IN    THIS    TABLE    ARE    DERIVED    FROM   THE    PERIOD    1921-1950 


Sm  Bslaranc*  Nolas  Following  SUIion  Indax 
-   98  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
DELAYED  DATA 


Temperalure 

Precipitation 

^1 

« 

1 

< 

|2 
II 

X 

1 
1 

<3 

1 

No.  ol  Days 

i2 

a 

• 
• 

o 

Q 

Snow. 

Sleel.  HaU 

No.  of  Days 

SUHon 

Max. 

Mln. 

3 
(2 

1 

1   1 

•'1  L^l 

8 

8 

i 

DECEMBER    1953 
WEST   CHESTER 

46.2 

30.5 

38.4 



5.0 

64 

7 

11 

18 

815 

0      3 

1 

18      0 

3.69 

-    .10 

1.28 

14 

T 

6 

2 

, 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

Da7  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEKBER   1953 
•EST   CEESTEB 

.01 

.09 

.20 

.90 

.49 

.32 

.36 

1.28 

T 

T 

.03 

.01 

3.69 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DECEHBER   1953 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

44 

33 

48 
33 

57 
28 

56 
37 

60 
46 

60 
34 

64 
40 

55 
32 

55 
37 

57 
40 

49 
30 

45 
38 

46 
34 

51 
38 

46 
34 

36 
27 

29 
16 

27 

11 

33 
16 

43 
28 

47 
30 

46 
41 

49 
31 

31 
18 

43 
22 

43 
24 

43 
28 

40 
29 

42 
31 

46 
30 

42 
29 

46.2 
30.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL   1954 
QDAKERTOWK 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

See  Raference  Notea  FoUowlBg  Station  tndmc 


CORRECTIONS 
MONTH:  JUNE,  JULY,  AUGUST,  SEPTEMBER  AND  ANNUAL  1949 


Tables  2,  5;  Table  1,  Annual: 
Hawley  1  S  Wallen  Dam 


Table  2: 


Lancaster  2  NE  Piunp  Sta 


MONTH:  ANNUAL  1949 


MONTH:   APRIL  1950 


Table  2: 


Sellnsgrove 


Temperature  corrections  should  be  made 
as  follows:   June,  mean  maximum,  79.4; 
mean  temperature  64.8;  July,  mean  maxi- 
mum, 83.6;  August,  mean  maximum,  80.7; 
mean  temperature,  65.6;  September,  mean 
maximum,  67.7,  mean  temperature,  53.5. 


Annual  total  should  be  35.82. 


Average  temperature  should  be  44.5; 
departure  from  normal,  -4.9. 


MONTH:  JANUARY,  FEBRUARY,  MARCH,  JUNE,  DECEMBER  AND  ANNUAL  1950 


Tables 


2,  5;  Table 
Hawley  1  S 


1 ,  Annual : 
Wallen  Dam 


Table  1  Annual  Summary: 
Sellnsgrove 


MONTH:   APRIL  1950 


MONTH:   JANUARY  1954 


Table  2: 


Temperature  corrections  should  be  made 
as  follows:  January,  mean  maximum,  42.3; 
February,  mean  maximum,  32.4,  mean  tem- 
perature, 21.0;  March,  mean  maximum, 
36.0,  mean  temperature,  23.6;  June,  mean 
maximum,  72.7,  mean   temperature  61.7; 
December,  mean  maximum,  35.9. 


Average  temperature  should  be  44.5; 
departure  from  normal,  -4.9. 


New  Castle  1  N 


Delete  total  snowfall. 


Table  3: 


Braddock  Lock  2 


Table  7: 


New  Castle  1  N 


MONTH:   FEBRUARY  1954 


Table  2: 


Fredericksville 


Table  5: 


Fredericksville 


MONTH:  MARCH  1954 


Table  2: 


Bethlehea 


Table  5: 


Bethlehem 


Precipitation  on  the  14th  should  be 
E.03;  total  for  the  month  should  be 
E2.18. 


Snowfall  on  the  6th  should  be  missing. 


Average  minimum  temperature  should  be 
25.6;  average  temperature,  34.8;  number 
of  days  min  32°  or  below,  24. 

Minimum  temperature  on  22nd  should  be 
36°;  on  28th,  31°;  average  minimum  tem- 
perature should  be  25.6. 


Average  maximum  temperature  should  be 
53.6;  average  minimum,  34.4;  average 
temperature,  44.0;  departure  from  normal, 
-•■3.5;  highest  temperature  and  date,  73  on 
30th;  total  degree  day,  deleted. 


Maximum  temperatures  should  be  as  follows: 
'4th,  45;  7th,  45;  9th,  54;  lOth,  63;  11th, 
53;  13th,  49;  15th,  47;  21st,  59;  22nd, 
39;  25th,  59;  27th,  60;  29th,  56;  30th, 
73;  average  maximum,  53.6;  minimum  tem- 
perature on  29th  should  be  35;  average 
minimum,  34.4. 


STATION  INDEX 


Staha 


County 


.   LOCK   3 


ACM6T0NU 
ALBION 

allCks  mills 
allentcwn  we  Ap 

ALLENTOIW  GAS  CO 

ALTOONA  HOKSESmOC  curve 
AREWTSvlLLE 
ARTEMAS  1  MNH 
AUSTINSmtG  2  « 
AVOCA  CAA  AP 

SAKERSTOim  3  MNW 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVCRTOWN 

BEECM  CREEK  STATION 

8ELLEF0NTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  RIVER  STA' 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN 


BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESlEE  CORNERS 
BLOSEBVILLE  I  N 
BOSWELL  6  WNW 

BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA  i 
BRADFORD  4  W  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
8REEZEW0O0 

BIKWKVlLLE  CAA  AIRPORT 
SRUCETON  1  S 
BlXKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
Bl*GETTSTOim  3  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

BUTLER  SUBSTATICM 

CAMP  MILL 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  OSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CMAODS  FORD 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
CHARLEROI 
CHARlEROI  LOCK  A 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARICN  3  SW 

CLAUSSVILLE 

CLAVSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  6  NW  NURSERY 

CLERMONT 
COALDAlE  2  NW 
COATESVlLLE  :  SW 
CQATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
COiNELLSVlLLE 
CCNMELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
COURT 

COUDERSPORT  I  NnE 
COUOERSPORT  7  E 

COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 

DANVILLE 

DERRY 

OEVAULT    I   W 
DIN9(ANS   ferry 
DIXON 
DONEGAL 

OCNORA 
DOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
DU  BOIS   7   E 
DUNLO 

DUShORE   3   NE 

EAGLES   MERE 

EAST   BRADY 

E.    WATERFORD   3   E 

EBENSBUttG 

EDINBORO 

ELUABETHTOHN    1    SW 
EMPORIUM   1    E 
ENGLISH  CENTER 
EPNRATA 

EQUINUNK  . 

ERIE   CAA   AIRPORT 
EVERETT    1    SW 
FAR HELL- SHARON 
FORD    CITY    4    S    DAM 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE    1    SE 

FREELANO 

GAL ETON 

GEJOERTOWN 

GEORGE   SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG   I    S 
6IFF0RD 
CLENCOE 

GLEN   KA2EL    2    NE    DAM 
GLEN   POCK 

CLENWILLAflO   DASH    DAM 
GOROCN 
GOULOSBORO 


0611 

I   0629 

0634 

0725 
0736 
0743 
07  63 
0820 


!  ALLEGHENY 
ERIE 

JEFFERSON 
LEHIGM 

LEHIGH 

BLAIR 
ADAMS 
BEDFORD 

lOGA 
LUZERNE 

I  ALLEGHENY 
I  WARREN 

NORTH  "LAW 
<   BEAVER 

SNYDER 

CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 


1115 
1130 
1135 


:  JEFFERSON 
ALLEGHENY 
SOMERSET 
BEDFORD 
IAShINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

'   CUMBERLAND 
I  CAMBRIA 
:  POTTER 
.YCOMING 

;  DELAWARE 

■    FRANKLIN 
'  WASHINGTON 

WESTMORELAND  1 

1  DELAWARE 
I  CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 

WASHINGTON 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 


1529  MC  KEAN 
1572  SCHUYLKILL 
1569  CHESTER 
1594  CHESTER 
LYCOMING 

1675  LANCASTER 
1705  I  SOMERSET 

I  FAYETTE 
l723iFATETTE 

1729IFAYETTE 

37  MONTGOMERY 
73  lALLEGHENT 
,lT90iERIE 

1I8O4IPOTTEH 
ie09  POTTER 


1632 
1861 
1695 
1978 
2013 


TIOGA 
INDIANA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
MONTOUR 


2160  PIKE 
2171  WYOMING 
2183  WESTHORELANI 

2190  WASHINGTON 
2221  BUCKS 
2245ICAMER0N 
2265|CLEARFI£L0 
229elCAMeRIA 

2324 1  Sullivan 

,2343 'sullIVAN 
12363   CLARION 
12*59   PERRY 
2466   CAMBRIA 

PSIAIERIE 

2560  LANCASTER 

2633  I CAMERON 
(2644 'LYCOMING 
,2662  LANCASTER 

'2669  WAYNE 

2682  ERIE 

2721  BEDFORD 
:281*  iMERCER 
,2942  ARMSTRONG 

'3  026  VENANGO 
3047  BERKS 
3056  LUZERNE 
3130>OTTEH 
3169, BERKS 

3200  I  BUCKS 

3218  I  ADAMS 

3223  ADAMS 
|3237  MC  KEAN 
j329a  SOMERSET 

,3311  ELK 

3330  YORK 

3343  ALLEGHENY 
13379  SCHUYLKILL 

3394, WAYNE 


80  22 
76  55 

75  26 

75  28 


.  40  30 

39  55 

39  45 

■   42  00 

>  41  21 

40  39 

41  40 
40  50 
40  46 

•  40  45 


I  41  06 
40  16 

40  11 

40  24 

41  57 
41  57 
41  59 


40  30 

41  55 

41  47 
41  46 


VILI 


SW 


GAATERFORD 
GAATZ  I    N 
GREENSBORO  LOCK  7 
6REENSBUR0  2  E 

CREENS8URC  3  SE 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARftlSBuRG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 

HAWLET 

kawley  1  s  dam 
hollidavsburg 

HOLHSTEHVILLE 
HOLTWOOD 


13516   WESTMORELANOi 10 
3526, MERCER 
3662    YORK 
3699   YORK 
3704    DAUPHIN 


40  : 


3758 
3761 
4001 
4008 
4019 


WAYNE 
WAYNE 
BLAIR 
WAYNE 
LANCASTER 


2048 
1650 
650 
2580 


1500 
1660 
2250 
1352 


41  40 

.   40  12 

.  40  35 

41  37 

.  41  31 

■  39  52 

39  56 

40  08 

40  09 

■  39  50 

41  03 


I  40  50 

■  39  58 
<  39  59 

■  41  21 

■  40  02 
39  AS 

39  50 

40  01 
40  01 


78  50 

78  39 
80  26 

77  52 

79  5* 
79  53 
76  55 


1065 
2460 
1318 
980 


77  45 
77  27 
75  36 

77  38 
79  55 
79  6* 
75  21 
77  56 


77  06 

76  30 
79  22 
79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 
79  38 
7B  01 


I  40  27 
41  55 

>  40  58 

>  40  20 
,   40  05 

>  41  13 

>  41  34 

'  40  07 

)  40  11 

40  IB 

41  20 
41  06 
40  17 

33 


77  05 
79  12 
76  34 


75  33 

74  52 

75  52 
79  23 


42  05 

■   40  00 
41  14 


40  13 
39  50 
39  46 

41  51 


■   39  48 

40  33 

>  40  45 

41  15 


3422  DAUPHIN 
3435  MONTGOMERY  {14  40  14 
3438  DAUPHIN  15  40  38 
3503  GREENE  10  39  47 
3515  WESTMORELANOI 10  40  18 


41  29 

41  28 

■    40  26 

41  23 

39  50 


80  06 
76  37 

76  13 

77  17 


940 
1900 
1325 


76  59 

76  51 
76  54 


Obeer- 
vation 
time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SWANSON  BOAT  OAR  CO 
CHARLES  H.  ALLEN 

S.  WEATHER  BUREAU 
ALLENTOWN-BETH  GAS 

ALTOONA   WATER   BUR. 
PA   STATE   COL    EXP 
GRAYSON   E.NORTHCRAF' 
OTTO  D.    BACON 
[L   AERO.    ADM. 

"GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  t  FND:»Y  CO 
BETHLEHEM  STEEL  CO 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 

WEATHER  BUREAU 
ER  WILDRICK 
MRS.  B.  M.  WILLOERS 
MRS,  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
CLYDE  0.  PRESTON 
TURNPIKE  COMM 

IL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 

N  W.  MANGES 

MRS.  NELLE  R.  BROWN 

LANGLOTH  WATER  CO 

PA  TURNPIKE  COMM 
lAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

:.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGHBAUM 
ERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 

.lAM  J.  DOTTERER 
MANUFAC .  L  fr  H  CO 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 


Obeenrer 


Reiei 

to 
tables 


2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

3 

2  3  5 


MRS.TILLIE  M.SIMONOS 
■  WTR  CO 
ELECTRIC  CO 
EOWARO  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
EMERY  C .  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 

COKE  &  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 
OWEN  E.  METZGER 
CAMP  POTATO 

GHOVEH  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 

BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

.  W I NEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  yESUL 
TURNPIKE  COMM 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 

OF  DU  BOIS 
MRS.  0.  L.  WHITE 

PATRICK  P.  RYAN 
RS.  ELSIE  P.  BIGGE« 
.  B.  KEMP EL 
.S.  WEATHER  BUREAU 

ROBERT  A.  WASSEft 

EDINBOfiO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALKATEER 

I AM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  NIEDA 

MRS.    BLANCHE    OUNLAP 

IL  AERO.  ADM. 

TURNPIKE  CO*W 

SHARON  STEEL  CORP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE    LUSH 
WALTER   C.    WOLF 

GEORGE  H.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 

ILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 

4.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOHNSON 
L.  H.  EILENBERGER 

EOW  N.  RKOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M.  LEnZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 

WESTMORELAND  WTR  CO 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

ALBERT  G.  TSCHEU 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  t  LIGHT  CO 
PA  WATER  &  POWER  CO 


Statio 


HOME 

KONESDALE  4  NW 
HONESOALE  6  N 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JACKSON  SU*MIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 

KARTHAUS 
KEATING  SUMMIT 
KEGG 

ITTANNIN6  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 

KRES6EVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FRT  PLT 

LANOISVILLE 

LANSFORD 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

EBANON  2  NW 

EBANON  3  SW 
LEHIGHTON 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND 

MADERA 
HAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

HAftlENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
HARTINSBURG  1  SW 
HARTINSBURG  CAA  AP 
MATAMORAS 

MAUCH  CHUNK 

MAYBURG 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 

MED IX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERS8URG 

MERWINSeuRG 

MEYERSDALE 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MILAN 

MILANVILLE 
MILLERSeuRG  2  E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

MONTROSE  3  E 

HORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 

MOUNT  UNION  1  N 


se 


iHUHLENBURG 
IMURRYSVILLE 

MY ERST OWN 

NATRONA  LOCK  4 
iNEFFS  MILLS  4  NE 

JNESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 

!nEW  castle  1  N 
.NEWELL 
NEW  PARK 

I  NEWPORT 
iNEM  STANTON 
INEU  TRIPOLI 
INORHISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

I  ORWELL  3  N 
I  PALM 

IPALMERTON 
I  PARKER 
I  PARKER  1  E 


I  PARK  PLACE  we 

[PAUPACK  2  WHW  6762 

PECKS  POND  6766 

PHILA  OREXEL  INST  OF  TEC6679 

iPHILADELPHIA  we  AP      6869 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHAWA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

clearfield 
potter 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 
MC  KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 

LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 


LEBANON 
EBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 

IFFLIN 
CRAWFORD 

INTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 


PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
HILADELPHIA  SHAWM0N7 
HILADELPMIA  WB  CITY 

PHILIPSeuRG  CAA  AP 

PHOENIXVILLE    1    E 

PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  VB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
IPORT  CLINTON  1  S 
I  PORT LAND 
(POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  AlTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 
; RAYMOND 
IREADINC  WB  CITY 


iROCHESTER  1  N 
iRUSH 

IRUSHVILLE 
I  SAFE  HARBOR 
I  SAGAMORE  1  SE 


7239 
7310 
7316 


7425 
744» 

7*77 


County 


OREST 


CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANICLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 
BERKS 
LANCASTER 
MONROE 


MIF 


LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

SCHUYLKILL 


PHILADELPHIA 

PHILADELPHK 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 
CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 
ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 
SUSQUEHANNA 

LANCASTER 
ARMSTRONG 


41  39 

40  09 
1  43 

40  29 
40  D6 
39  49 


39  59 

40  49 

40  06 


0  19 

40  54 

41  59 

40  22 
40  19 
40  50 


40  50 
40  53 

40  11 


41  22 

40  52 

41  36 

39  56 

40  21 

41  13 


40  32 

40  54 

41  06 


41  50 
40  09 
40  14 


40  13 
40  41 
40  07 
42  12 


39  55 

40  02 

39  57 

40  54 

40  07 

41  18 
41  02 
40  34 
40  30 

40  27 

41  44 


40  41 

40  57 
40  55 

40  26 

41  52 

40  20 

41  20 


41  47 
41  47 
39  55 


7B  43 

79  07 

79  42 

77  01 

80  28 

78  55 


79  1* 

75  34 

78  40 

75  16 

76  17 
76  17 

76  25 

75  53 

79  23 

77  13 

77  07 

76  28 
76  28 

75  43 

76  43 
76  39 


35 


76  26 

76  44 

75  11 


75  45 
79  13 

78  00 

79  52 


60  10 
78  24 
80  15 

60  15 


79  01 
76  46 

80  28 
76  31 


60  22 
79  54 

76  30 


79  36 

75  45 

75  21 
79  49 

76  16 
75  32 

75  37 


75  15 
75  09 

78  05 

75  30 

76  08 

75  30 

76  22 
60  13 
60  00 

75  27 

76  02 
75  06 

75  39 

76  11 

79  00 
79  17 
75  20 

77  52 
73  58 

77  45 


76  0} 
7*  07 
76  23 
79  14 


Obaez- 
vation 
time 


75  49 

1680 

75  54 

595 

76  26 

670 

75  22 

1915 

77  53 

820 

76  06 

1110 

79  42 

980 

76  16 

480 

79  43 

800 

2  3  5 


ISS  LARUE  MCELHOES 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 

ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 


JOHN  R.  HENDERSON 

METRO  P.  DOROSH 

MRS  GERTRUDE  M  BURTON 

CLYMER  WATER  SVC  CO   2  3  5 

WESTMORELAND  WTR  CO   2  3  5 

RCHIE  LAIN 
PERT  FOREST  &  WTRS 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
'  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 

JEROME  P.  HOWE 
EUGENE  L.  KREITNEfl 
PA  TURNPIKE  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  TURNPIKE  COMM 

CITY  OF  BETHLEHEM 
CHARLES  GORDON 
MRS.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 


2  3  5  6  7  C 


A  STATE  COLLEGE 
EHIGH  NAVl  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO 
THOMAS  DONNACHIE 
GOODWIN  S.  DEFREHN 
MRS.DItWIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 


AMERICAN  VISCOSE  CO  2  3  5 
HISS  RETTA  H.  CRUMB  I  2  3  5 
EMANUEL  2ETTLE  2  3  5 
HUGH  F.  PAAKER 
THOMAS  MECKES 


WILLIAM  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS .  I .  S .  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AERO,  ADM. 
HARRY  BISLAND 

HENRY  S.  HAAK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  BUTH  L.ROETTGER 

NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.  E.  M.  SNYOER 
CLAYTON  R.  LANGOON 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 


Refer 

to 
tables 


2    3    5 


2   3    5 
3 

2   3    5 


MARTIN  L.  SHUPP 

LOUIS  M.  WELD 

3 

U.  S.  AIR  FORCE 

2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

W.  5.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  BOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  B.  MOUSER 

HARRY  S.  FANCHER 
PA  TURNPIKE  COMM 
PA  TURNPIKE  COMM 
H.  JOHN  DAVIS,  JR. 
HT  UNION  WTR  WORKS 

THEODORE  J.  SAMPSON 
WH.  MC  WILLIAMS 
MRS. KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

PA  STATE  COLLEGE 

PHILA  SUB  WATER  CO 
PA  TURNPIKE  COMM 
BAXTER  F.  JOHNSON 
GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 


RY 


MRS.  FRANCES  K.  F 
PA  TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

WILLIAM  I .  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  MALARKEY 
P.  M,  NEELY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MISS  L.  VETTERLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  REFINING 
SCHUYLKILL  NAVIG  CO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PHILA  SUB  WATER  CO 

HARRY  SHELDON 
PA  DEPT  FRST  6.  WTRS 
PA  POWER  C   LIGHT  CO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

PA  FISH  COMM 
EARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COI*< 
MILES  E.  SMITH 
JOHN  M.  SMITH 

JOHN  VOLANSKY        I 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
DENNIS  K.  FLUCK      ' 
ARTHUR  LANGAN 
U.S.  WEATHER  BUREAU  1 


RS.  C.  ' 


AIRD 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


CLOSED  6/54 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


•ILLETTE 

HAROLD  C.  MEALY     j 

CORPS  OF  ENGINEERS  I 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 

DEOUESNE  LI91T  CO 
HISS  MAUDE  MC  CAIN 
CARL  KOPATZ 
SAFE  HARBOR  W6*  CORP 
CORRS  OF  ENGINEERS  1 


STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

i 

County 

1 

-s 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

a 

1 

& 

1 

a 

i 

S 

tables 

J3 

J 

3 

Q 

A 

£ 

SALINA  3  N 

7782 

WESTMORELAND 

7 

40  31 

79  33 

1109 

6P 

6P 

MUN  AUTH  NSTHRLD  CO 

2  3  5 

SAXTON 

IBi^b 

BEDFORD 

6 

40  12 

78  15 

760 

8A 

MRS.ALVERTA  L .HOLME* 

3       C 

SCANOIA  2  E 

7B55 

WARREN 

1 

41  55 

79  01 

2040 

MID 

DAVID  R,  ANDERSON 

SCMEMLEY  LOCK  5 

7B63 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

79  40 

763 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCRANTON  Wi  CITY 

7902 

LACKAWANKA 

15 

41  25 

75  40 

746 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5     C 

5EL1NSGR0VE  CAA  AP 

7931 

SNYDER 

15 

40  49 

76  62 

437 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

SELLERSVILLE  2  KM 

7938 

BUCKS 

S 

40  21 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

SHADE  GAP 

796S 

HUNT INGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

MBS.  HELEN  L.  PYLE 
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CHATTANOOGA:   1954 


PENNSYLVANIA  -  JULY  1954 


L.  F.  Conover,  Section  Director  -  Harrlsburg 
WEATHER  SUMMARY 


July  averaged  cool  and  dry  with  a  high  percentage  of 
sunshine;  but  It  had  numerous  thunderstorms  and  had 
tornado  activity  on  three  dates  (5th,  29th,  31st).   The 
whole  state  was  lashed  by  a  series  of  severe  storms  the 
night  of  the  14th-15th  with  pertinent  details  appearing 
in  a  separate  paragraph.   This  was  the  4th  driest  July 
of  record  and  the  driest  since  1930.   It  was  also  the 
driest  month  since  February  1954,  and  had  the  greatest 
deficiency  of  any  month  since  August  1953.   Only  20 
stations  reported  totals  of  4  inches  or  more  and  these 
were  mostly  in  two  bands  —  from  Donegal  to  Huntingdon, 
and  from  Mayburg  to  Carter  Camp.   Totals  of  less  than 
2  Inches  (5  stations  had  less  than  1  inch)  extended 
along  the  western  border  from  Allegheny  to  Mercer  coun- 
ties, along  the  northern  border  from  northern  Erie  to  ' 
northern  Wayne  County,  and  over  most  of  the  area  south 
and  east  of  a  line  from  Adams  to  Carbon  County.   The 
greatest  monthly  total  was  5.12  inches  at  Johnstown  and 
the  least  was  0.70  Inch  at  Chadds  Ford.   The  greatest 
24 -hour  total  was  2.78  Inches  at  Barnes  on  the  15th. 
Thunderstorms  were  recorded  on  17  days  and  hail  on  5 
days  during  the  month. 

This  was  the  coolest  July  since  1950.   Except  for  Irwin 
and  Newell,  above  normal  temperatures  were  restricted 
to  a  narrow  band  from  Adams  and  Cumberland  to  Lebanon 
County,  and  to  an  arc  from  West  Chester  to  Philadelphia, 
George  School,  Bethlehem  and  Reading.   The  highest  mean 
temperature  was  78.1''at  Chester  and  the  lowest  63.7° 
at  Kane  1  NNE.   Temperature  extremes  ranged  from  104° 
(at  Farrell  Sharon  on  the  14th  and  Phoenlxville  1  E  and 
Philadelphia  Drexel  Institute  on  the  31st)  to  36°  (at 
Kane  1  NNE  and  Bradford  4  W  Res.  on  the  9th  and  Donegal 
on  the  16th) .   There  were  4  stations  where  the  tempera- 
ture failed  to  reach  90°  this  month  -  Canton  1  NW, 
Eagles  Mere,  Pimple  Hill,  and  Pleasant  Mount.   There 
were  46  stations  which  reported  readings  of  100°  or 
higher  during  the  month.   George  School  reported  tem- 
peratures of  90°  or  higher  on  20  days  to  lead  in  fre- 
quency of  high  temperatures. 

The  first  of  July  was  hot  and  humid  until  mid-afternoon 
when  cooler  air  spread  into  the  state  from  the  north- 
west.  A  squall  line  developed  over  the  southeastern 
counties  beginning  over  Cumberland  county.   Winds  of 
30—40  mph  with  gusts  to  64  mph  (accompanied  by  light- 
ning, heavy  rain  and  spotty  hall)  struck  the  Harrisburg- 
Lancaster  area  between  2  p.m.  and  4:30  p.m.  and  the 
Philadelphia  area  between  5:30  and  6:45  p.m.   Lightning 
struck  and  destroyed  a  barn  and  its  contents  near  Mar- 
ietta.  Winds  unroofed  a  building  in  Steelton,  felled 
trees  which  In  turn  damaged  utility  lines  in  Several 
sections.   At  least  5  autos  were  caught  under  fallen 
trees  in  the  Philadelphia  area.   Hall,  1/2  to  3/4  Inch 
in  size,  caused  garden  and/or  crop  damage  near  Camp 
Hill,  Liberty  Square  and  Petersburg.   Fair  weather  with 
low  humidity  on  the  2nd  was  replaced  quickly  by  showers 
on  the  3rd,  with  rains  of  1  to  nearly  2  Inches  in  the 
Huntingdon-Renovo-Clearf leld  section.   A  west-east  frontal 
zone  became  nearly  stationary  just  south  of  the  Pennsyl- 
vania-Maryland border  and  remained  there  through  the 
5th  as  a  series  of  small  waves  moved  eastward  along  it. 
The  second  squall  line  of  the  month  entered  northwestern 
Pennsylvania  the  morning  of  the  5th  and  caused  much 
damage  in  western  and  central  counties.   Lightning  struck 
and  killed  one  man,  stunned  5  others  on  a  Clearfield 
County  golf  course,  and  an  hour  later  a  second  thunder- 
storm with  hit-skip  "twister-like"  winds  injured  a  boy, 
damaged  a  barn,  unroofed  a  silo,  uprooted  a  tree  and 
dropped  it  on  a  main  highway.   At  Claysville,  lightning 
struck  a  warehouse,  did  structural  damage  and  started 
a  fire.   At  Kensington,  lightning  did  much  damage  to  a 
house  and  stunned  a  woman.   At  Cogan  Station,  a  13-year 
old  boy  was  killed  and  another  Injured  by  lightning. 
In  the  Elderton-Purchase  Line  area,  a  hit-skip  wind 
with  periodic  tornado  action  moved  from  west  to  east 
leaving  a  trail  of  2  barns  demolished,  4  other  barns, 
1  bouse,  other  farm  buildings  damaged,  corn  fields 
stripped  of  leaves,  garage  damaged,  scores  of  trees 
uprooted  or  broken.   Wind  and  hail  in  this  area  flat- 
tened grain  fields  and  hall  broke  windows  in  a  school. 
Fair  weather  with  moderate  temperatures  returned  on  the 
6th,  but  another  disturbance  brought  more  cloudiness 
and  showers  on  the  7th.   Fair  weather  with  cool  mornings 
and  moderate  afternoon  temperatures  spread  into  the 
state  on  the  8th.   These  prevailed  under  the  influence 
of  high  pressure  over  the  northeastern  states  until 
warmer  air  from  the  southwest  reached  the  state  on  the 
12th.   Hot,  humid  weather  on  the  13th  and  14th  culminated 
with  100°  temperatures  the  afternoon  of  the  14th.   These 
were  suddenly  lowered  20°  to  30°  by  the  third  and  most 
violent  squall  line  of  the  month  which  swept  southward 


over  the  state  between  6  p.m.  and  10  p.m.   More  complete 
details  on  this  squall  line  passage  appear  in  a  separate 
paragraph  below.   Cloudiness  and  thunderstorms  following 
this  system  did  not  break  up  until  early  on  the  15th. 
Fair,  dry  weather  with  moderate  temperatures  continued 
from  the  15th  to  the  18th  as  high  pressure  again  domi- 
nated the  northeastern  states.   Warm,  humid  weather  with 
more  cloudiness  returned  on  the  18th  with  scattered 
thunderstorms  in  eastern  counties  the  evening  of  the 
19th.   Warm  weather  continued  with  scattered  shower 
activity  until  the  frontal  passage  the  afternoon  of  the 
21st.   Fair  weather  with  moderate  temperatures  prevailed 
until  the  afternoon  of  the  25th,  when  a  small  disturb- 
ance developed  along  the  middle  Atlantic  coast.   This 
produced  showers  and  thunderstorms  over  the  eastern 
half  of  the  state  with  heavy  rains  on  the  25th  in  the 
Philadelphia  area  that  caused  temporary  local  flooding, 
especially  In  business  places  along  Frankford  Creek 
where  warehouse  stocks  were  damaged  by  waters  several 
feet  deep.   Fair,  warm  weather  continued  until  the 
29th  when  another  squall  line  formed  over  western 
Pennsylvania  in  the  afternoon  and  moved  eastward  (pass- 
ing Harrlsburg  about  6  p.m.).   At  Erie  about  5  p.m.  on 
the  29th,  a  tornado  funnel  with  up  to  80  mph  winds 
struck  the  southeastern  part  of  the  city  with  a  noise 
like  a  Jet  plane  and  an  electric  motor.   It  traversed 
an  erratic  path,  ripped  up  trees,  did  much  minor  prop- 
erty damage.   The  heavy  rains  following  it  caused  much 
local  flooding.   Elsewhere  over  the  state  there  were 
widely  scattered  thunderstorms  with  little  reported 
damage  that  day.   Hot,  humid  weather  continued  on  the 
30th  and  31st  with  damaging  storms  reported  on  the  31st 
at  Erie,  Pittsburgh  and  Quakertown.   Early  in  the  morn- 
ing at  Erie  lightning  caused  over  $60,000  damage  to  a 
barn,  other  buildings,  radio  tower,  and  utility  facili- 
ties.  At  Pittsburgh,  lightning  did  minor  damage  to  a 
number  of  houses;  winds  felled  trees,  downed  utility 
lines;  and  heavy  rains  caused  temporary  flooding  In 
several  sections  and  set  off  a  minor  landslide  across 
a  boulevard.   At  Quakertown  a  localized  wind  and  rain- 
storm (limited  to  about  a  2-mlle  area)  had  "twister-like" 
winds  that  struck  and  severely  damaged  a  carnival,  then 
skipped  about  6  blocks  and  blew  down  the  wall  of  a  newly 
built  church.   Winds  were  estimated  about  60  miles  per 
hour.   Nearly  50  persons  were  trapped  when  the  winds 
nearly  leveled  the  carnival,  but  only  5  were  seriously 
injured;  many  had  minor  bruises  or  brush  burns. 

The  first  week  of  July  marked  the  4th  consecutive  week 
with  subnormal  rainfall,  and  this  subnormal  sequence 
persisted  throughout  the  month.   Locally  severe  thunder- 
storm winds,  heavy  rain,  and  some  hall  damaged  crops 
already  weakened  by  the  extended  dry  spell.   Harvest 
of  small  grains  was  nearly  completed  over  the  state 
with  good  to  excellent  yields.   Hay  and  pastures  con- 
tinued their  greater  than  seasonal  decline,  especially 
in  the  southeast  where  many  pastures  were  severely  burn- 
ed brown.   Some  farmers  were  feeding  hay  and  silage  to 
livestock  in  the  southeast.   Early  fruit  was  of  good 
size,  but  later  varieties  were  in  need  of  more  rain  for 
development.   Field  corn,  sweet  corn,  tobacco,  potatoes, 
tomatoes  and  truck  crops  were  noticeably  slowed  in  de- 
velopment and  affected  by  the  continued  dry  weather, 
especially  in  the  area  from  Franklin,  Schuylkill  and 
Northampton  counties  southeastward.   Fields  in  most 
sections  became  too  dry  and  hard  for  plowing  or  culti- 
vating.  Water  usage  was  restricted  in  some  southeast- 
ern sections.   The  effects  of  the  dry  spell  had  become 
so  acute  in  southeastern  and  extreme  eastern  sections 
of  the  state  by  the  month-end  that  the  Governor's 
Office  had  appointed  a  committee  to  Investigate  the 
possible  need  for  Federal  aid  to  farmers  In  the  dry 
areas . 

SEVERE  STORMS  OF  JULY  14-15,  1954 

A  severe  squall  line  with  30  to  45  mlle-per-hour  winds 
and  gusts  to  70  miles  per  hour  entered  the  northern 
counties  (from  Erie  to  Wayne)  about  6  p.m.  on  the  14th. 
It  moved  southward  across  the  state  at  a  speed  of  about 
40  miles  per  hour/  and  reached  the  Maryland  border  about 
10  p.m.   After  tha  initial  onslaught  of  high  winds  and 
heavy  rains,  thunderstorms  continued  for  as  long  as  6 
additional  hours.   At  least  3  persons  were  prostrated 
by  100-degree  heat  prior  to  the  squall  line  passage. 
Six  persons  were  killed  and  more  than  50  injured  over 
the  state  during  the  storms.   Scores  of  fires  were 
started  by  lightning,  and  additional  ones  were  started 
by  felled  power  lines.   Some  sections  were  without 
power  for  periods  in  excess  of  24  hours,  and  a  few  for 
periods  of  days.   At  least  30  barns  were  completely 
burned.   Thousands  of  trees  were  felled  by  wind  and 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


llfChtnlug,  and  many  of  them  disrupted  power  and  tele- 
phone lines  as  they  fell.   Streets  and  highways  were 
blocked  for  hours  in  many  sections  due  to  fallen  trees 
and  wires.   A  highway  bridge  in  York  County  was  buckled 
by  a  felled  tree.   Hundreds  of  television  antennas  were 
damaged  by  winds.   Several  areas  reported  this  the  most 
destructive  summer  storm  in  30  years,  yet  there  were 
other  areas  between  active  storm  centers  that  had  rela- 
tively light  damage.   Hundreds  of  homes  and  businesses 
had  roofs  partially  or  wholly  carried  off  by  the  winds, 
and  hundreds  more  had  lesser  wind  damage.   At  least  50 
automobiles  were  damaged  or  demolished  by  fallen  trees 


and  debris.   Four  churches  and  6  camp  meeting  tents 
suffered  major  wind  damage.   A  rocks lide  occurred  on  a 
main  highway  near  Williamsport .   A  number  of  forest 
fires  were  put  out  by  these  rains.   Storm  damage  to 
wheat  and  fruit  in  the  Erie  area  was  estimated  at 
$200,000.   Damage  to  crops  elsewhere  has  not  been 
estimated.   In  the  limited  area  east  and  south  of 
Reedsville,  the  loss  estimate  was  $2,000,000  for  only 
the  structural  damage  covered  by  insurance.   Property 
damage  for  all  of  Pennsylvania  was  estimated  at  near 
$10,000,000.   Hail  was  reported  in  some  sections,  but 
with  relatively  little  monetary  loss.   -  C.L.R. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 
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1 

■s 
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1 

11 
o    o 
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1888 

69.2 

97 

38 

3.45 

0 

1889 

71.6 

96 

39 

6.80 

0 

1890 

70.7 

101 

33 

3.52 

0 

1891 

67.8 

97 

34 

6.32 

0 

1892 

73.1 

103 

38 

3.93 

0 

1893 

72.1 

102 

36 

3.15 

0 

1894 

73.8 

103 

31 

2.32 

0 

1895 

69.1 

102 

34 

3.24 

0 

1896 

72.8 

98 

40 

6.89 

0 

1897 

73.4 

103 

41 

6.26 

0 

1898 

74.8 

107 

33 

3.36 

0 

1899 

72.3 

101 

35 

3.91 

0 

1900 

74.0 

104 

35 

4.86 

0 

1901 

76.4 

107 

45 

3.88 

0 

1902 

71.8 

99 

41 

6.04 

0 

1903 

71.2 

98 

35 

5.36 

0 

1904 

70.6 

99 

34 

4.68 

0 

1905 

72.6 

99 

39 

4.87 

0 

1906 

71.3 

95 

38 

4.31 

0 

1907 

71.5 

96 

34 

3.84 

0 

1908 

73.9 

104 

39 

4.81 

0 

1909 

69.7 

98 

34 

2.14 

0 

1910 

72.8 

99 

41 

2.42 

0 

1911 

73.7 
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36 

2.81 

0 
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71.3 
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71.8 
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40 

4.16 

0 

1914 

71.3 

101 

38 

4.19 

0 

1915 

70.7 

98 

40 

5.28 

0 

1916 

74.3 

98 

37 

4.45 

0 

1917 

72.1 

105 

40 

4.33 

0 

1918 

70.1 

99 

35 

3.05 

0 

1919 

72.6 

104 

34 

5.90 

0 

1920 

69.5 

96 

33 

4.37 

0 

1921 

75.9 

104 

45 

4.13 

0 

1922 

71.9 

98 

38 

3.68 

0 

1923 

71.0 

100 

32 

4.24 

0 

1924 

69.7 

97 

34 

3.42 

0 

1925 

70.5 

101 

32 

5.57 

0 

1926 

71.8 

105 

35 

3.82 

0 

1927 

71.7 

100 

29 

4.97 

0 

1928 

72.8 

96 

40 

5.44 

0 

1929 

71.8 

99 

33 

2.81 

0 

1930 

73.0 

106 

33 

2.23 

0 

1931 

75.2 

105 

39 

5.28 

0 

1932 

72.0 

100 

36 

3.39 

0 

1933 

72.5 

104 

35 

4.26 

0 

1934 

75.5 

107 

40 

4.01 

0 

1935 

75.0 

104 

42 

5.63 

0 

1936 
1937 

73.5 
72.4 

111 

37 
37 

2.88 
4.47 

0 
0 
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Temperature 
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o 

s 

1 
1 

1 

1 
1 
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Is 

1938 
1939 
1940 
1941 
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1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 

73.2 
71.7 
72.3 
73.1 
72.5 

72.6 
72.2 
70.4 
70.7 
69.5 

72.2 
75.5 
69.2 
71.7 
74.6 

72.5 
71.2 
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100 
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104 
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100 
100 
103 
101 
100 

97 

103 

95 

40 
36 
33 
29 
35 

31 
37 
32 
34 
38 

38 
39 
38 
35 
36 

33 
36 

4.81 
3.12 
3.25 
5.11 
5.16 

4.47 
2.39 
5.75 
4.05 
6.23 

4.04 
5.53 
4.69 
3.94 
4.48 

3.52 
2.35 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

T 
T 
T 

T 
T 

98 
100 

104 
104 

Averages  for  the  period  Jan 
to  area  and  are  not  compar 
table  for  earlier  years. 


lary  1949  to  date  have  been  weighted  according 
ible  with  unweighted  values  published  in  this 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  106  - 
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Temperature 


Precipitation 


•I 

si 
°s 
<z 


2i 


Snow,  Sleel.  Hail 


No.  ol  Days 


ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  W8  AP  R 

ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

AVOCA  CAA  AP 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BURNT  CABINS  2  NE 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSRURG  1  ESE 
CHESTER 

CLEARFIELD  B  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

DEVAULT  1  W 

OIXON 

EAGLES  MERE 

EAST  WATERFORO  3  E 

EMPORIUM  1  c 

EPHRATA 

EVERETT  1  SW 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELAND 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

GRATZ  1  N 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP  R 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLTWOOD 

HUNTINGDON 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MAOERA 
MARCUS  HOOK 

MARTINS0UR6  CAA  AP 
MAUCH  CHUNK 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 
MONTROSE  3  E 
M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2  N  AP 
MUHLENBURG  1  SE 
NEFFS  MILLS  <>    NE 
NEWBURG  3  W 

NEWPORT 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  W8  AP         R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY       R 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 

PIMPLE  HILL 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT   CLINTON  1  S 

QUAKERTOWN  I  E 

READING  WB  CITY  R 

SCRANTON  WB  CITY  R 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SMIPPENSBURG 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TOWANDA 
UPPER  DARBY 
WELLSBORO  3  S 


84, 2M 

87. 

87, 


90,7 
87,7 
89.1 


87.9 
90,8 
86.8 
82.7 

75.3 
77.9 
81.9 
89.8 
86.0 

84.9 
79.5 
90.4 
88.4 
84.6 

84.2 
88.7 
86.5 
78,5 
87.1 

87.2 
84,7 
88.5 
86.9 
81.2 


82.4 
87.5 


87.5 
78.3 
86.5 

86.7 
80.1 
83.8 

89,7 

88,0 
88,4 
84,6 
88,1 
89.1 


89.2 
87.0 
78.8 
90.5 

77. 4M 

76.8 

85,4 

87,5 

87.9 

82,3 
84.6 
88.8 
82.1 
87.7 


83.8 
89.3 


60.8 
61,8 
56.9 
60.8 
57.3 

60.0 
56.5 
56. 5M 
58.2 


56.4 
55.7 
62.8 


62.1 
54.2 
52.2 

56.0 
60.7 
61,7 
59,3 
56,4 

57,0 
57,4 
61.0 
62.4 
54.7 

57.9 


63,3 
49.2 
55.9 


55.5 
55.5 
59.1 
61.8 
51.1 

60,4 
55,1 
56,3 
51,2 
68,1 

57,9 

63.8 
54.9 
58.3 

59.3 
54.5 
55,2 


57 

.2 

54 

>I 

59 

0 

67 

5 

66 

7 

62 

6 

68 

7 

51 

3 

58 

4 

56,  6M 

51,6 

54,3 

58,8 

55.2 

50.1 
56.5 
60.4 
59.2 
55.4 


73.6 
74.2 
69.8 
74.7 
72.3 

71.3 
71.4 
70. 4M 
72.5 
75.8 

71.2 
56.7 
76.8 
73.4 
78,1 


70.5 
67.5 


65. S 
74.6 
70.7 


75.7 
75.4 
69.7 

71.1 
74.1 
74.9 
63,9 
77.0 

"■1,4 
70,1 
73,8 


74.4 
71,2 
71,3 
56.8 
77,6 

70,0 


73,0 
67.4 
69.5 

75.9 

72.6 
76.3 
71.8 
77.9 
77.9 


77.9 
55.1 
74.5 

67. OM 

64.2 

69.9 

73.2 

75.6 

71,2 
70,5 
74,6 
70.7 
71.6 


1.6 

.5 


99 


31 


.0  100  15 

100  14 

■2  102  31 

I  100  15 

96  15 


102  I  14 
991  15 


97 
101 
2.01  91 


98  I  14 
931  15 


102  31 

90  15< 

102  1 31 

101  31 

95  31 

96  31 


7 

0 

12 

0 

5 

0 

12 

0 

12 

0 

0'15 

i" 

0|15 
112 

4|11 
I  2 

0jl2 


0.0 
0  I  0 


0113   0   0 

12   0;  0 

0!l2   0  !  0 


2113 
411  4 
15   7 


15 

0 

13 

0 

10 

0 

14 

0 
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0  ;  0 
0  !  0 


0|  0   0  , 

0:0  0 
ol  0  0, 


ol 


Oi 

ol 


1.71  '- 

1.29  :- 

3.35  !- 
1.751- 
3.42  I 
I 
2.25 !-  1. 
2.78 


3.07 

3. 43 

.65 

2.21 


2.58  I 
1,03  ' 


3,66 


,95 
.80 

.80 
.78 
.52 
.63 
.47 


2.62  I  I   .87 

3.65:  I   .82 

2.35;-  1.54  1.03 

2.41 ;-  1.35  i  1.08 

.231  .14 


4.62 
1.01 
2.72 
1.35 
1.54  I 


0 

0 

3.13 

0 

0 

2.49 

0 

0 

3.95 

0 

0 

1.01 

0 

0 

3.12 

1.38 
1.81 
2.12 
1.54 
2.12 

2.14 
1.48 
2.33 


2.30 
1.56 

,47 
3,66 

,74 


-  3.72 

-  2.63 

-  2.35 

-  2.87 


2.90 
1.3! 


4.19 
4.23 
1.64 
1.44 


2.06  ,- 
3.00  I 
3.63  I- 
3.28  j 
1.38  I- 

4.68  j 

1,28 
1,61 
1,35 

1.32  1 
1.88  ■- 


1.84  I 
I 
2.14  - 
2.95 
2.11  - 
1.76 
1.24  - 


1.25  I 
3.13  1- 
1.50  !- 
2.99  I 
1.78  - 


2.03  i 
2.32  - 
1.13  - 
.86  - 
1.18  - 

1.75J- 
2.22  |- 
1.97  j- 
2.76  - 
1.31  - 


2.37 
2,62 
2.96 


1,45 
2,71 


2,75 
3,77 
4.10 
3.25 

2.58 
1.82 
1.77 
1.10 
3.84 


1.53  I-  2. 
1.73' 
2.68  -  1. 


1.54  -  2.36 


.63 

1.32 

.37 

.61 

1.04 


.60 
1.49 


il5 
■15 
16 
|15 


,58  !15 

1,03  Il6 

1,49  125 

,91  |15 

,80  115 


,81 
,86 
,90 
,53 
.61 


I  1. 


1.87 
.59 
.62 


.03 
•  98 


.42 
.32 


.75 

1.47 

.69 


2.15 
.67 


46 

15 

34 

16 

26 

1 

89 

4 

55 

4 

85 

15 

7? 

29 

52 

15 

.57 
.32 


3jO 
2  10 

1  11 

2  0 
2  ,0 

1 

2  jo 
0  |0 

2  |o 


4 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

7 

1 

1 

4 

0 

0 

6 

1 

0 

5 

3 

1 

6 

2 

0 

6 

3 

1 

2 

1 

0 

5 

2 

1 

4 

1 

0 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

5 

1 

0 

5 

1 

0 

4 

2 

0 

4 

1 

0 

5 

1 

0 

1 

0 

5 

1 

0 

7 

1 

7 

3 

1 

4 

1  0 

4 

1  :o 

1 

5 

2  iO 

6 

3  10 

6 

3  il 

5 

3  0 

4 

0 

0 

1  ;o 

3  0 


5 

2 

0 

3 

3 

1 

6 

1 

0 

4 

1 

0 

3 

1 

0 

4 

0 

0 

3 

2 

1 

4 

1 

0 

5 

2 

0 

3  . 

2 

0 

1 

5' 

2 

0 

3 

0 

0 

3 

0 

0 

5  1 

0 

0 

4  ; 

1 

0 

7 

2 

0 

7 

1 

0 

5 

4 

0 

5 

1 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
JULY  195* 


Temperature 


2  6 


Is 


Precipitation 


Snow.  Sled,  Hall 


111 


1:! 


WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

D  I V  r  S 1  ON 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  3  W 

SUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

COUDERSPORT  1  NNE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  <.  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

INDIANA  3  Se 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 
MERCER  I,    NW 
MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 

SPRINGS  1  SW 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  2  S 
UNIONTOWN 
WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

DIVISION 

STATE 


/  /n 

R 


88.9 
88.3 
86.3 
90.'. 


82.9 
80.3mI 
79.3 
81.4 
84.7  I 

85.2 
83. 4^ 
86. 5 
83.3 
81.6 


79.3 
87.5 
86.9 

80.7 
87.7 
82.9 
83.5 
86.6 

83.3 
87. 6M 
81.6 
86.3 
78.3 

82.6 
80.0 


85.6 

82.8 
81.3 
83.8 
83.4 
82.1 

79.1 
80.4 

85.5 
82.4 


57.8 
63.5 
58.7 
59.3 


52.0 

56.3 
50.6 
54.8 
54.4 
55.5 

49. 6M 
58. 5M 
50.7 
62.0 
55.3 

54.1 
57.0 
53.5 
56.0 
54.7 

54,6 
57, 8M 
54.0 
59.0 
49.1 


54, 


56.0 
60.3 


64.0 

52. 6M 

51.7 

55.8 

58.5 

52.6 

52i3 
53.7 

60.6 
55.2 


75.9 
72.0 
74.9 


71.9 
69. 7M 


68.4 

70.8 
67. OM 
70.7 
68.9 
68.6 

65. 9M 
71. 3M 
65.0 
74.8 
71.1 

67.4 
72.4 
68.2 
69.8 
70.7 

69.0 
72. 7M 
67.8 
72.7 
63.7 

68.4 


70.3 
74.2 


72.2 
74.8 


69.8 
71.0 
57.4 

65.7 
67.1 
^ 
73.1 
68.8 


68.7 
68.7 
71.2 


98  14 

2,2  94|31 
.7  100  15 

1.7|  98  14 
■  1  99  I  14 
,6   99J14 

96  j  15 

94  I  14 

95  14 

96  1  14 

94  I  14 

93  14 

95  15 

99  14 
95  14 

97 


.3 
1.1 


0 

2  1  0  ,  0  t  0 

1  i  0   0  ,  0 

2  I  Ol  0  1  0 

6  !  0  I  0  1  0  i 


16 

6 

0 

0 

38  1 

0 

0  , 

19113 

0 

0 

7 

0 

0 

27 

2 

0 

0 

65 

0 

0 

7 

7 

0 

0 

69 

1 

0 

0 

11 

0 

0 

7 

11 

0 

0  , 

34 

2 

0 

0  i 

6 

12 

0 

°l 

3 

0 

0 

17 

3 

0 

0 

17 

11 

0 

0 

18 

2 

0 

0^ 

3 

0 

0  , 

3 

0 

0 

12 

0 

0  1 

1 

0 

0  1 

36 

6 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

7 

0 

0 

19 

8 

0 

0 

13 
9 


38|  2 

19|  4 

10  3 

401  2 


2  I  10 
22   4 


0  !  0 

0|  0 

0  0: 

0  I  0 

0  I  0 

0  I  0 

0|  0 


2.03 
,91  ! 
2,78  I 
2.41  I 

I 
2.19{ 


2.21 
1.42 
1.60 
3.56 
2.15 

2.78 
2.93 
2,96 
1,66 
2,03 


3.82 
5.07 
3.13 
2.27 

3.47 
1.72 
3.34 
3.25 
.78 

2.71 
1.49 
1.36 
5.12 
4.99 

2.07  I 
2.69 


1.79 
2,02 
3,43 


2,83 
3.47 
2.90 
2.15 
3.59 

3.04 
3.02 

2.54 
2.25 


3.85 

.93 

1.84 


3,32 

2,42 

,81 


1,40 
1,64 
1,23 


1.16 
3.31 

1,89 
2,49 
2.53 

.67 
.58 

1.68 
1.53 


2.37 
1.61 


1.48 

2.15 


1.66 
.89 


2.21 
2.22 


2.74 :-  1.62 


1.51 
1.51 
2.35 


1.08 
.75 


.76 
.69 


1.28 

1.00 

1.16 

.45 

.70 

.71 
1.68 
1.51 
1.74 

.83 

.91 
1.35 

.94 
2.23 

.54 

1.06 

,43 

,71 

1,62 

2,50 

.73 

1.07 

.90 


1.06 

.54 

1.32 

.73 
.40 

1,10 
1.26 
1.46 
.98 
1.05 

1.44 
1.21 

.65 
1.42 


0     0 

0     0 

0 

0  0 
0  0 
0     0 


.0  i 


5  !  2  |0 
3!  2  0 
4   10 

6  3  jl 
5:20 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

s 

Day  oi  month 

1 

^ 

^ 

4 

5 

6 

7 

8    1    9 

10    1    11    1    12 

13  1    14       15 

16       17   1    18 

19 

20 

21 

22      23  1  24 

25 

26  1   27 

28      29 

30 

31 

•CreTMU   LOCK    3 
ALBION 

ALLENTOWN    MB    AP                     R 
ALLENTOWN   GAS   CO 
ALTOONA   HORSESHOE   CURVE 

li86 

liTl 
1.29 
3.35 

RECORD  HISSING 
.31 

.16 

.09 

.44 
.03 
.88 

T 

.41 

.29 

.25 

.02 

.06 

.12 

.01 
.10 

.41 

.11 
.12 

.75 

.39      .08 
.35 

.99 

T 

.32 

.06 
.03 

.01 

T 

.05 

.36 

T 
.70 

.27 

T 
.08 

T 

ARENOTSVILLE 
ARrEMAS    1    «N» 
AUSTINBURG   2    H 
AVOCA    CAA    AP 
BAKERSTOWN    3    WNM 

1.79 
3.A2 
l.SS 
2.2S 
2.21 

.03 

T 

.21 
.19 

.07 

.01 

.09 
.80 

.28 

.03 
.72 

.95 
.40 

.10 
.03 
.32 

.03 
.23 

.65 

1.80 
.88 
.69 

.36 

T 

T 

T 
.32 

T 

.32 

T 

.76 

T 

.30 

T 
.20 

.11 
.05 
.10 

•03 

.02 
.10 

BARNES 

BEAR   GAP 

BEAVER    FALLS 

BEAVERTOHN 

BEECH   CREEK    STATION 

».92 
1.68 

2.78 
A. 05 

.09 

T 

.11 

.60 

.22 

T 

.26 

.73 

.17 

.78 
.14 

.04 
.39 
.76 

.06 
.36 

T 
T 
.03 

.76 

.26 
.26 
.52 

2.78 
.88       .05 
.19 
.52 
.39 

T 

T 
T 
.01 

.06 

.26 
.39 

.67 

.29 

.20 
1.08 

BELLEFONTE   A    S 

BERalCK 

BETHLEHEM    RtVER    STATION 

BETHLEHEM   LEHIGH   UNIV 

BLAIRSVILLE    6    ENE 

2.S8 

1.13 
1.03 
1.A2 

T 

.11 

.05 
.02 

.40 
.06 
.47 

.07 
.54 

.01 
.11 

1.52 
.01 

T 

.05 
.55 

.10 
.51 

.26 
.16 

.12 

.72 

.63 
.32 

.19      .13 

T 

T 

.02 
.03 

.06 

.02 
.19 
.08 

.20 

.02 

T 

.22 

.01 

T 

.69 

.52 

.01 

T 

.09 

BLOSERVILLE    1    N 
BOSMELL    6    HNH 
BRADOOCK    LOCK    2 
BRADFORD   CNTRL    FIRE    STA 
BRADFORD   *    V    RES 

2.13 
3.74 
1.38 

A. 28 
1.80 

T 

.03 

.01 

T 

.09 
.13 

.34 
.12 
.02 
.05 

.05 

.15 

T 

.05 
.41 
.21 

.08 

.02 
.09 
.54 

.82 
.38 

.42      T 
.06 

1.20 
1.30 

.26 
2.50 

.34 

.06 

.10 
.09 

.05 
.04 

.02 
.12 

.03 

.05 

.04 

.03 
.02 

.16 

T 

.10 
.95 
.32 
1.00 
.39 

.09 

BRADFORD    3    N¥    HEDGEHOG 

BREEZEaOOD 

BROOKVILLE    CAA   AIRPORT 

BRUCETON    1    S 

BUFFALO  MILLS 

1.83 
3.97 
3.56 
1.15 
3.63 

.04 
.18 

.12 

.80 
.03 

.02 
.91 

.35 

.10 

.03 

.01 
.16 
.26 

.13 
.19 
.29 
.09 

.43 

.35 

.08 

.34 
.90    1.15 
1.32 

•  25 
1.94 

T 

.11 

.18 

.02 

.04 

T 

.06 

.78 

.11 

.03 

.36 

.72 

.63 

.13 
.36 

.22 

8URGETTST0WN    3    W 
BURNT    CABINS    2   NE 
BUTLER 
CAMP      HILL 
CANTON    1    NH 

2.15 
2.62 
2.78 
2.19 
3.65 

.07 
.84 

.05 

T 

.03 
.55 

.42 
.63 

.76 

.15 
.02 

.16 

.04 
.70 

.02 
.01 
.11 

.51 
.43 
.18 

.10 
.35       .87 

1.28 
.60 
.74 

.02 

T 

.03 

.03 

.03 

.86 
.01 

.01 

T 
.82 

.23 

.49 

.20 

.91 

T 

.53 

CARLISLE 

CARROLLTOWN    2    SSE 
CARTER    CAMP    2    W 
CEDAR    RUN 
CHAOOS   FORD 

2.36 
3.87 

4.37 

3.73 

.70 

.09 
.49 
.21 
•  05 

T 

.60 
.85 
1.48 
.65 

.46 

T 
T 
.10 

.06 
.48 
.05 
1.06 
.15 

.10 
.03 
.04 
.08 

•  48 

•  53 

•  05 

T         1.03 
.86 
1.57 
.75 
.50 

T 
T 

T 

.04 

T 

T 
.22 

.10      T 

T 

.64 

.27 
.50 

CHAMBERS8UR0    1    ESE 
CHARLEROI    LOCK    i 
CHESTER 
CLARENCE    1    E 
CLARION    3    SW 

2.41 
2.21 
.23 
3.34 
2.93 

.02 

.13 

1.21 
.79 

.82 

T 

.60 
.03 
.42 

.02 
.01 

.04 
.13 

•  36 

•  50 

•  28 

1.08 
.57 
.06 
.65 
.73 

T 
T 

.01 
.43 

.05 

.14 

T 

.08 

.25 

.19 

•  92 

1.00 

CLAUSSVILLE 

CLATSVILLE    3    II 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD    8    NW    NURSERY 

CLERMONT 

1.29 
2.96 
3.41 
4.62 

4.90 

.12 

.17 

.03 

.44 
1.70 
1.04 

T 

2.42 

.01 

1.16 
.25 

.08 
.05 
.31 
.05 

•  14 
.53 
■  13 
.20 
.75 

.50 
.37 
.78 
.98 
1.45 

.04 
.05 

.06 

T 

.36 

.21 

1.10 

.11 

.36 
.38 
.43 
.42 

COALOALE    2    NW 
COATESVILLE    1    SW 
COATESVILLE 
COGAN    STATION    2    N 
COLUMBIA 

1.41 
1.01 
1.06 
4.08 
2.72 

.02 
1.32 

T 

.02 

1.10 
.20 

.42 

.01 
.01 

•  10 

•  23 

.09 
.10 
.15 

.01 
.10 

.20 

.07 
.12 
.50 

.70 
.63 
.65 
.72 
.42 

.28 

.07 
.21 
.16 
1.32       .02 
.17 

.14 

T 

CONFLUENCE    1    SW    0AM 
CONFLUENCE    1    NW 
C0Nf4ELLSVlLLE 
CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS    NEVILLE    IS 

1.66 
2.18 
2.67 
2.45 

.02 

.32 

T 

•  17 

•  02 

.33 
.42 

.54 
.04 
.18 

T 
.01 

.29 
.38 
.97 

T 

T 

.45 
.51 
.63 

.45 
.49 

T 
.02 

.02 

.40 
.55 

.19 

.04 

.11 
.10 
.05 

1.62 

.06 
.19 
.16 

.49 

CORRV 

COUDERSPORT    1    NNE 
COUOERSPORT    7    E 
COVINGTON 
CREEKS  IDE 

2.03 

1.79 
2.00 
3.09 

.30 
.02 

.50 

.10 

T 

.03 
.40 
.22 
.32 
.51 

•  01 

.16 
.71 

.70 
.65 
.01 

.05 

.52 
.14 
.32 

.16       .69 
.71 
.72 
.95 
.55 

.06 

T 
T 

T 

T 

.01 

.30 

.29 

.01 

.28 
.13 

.45 

CRE5S0N   2    SE 
CUSTER    CITY    2    w 
DANVILLE 
OERRY 
OEVAULT    1    W 

3.75 
2.48 
2.28 
3.82 
1.35 

.13 

.08 
.36 

.04 

.87 
.06 
.20 

.05 

.29 

.10 
.48 
.09 

.05 
.11 
.03 

.06 
.07 
.55 

.33 

.59 
.72 

1.25 

.41 

.65 

T         1.68 

.15      .30 

.07 

T 

.02 

.07 

T 

.37 

.03 

.43 

T 

.51 

.81 
1.22 

•  45 

DIXON 
DONEGAL 
DONOR A 
OOYLESTOWN 
OU   BOIS    7    E 

1.64 

5.07 
3.13 

1.13 
4.18 

.03 
.07 

.09 

.08 

T 
T 

.06 

.28 
T 
T 

.04 
1.88 

.17 
•  66 
1^74 
.04 
.26 

.25 

1.00 
.25 
T 
.21 

.12 

.01 
.17 

T 

.61 
.06      .70 
.54 
.36 
1.32 

.02 

T 
T 
.02 

.05 
.20 

.40 
.21 

T 

.06 
.60 

1.51 

T 

.10 

•  22 
■  26 

.50 

DUSHORE    3    NE 

EAGLES  MERE 

EAST   BRADY 

EAST  WATERFORD    3    E 

ESENSBURG 

2.34 
3.13 
2.27 
2.49 
3.47 

T 
.42 

T 
T 

.BO 
1.04 
.72 
.61 
.45 

T 
.50 

.09 
.52 

.32 
.18 

.34 
.31 

.04 
.23 

T 

.16 
.29 
.04 
.20 
.34 

.48 
.64 
.83 
.83 
.91 

T 
T 

T 

.02 

T 

.38 
.44 

T 

.18 

T 

T 

.25 

.42 

.92 

.20 

EOINBORO 

ELIZABETHTOWN    1    SW 
EMPORIUM    1    E 
ENGLISH   CENTER 
EPHRATA 

2.87 
1.27 
3.95 
2.72 

1.01 

.02 
.34 

.06 

T 

.16 

.10 

.12 

.85 
.05 

.32 

.03 
.31 

.71 

.20 

.15 
.05 
.05 

.70 
.05 
.87 
.43 

1.19 
.45 

2.04 
.48 
.60 

.03 
.07 
.01 
.01 

.04 

T 

.13 

.47 

.63 
.10 

EOUINUNK 

ERIE      CAA    AIRPORT 
EVERETT    1    SW 
FARRELL    SHARON 
FORD  CITY    4    S   0AM 

1.42 
1.51 
3.12 
1.72 
3.34 

.07 

T 

.21 

T 

T 

.08 
•  09 

.10 

T 

T 
.50 

.58 

T 
.78 

.01 
.04 
.09 
.15 
.04 

.07 
.23 

.25 

.79 

.81    1.49 
1.35 
.85 

.03 

.11 

.26 

.02 

T 

T 

.32 

.39 

.21 

.94 

.24 
.01 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE    1    SE 

FREELAND 

GALETON 

GEIGERTOWN 

3.25 
1.38 
l.Bl 
2.80 
1.61 

.18 

.04 

T 

.17 
.20 
.10 
.40 

.14 
.08 
T 
.06 

.18 
T 
T 
.22 

.16 
.01 
.07 

.48 
.09 
.50 
.45 
.05 

2.23 
.68 

1.03 
1.47 
.98 

T 
.04 

.03 
.03 

T 

T 

.08 

.15 
.09 

.17 

T 

.29 

GEORGE    SCHOOL 

GETTYSBURG 

GIFFORD 

GLEN   HAZEL    2    NE  DAM 

GLENWILLARD    DASH   DAM 

2.12 
1.54 
2.93 
3.86 
3.50 

.25 

.15 
.05 

T 

.04 
.16 

.05 

.04 

T 

.15 

.24 

.05 

T 

.12 

T 
U23 

.10 
.12 

.06 

.01 
.69 

.96      T 
.57 

.30 
.91 
.55 

1.85 
.47 

•  20 
.06 
.01 
.01 

T 

.09 

1.49 

.63 
.08 

.14 
.55 
.55 
1.02 

GORDON 
G0UL0S80R0 
GRANTVILLE    2    SW 
GRATERFORD 
6RAT2    1    N 

2.12 
2.62 

1.46 
1.18 
2.14 

.03 

.02 
.02 
.02 

.28 
.40 
.24 

.09 

.30 
.92 
.35 
.06 
.81 

.02 

.11 

.06 

.29 

T 

.13 

.36 

.09 
.34 

.SO 
.83 
.72 
.54 
.64 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
.13 

.43 
.04 
T      ■ 

.38 
.05 

T 
T 

GREENSBORO   LOCK    7 

GREEN58URG    3    SE 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG   WB   AP                   R 

2.10 
2.18 
.78 
1.48 
2.33 

T 
.90 

.06 

T 
T 

•  02 
.05 

T 

.25 

.07 

T 
.31 

.28 

.19 

.28 

T 

.01 
.41 
.54 

.09 

.14 
.10 

.02 

.02 

.45 

T           .20 

.86 

.40      .29 

T 
.08 

.09 
.04 

.12 

.05 

.29 

T 

.63 

.01 

.14 

.10 
.04 

T 

.23 

.15 

1.00 

HARRISBURG    NORTH 

MAWLEY 

HAWLEY    1    s    DAM 

H0LL15TERVILLE 

HOLTWOOD 

2.04 
1.45 

2.09 
1.54 

.42 
.06 

T 
.61 

.04 
.02 

T 

.33 

.20 
.53 

.49 
.03 

.02 
.46 
.41 
.22 
.22 

,22 

.11 
.15 
.05 
.14 

T 
T 

.11 
.20 
.20 
.36 
.05 

.91 
.35 

.66 
.35 

.03 

T 

T 

T 

T 
T 

.11 

.03 
.06 

T 

.02 
.02 

.23 

.01 

HONESOALE    <•    NW 
HOOVERSVILLE 
HOP    BOTTOM    2    SE 
HUNTINGDON 
HUNT5DALE 

1.45 
4.83 
1.84 
4.19 
3.09 

.26 

.02 

T 

.03 
•  28 

.16 
.10 

1.88 
.30 

.02 
.01 

.45 
.06 

.46 
.56 
.11 
.18 
.08 

T 
T 

.15 
.64 
.92 

.13 
.08 

.51 

2.31 
.38 
.58 

1.10 

.03 

T 

T 
.06 

.04 

T 

T 

T 

.05 

.07 

.20      T 
.33 

T 

.05 

.76 
.14 

T 
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Table  3-Continued 

PENNSYLVANIA 
JULY  1954 

Station 

1 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4 

5 

6 

^ 

8  1  9 

10  I  U   12 

13  1  14   15 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22   23  1  24 

25 

26   27 

28  1  29 

30 

31 

HYNDMAN 

2. 72 

.02 

.03 

.03 

.54 

.08 

1.20 

.06 

.60 

•  02 

.14 

INDIANA  3  SE 

2.71 

.37 

.37 

.17 

.03 

.50 

1.06 

.02 

•  19 

IRWIN 

l.M 

.37 

.04   .10 

.38 

.02 

.02 

•  43 

.13 

JAMESTOWN  2  NH 

1.36 

.01 

.05 

.14 

.42   T 

.71 

7 

•  03 

JOHNSTOMN 

$■12 

.28 

.64 

.46 

.04 

.51 

1.53 

T 

.04 

1^62 

KANE   1  NNE 

<»t99 

.04 

.01 

.68 

T 

•  13 

.6S 

2.50 

.03 

.10 

•  S2 

KARTHAUS 

3.20 

1.34 

.02 

.24 

•  04 

•  46 

.53 

7 

7 

•  57 

KEATING  SUMMIT 

4. OS 

.04 

.03 

1.21 

.01 

.06 

•  05 

•  72 

1.30 

7 

.02 

•  25 

.39 

7 

KE6G 

4.23 

.30 

.48 

•  12 

.50  1.37 

•  50 

.46 

7 

KITTANNING  LOCK  7 

2.01 

.01 

.50 

.02 

7 

•  31 

.85 

7 

.32 

KRE6AR  4  SE 

4.75 

T 

.05 

.56 

U20 

•  05 

T 

.53   .23 

7 

•  07 

.53 

1.11 

.42 

KRESGEVILLE  3  V 

1.22 

.39 

•  22 

■  54 

7 

•  07 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

2.S7 

.10 

.15 

<10 

•  72 

.78 

•  03 

.13 

•  04 

•  52 

LAKEVILLE  1  NNE 

2. OS 

.02 

.91 

.04 

.24 

•  52 

.35 

7 

LANCASTER  2    NE  PUMP  STA 

1.64 

.59 

.27 

.06 

.24 

•  08 

•  03 

.34 

7 

7 

•  01 

LANDISVILLE 

1.44 

.52 

.06 

.01 

.23 

•  07 

.39 

.02 

.12 

7 

LANSFORO 

RECORD 

MISSING 

LATROBE 

2. S3 

.20 

7 

.43 

•  03 

•  49 

1.16 

.02 

.14 

.36 

LAWRENCEVILLE  2  S 

- 

7 

.19 

.08 

7 

•  24 

.01 

•  05 

.05 

LEBANON  2  NM 

2.06 

.22 

.55 

•  09 

.67 

.30 

.23 

LEMIGHTON 

2.11 

.20 

•  19 

7 

•  20 

.76 

•  06 

•  70 

LE  ROY 

2.11 

.50 

.44 

•  38 

.50 

7 

•  24 

.05 

LEWIS  RUN  3  S 

2.S0 

.15 

.05 

.13 

.01 

•  07 

•  63 

.62 

.03 

•  01 

.13 

•  04 

.63 

LEWI5T0HN 

3.00 

T 

.53 

.84 

.06 

T 

•  19 

.77 

7 

•  03 

•  16 

.42 

LINESVILLE  5  WNW 

2.07 

.02 

.35 

.35 

•  42 

.73 

7 

.20 

LOCK   HAVEN 

3.03 

.02 

.48 

.04 

.19 

.09 

.66 

.58 

•  47 

.07 

1.03 

LONG   POND 

1.73 

.18 

.10 

.10 

•  46 

.65 

7 

7 

.04 

7 

7 

MADERA 

3.2S 

.12 

.98 

.78 

.01 

•  24 

.49 

.03 

.63 

MAHAFFEY 

3.51 

.14 

1.19 

.37 

.02 

.27 

•  68 

.11 

.73 

MAPLE  GLEN 

2.40 

.10 

.53 

7 

.04 

.06 

•  38 

.05 

.20 

1.04 

MAPLETON  DEPOT 

2.00 

.02 

.28 

.81 

.15 

.17 

.66 

.14 

.04 

.64 

MARCUS  HOOK 

1.38 

.01 

7 

7 

.02 

.18 

•36   .31 

.45 

7 

•  05 

7 

7 

MARION  CENTER  2  SE 

3.30 

.13 

.40 

1.12 

.03 

.45 

.60 

7 

.12 

.01 

.53 

MARTINS6URG  CAA  AP 

4.66 

.09 

T 

.87 

.26 

.13 

1.81   .10 

•  08 

.17 

•  14 

.99 

.04 

MATAMORAS 

1.02 

.09 

•  51 

.60 

.15 

.18 

•  15 

•  19 

.05 

MAUCM  CHUNK 

RECORD 

MISSING 

MAYBURG 

4.11 

.09 

.35 

.20 

1.00 

1.76 

7 

.72 

MC  CONNELLSBURG 

2.71 

7 

.17 

.30 

1.77 

.10 

.12 

.25 

MC  KEESPORT 

1.67 

7 

.10 

.40 

.04 

.40 

.02 

.05 

.06 

.60 

MEADVILLE  I  S 

2.69 

T 

T 

.29 

•  01 

.40 

•  65 

7    1.07 

7 

.01 

.26 

MED IX  RUN 

3.07 

T 

.20 

7 

7 

.11 

•  93 

.80 

7 

.40 

.63 

MERCER 

. 

.16 

.03 

•  16 

.90 

-     -    - 

- 

- 

- 

-    -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

MERCER  4  NW 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     .     _ 

•  16 

.15 

MERCERSBURG 

2.21 

.05 

.08 

.25 

7 

.S4 

.85 

.05 

.09 

MEYERSDALE 

3.44 

.01 

.43 

.68 

•  26 

1.26 

.45 

•  23 

.12 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

1.28 

.10 

T 

.24 

.26 

.07 

.42   .16 

.03 

7 

7 

7 

7 

7 

MIDLAND  DAM  7 

1.32 

T 

.02 

.15 

•  14 

•  32 

.37 

.04 

.03 

.25 

MILANVILLE 

1.70 

.05 

.07 

.41 

•  11 

.40 

.06 

•  16 

.36 

.08 

MILLHEIM 

3.20 

.45 

.44 

.65 

•  07 

•  50 

.62 

T 

.15 

.32 

MILLVILLE  2  SW 

2.36 

T 

r 

.20 

.03 

.54 

.07 

•  66 

.76 

7 

.06 

.04 

MILROY  3  NE 

2.72 

.74 

.80 

.84 

.34 

MONTROSE  3  E 

1.61 

7 

07   .13 

.07 

.02 

.26 

.09 

.30 

T 

.10 

.25 

.32 

7 

MORGANTOWN 

1.36 

.06 

T 

.22 

•  05 

.65   .30 

.08 

7 

MT  GRETNA  2  SE 

1.32 

.05 

.34 

•  10 

.35   .44 

.04 

MT  POCONO  2  N  AP 

1.88 

.28 

7 

.23 

.08 

•  27 

.17 

.85 

T 

MUHLENBURG  1  SE 

. 

.07 

.77 

.05 

•  30 

.08 

.52 

.08 

•  74 

.02 

.02 

- 

MYERSTOWN 

1.61 

.20 

•  23 

.09 

.67 

•  37 

.05 

NATRONA  LOCK  4 

2.88 

.01 

.81 

7 

.32 

.55 

•  62 

.57 

NEFFS  MILLS  4  NE 

RECORD 

MISSING 

NESHAMINY  FALLS 

1.51 

.17 

.03 

7 

•  04 

.25   .12 

7 

.87 

.03 

NEWBURG  3  W 

1.S4 

.02 

.27 

•  15 

.36   .90 

.06 

•  08 

NEW  CASTLE  \    N 

1.79 

.05 

.04 

•  46 

1.06 

7 

.03 

.15 

NEWELL 

2.02 

.46 

•  28 

.54 

.41 

.27 

.06 

NEW  PARK 

1.43 

T 

T 

•  30 

•  OS 

•  10 

.72 

•  26 

NEWPORT 

2.14 

.03 

•  75 

.26 

T 

.16 

.72 

.02 

.12 

.08 

NEW  STANTON 

3.43 

•  60 

•  05 

•  52 

.01   .26 

•  10 

.11 

1^32 

.46 

NEW  TRIPOLI 

1.62 

.21 

.31 

•  02 

.14 

.01 

.76 

.17 

7 

NORRISTOWN 

2. 95 

64 

7 

.06 

.01 

.77 

1.47 

NORTH  EAST  2  SE 

1.87 

•  15 

.26 

.25 

.23 

.20 

.21 

.02 

.53 

.02 

ORWELL  3  N 

1.21 

.18 

.03 

•  01 

.08 

.12 

.73 

.03 

.03 

PALM 

1.02 

.18 

•  38 

.38 

.OS 

PALMERTON 

2.11 

T 

.04 

.40 

.01 

7 

.12 

.69   .01 

•  43 

•  41 

7 

PARKER 

2.84 

T 

1.59 

.03 

.02 

.19 

.53 

7 

.48 

PAUPACK  2  WNW 

1.96 

.02 

.52 

.24 

.49 

.02 

.25 

.40 

•  02 

PECKS   POND 

2.20 

7 

.05 

1.07 

.23 

.24 

.49 

7 

7 

•  12 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

1.76 

.30 

7 

7 

.04 

.40   .27 

•  65 

.01 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

1.24 

.01 

7 

7 

.04 

.04 

.27   .24 

7 

7 

•  64 

7 

7 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

1.25   .20 

7 

.03 

•41   .21 

•  40 
2^15 

PHILADELPHIA  SMAWMONT 

3.13  1 

10 

.02 

.03 

.02 

.02 

.79 

PHILADELPHIA  WB  CITY    R 

1.50 

.21 

T 

.01 

.06 

7 

.30   .25 

7 

7 

•  67 

7 

PHILIPSBUR6  CAA  AP 

2.99 

.13 

.99 

.75 

7 

.31 

.38   .02 

T 

•  04 

7 

.03 

•  30 

.04 

PHOENIXV'LLE  I  E 

1.78 

.70 

.02 

•  05 

.70 

•  31 

PIKES  CREEK 

2.23 

.12 

.73 

.09 

7 

.38 

.58 

•  01 

7 

.32 

PIMPLE  HILL 

2.03 

« 

• 

» 

•  50 

T 

.45 

1.05 

7 

7 

.03 

7 

PINE  GROVE  1  NE 

1.34 

•  04 

.2S 

•  04 

T 

.18 

.73 

.05 

7 

.02 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //H 

2.43 

.31 

•  46 

.60   T 

7 

.04 

•  73 

.29 

PITTSBURGH  JS   CITY      R 

1.67 

.01 

.02 

.04 

•  40 

.36 

.02 

7 

•  39 

.33 

PLEASANT  MO'Ji.T  i    vf 

2.32 

.02 

.09 

.03 

.80 

•  01 

.11 

•  55 

•  04 

.21 

.31 

•  09 

.06 
.06 

PORT   CLINTCN  1  S 

1.13 

.36 

.03 

•  04 

.18 

•  46 

.12 

PORTLAND 

1.32 

.09 

.08 

7 

.14 

•  80 

•  03 

.06 

POTTSTOWN 

2.50 

1 

.46 

.16 

.28 

•  58 

7 

7 

7 
1.10 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

1.26 

.14 

.19 

•  02 

.27 

•  64 

.01 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

2.83 

.03 

.80 

.02 

•  01 

•  01 

.36 

•  49 

.19 

QUAKERTOWN  1  E 

.S6 

.19 

.09 

•  03 

.02 

•  34 

.24 

RAYMOND 

1.85 

.21 

.20 

•  10 

.34 

•  76 

7 

READING  HB  CITY         R 

1.18 

.25 

7 

.16 

•  25 

•  04 

•24   ^21 

7 

7 

•  02 

•  01 

.59 

.71 
.02 
•  40 

RENOVO 

3.36 

.16 

.95 

•  08 

.06 

.75 

•  69 

•  07 

•  02 

.02 

.06 
.37 

REW 

RICES  uANDING  L  6 

2.16 
2.20 

.06 

.05 

•  43 

.04 
.03 

.55 

.77 

•  31 

•  15 

7 

.51 

•  27 

.07 

RIDGWAY  3  W 

3.47 

.02 

.01 

.64 

1.26 

7 

•11   ^96 

7 

RUSH 

1.24 

.08   .14 

.03 

7 

.25 

7 

.10 

.60 

7 

•  03 
.17 

.01 

RUSHVILLE 

1.69 

.01 

.04   .11 

.04 

.58 

.11 

.63 

1.23 
.05 
.89 

SAGAMORE  1  SE 

2.92 

.33 

•  41 

•  40 

T 

7 

.55 

7 

.28 

.02 

7 
•  09 

•  10 

7 

SALINA  3  W 

2.90 

T 

T 

T 

.30 

.41 

.30 

1.46 

SAX TON 

5.08 

.09 

1.15 

•  02 

.55 

T 

.15 

2.12 

SCHENLEY  L  5 

2.62 

.09 

.94 

.01 

.24 

.95 

7 
7 

7 
•  01 

7 

7 

7 

7 
•  20 

7 
•  22 

.39 

.01 

.01 

SCRANTON  we  CITY         R 

1.75 

.12 

.89 

•  01 

.28 

.43 

SELINSGROVE  CAA  AP 

2.22 

.10 

7 

.55 

•  27 

7 

.32 

.55   7 

7 

.36 

SHAMOKlN 

2.00 

• 

• 

.50 

7 

.33 

.81 

T 

7 

•  07 

.14 

SHIPPENSBURG 

1.97 

.14 

.10   .06 

.12 

•  33 

.12 

.04 

.85 

SINNEMAHONING 
SLIPPERY  HOCK 

2.74 
2.15 

.56 

.50 

•  01 

.07 

.05 

.85 
.21 

.64 

.98 

T 

7 

7 

.22 
•  43 

7 
•  10 

7 

.56 

.46 

.49 
.51 

SOMERSET 

2.90 

.04 

.21 

.39 

.50 

.95 

•  12 

.08 

SOMERSET  WATER  WORKS 

3.59 

.18 

.69 

.50 

.02 

1.06 

•  74 

•  01 

.10 

SOUTH  MOUNTAIN 

2.67 

.04 

.44 

1*34 

SPRING  GROVE 

1.S4 

.02 

1.00 

.04 

.66 

.42 

•  12 

7 

•  06 

.06 

•  17 

•  72 

SPRINGS  1  SW 

3.04 

7 

.48 

.28 

.06   .01 

.05 

1.44 

.01 
.02 

•  03 

STATE  COLLEGE 

2.76 

.03 

.57 

.59 

.01 

.13 

.65   .01 

.01 
.10 

STRAUSSTOWN 

1.71 

7 

.14 

.09 

.26 

.10 

.15 

.96 

.05 

.24 

5TR0U0S8URG 

1.31 

.16 

.01 

7 

.23 

.52 
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PENNSYLVANIA 

Table  3-Continued 

JULY  1954 

Stalioa 

■3 

Day  oi  montli 

S 

1  1  2  1  3 

4 

5 

6 

^ 

e      9 

10  1  11  1  12 

13  1  14   15 

16   17  1  18 

19  1 

20   21 

22   23   24 

25  1  26  1  27 

28   29   30 

31 

STUMP  CREEK 

3t01 

.10 

1.40 

.07 

.03 

.23 

.64 

•  02 

•  32 

SUNaURV 

1.74 

.05 

.24 

.04 

.10 

.02 

.33 

.52 

T 

.27 

.05 

.12 

T 

SUSQUEHANNA 

- 

T 

.11 

.09 

.45 

T 

- 

.25 

.03 

.15   T 

.03   .70 

SUTERSVILUe 

2<ie 

.66 

.08 

.37 

•  32 

.20 

.10 

•  45 

TAMA QUA 

1.32 

.27 

.11 

.16 

.76 

TAMAOUA  t.   N  DAM 

1.53 

.03 

.59 

.05 

.27 

.59 

T 

TAMARACK  2  S  FIRE  TMR 

RECORC 

MISSING 

TIONESTA  2  SE  0AM 

3.02 

T 

.32 

.24 

•  83 

1.21 

T 

•  42 

TITUSVILLE  2  S 

T 

.24 

1.04 

.02   - 

-     -    - 

_    -    - 

- 

- 

_     _     _ 

-     -     . 

' 

TORPEDO  *  « 

2.18 

.03 

.03 

.10 

.06 

.88 

.90 

.04 

.12 

TOHANDA 

l.«3 

•03   .06 

.11 

.02 

.26 

T 

.13 

•  29 

T 

.37   T 

•  31 

.03 

TOWER  CITY  5  SH 

2.ie 

.55 

.10 

.25 

.02 

1^20 

.06 

TROY 

1.21 

.13 

.26 

.14 

.16 

.31 

T 

•  04 

.17 

TURLEPOINT  »  NE 

1.43 

.04 

.07 

.04 

.47 

.31 

.03 

.10 

.37 

TYRONE  »  NE  BALD  EAOLE 

2.81 

.07 

.63 

.01 

.20 

T 

.16 

.58 

T 

1.16 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

2.49 

.03 

.13 

.07 

.16 

.66 

.85 

.11 

.46 

UNIONTOWN 

2.94 

.25 

.65 

.01 

.01   .51 

T 

.18   .26 

.55 

.10  1 

UPPER  DARBY 

1.73 

.37 

T 

.02 

.05 

T 

.62 

•  67 

VANOERGRIFT 

2.69 

.06 

T 

•  50 

T 

.32 

1.16 

T 

.31 

.34 

VIRGINVILLE 

1.06 

.04 

.18 

.11 

.06 

.62 

.03 

•  02 

NARREN 

2.25 

.08 

.06 

.03 

T 

.55 

1.42 

.06 

.02 

.03 

HATSONTOWN 

2.20 

.17 

.41 

.60 

.76 

•  26 

WAYNESeuRG  2  H 

2.74 

T 

.22 

.05 

.89 

•  70 

T 

T     .05 

.64 

.19 

HELLSBORO  3  S 

2.58 

T 

.06 

.64 

T 

.03 

•  29 

U32 

.01 

T 

.23 

■ELLSVILLE 

2.03 

.27   T 

.40 

.43 

.06 

•  70 

- 

T          .15 

WERNERSVILUE  1  ■ 

2.63 

.70 

.20 

.28 

•  05 

.60 

.60 

■EST  CHESTER 

■  91 

.20 

T 

.04 

.05 

.47 

•  IS 

«EST  GROVE  1  E 

.98 

.13 

•  12 

.63 

•  10 

«EST  HICKORY 

3.11 

.26 

.42 

•  90 

1.25 

.28 

WHITESeuRG 

2.82 

.13 

.70 

.01 

.42 

•  15 

.73 

.68 

•  ILKES  BARRE 

2.19 

.16 

.74 

T 

•  36 

.60 

T 

•  06 

•  25 

T 

■  II.I.IAMSBURG 

3.24 

.12 

1.18 

.27 

.20 

•  10 

•  65 

.05 

.67 

HILLIAMSPORT  WB  AP 

2.7B 

.03 

T 

.45 

.04 

T 

.51 

1.06 

.01 

T 

•  37   T     T 

•  12 

.17 ; 

WOLFSBURG 

4.71 

.52 

.12 

.02 

.47 

•  58 

2.41 

T 

•  59 

YORK  3  5SW  PUMP  STA 

2.41 

.01 

05   T 

.75 

•  56 

.09 

•  02 

.70 

•  11 

•  12 

YORK  HAVEN 

1.62 

52 

.21 

.27 

•  05 

.43 

.03 

•  01 

.09 

.01 

2 1  ON  GROVE 

1.64 

.02 

.25 

.10 

•  39 

.88 

2I0NSVILLE  3  SE 

1.15 

.28 

.12 

.06 

.40 

.02 

T 

•  10 

.17 

DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY    195* 


Slation 


Day  Of  Month 


9       10      11       12      13      14     15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      2S      26      27  |    28      29      30      31 


ALLENTOWN  WB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 

ARTEMAS  1  WNW 

AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHICH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  3  W 

BURNT  CABINS  f  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUDERSPORT  I    NNE 

DERRY 

OEVAULT  1  w 


EAGLES  MERE 


EAST  BRADY 


EAST  WATERFORD  3  E 


EBENSBURG 


MAX 
MIN 

MAX 
HIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX  < 
MIN  ' 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX  ! 
MIN 

MAX 
MIN 


93  91  86 

63  65  63 

SS  93  90 

61  63  66 

87  86  84 

58  58  60 

90  97  95 

62  61  63 

93  94  90 

59  60  59 

91  84  70 
66  64  62 

82  80  79 

64  63  60 


58   56   60 


92  91  90 
61  59  63 

94  89  87 

66  70  66 

85  64  79 

60  59  63 

82  81  78 

51  50  58 

84  84  82 

55  51  60 

81  89  90 

56  51  57 

90  91  90 

68  56  57 

86  89  89 

61  55  61 

79  85  80 

55  60  57 

96  95  95 

65  64  62 

93  93  92 

62  62  61 

88  92  93 

70  71  70 


88  94  94 

59  62  61 

97  97  90 

64  65  63 

76  89  90 

58  59  57 

84  82  81 

58  59  62 

90  82  79 

50  49  59 


65   60   63 


94   92   92 
52   54   56 


90 
57 


85 
58 

82   85   B3 
58   49   53 


69 

75 

63 

61 

87 

68 

65 

63 

80 

79 

62 

60 

95   82   76 
55   58   56 


85 

82 

66 

61 

69 

75 

59 

60 

83 

79 

66 

60 

72 

72 

60 

57 

59 

75 

61 

60 

68 

76 

61 

63 

78 

72 

65 

61 

78 

78 

57 

46 

61   54   49 


87 

86 

80 

64 

54 

44 

79 

89 

77 

62 

59 

51 

85 

84 

75 

55 

52 

51 

65 

68 

79 

53 

56 

51 

80 

80 

83 

65 

62 

60 

83   79   80 
64   60   55 


92   92   90 
72   70   61 


83 

82 

78 

57 

59 

52 

88 

85 

87 

58 

67 

58 

91  71 

55  63 

81  79 

63  51 

90  82 

67  62 

80  78 

61  54 

77  77 

60  50 

83  81 

65  60 

70  79 
49  49 

71  71 
58  50 

78  73 

61  49 


93  I  86  88 

67  I  69  63 

80  '  65  62 

50  I  55  50 

89  j  83  84 

61   51  52 

83  I  83  68 

67  I  60  60 

85   78  75 

58   63  55 


64  59  53 

82  70  77 

62  61  54 

59  75  75 

59  55  48 


52   62   55 


76   81   80 
59   58   50 


62  55  52 

74  81  80 
58  52  56 

77  76  79 

51  53  49 

77  69  76 

60  52  49 

79  78  79 

60  52  52 

71  77  82 
66  60  57 

64  69  85 

57  54  52 

70  68  71 

55  41  36 

66  72  76 

57  51  45 

79  69  75 

51  47  41 

72  76  80 

61  55  49 

75  73  75 
53  53  44 

73  63  68 

57  49  48 


81 

80 

82 

65 

61 

58 

76 

80 

82 

64 

62 

53 

90 

79 

80 

69  59  59 

68  72  76 

56  47  42 

73  75  76 

59  49  43 

70  70  70 

56  49  39 

83  74  78 

59  64  49 

80  80  84 

54  61  53 

75  72  74 

55  57  50 

71  70  76 
59  46  42 

85  70  73 

47  45  41 

73  74  75 

62  56  45 

78  77  81 

57  47  50 

79  70  75 

56  49  47 

64  68  72 

55  48  39 


79 
64 

71   70 
52 

77 


70   64   67 
55   56   54 


65   72   74 
51   59   55   44 


81   83   85 
53   56   55 


76   80   82 
48   51   52 


55   55   56 


54   55   53 


75   83   85 
50   51   60 


78   83   85 
60   64   63 


79   84   87 
48   51   54 


52  52  56 

85  88  90 
55  58  59 

75  ao  85 

55  56  59 

73  79  82 
38  42  47 

74  82  85 

44  5  3  51 

78  82  85 

45  52  53 

80  82  86 

49  52  51 

79  84  85 
47  49  60 

74  74  78 

49  49  57 

86  88  91 
55  57  59 


52  55  64 

83  85  87 

67  56  58 

77  84  87 

44  50  53 


44   63   52 


53   57   57 


85   87   89 
55   57   67 


79   79   83 
48   50   54 


78   85   86 


75   80   87 
42   44   64 


78   83   87 
51   60   67 


84   86   86 
42   53   51 


79   78   84 


77  78  81 

47  52  60 

80  84  87 

54  61  50 

70  72  75 


100 

83 

66 

60 

94 

100 

67 

71 

95 

90 

63 

62 

99 

101 

64 

67 

101 

100 

61 

66 

90   94   75 
67   57   67 


66   67   68 


86   93   73 
59   54   61 


62  65  55 

95  100  80 

60  58  66 

89  97  100 

72  59  50 

78  84  89 

50  59  60 

97  103  -102 

62  55  58 

95  102  83 

60  61  5  7 

88  93  98 

63  72  73 


51   52   62 
94   98   90 


85   90   90 
58   52   68 


97 

100 

62 

68 

102 

97 

55 

69 

91 

97 

50 

60 

93 

77 

59 

60 

47   50   60 


98 

91 

61 

61 

98 

80 

56 

59 

90 

93 

54 

65 

48   45   51 


56   52   50 
75   78   82 


85  91  70 

62  51  53 

89  94  99 

73  64  64 

77  83  85 

68  51  50 

91  100  98 

71  59  62 


78   84   84 


83   79   86 
54   53   57 


75   80   82 
48   49   58 


82   81   85 
55   54   59 


46   49   60 


74   84   78 
53   60   65 


92  92  89 

69  53  55 

84  93  93 

59  64  69 

84  88  83 

63  67  67 

88  93  93 

66  63  65 


87  85  87 

69  I  58  60 

85 '  87  87 

59  I  59  60 

81 j  84  84 

54  I  53  53 


86   88   85 
61   57   62 


86   89   85   86   80   86 
62   56   63   68   50   50 


86   79   84   81   83 


84 

80 

82 

60 

56 

68 

98 

97 

80 

58 

56 

49 

69 

96 

79 

62 

65 

51 

97 

97 

81 

59 

65 

50 

100 

62 

78 

70 

62 

60 

73   85   83 
49   52   62 


39   41   51 


76   81   83 
41   44   56 


78   81   86 


78  60  84 

45  46  55 

72  71  78 

50  49  52 

82  68  88 

57  65  65 

80  85  87 

52  52  60 

66  80  82 

56  66  70 


38   44   61 


80   85   84 
39   44   54 


66   81   86 
61   50   66 


64   87   86 
56   53   65 


76   7  7   64 
46   44   49 


75   84   83 
46   48   69 


79   84   83 
47   42   53 


77   75   63 
47   45   46 


67   58   65 


86   87   83 
68   48   68 


90   91   89 


82   85   89 
59   67   67 


56   57   66 


94   93   89 
72   65   70 


80   83   79 
66   59   64 


60   82   80 


82  66  82 

59  53  59 

85  86  89 

62  49  59 

89  89  64 

63  66  63 

88  66 


59   56   59 


82   80   84 
56   65   67 


86   85   85 

53   51   53 


83   64   81 
54   51   64 


56   52   63 


89   84   86 
64   61   65 


78   74   76 
59   52   53 


75   74   78 
45   42   45 


78   77   79 
50   43   45 


82   82   60 

52   43   43  ' 


85   81   83   86 


62   57 

86   88 

60   52   54  i 


95  96  96  101 

61  55  67  67 

93  96  96  98 

62  67  72  73 

90  87  88  93 
61  64  63  62 

95  97  97  95 

63  70  66  57 

91  93  94  95 
60  65  62  55 


82   84 

57   57 


90  89 

59  !  55 

I 

86   90  I  92 

54   58  .  62 

68   91  I  93 


64   52   56 


87   86   92 
58   57   58 


94  95  97 
56  57  69 

85  90  95 

56  63  56 

95  92  97 
64  61  53 


90 

90 

92 

90 

61 

65 

62 

55 

92 

96 

94 

100 

62 

64 

63 

65 

88   90   95   96   97   97  101 
61   64   65  ;  66   70   71   73 


80   83   86   87 
68   58   59   66 


77   63 

44   44 


85  I  83 
46   54 


84   87 
64   65 


56   56   60 


82   85   89  ; 


48   49  I  55 


87   87 
53   55 


46   50  I  56   61 


87   92 
59   65 


83 

63 

61 

42 

56 

61 

84 

69 

89 

52 

53 

72 

70 

73 

72 

49 

55 

62 

87   84   91 
63   56   65 


80   67   86 
59   56   67 


50   60   61 
86   90   82 


55   56   61 


90 

86 

32 

80 

83 

85 

70 

55 

47 

49 

50 

52 

84 

76 

78 

77 

80 

80 

61 

55 

54 

65 

57 

53 

93 

87 

85 

86 

92 

91 

69 

60 

59 

60 

60 

59 

86 

85 

83 

85 

69 

88 

67 

56 

51 

53 

65 

53 

92 

86 

92 

87 

86 

88 

73 

67 

62 

64 

63 

54 

86 

76 

78 

78 

84 

84 

63 

48 

42 

45 

46 

47 

82 

83 

79 

85 

90 

94 

66 

55 

43 

45 

46 

51 

84 

81 

74 

82 

65 

46 

41 

44 

92 

66 

93 

85 

86 

90 

56 

68 

55 

54 

56 

58 

89 

91 

86 

91 

93 

92 

70 

51 

56 

63 

60 

59 

91  {  92   93   90   96 
49   51   51   54  I  58   66   70   65 


69   91   93   89   92 
53   57   67   63   72 


83  85  85 

52  61  61 

98  98  102 

71  68  70 


97  I  97 

64  66 

93  :  93  94  94  99 

52  63  67  66  68 

89  94  96  97  97 

60  67  73  74  77 


76   80   77   60   83 
58   49   49   50   47 


55   46   51 


90  ;  94 

59  '  59 

94   99 

60  !  63 

84  I  86 
50  I  52 

87  I  88 
60 


49  58  63 

91  92  90 

50  59  70 

84  84 

57  63 

95  97  97 

66  67  67 

98  100  103 

70  68  70 

90  88  93 

54  59  62 

82  90  89 

64  61  70 


93   92   85  ,  87   84   89 
63   62   51  '  50   51   49 


90   90   87   79   92 
60       41   47   62 

81   78   80  I  62   86  68  |  90 

57   50   62  I  51   51  54  I  62 

i7  93   97 

>6  61  ,  53 


62   90   62 


79   85   89  .  85   90 
45   48   48  '  48   56 


80   65   90   72   59 
52   67   63   54   56 


66   93   83  I  73   60 


53   50  I  63   55   59  ,  44   46 


78 

78 

62 

55 

81 

81 

57 

62 

54 

53 

74 

77 

50 

52 

93 

85 

70 

65 

80 

75 

59 

57 

90 

86 

70 

57 

83 

78 

54 

60 

81 

80 

63 

63 

83  84   83 
47  :  49   52 

77  80   82 

40  42   44 

83  85   89 

54  55   56 

75  78 

52  55 

82  87 

49  49 


89  90  92 

67  65  72 

96  92  101 

63  64  63 

90   88  92  94 

54   57  61  61 

87   83  87  87 

53   58  59  60 

93   94  92  95 

65   71  70  75 


78   77   82 
56   58  I  53 


50   54   57 


77  74   77  60  60  85 

55  57   59  57  51  67 

76  76  j  80  82  85  88 

44  46  j  47  49  60  47 


82  64  83 

66  60  61 

90  91  95 

67  64  62 

86  90  85 

67  64  67 

67  87  90 

62  63  65 


86.4 
50«6 

86.6 
61.8 

62.7 
56.9 
68.6 
60.8 

67.2 
67.3 

82.5 
60.0 

82.9 
60.9 

86.3 
56.5 

84.2 
56.5 

87.0 
58.2 

87.5 
54.0 

60.3 
59.0 

79.3 
49.3 

81.4 
62.7 

84.7 
52.0 

85.9 
56.4 

85.2 
56.3 

77.7 
55.7 

90.7 
62.6 

67.7 
59.0 

89.1 
67.1 
83.4 
50.5 

86.6 
64.8 


87.9 
59.5 

90.8 
62.1 

83.3 
64.4 

81.6 
55.5 

82.1 
49.5 
84.1 
58.5 

86.8 
54.2 
82.7 
52.2 

79.3 
50.7 

87.5 
52.0 

75.3 
66.0 

86.9 
65.3 

77.9 
60.7 
80.7 
54.1 


1   following  Station   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


PENNSYLVANIA 
JULY    195* 


Day  Of  Month 


8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

ERIE   CAA  AJRPORT 

EWERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORO  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

FREELAND 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

GRATZ  1  N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

HAMLEY  1  S  DAM 

HOLT WOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

IRUIN 

JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAwRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAUCH  CHUNK 

MEAOVILLE  1  S 

MERCER 

MERCER  <•  NW 


MAX   8S 

MIN  iO 


MAX  [  gt, 
MIN  I  61 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX  I  66 
MIN  I  33 

MAX   86 
MIN  I  60 

I 
MAX  I  90 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

j  MIN 

'  MAX  :  B9 
MIN  I  51 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX [  92 
MIN   56 

MAX  '  80 
MIN  I  '•8 

MAX  1  91 
MIN   71 

MAX   87 
MIN   60 


89   85 
5<.   56 


86  68 

60  6'> 

91  87 

53  63 


81   77 

59   57 


80   78 
61   58 


75   71 
60   56 


78   60 
66   64 


77   64   72 


76   77   62 
46   46   52 


76 

83 

85 

59 

52 

53 

69 

74 

74 

52 

49 

51 

76 

60 

80 

52 

46 

51 

86   63   62 
62   57   50 


55   59   64   59   49 


87  87 

54  65 

91  90 

60  62 


94  90 
55  65 

95  95 
65  64 

87  84 

55  57 

90  89 

60  60 

90  89 

56  65 

97  95 

6  3  64 

90  89 

67  66 


90  90 

70  66 

92  94 
56  57 

86  82 
52  58 

90  90 

56  63 

85  87 

57  64 

90  91 

58  61 

83  62 

46  58 

90  92 

57  59 

93  89 
62  62 

92  91 

66  60 

89  82  I 
52  55  i 

92  92 

66  63 

95  92 

59  58 

87  87 
54  63 

90  66 
56  67 


63   77   76 
65   56   52 


87  66 

60  57 

64  73 

55  53 


66  55  60 

93  81  78 

67  60  57 

70  71  78 

58  59  52 

88  67  75 

63  59  58 


62   54   51 


79   75   82 
62   49   44 


74   68   74 


74  72  75 

61  49  46 

79  71  75 

56  55  51 

73  69  73 

55  49  50 

85  82  63 

65  55  53 

62  74  62 
65  63  57 

70  77  78 

57  52  47 

78  69  75 

60  57  51 

76  73  79 

61  46  42 


69  76 

62  62 

66  59 

53  48 

75  77   81 

68  55   6  3 

66  76   82 


76  i  63 
57 

71 


47 


66   51   56 

74   68   59 
51   49   40 


66   64   59 


80   71   60 
52   56   52 


70   73   76 
50   56   47 


80  ;  77   74 


81   87   93 
50   55   55 


76   80   83 
50   52   54 


77   65   85 
49   55   55 


79   61   83 
51   52   52 


72   77   79 
51   53   57 


85   67   86 
53   67   65 


62   84   65 
55   56   57 


78   83   66 
45   50   52 


64  88  96 

56  52  55 

97  101  94 

59  60  63 

65  91  72 
58  57  53 

97  99  76 

57  59  56 

93  104  93 

72  51  58 

85  89  97 
56  56  59 

86  97  95 

62  58  50 

85  93  98 

56  60  55 

65  91  89 

50  64  61 

93  97  92 

57  63  60 

88  100  100 

63  66  57 

90  100  97 

57  55  55 


77   80   83  1  85 
49   54   59  1  52 


79   86   92 
45   54   54 


83   85   85 
53   54   57 


83   86   86 
55   59   60 


73   73   78 
39   39   41 


90   97   97 


89   99  100 


95  101  81 

64  56  65 

82  86  90 

49  52  61 

84   68   66   95  97  82 

63   64   63   64  69  68 

84   60   65   66  93  100 

51   52   54   55  56  58 

80   83   85   69  94  69 

47   51   53   54  55  61 


83 
53  I  46 


88  I  91   97   96 
48  I    71   62   51 


78   62   75 


90  65  81 

69  53  57 

76  78  74 

59  46  47 

84  SO  75 

64  58  51 


82   75 

62   60 


72   78 

55   57 


76   76 
52   59 


87   74   75 


77   66   71   75   77   83  I 


45   51   54   52   59   58 


79   72   78   84   62   64 
64   60   51  I  53   54   56 


59   54   47 


75   75 
50   50 


87   86   81   78   76 
51   53   51   58   49 


73   76 
65   65 


86   85  j 
61   63 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


75 

84 

85 

54 

54 

64 

88 

91 

88 

61 

58 

63 

72   62   68 

54   46   36 


73   77   78 


78  79  60 

52  61  53 

79  73  78 
64  52  53 

76  56  71 

50  46  45 

78  77  81 

63  59  55 

78  70  79 

53  56  51 

70  70  75 

60  45  42 

74  77  80 

60  51  49 

75  67  75 
52  51  47 

77  79  80 
69  67  61 

67  73  75 

61  55  50 


75   64   70 


65   79   76  ; 


74  73  80 

38  39  48 

80  79  85 

46  52  51 


53  54  54 

82  82  86 

55  57  56 

72  78  83 

44  47  51 

62  85  88 

52  51  58 

81  81  84 

51  52  57 

76  83  69 
43  49  52 

79  84  86 

48  52  55 

77  79  81 

45  48  50 

84  84  85 

61  54  50 

76  80  85 

50  54  53 


41   52   54 

SO   67   90 
48   57   55 


90   94   9  7 
66   60   55 


82   84   92 
56   52   50 


93 

100 

60 

59 

95 

100 

58 

60 

65   97  100 
61   57   67 


85   88   95 
53   53   56 


95 

102 

60 

55 

88 

92 

56 

60 

65  57  58 

92  98  90 

63  57  66 

84  89  93 

53  54  57 

92  97  90 

64  72  70 

87  95  74 

65  62  57 


7*   76   82 

43   45   48 


83   66 

52   51 


75   77   61 
49   53   65 


78   64   65 


82   65   64 
46   48   65 


76   79   83 
45   49   47 


77   81   83 
45   48   56 


78 

82 

52 

58 

75 

73 

62  69   86 

63  65   64 


83   82   87 
57   55   66 


77   87   81 


60  78  82 

52  49  55 

82  66  67 

42  44  59 


53   54   56 
79   85   85 


60   64   69 


72   69   79 

44   38   43 


53   51   67 


83   83   87 


77   84   86 
42   45   56 


77   77   82 

43   46   68 


49   50   60 


70   73   80 
39   41   61 


76   62   85 


95  I  81   65   63 
54   52   52 


82   60   86 
58   53   55 


74   73   82 
46   46   46 


SO   84   84 
56   52   53 


61   79   86 
50   49   51 


42  44  58 

60  66  82 

46  49  67 

76  77  63 

41  45  47 

83  85  83 

64  61  58 

75  81  85 

47  60  62 


85   96   72   76   81 
60   69   46   46   56 


91  100   87 
68   60   58 


85 

87 

83 

79 

78 

54 

55 

51 

43 

46 

92 

91 

90 

89 

90 

50 

55 

67 

54 

58 

89 

77 

73 

74 

78 

60 

59 

57 

51 

61 

90 

82 

83 

SO 

SO 

67 

62 

57 

49 

53 

93 

85 

86 

82 

86 

58 

59 

59 

48 

48 

86   92   91 


91  92  85 

70  66  67 

75  86  81 

54  47  52 

90  92  84 

73  71  68 

85  90  92 

60  58  58 

63  87  65 

62  51  67 


88 

91 

92 

50 

65 

67 

85 

82 

88 

51 

55 

63 

90 

88 

90 

69   69   51 


82   90   92 
51   59   66 


60   90   80 
60   63   50 


89   91   89 
54   56   67 


65   57   55 


82   SO   88 
60   55   67 


81   90   83 
51   58   61 


65   48   50 


86 

85 

79 

75 

55 

69 

56 

60 

90 

90 

65 

86 

66 

63 

56 

50 

83 

82 

79 

77 

54 

54 

56 

51 

90 

92 

90 

90 

50 

52 

60 

55 

92 

92 

87 

88 

65 

59 

51 

59 

69 

85 

81 

82 

59 

50 

50 

49 

90 

89 

84 

86 

60 

64 

55 

48 

92 

91 

80 

30 

54 

59 

65 

45 

86  90  86 

58  65  55 

86  81  85 

51  62  63 

78  79  78 

62  42  50 

85  82  85 
68  64  68 

91  87  83 

57  50  50 

81  78  81 

53  44  46 

86  85  65 
56  48  50 

78  75  75 

51  46  45 

87  85  60 
68  51  52 


80 

83 

78 

73 

49 

66 

41 

40 

92 

80 

83 

78 

56 

65 

57 

49 

92 

69 

90 

86 

60 

65 

57 

54 

93 

92 

85 

85 

65 

67 

52 

59 

87 

89 

78 

78 

60 

63 

60 

44 

93 

90 

66 

85 

51 

56 

57 

67 

90   88   83 
55   52   51 


65   45   43 


85   84   85 
53   50   50 


84 

87 

85 

83 

62 

65 

53 

42 

89 

87 

89 

86 

70 

74 

68 

68 

89 

82 

79 

75 

57   53   55 


78   74   75 
56   47   47 


81   82   66 

47   49   52 


91   93   96 
57   56   59 


79   83   87 
56   67   57 


84   85   90 
49   49   54 


88   90   93 
50   52   52 


81   84   87 


83   87   88 
52   48   52 


85   86   87 


86 

88 

89 

58 

60 

53 

98 

99 

102 

67 

56 

57 

87  83  88  83 

66  65  55  68 

91  91  90  92 

57  53  62  55 

96  88  95  95 

69  55  50  72 


90  65  90 

59  53  59 

68  88  92 

65  59  68 


54   57 
82   87 


56   54   63 
92   94   94 


66   50   61 


90 

90 

59 

61 

85 

90 

50 

52 

87 

86 

52 

56 

89 

93 

49 

48 

91 

90 

57 

57 

88 

93 

58 

61 

93  94  96  95 

59  64  63  66 

88  86  90  95 

64  65  55  71 

95  97  95  99 

72  74  72  77 

95  96  96  97 

64  70  68  70 


91 

93 

98 

60 

60 

60 

94 

94 

93 

55 

61 

65 

76   79   82 

46   47   46 


91   89   93 


56 

66 

68 

75 

72 

75 

66 

90 

93 

94 

93 

94 

94 

87 

62 

65 

55 

61 

66 

64 

55 

86 

88 

89 

87 

89 

92 

83 

49 

50 

55 

53 

63 

62 

54 

86 

91 

93 

93 

90 

90 

87 

52 

55 

63 

68 

65 

72 

67 

80   83   85 
48   50   48 


56 

54 

55 

76 

78 

82 

42 

43 

45 

85 

85 

69 

62 

50 

52 

90 

90 

94 

55 

55 

57 

87 

89 

89 

62  56  59 

82  81  85 

48  54  60 

90  88  94 

58  56  59 


53   53   53 
63   86   90 


48   48   46 


65  69  93 

52  54  64 

83  85  85 

45  48  46 

69  86  92 

68  65  70 


95  67  94  96 

57  56  67  59 

95  96  96  97 

60  64  66  67 

95  95  96  100 

64  71  68  70 

66  65  90  69 

53  52  57  60 


94   95   95   99 


88  92  80  92 

57  63  56  56 

91  91  91  92 

60  66  65  66 

66  83  63  85 

60  57  61  63 

90  90  91  94 

56  59  62  65 

95  96  97  102 
56  56  65  55 

94  97  97  96 

62  69  68  56 

88  86  91  93 

56  66  68  62 

96  95  95  101 

63  59  54  68 

93  94  94  92 

57  52  54  63 

90  79  92  92 

68  66  63  71 

94  95  91  96 

59  58  61  55 

69  89  90  68 

60  54  51  61 

94  94  96  98 

71  74  76  76 


82   86   88 

53   52   56  1  62 


90   91 
55   53 


61   61   50 


57   53   59   61 


60.0 
64.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


PENNSYLVANIA 
JULY    195* 


Day  Of  Month 


8   9   10   11   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21 


MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUHLEN8UR6  1  SE 

NEFFS  MILLS  4  NE 

NEWBUR6  3  W 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTOWN  I  E 
READING  W8  CITY 
RIOGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SCRANTON  WB  CITY 
SELINSGROVE  CAA  AP 
SHIPPENSBURG 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


93 

90 

67 

65 

89 

84 

68 

72 

85 

78 

60 

52 

92 

89 

63 

61 

92 

92 

62 

62 

84 

76 

56 

62 

89   87   81 
57   57   58 


91   96   90 
66   63   67 


70  77  80 

63  62  62 

85  79  78 

65  63  59 

66  72  73 
52  55  52 

69  78  80 

61  62  53 

72  78  80 

62  58  58 

64  72  73 

55  55  53 

67  75  78 

56  57  51 


83   85 
65   65 


90 

89 

84 

85 

77 

55 

63 

63 

57 

49 

92 

94 

90 

88 

82 

59 

64 

71 

75 

52 

90   95   94 
58   60   60 


89   90   90 
59   56   59 


68   68   68 


91   88   84 
62   63   63 


92   92   88 
69   72   71 


91   70   78 
65   60   53 


MAX   93 

MIN   70 


MAX '  94 
MIN   71 


94   92   91 
66   65   65 


91   92   86 


86   82   79 
54   47   55 


63   52   62 


89   89   85 
65   64   69 


91 

86 

67 

70 

83 

76 

54   53   54 


86   92   90 

50   57   58 


MAX 

94 

93 

90 

MIN 

67 

69 

70 

MAX 

85 

84 

81 

MIN 

52 

48 

60 

MAX 

86 

87 

86 

MIN 

59 

54 

59 

MAX 

90 

83 

72 

MIN 

66 

65 

62 

MAX 

90 

89 

79 

MIN 

60 

59 

62 

MAX 

93 

93 

95 

MIN 

62 

62 

63 

MAX 

85 

89 

82 

MIN 

62 

59 

62 

MAX 

84 

86 

87 

MIN 

56 

51 

54 

MAX 

83 

84 

84 

MIN 

56 

54 

55 

MAX 

87 

85 

79 

MIN 

59 

61 

63 

71  73  72 

58  50  47 

91  76  83 

62  60  54 


66   57   52 


87   79   78 
68   62   57 


71   73 
56   51 


90   68   75 
59   59   53 


83 

83 

79 

62 

55 

48 

67 

73 

80 

61 

59 

56 

71 

78 

82 

64 

62 

59 

80 

78 

74 

60 

53 

50 

83 

80 

74 

66 

58 

48 

69 

76 

78 

59 

61 

58 

70   74   77 
60   59   53 


78   80 
60   56 


76   76 

58   51 


77   73 

59   50 


61  51  50 

74  68  69 

52  48  49 

71  77  80 

59  56  49 

70  70  82 

60  55  52 

73  68  72 

57  50  44 

74  73  76 


77 

82 

58 

54 

72 

78 

47 

43 

70 

77 

56 

50 

80   74   80 


85 

79 

77 

72 

75 

77 

68 

54 

49 

63 

52 

*7 

73 

77 

83 

76 

80 

84 

65 

63 

59 

65 

65 

56 

67 

75 

80 

68 

75 

83 

62 

61 

57 

65 

57 

52 

73 

75 

83 

76 

79 

84 

66 

65 

62 

68 

66 

64 

74 

81 

84 

78 

81 

84 

66 

65 

62 

68 

65 

61 

73 

76 

83 

77 

78 

84 

66 

66 

63 

68 

67 

64 

85 

76 

81 

85 

78 

63 

65 

65 

61 

01 

65 

53 

73 

75 

83 

77 

79 

85 

66 

65 

63 

68 

67 

64 

64   68   72 
58   52   39 


80 

84 

63 

49 

61 

67 

48 

50 

72 

75 

52 

51 

75 

77 

56 

56 

68 

67 

49 

40 

55  57  50 

75  67  74 

52  53  43 

78  79  89 

61  65  50 

73  78  82 

68  64  58 

78  70  76 

58  48  44 


72  76 
52  45 

73  78 

55  53 

76  80 

52  49 

78  82 

61  52 

72  ys 

50  48 

73  75 
54  42 


73 

70 

68 

49 

73 

75 

59 

53 

70 

73 

54 

41 

73 

76 

55 

52 

84   85   86 
57   60   60 


54  57  60 

73  74  80 

48  50  54 

83  85  85 

52  52  52 

82  84  87 

52  54  55 

73  78  80 

47  48  50 


76   82   84 


85   89   91 
63   64   63 


55   61   69 


50   52   65 
83   84   86 


50   55   53 


85   87   88 
56   59   57 


78   83   86 


88   86 
64   64 


61   63   60 


83   87   87 
64   66   63 


84   86   37 
55   57   64 


84  85  86 

65  66  65 

73  80  81 

40  49  46 

86  87  87 

51  52  51 

70  72  76 

51  54  56 

78  82  86 

55  60  64 


57  60  64 

72  72  78 

40  41  46 

80  84  85 

46  47  50 

76  76  84 

43  51  53 


84  83  88 

48  51  49 

84  84  86 

56  59  59 

76  82  84 

43  50  50 

80  82  86 

47  52  54 

78  82  85 

51  51  56 

80  85  86 

50  52  65 

83  85  89 

62  56  56 


76   S3 

49   47 


46   52   48 

77   79   84 


51   56   67 


98  100   83 

65   68   67 


70   60  62 

80   86  90 

56   60  61 

96   99  83 

58   60  58 

96  100  82 


86  93  92 

59  64  63 

90  93  92 

60  59  63 


96  101  82 

64  63  64 

89  90  76 

69  60  58 

91  94  100 
71  62  64 

89  94  102 

57  60  61 

93  98  79 

64  67  53 

98  101  86 

61  67  69 

92  99  79 
60  69  69 

94  100  85 

65  69  69 

96  101  87 

63  69  69 

94  99 

64  66 

92  97  96 
59  64  69 

93  97  85 

65  71  70 

83  92  72 

64  64  53 

97  102  100 

56  60  68 

79  84  89 

58  61  60 

91  99  76 

70  66  58 

92  99  78 
74  69  63 

79  84  88 

59  56  62 

86  94  100 

52  58  62 

86  90  96 

59  56  59 

91  99  88 

57  63  67 

95  101  84 

65  71  66 

84  94  76 
49  48  60 

89  96  93 

71  57  68 

90  93  76 
67  64  61 

91  96  82 

62  56  56 

97  101  99 

61  64  68 

90  96  89 

71  54  57 

88  94  92 

63  53  60 

86  93  83 

59  63  55 

86  95  77 

66  65  60 


79   84 
58   66 


79   86   86 


70   70   79 
52   60   53 


79 

86 

60 

60 

79 

85 

66 

50 

72   77   75 


81   82   79 
51   46   60 


84   92   85 
60   59   59 


79  83  87 

44  46  56 

81  82  92 

47  51  60 

83  82  87 

52  52  53 

80  86  89 
62  47  69 

80  86  84 

57  56  67 


66   62   66 

82   87   86 
59   61   66 


84  83  87 

54  65  66 

80  84  83 

66  65  68 

76  78  78 

44  40  57 

82  87  86 

60  60  63 

72  66  76 


79   83 
49   55 


80   87 
55   57 


94  93  85 

72  65  69 

86  91  82 

66  58  69 

76  85  81 

60  57  69 

92  90  83  j 

65  61  64] 

92  92  85 

65  60  64 

84  82  80  1 

57  50  63 1 

88  88  36! 

62  60  60 ' 


90   96   96 
68   60   68 


84   90   34 
64   65   68 


85   82   87 
61   59   63 


61  52  51 

74  78  76 

54  52  53 

86  63  87 

55  52  64 

87  83  82 
61  56  59 

79  73  78 


92  93  92 

70  65  68 

90  90  85 

71  72  74 

81  35  79 

59  49  63 

93  92 


84   82   84 

54   48   52   53 


87   90   90 
63   62   60 

31   79   82  t  85 


39  94 

57  64 

87  91 

64  66 

73  84 

62  64 

82  94 

55  63 

89  93 

65  57 

32  88 

53  56 

85  90 

50  56 


96  95 

66  73 

90  83 

61  68 

86  84 

59  63 

96  95 

59  61 

96  96 

61  63 

88  89 

60  59 

89  92 
59  62 


96  102 
69   66 


89   90 
63   64 


96  101 
66   66 


92 

93 

65 

67 

38 

90 

89 

95 

81 

87 

84 

57 

68 

o3 

51 

53 

91 

93 

90 

89 

66 

60 

61 

56 

52 

53 

92 

30 

83 

81 

82 

52 

65 

54 

46 

48 

93 

37 

91 

86 

90 

66 

70 

63 

60 

61 

90 

35 

85 

83 

36 

60 

67 

58 

54 

53 

91 

85 

90 

36 

90 

71 

72 

66 

66 

69 

92 

86 

90 

87 

90 

70 

71 

66 

63 

66 

89   90   39 
62   53   60 


68   67   69 


50   60   51 


87   88   90 
53   53   53 


54  55  57 

86  37  92 

48  48  53 

89  87  93 

62  62  66 

83  87  90 

55  57  57 

90  88  94 

63  63  68 

90  37  94 

66  65  68 


90   39   92 
59   53   61 


87   84   94  I  96   96 
64   66   70  I  72   74 


96 

96 

99 

89 

,7 

70 

70 

" 

64 

0 

89 

92 

94 

84 

■  6 

68 

61 

73 

56 

0 

96 

92 

96 

88 

0 

67 

67 

70 

60 

.3 

95   97   96   97 
57   64   64   65 


96 

88 

96 

94 

35 

6 

57 

65 

63 

66 

55 

5 

96 

95 

96 

101 

88 

i4 

66 

71 

72 

73 

64 

1 

93 

94 

95 

99 

84 

6 

60 

63 

63 

66 

59 

0 

97 

98 

98 

104 

88 

1 

70 

75 

76 

73 

67 

6 

97 

97 

98 

102 

89 

1 

70 

73 

75 

76 

66 

7 

97   97   99 

78   75   74 


79   61   83  [  36 
42   50  i  44   44   46 


91   90   89   90  I  90   88 
66   56  I  55   53   53   55   58 


74   83   81  I  77   78   76   78   77 
61   54   61  I  54   50   52   55   55 


87   90   83  I  82   78   81  i  83   87 


97  100 
74   71 

96   99 

78   78 

86   87   90 
61   62   62 


87.5 
63a8 

34.3 
59.8 

78.3 
54.9 

86.6 
58.3 

86.7 
59.3 

80.1 
64.6 

83.8 
65.2 


95 

98 

97 

98 

104 

60 

59 

65 

65 

66 

81 

86 

87 

88 

87 

63 

67 

66 

61 

70 

65   60   66  I  59 


87   93   84  i  32 


57  '  57   57 


31   63  I  86 


70   64   71  I  64   69   59  '  60   61 


90  :  92 
60   66 

92  ]  93 
64  ;  70 


70   67 
45   39 


82   76 

46   60 


76   78 
41   45 


76  I  77 

43  t  59 

34  I  80 

52  I  65 

32  I  86 

62  I  60 


84   80  I  72   76   75 
49   67   55   60   52 


88   90  I  86   84 
56   53  i  56   48 


53  52  56 

81  85  83 

60  57  70 

75  82  81 
41  43  52 

76  33  37 
43  47  66 

73  81  77 

64  50  63 

78  84  80 

60  49  60 

31  86  36 

62  53  62 


86   83  .  65   81   78 
62   67  i  51   44   47 


88  90  87 

64  61  67 

93  93  87 

70  68  72 

32  36  83 

66  67  64 

84  88  86 

65  64  66 


60  53  52 

90  36  88 

65  62  64 

77  77  79 


87  90  93 

6-8  66  67  I 

67  93  95 

73  70  68  ! 

84  87  87 

53  59  59 


34   83   88   94   94   94   95 
61   53   52  j  54   66   60   64 


76   77   80  i  85 
49   51   52  I  56 


82   86 
48   48 


37  I  90 
50  I  54 


90   88   96 
63   57   53 


39   90   96 
64   62   65 


31   35   37 
46   49   48 


80   78   80  !  83   36   39 
57   47   49  ;  61   49   52 


83   82   82   32   86   90 

66   58   67  i  69   58   59  I  58   58   69 


90   88   36  :  86   63   36  i  86   87   91 


68   67   59  I  53 


51  1  55   54   56 


80   32 

53   50 


84  ;  35 
60  I  65 


69   85   86   90   91   95 
67   53   57   68   56   58 


82   83   85 


57   62   64 

97   97  103 
64   67   69 


57   67  '  56   51   52   51   56   55 


75   30   84  :  33   66   33   79   78   78 


72   77 
39   43 


75   82 
52   53 


57   64   49   63   52   43   42   44   45   48 
81  I  77   36   73   76   73 


55   62   49 

30  I  86   38 
65   66 


56   43   44 


60   64   56   53   56 


79 

79 

82 

45 

46 

48 

86 

86 

88 

56 

66 

59 

96 

97 

96 

102 

87 

.9 

68 

72 

73 

73 

65 

.2 

85 

85 

36 

90 

81 

.3 

53 

60 

61 

63 

51 

.7 

89 

82 

92 

93 

83 

.8 

58 

65 

62 

68 

55 

.8 

89 

93 

93 

96 

82 

.3 

66 

65 

67 

68 

60 

•  1 

92 

92 

93 

98 

34 

■  6 

60 

64 

61 

64 

56 

■  6 

95 

96 

95 

99 

83 

3 

64 

68 

66 

63 

60 

4 

89 

85 

89 

91 

83 

4 

69 

69 

61 

73 

56 

5 

88 

88 

39 

38 

82 

1 

54 

59 

61 

64 

52 

6 

36 

83 

87 

37 

79 

1 

62 

69 

60 

62 

62 

3 

89 

90 

39 

94 

82 

1 

65 

65 

63 

68 

59 

2 

89.2 
62.6 

87iO 
68.7 

7  8. -8 
51.3 


77.4 
66.6 

33.8 
60.5 

86.6 
64.0 

76.8 
51.6 

85.4 
54.3 

82.8 
52.6 

87.5 
58.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


PENNSYLVANIA 
JULY  19S* 


Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STROuoseuRG 

MAX 
MIN 

8S 
55 

95 
59 

91 
63 

84 
60 

67 

57 

78 

50 

84 
61 

79 

53 

79 

49 

S3 

44 

82 
47 

97 

49 

91 
59 

95 

56 

102 
67 

82 

45 

78 

45 

88 

60 

84 
64 

95 

55 

94 
61 

88 
54 

89 

49 

86 
50 

88 
54 

88 
65 

90 
53 

96 

58 

96 
60 

97 

63 

99 
62 

87.7 

55>4 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 

MIN 

TIONESTA  2  SE  0AM 

MAX 
MIN 

75 
53 

85 
53 

85 
57 

80 
62 

81 
55 

77 
52 

75 
53 

65 

49 

71 
46 

75 

47 

75 
49 

82 
55 

85 
58 

85 
57 

95 
59 

72 

45 

75 
47 

81 
52 

82 

59 

81 
57 

85 
58 

81 
55 

77 
48 

77 
49 

80 
51 

83 
52 

86 
52 

87 
51 

81 
61 

85 
62 

87 
60 

80.4 
53.7 

TITUSVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

81 
58 

81 

55 

81 
62 

78 
61 

77 
51 

71 
49 

70 

58 

67 

49 

TOWANOA 

MAX 
MIN 

91 
61 

84 
56 

73 
57 

72 
58 

80 
57 

78 
52 

72 
52 

73 
48 

78 
49 

78 
45 

84 
48 

86 
51 

90 
65 

95 
55 

89 
64 

76 
48 

84 
46 

76 
61 

90 
61 

85 

54 

79 
65 

83 
54 

84 
49 

85 
51 

83 
52 

87 
54 

91 
54 

89 
61 

93 

58 

93 
63 

97 
63 

83.8 
55.2 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

91 
62 

92 
61 

90 
65 

85 

70 

82 
65 

77 
55 

70 
63 

73 
58 

78 
50 

83 
58 

84 
67 

89 
60 

94 
75 

99 
62 

85 
64 

79 
48 

85 
52 

86 
53 

87 
70 

92 
58 

75 
68 

83 
62 

SO 
51 

82 
52 

85 
52 

87 
55 

90 
57 

92 
61 

88 
61 

92 
65 

95 

70 

85.5 
60.6 

UPPER  OARBY 

MAX 
MIN 

9* 
64 

93 
65 

90 
66 

79 
62 

75 
62 

83 
59 

80 
63 

89 

64 

85 
66 

85 
56 

85 
56 

88 
56 

95 
60 

100 
71 

94 
67 

82 

55 

86 
55 

85 
63 

93 
68 

93 
68 

87 
69 

90 
62 

87 
60 

89 
63 

89 
61 

88 
60 

94 
53 

96 
65 

97 
72 

97 
69 

101 
70 

89.3 
62.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

86 
56 

86 
55 

76 
62 

84 
61 

75 
53 

78 
52 

70 

58 

72 

48 

76 
42 

77 
46 

85 
50 

87 
52 

88 
69 

95 

57 

74 
60 

77 

45 

83 

46 

81 
58 

83 
60 

87 
55 

83 
66 

75 
55 

77 
48 

81 

50 

82 

49 

87 
52 

90 
50 

88 
60 

85 
63 

93 
64 

93 
68 

82.4 
55.2 

WAYNESBURO  2  w 

MAX 
MIN 

90 

58 

90 
55 

89 

61 

85 
69 

83 
62 

77 
48 

75 
60 

74 
52 

76 

47 

82 

48 

84 
57 

87 
57 

92 
66 

97 
60 

94 
61 

80 
44 

86 
48 

86 
56 

88 
65 

92 
56 

78 
66 

83 
66 

79 

47 

82 
50 

85 
48 

87 
50 

90 
53 

91 
55 

88 
61 

92 
62 

93 
65 

85.6 
56.2 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

MIN 

ao 

54 

89 
58 

83 

59 

65 

53 

70 
56 

75 
49 

75 
51 

67 
47 

71 
48 

76 
48 

72 
49 

78 
52 

81 
58 

87 
62 

91 
60 

72 
49 

73 
50 

79 
53 

75 
63 

84 
56 

83 
56 

75 
54 

78 
50 

77 
52 

80 
54 

82 
53 

83 

55 

87 
60 

84 
63 

86 

61 

89 
62 

78.9 
54.7 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

96 
63 

94 
60 

94 
59 

83 
63 

76 

58 

79 
56 

79 

62 

77 
61 

81 
52 

82 

50 

84 

53 

87 
54 

98 
56 

100 
58 

98 
67 

81 
52 

84 
50 

84 
58 

93 
69 

93 

58 

87 
64 

87 
55 

88 
54 

88 
51 

91 
55 

89 

53 

94 
55 

96 

58 

96 

58 

96 
65 

102 
65 

88.9 
57.8 

BEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

93 
65 

92 

66 

90 
67 

80 
63 

74 
63 

82 

58 

79 
63 

79 
64 

80 
55 

84 
57 

84 
59 

87 
57 

96 
59 

99 
67 

93 

68 

79 
55 

86 
56 

84 
64 

92 
68 

93 
66 

89 
69 

88 
62 

85 
60 

87 
60 

88 

63 

88 
62 

94 
65 

96 

70 

97 
74 

97 

71 

102 
72 

88.3 
63.5 

WILLIAM5P0RT  WB  AP 

MAX 
MIN 

95 
60 

91 
59 

75 
65 

69 
60 

76 
59 

82 
52 

66 
61 

77 
52 

80 
52 

79 
52 

84 
53 

86 
56 

94 
65 

99 
59 

81 
59 

79 
54 

85 
52 

81 
63 

91 
66 

91 
58 

86 
63 

87 
57 

84 
56 

86 
55 

86 
59 

88 
56 

91 
59 

91 
63 

93 
66 

93 
63 

99 
66 

85.3 
58.7 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

94 
64 

96 
60 

95 
60 

84 
65 

78 
59 

82 
55 

82 
62 

80 
62 

83 
54 

85 
54 

86 
56 

89 
56 

98 
59 

100 
62 

98 
68 

83 
51 

87 
52 

87 
67 

93 
66 

93 
59 

91 
66 

89 
56 

87 
51 

88 
53 

92 

54 

91 
56 

96 
57 

97 
59 

98 
62 

9? 
66 

102 
67 

90.4 
59.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COKFLUKKCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
22 

.23 
29 

.29 
21 

.22 

46 

.14 
33 

.15 
57 

.17 
28 

.01 

14 

.21 
32 

.21 
27 

.11 
28 

.19 
14 

.18 
25 

.25 
29 

.31 

67 

.19 
66 

.23 
50 

.22 
25 

.09 
26 

.22 
56 

.22 
45 

.03 
5 

.25 
54 

.23 
48 

.25 
40 

.20 
34 

.25 
31 

.22 
19 

.23 
22 

.10 
45 

.21 
7 

5.90 
1045 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
13 

.23 
48 

.24 
24 

.16 
20 

.17 
29 

.27 
47 

.17 
42 

.02 
51 

.20 
33 

.17 
34 

.17 
23 

.19 
34 

.25 
39 

.27 
43 

.41 
96 

.22 
33 

.21 
31 

.21 
14 

.24 
21 

.07 
39 

.18 
47 

.16 
35 

.27 
27 

.25 
28 

.24 
32 

.20 
35 

.23 
25 

.24 
22 

.19 
18 

.28 
14 

.17 
33 

6.37 
1030 

HAWLKT  1  S  DAM 

EVAP 
WIND 

.13 
32 

.20 
62 

.29 
113 

.04 
35 

■11 

.11 
60 

.23 

114 

.06 
94 

.17 
57 

.16 
36 

.16 
29 

.24 
48 

.27 
102 

.33 
129 

207 

.30 
121 

.38 
88 

.04 
99 

.11 
79 

.21 
56 

.20 
60 

.22 
85 

.28 
63 

.25 
83 

.20 
64 

.14 
40 

.24 

41 

.28 
57 

.22 
63 

.11 
100 

.32 
109 

B6.20 
2360 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 
WIND 

.10 

16 

.27 
23 

.25 
19 

.16 
21 

.19 
14 

.17 
31 

.13 
21 

.04 
14 

.23 
23 

.22 
21 

.15 
19 

.22 
21 

.27 
30 

.24 
28 

.33 

57 

.27 
24 

.22 
29 

.26 
16 

.11 
20 

.24 
25 

.19 
35 

.22 
29 

.25 
30 

.20 
24 

.24 
21 

.27 
24 

.31 
20 

.22 

18 

.21 
14 

.08 
14 

.21 
24 

6.47 
725 

LAKDISVILLE 

EVAP 
WIND 

.31 
23 

.34 
4 

.44 
65 

.21 
29 

.06 
32 

.07 
20 

.35 
37 

.02 
39 

.25 
29 

.30 
36 

.26 
19 

.09 
5 

.34 
21 

.41 
56 

85 

.36 
76 

.36 
65 

.32 
26 

.23 
23 

.24 

56 

il 

.18 
53 

.23 
52 

.44 
89 

.38 
48 

.36 
45 

.13 
30 

.35 
22 

.34 
30 

.31 
37 

.37 
36 

B8.72 
1221 

PIMPLE  BILL 

EVAP 
WIND 

.20 
30 

.29 

• 

* 

* 

.66 
147 

.23 
45 

.04 
33 

.20 
23 

• 
« 

* 
* 

.65 
68 

.32 
63 

.35 
82 

84 

.29 
56 

* 

* 
* 

.63 
137 

.21 
36 

.21 
43 

.25 
32 

.30 
30 

.29 
52 

.27 
27 

.18 
17 

.27 

15 

.30 
20 

.28 
28 

.27 
55 

.33 
53 

B7.25 
1230 
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TOA^aacf- 


STATION  INDEX 


Static: 


County 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALBION 

ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN  HB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 

ALIOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDT5V1LLE 
ARIEHAS  1  WNW 
AU5TINBURG  2  H 
AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOHN  3  WNW 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEfONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  RJVEB  STA 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN 


0023 
0062 
0099 
0106 
0111 


egg 

0530 

0611 

I  0629 

0634 


ALLEGHENY 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

'  BLAIR 
I  ADAMS 
I  BEDFORD 

TIOGA 
I  LUZERNE 

'>    ALLEGHENY 
I  WARREN 
'  NORTH 'LAND 
I  BEAVER 
'  SNYDER 

CENTRE 
CENTRE 

COLUMBIA 
NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 


BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKE5LEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  I  N 
BOSWELL  6  WNW 

BRAOOOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTBL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  W  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 

BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  3  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

EUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

CAMP  HILL 

CARLISLE 

CARHOLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROI  LOCK  * 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  a  NW  NURSERY 

CLERMONT 
COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
C0ATE5VILLF 
COGAN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 

CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  2  £ 

CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUOEHSPORT  1  NNE 
COUDERSPORT  7  E 

COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSON  2  5E 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

DERRy 

DEVAULT  1  W 
DINQMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

DONORA 
OOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
DUNLO 

DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFOHO  3  E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ElUABETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

eOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARHELL-SMARON 

FORD  CITY  A  S  DAN 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELANO 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  5 
GIFFORD 
GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEN  ROCK 

GLENMILLARD  DASH  DAM 
GORDON 
GOULDSBORO 

GRANTVILLE  2  SW 
GRATERFORD 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 

GREENSeuRG  3  SE 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARBISBURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

HAWLEY  1  S  0AM 

HOLLIDAYSBURG 

MOLLISTERVIlLE 

MOLTWOOD 


PERRY 

INDIAKA 
I  MONROE 
I  CUMBERLAND 
)  SOMERSET 

ALLEGHENY 

MC  kEAN 
I  HC  KEAN 
I  MC  KEAN 
I  BEDFORD 

'  JEFFERSON 

ALLEGHENY 

.  SOMERSET 

BEDFORD 
<  WASHINGTON 

I  HUNT INGDON 

I  BUTLER 

■  BUTLER 

.  CUMBERLAND 

.  BRADFORD 


FRANKLIN 
!  WASHINGTON 

'  WESTMORELAND  ! 

DELAWARE 
)  CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 
WASHINGTON 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 


1S22 

1S29'MC   KEAN 
1572;SCHUYLICIL1 

IjCHESTER 

ISg^lCHESTER 

LYCOMING 


MONTGOMERY 

ALLEGHENY 
ERIE 

[potter 

:  POTTER 


1809 
I 
1832  ITIOGA 
1861  !  INDIANA 
1895  CAMBRIA 
1978  MC  KEAN 
113  MONTOUR 

2108  WESTMOREI 


22A5 
2265 

2296 


WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 


i  SULLIVAN 

23A3  SULLIVAN 
.2363 , CLARION 
,2459'PEHRY 

2466 iCAMBRiA 

'25U  ERIE 

25601lANCASTER 
.2633  CAMERON 

2644;LYC0MING 
12662  LANCASTER 

2669  WAYNE 
2682  ERIE 
2721  IbEDFORD 
ZeiA  MERCER 
.2942  ARMSTRONG 

13026  VENANGO 
[3047  BERKS 
3056  LUZERNE 
j3130'POTTER 

31B9|BERKS 

13200  BUCKS 
|3218  ADAMS 

3223  ADAMS 

3237  MC  KEAN 
|3298|S0MERSET 

13311 lELK 
3330  I  YORK 
13343  ALLEGHENY 
13379 [SCHUYLKILL 
{3394|WAYNE 

3422 IDAUPHIN 
|3435  MONTGOMERY 

343BiDAUPHIN      I 

3503 [GREENE 
{3515|WESTM0RELAND 

'35I6  WESTMORELAND  ] 

,3526  MERCER 

[3662! YORK 

,3699, YORK 

I  3704  I  DAUPHIN 

'3T58'WAyNE 
3761  , WAYNE 
4001 iBLAIR 
4006|WAYNE 
4019 iLAN CASTER 


40  32 

79  49 

41  54 

BO  22 

41  12 

76  55 

40  39 

75  26 

40  36 

75  28 

40  30 

76  29 

39  55 

77  16 

39  45 

76  28 

42  00 

77  32 

41  21 

75  43 

41  06 
40  16 
40  11 


40  00 

41  09 
40  18 
40  04 

39  57 

40  23 


40  50 
39  58 
39  59 


40  41 

40  27 

41  55 
40  58 


40  II 

41  20 
41  06 


41  33 
41  24 
40  59 
40  21 


41  31 
41  26 

40  11 

41  51 

42  05 
40  00 


41  23 

40  27 

41  01 


5  40  38 
.0  39  47 
.0  40  IB 


>  41  26 
.  40  26 
i  41  23 
I  39  SO 


76  15 
75  22 

75  23 


79  06 
79  59 

76  50 

76  39 
60  26 

77  52 


79  22 
79  22 
79  36 
79  33 

75  19 
60  05 
79  38 

76  01 


78  08 
78  38 
78  43 


78  43 

60  08 

76  37 

78  13 

77  17 
76  10 

75  14 
60  12 

78  23 
60  30 

79  30 

79  49 


60  13 
76  20 
75  27 


75  27 

76  43 
79  55 
79  31 


75  10 

75  11 

78  24 

75  26 

76  20 


Obser- 
vation 
time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SWANSON  BOAT  OAR  CO 
CHARLES  M.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ALLENTOWN-BETH  GAS 

ALTOONA  WATER  BUR.  2  3  5 

PA  STATE  COL  EXP  2  3  5 

GRAYSON  E.NORTHCRAFT  2  3  5 
OTTO  D.  BACON 

CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  5 


Refer 


tables 


ITT'GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  &  FNDRY  CO 
iRTHUR  CROPPER 
EHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 

S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILORICK 
MRS.  B.  M.  WILLDERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  OEPT 
BRADFORD  WTR  OEPT 
CLYDE  0.  PRESTON 
TURNPIKE  COMM 

CIVIL  AERO.  ADM. 
lUSTIN  R.  COOPER 
LVIN  W.  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
LANGLOTH  WATER  CO 


TURNPIK 


COMM 


WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N,  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 


ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRVN  T.KREIGHBAUM 
IER6ERT  W,  GUEST 


2  3  5 


BENDER 


CHARLES 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 

MARGARET  A.  SWANCER 

ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  DOTTERER 
MANUFAC.  L  £-  H  CO 
IRA  TAYLOR 
B.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  M.SIMONDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 

PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 

CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

ILA  ELECTRIC  CO 
H.  COKE  &  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 
OWEN  E.  METZGEB 
CAMP  POTATO 

GROVER  D.  CLEVELAND 
OF  ENGINEERS 

JOHN  RAYMOND  LONG 
.  D.  BOOTH  AND  CO 
RS. MARIE  H.  LITTLE 

ISS  N.  D.  WINEMAN 
A  TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
NDREW  P.  YESUL 
'A  TURNPIKE  COMM 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS. 


HITE 


PATRICK  P.  RYAN 

ELSIE  P.  BIGGER 
I.  KEMPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALHATEER 

JAM  SUDERS 

ILEY  L.VON  NIEDA 

MRS.  BLANCHE  OUNLAP 
CIVIL  AERO.  ADM. 
TURNPIKE  cot* 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

lOE  M.  HART 
I  C.  MC  ILHENNY 
MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E.C.MC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOHNSON 
I.  EILENBERGER 

EOW  N.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
M.  LEIT2EL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  OEPT  HIGHWAYS 


WESTMORELAND  1 


I  CO 


HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

BEK.  6.  TSCHEU 
POWER  fr  LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 

POWER  £.  LIGHT  CO 
WATER  (,    POWER  CO 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5    7  C 

2  3  5 

2  3  5  «  7  C 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


Statio 


HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESDAlE  6  N 
H00VER5VILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HVNDMAN 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JACKSON  SUtMIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 


LANDISVILLE 

LANSFORD 

LATR08E 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 

LEHIGHTCN 
LE  ROY 

lewis  run  3  s 

Ilewistown 

linesville  6  www 
ilock  haven 

lock  haven  2 
i  long  pond 

I  MADERA 
iMAHAFFEY 
I MAPLE  GLEN 
IMAPLETON  DEPOT 
{maRCUS  HOOK 

Imarienville 

ImaRION  center  2  SE 
MARTINSBURG  1  SW 

martinsbur6  caa  ap 

Imatahoras 

mauch  chunk 

MAY BURG 

MC  C0NNELLS6URG 
MC  KEESPOHT 
MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 
MED  IX  RUN 
MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 
IMERCERSBURG 


MEI 


INSBURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MILAN 

MILAKVILLE 
MILLERSBURG  2  E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
(MILROY  3  NE 

I  MONTROSE  3  E 
iMORGANTOWN 
!mt  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 

MOUNT  UNION  1  N 

Imuhlenburg  1  SE 

Imuhrysville 

imyerstown 

natrona  lock  4 

neffs  mills  4  ne 


LLS 


.NESHAMiNY 
NEWBURG  3 
NEW  CASTLE  I  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

lORWELL  3  N 
I  PALM 

iPALMEBTON 
PARKEB 
[PARKER  1  E 

I  PARK  PLACE  WB 

IPAUPACK  2  WNW 

I  PECKS  POND 

PHILA  OREXEL  INST  OF  T( 
PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 

PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON  1  S 
'PORTLAND 

[POTTSTOWN 
POTTSVILLE  PALO  ALTO  BF 

PUNXSUTAWNEY 
JPUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 
READING  WB  CITY 


ROCHESTER  1  N 
RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARtOft 
SAGAMORE  1  SE 


County 


WAYNE 

somerset 
Susquehanna 

huntingdon 
cumberland 

BEDFORD 
INDIANA 
WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 


LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 


LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 


CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 


CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNT INGDON 
DELAWABE 

FOREST 
INDIANA 
BLAIR 

BLAIR 
PIKE 

CARBON 
FOREST 
FULTON 

ALLEGHENY 
LUZERNE 

CRAWFORD 

MERCER 
MERCER 

fran):lin 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 
DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 


SUSQUEHANNA 
BERKS 

LANCASTER 
MONROE 


MIF 


LUZERNE 
WESTMORELAND 
LEBANON 
ALLEGHENY 
HUNT INGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

SCHUYLKILL 


PHILADELPHI/ 

PHILADELPHI/ 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 
MONROE 
SCHUYLKILL 

EGHENY 
ALLEGHENY 

AYNE 
BERKS 

NORTHAMPTON 
MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 
RMSTRONG 
BUCKS 
POTTER 
BERKS 


ELK 

BEAVER 
SUSQUEHANNA 
SUSQUEHANNA 
LANCASTER 
RMSTRONG 


41  5 
41  30 
40  20 
40  19 


41  07 
41  41 

39  59 

40  49 

40  I 

40  54 

41  48 

41  2 
40  03 
hO   03 

40  06 
40  50 
40  19 

40  54 

41  59 

40  22 


41  26 
40  45 
40  18 


41  3B 
41  1 
41  1 


40  32 

40  54 

41  06 


40  26 
40  22 
40  3 


40  09 

40  09 

41  01 
40  05 


41  55 
0  26 
40  48 

.1  05 

a  06 

lO  51 


39  53 

39  55 
0  02 

39  57 

40  54 
0  07 

41  11 


76  11 
76  43 
79  32 


76  40 

75  16 

76  1 

76  1 

76  25 
75  53 
79  23 


75  25 

79  08 

79  02 

78  2 

76  19 

74  42 

75  45 

79  13 

78  00 

79  52 


75  27 
79  01 

76  46 


75  54 

76  26 
76  22 


80  22 

79  54 
76  30 


79  36 
7  5  45 
75  21 
79  49 


75  14 

75  12 

75  15 

75  09 

76  05 
75  30 


76  30 
76  22 
BO  13 


75  06 

75  39 

76  11 

79  00 
79  17 
75  20 

77  52 
75  5B 

77  45 


80  IB 
76  03 
76  07 
76  23 

79  14 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


II5S  LARUE  MCELHOES 
9A  GEORGE  C.  WILLIAMS 
MID  FRIEND  E,  WALTER 
7A  PA  ELECTRIC  CO 
7A  JOSEPH  J.  SANSUSKAS 

7A  JOHN  R.  HENDERSON 
8A  METRO  P.  OOROSH 
8A  MRS  GERTRUDE  M  BURTON 
7A  CLYMER  WATER  SVC  CO 
5P  WESTMORELAND  WTR  CO 

MID  ARCHIE  LAIN 
BA  DEPT  FOREST  t  WTRS 
9A  JOHNSTOWN  TRIBUNE 

MID  CITY  OF  JOHNSTOWN 
BA  SPRING  WATER  CO 

7A  JEROME  P.  HCWE 
7A  EUGENE  L.  KREITNER 
MID  PA  TURNPIKE  COMM 

7A [corps  of  engineers 

MID  IPA    TURNPIKE    COMM 

9A  IciTY    OF    BETHLEHEM 

8A  jCHARLES    GORDON 

BA ;mrS.    GLADYS   REINEKE 

6pIlancaster  water  bur 
mid  lancaster  water  bur 


PA  STATE  COLLEGE 
LEHIGH  NAVI  COAL  CO  | 
WEST  PENN  POWER  CO  ' 
PA  OEPT  OF  WELFARE  i 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO   ' 
THOMAS  DONNACHIE    ! 
GOODWIN  S.  OEFREHN 
MRS.DIKMIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 

AMERICAN  VISCOSE  CO  I 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 
,'EMANUEL  ZETTLE  | 
HUGH  F.  PARKER  I 
THOMAS  MECKES        ' 

WILLIAM  I .  SWOOPE  I 
REV. EDWARD  A,  MILES  ' 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS.  I .  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 


2  3  6 


CLOSED  7/54 


HENRV  S.  HAAK 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
MISS  RUTH  L.ROETTGER 
NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

C:TY  of  MEADVILLE 
MRS.  E.  M.  SNYDER 
CLAYTON  R.  LANGDON 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 


MARTIN  L.  5HUPP 

LOUIS  M.  WELD  3 

U,  S.  AIR  FORCE  2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS  2  3  5 
W.  S.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS  3 
RUSSELL  SHEPLEY 

NEVIN  E.  BOWERSOX  3 

KENNETH  LEIGHOW  3 

FRANK  R.  HOUSER  3 


ROY  A.  MRKER 

CORPS  OF  ENGINEERS      3 

BLUE  MT  CANNERIES 

CIVIL  AERO.  ADM.      2  3  6 

HARRY  BISLAND  3 


ARRy  s.  fancher 

a  turnpike  comm 

a  turnpike  comm 

john  davis, 


MT  I 


HON    1 


I  WORKS 


2  3  5 

2  3  6 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 


THEODORE  J.  SAMPSON 

WM.  MC  WILLIAMS      I 

MRS. KATHLEEN  WANDELL  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  j  3 

PA  STATE  COLLEGE    '  2  3  5  6 

PHILA  SUB  WATER  CO  i  3 

PA  TURNPIKE  COMM    |  2  3  5 

BAXTER  F.  JOHNSON   |  2  3  5 
GENERAL  CHEMICA 


CLINTON  . 


LEN 


..  FRANCES  K.  FRY 
TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

.lAM  I .  BROWN 
FRED  C.  ESCH6ACH 

JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  MALARKEY 

I.  NEELY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MISS  L.  VETTERLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
WEATHER  BUREAU 


CLOSED  6/54 


ATLANTIC  REFINING  2  3  5 

SCHUYLKILL  NAVIG  CO  2  3  5 

I.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 

IVIL  AERO.  ADM.  2  3  5 

HILA  SUB  WATER  CO  j  2  3  5 

lARRY  SHELDON       j     3 

a  DEPT  FRST  6  WTRS  ,   2  3  5  6 

A  POWER  £.  LIGHT  CO 

I.S.  WEATHER  BUREAI 

I.S.  WEATHER  BUREAU   2  3  5 

A  FISH  COMM 

ARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  CO*W 
MILES  E.  SMITH 

>  JOHN  M.  SMITH 

•  JOHN  V0LAN5KY 

k  CORPS  OF  ENGINEERS 

»  DENNIS  K.  FLUCK 

>  ARTHUR  LANGAN 
WEATHER  BUREAU 

C.  W.  BAIRD 
.  BILLETTE 
.  HAROLD  C.  MEALY 
.   CORPS  OF  ENGINEERS  [ 
'  BOROUGH  OF  RIDGWAY 

I  DEOUESNE  LIGHT  CO   | 
t  MISS  MAUDE  MC  CAIN  , 
k  CARL  KOPATZ 
I  SAFE  HARBOR  WfrR  CORP 
I  CORPS  OF  ENGINEERS  1 


STATION  INDEX 


PENNSYLVANIA 


! 
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Station 

i 
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1 

•§ 

1 

g 
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Refei 
to 

d. 
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1 
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S 

& 

J 

►3 

M 

A 

A 

SALlNA  3  W 

7792 

WESTMORELAND 

7 

*0  31 

79  33 

1109 

6P 

6P 

HUN  AUTH  WSTHRLD  CO 

2  3  5 

SAXTtW 

TeA6 

BEDFORD 

6 

*0  12 

78  15 

780 

SA 

MRS.ALVERTft  L.MOLME'= 

3 

SCANDIA  2  E 

7B5S I  WARREN 

41  55 

79  01 

2040 

HID 

DAVID  R.  ANDERSON 

SCMENLE*  LOCK  5 

7663  1  ARMSTRONG 

1 

*0  41 

79  40 

783 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCRANTON  HB  CITY 

7902 'LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SELINSOROVE  CAA  AP 

793X, SNYDER 

15 

40  *9 

76  52 

437 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

SELLERSVILLE  2   *im 

7938, BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

SHADE  GAP 

7965jHUNTlNGOON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

HRS.  HELEN  H.  PYLE 

SKAMOKIN 

7978  NORTH 'LAND 

15 

*0  48 

76  33 

770 

8A 

ROARING  CHK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  W 

8026  WARREN 

1 

41  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

SMIPPENSSURG 

SOTS  FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

*P 

4P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAHONING 

6145  CAMERON 

16 

*1  19 

76  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL     3 

SLIPPERY  ROCK 

6184  BUTLER 

2 

*1  0* 

80  03 

1345 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  5 

SWEThPORT  HIGHWAY  SHED 

8190  MC  KEAN 

1 

*1  48 

78  27 

1510 

HID 

PA  DEPT  OF  HWYS 

SOMERSET 

82*4; SOMERSET 

17 

*0  01 

79  05 

2140 

76 

HOWARD  G.  PECK 

S0H6RSET  WATER  WORKS 

8249' SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5   7 

SCWTH  CANAAN  1  NE 

8275; WAYNE 

5t*l  31 

75  24 

1400 

HID 

EUGENE  M.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 

eSOel FRANKLIN 

12|39  51 

1520 

7A 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

SPRING  GROVE 

8379, YORK 

15 

39  52 

76  52 

4P 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

SPRINGS  1  SW 

83951  SOMERSET 

IT 

59  44 

79  10 

2500 

ap 

3P 

ALLEN  E.  YODER 

2  3  5   7 

STATE  COLLEGE 

8*49 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

MID 

HID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

STRAUSSTOWN 

8570 

BERKS 

1* 

40  29 

76  11 

600 

8A 

JACOB  KLAHR 

SIROWGSTOWN 

8589 

INDIANA 

*0  33 

78  55 

1680 

HID 

HARRY  F.  BENNETT 

STRCtiDSSURG 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

8A 

8A 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CHEEK 

8610 

JEFFERSON 

1 

*1  01 

76  50 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNBURV 

8668 

NORTH 'LAND 

15J40  51 

76  48 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

SUTERSVILLE 

8699 

WESTMORELAND 

40  14 

770 

MICHAEL  RACkO 

TAMAOUA 

8758 

SCHUYLKILL 

1* 

40  *6 

75  56 

830 

SA 

HRS.  KARY  L. ROBERTS 

TAM4CUA  ft  N  0AM 

6763 

SCHUYLKILL 

1* 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

TAMAHACIC  2    S  FIRE  TWR 

3770 

CLINTON 

16 

41  2* 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5   7 

TIOWESTA  2  S£  DAM 

6B73  FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

TITUSVILLE  2  S 

6660! CRAWFORD 

1 

41  36 

79  40 

1525 

5P 

5P 

ARTHUR  H.  STOKES 

2  3  5 

TITUSVILLE 

6865' CRAWFORD 

1 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

TORPEDO  *  w 

6901, WARREN 

1 

41  *7 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  6.  GARBER 

TOHANDA 

8905;  BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7f> 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5    7 

TOIER  CITY  5  SW 

6910!  DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

6P 

HARRISBURG  WTR  DEPT 

3      7 

TROY 

8959' BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

TUNNELTON 

8989  INDIANA 

4 

40  27 

79  23 

990 

HID 

MRS.  KARY  E.  WEIHER 

TURTLEPOINT  4  NE 

9002  MC  KEAN 

1 

41  54 

78  16 

1640 

7aI ROBERT  D.  STRAIT 

TYRONE  A  NE  BALD  EAGLE 

902*  BLAIR 

6 

40  43 

78  12 

1020 

7A  FREDERICK  L.  FRIDAY 

UNION  CITY  FILTHA  PLANT 

90*2  ERIE 

1 

41  5* 

79  49 

1400 

7A  DAVID  H,  HENRY 

Obser- 
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i 
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1 

_g 
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time 
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0. 
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0. 
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tables 
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UNIONTOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39  54 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

WM.  w.  marsteller 

2  3  5   7 

lUPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5 

39  56 

75  18 

222 

7P 

7P 

PHIL.  Sue. TRANS.  CO 

2  3  5 

IVANOERGBIFT 

9126 

WESTHORELAND 

7 

40  36 

79  33 

600 

UNITED  ENGtFNDRT  CO 

'VANOEBGRIFT  2  W 

9133 

WESTHORELAND 

7 

40  36 

79  36 

995 

|HID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIPGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

75  52 

350 

BA 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

3 

WARREN 

9298 

WARREN 

1 

41  51 

79  08 

1280 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  5   7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

80  14 

i;'00 

MID 

PA  DEPT* OF  HWYS 

c 

WATSONTOWN 

9345 

NORTH 'LAND 

16 

41  05 

76  52 

470 

6P  i JEROME  C.  PAULHAMUS 

3 

WAYNESBURG  2  W 

9362 

GREENE 

10 

39  54 

80  13 

980 

6P 

7A  IRALPH  L.  AMOS 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

39  54 

60  10 

940 

MID  SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  HILLS  3  SW 

9360 

FULTON 

12 

39  49 

78  05 

920 

HID  IwiLLlAM  D.  COVER 

c 

WELLSBORO  3  S 

9408 

TIOGA 

41  43 

77  16 

1920 

7A  MARION  L.  SHUMWAY 

2  3  5   7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

41  45 

77  16 

1550 

MID, MRS.  IDA  S.  KAYNAHD 

c 

WELLSVILLE 

YORK 

15 

40  03 

76  57 

500 

SP 

5P|D.  0.  HOOVER 

2  3  5 

WERNERSVILLE  1  W 

943  0 

BERKS 

1* 

40  20 

76  06 

405 

eA  CHARLES  A.  GRUBER 

WEST  CHESTER 

9464 

CHESTER 

5 

39  57 

75  36 

440 

7P 

7P  jCLYDE  T.  SAYLOR 

2  3  5   7 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

5 

39  49 

75  49 

440 

6a;conaho-pyle  co 

3 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

41  34 

79  25 

1090 

6A, MRS. HELEN  F.KINNEAR 

3 

WHITESBURG 

9655 

ARMSTRONG 

1 

40  45 

79  24 

1530 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WILKES-BARRE 

9702 

LUZERNE 

15 

41  15 

75  52 

610 

;  7A,MBS.  MARY  G.  MIRMAK 

3 

iwiLLlAHSBUBG 

9714 

BLAIR 

6 

40  28 

76  12 

860 

7A  MYRON  K.  BIDDLE 

3 

■WiLLIAHSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOHING 

16 

41  15 

76  55 

527 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

c 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

OWEN  R.  PARRY 

c 

WOLFESBURG 

9623 

BEDFORD 

6 

40  03 

78  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  Rice 

3 

IyORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

39  55 

76  45 

390 

5P 

5P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  3  5   7 

YORK  2  S 

9936 

YORK 

15 

39  56 

76  ** 

640 

MID 

YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

15 

40  07 

76  43 

310 

8A 

METROPOL  EDISON  CO 

3 

lYOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

41  51 

79  19 

1205 

MID 

HENRY  CARLETT 

c 

2  I  ON  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

15 

40  54 

76  13 

940 

7A 

JAMES  D.  TEETER 

3 

IZIONSVILLE  3  SE 

9995 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HOWATT 

3 

1      NEW  STATIONS 

.MERCER  4  NW 

5662 

MERCER 

2 

41  17 

80  17 

1320 

7P 

8A 

TENN  GAS  TRANSM  CO 

2  3  5   7 

COUOEftSPORT  2  NW 

1805 

POTTER 

1 

76  03 

2220 

7P 

8A 

J.  EDWARD  PJIGGS 

2  3  5   7 
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Degree  days  are  based  i 


Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Asounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t: 

Snott  on  ground  In  Table  7  Is  At  observation  iilne  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  : 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  depth  of  sn< 
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a  Data  In  the  column  formerly  headed  No,  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations. 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent 

H  One  or  more  days  of  record  missing,   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  c 

R  Imourts  froei  recootJing  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  Iron)  the 

38  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sOnset. 

V  Includes  total  for  previous  month. 
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August  was  cool  and  wet  with  much  thunderstorm 
activity.   Pennsylvania's  eastern  counties  were  In 
the  edge  of  the  heavy  rain  area,  as  hurricane  Carol 
passed  northward  along  the  Atlantic  coast  at  inonth- 
end.   The  month  equalled  1950  as  the  coolest  August 
since  1946,   Only  9  scattered  stations  (In  the  Butler- 
Fayette  County  area  and  the  Cumberland-Monroe  County 
area)  averaged  above  normal  In  temperature.  The 
greatest  deficiencies  (-3°  F.)  were  In  the  northern 
tier  counties  from  licKean  to  Susquehanna.   The  high- 
est mean  temperature  for  August  was  74.5°  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest  was  62.0°  at  Kane  1  NNE.   Only 
10  stations  reported  maxima  of  100°  or  higher,  while 
there  were  25  stations  that  failed  to  reach  90°  during 
the  month.   Temperature  extremes  were  104°  at  Wells- 
vllle  on  the  1st,  and  32°  at  Kane  1  NNE  on  the  18th. 
Heavy  frost  was  reported  at  Keating  Summit  on  the 
18th,  but  damage  was  light. 

Due  to  the  Incidence  of  heavy  thunderstorm  rains  In 
the  southwest  and  rains  from  the  hurricane  In  the 
extreme  east,  the  precipitation  pattern  this  month 
was  extremely  variable.   The  lowest  monthly  total 
was  1.59  Inches  at  Tlonesta  2  S£  Dam.   The  north- 
western counties  received  less  than  3  Inches  from 
the  Erle-Crawford-Clarlon  line  to  the  western  Clinton- 
central  Tioga  line,  except  McKean  County.   Totals 
of  6  Inches  or  more  were  reported  from  three  major 
areas:   (1)  the  southwestern  counties  (Greene-Indiana- 
Somerset  triangle) ,  (2)  the  eastern  counties  (Phlla- 
delphla-Lebanon-Monroe  triangle),  (3)  along  a  narrow 
arc  from  Buffalo  Mills  through  Chambersburg ,  Newport, 
Watsontown,  Eagles  Mere  to  Towanda.   Totals  of  9 
Inches  or  more  were  recorded  at  Phoenlxvllle  and 
Neshamlny  Falls  In  the  east,  and  Unlontown,  Confluence 
1  NW,  Kregar  4  SE,  and  Blalrsvllle  6  ENE  In  the 
west.   The  greatest  monthly  total  was  10.26  inches 
at  Blalrsvllle  6  ENE.   The  greatest  amount  in  any 
observational  day  was  4.56  Inches  at  Watsontown  on 
the  31st.  Thunderstorms  were  reported  on  23  days 
of  the  month  and  hall  on  8  days. 

The  summer  season  (June,  July,  August)  temperature 
averaged  69.6°  (-0.6°),  and  was  the  coolest  since 
1951.   Precipitation  totaled  10.74  Inches  (-1.85 
inches).   This  was  2.40  inches  more  than  fell  during 
the  summer  of  1953. 

Scattered  light  showers  accompanied  the  passage  of 
two  cold  fronts  on  the  1st,  as  temperatures  dropped 
10°  to  15°,   Weak  high  pressure  on  the  2nd  was  not 
active  enough  to  produce  clearing  skies,  and  by 
evening  waves  moving  along  the  frontal  system  to  the 
south  of  Pennsylvania  began  to  spread  rain  over  the 
state.   By  the  morning  of  the  3rd,-  general  rains  of 
0.50  inch  to  2.00  Inches  had  brought  much  needed  relief 
to  the  southeastern  counties,  with  similar  variable 
amounts  in  other  sections.   Scattered  showers  on  the 
4th  and  general  rain  over  southern  sections  on  the 
5th  further  improved  the  outlook  for  crops,  fruits 
and  gardens.   Fair  weather  prevailed  in  most  parts 
of  the  state  on  the  next  3  days  until  rain  entered 
western  counties  the  evening  of  the  8th,  when  the 
rain  from  a  slow  moving  low  pressiire  system  from 
Oklahoma  began.   Generous  rains  fell  over  the  state 
on  the  8th  and  9th  with  scattered  rain  continuing 
into  the  10th,  vintll  the  cold  front  passage  during 
the  night  of  the  10th.   A  squall  line  developed 
over  eastern  counties  during  the  afternoon  and 
evening  of  the  11th,  with  wind  damage  to  buildings, 
windows,  trees  and  wires  in  the  Downlngtown,  Norrls- 
town  and  Scranton  areas.   Moderate  high  pressure 
maintained  fair  weather  until  the  afternoon  of  the 
14th,  when  cloudiness  and  rain  from  the  southwest 
spread  across  the  state.   Much  cloudiness  and  re- 
curring showers  and  thunderstorms  continued  until 
the  clearing  following  the  cold  front  passage  early 
on  the  17th.   The  squall  line  passage  and  the  cold 
front  passage  from  the  afternoon  of  the  16th  to 
early  on  the  17th  took  a  toll  of  2  dead  and  12 
injured  over  the  state.   The  western  counties  were 
particularly  hard  hit  by  high  winds,  lightning  and 
local  heavy  rains.   Other  sections  receiving  the 
brunt  of  these  storms  were  Franklin  County  and  the 
York-Dauphin-Lebanon-Lancaster  County  area.   The 
damage  inflicted  by  these  storms  is  listed  in  more 
detail  in  the  Cllmatological  Data  National  Summary 


for  Aug^ust  1954.   High  pressure  moved  rapidly  south- 
eastward across  the  state  on  the  17th  and  18th,  with 
a  band  of  showers  over  the  western  part  of  the  state 
the  afternoon  of  the  18th  and  a  squall  line  passage 
on  the  evening  of  the  19th.   It  was  most  active  from 
Franklin  and  Mifflin  Counties  eastward  to  Lackawanna 
and  Monroe  Coxmtles.   The  storm  left  a  toll  of  1  per- 
son injured,  at  least  4  barns  burned,  wind  damage  to 
other  buildings,  trees  and  wires,  and  temporary  flood- 
ing of  small  streams  and  low  fields.   Additional  show- 
ers and  thunderstorms  occurred  on  the  20th  and  21st, 
but  with  much  less  damage  reported.   Fair  weather 
spread  over  the  state  the  afternoon  of  the  21st  with 
humid  weather  returning  on  the  23rd,  and  showers  and 
thunderstorms  returning  on  the  24th,  but  mostly  in 
the  mountains.   During  the  storms  of  the  24th,  one 
person  was  killed  and  5  were  injured,  and  other  storm 
damage  was  reported  from  western  Pennsylvania  to 
northeastern  Pennsylvania.   Additional  showers  fell 
on  the  26th,  and  cloudiness  slowly  moved  eastward 
from  the  state  on  the  27th.   A  weak  ridge  of  high 
pressure  brought  fair  weather  to  the  state  on  the 
27th  and  28th.   By  the  evening  of  the  29th,  showers 
had  again  developed  over  the  eastern  counties  from 
moist  air  coming  inland  from  the  Atlantic.   Also,  the 
hurricane  Carol  was  moving  slowly  northward  off  the 
Georgia  coast.   The  morning  of  the  30th,  a  small 
disturbance  was  centered  over  northwestern  Pennsyl- 
vania and  the  hurricane  was  off  the  South  Carolina 
coast.   There  was  a  trough  along  the  western  ridges 
of  the  Appalachians  and  a  warm  front  off  the  New 
Jersey  coast.   Two  separate  bands  of  rain,  one  from 
the  trough  In  the  west  and  the  other  from  the  hurri- 
cane circulation  off  the  Atlantic,  converged  on  the 
state  on  the  30th  and  31st.   The  eastern  counties 
had  the  usual  heavy  rains  of  2  to  4  inches  east  of 
a  line  through  Chadds  Ford,  Virglnville,  Pikes  Creek 
and  Susquehanna.   Then,  there  was  a  band  of  lesser 
amounts,  generally  under  one  Inch.   West  of  this 
lesser  rainfall  area  was  another  peculiar  line  of 
very  heavy  rainfall.   It  apparently  started  somewhere 
south  of  Pennsylvania,  extended  across  the  state 
through  Mercersburg,  Shippensburg,  Newport,  Watson- 
town, Eagles  Mere,  Towanda  and  Sayre,  and  continued 
northward  into  New  York.   The  southern  section  of  the 
state  showed  a  second  line  of  heavy  rain  from  Wells- 
ville  through  Harrlsburg  North  and  Millersburg  to 
Join  the  first,  just  west  of  Sellnsgrove.   The  peak 
of  this  band  of  heavy  rain  was  in  the  Watsontown- 
Eagles  Mere  sector.   The  recording  rain  gage  at 
Eagles  Mere  registered  6.30  inches,  all  of  which  fell 
between  9  p.m.  of  the  30th  and  9  a.m.  of  the  31st. 
The  Towanda  recording  gage  reported  3.20  Inches  in 
the  same  time  Interval.   The  standard  gage  at  Watson- 
town measured  4.56  Inches  In  the  same  time  interval. 

Moderate  to  heavy  rains  over  the  southern  half  of 
Pennsylvania  and  light  to  moderate  rains  over  the 
northern  half  on  the  2nd  and  3rd  provided  the  first 
real  relief  from  the  8-week  dry  spell,  especially 
in  the  southeastern  counties.   During  the  first  9 
days  of  August,  many  stations  received  more  rain 
(up  to  2.50  Inches)  than  in  all  of  July,  and  some 
reported  more  than  in  June  and  July  combined.   These 
rains  brought  much  needed  relief  for  crops,  and 
greatly  Improved  prospects  for  late  maturing  crops. 
As  a  result,  the  Governor's  committee  decided  against 
requesting  Federal  aid.   Some  sections  reported  corn, 
truck  crops,  pastures  and  hay  seedings  were  too 
seriously  damaged  to  permit  full  recovery.   However, 
additional  rain  plus  considerable  cloudiness  to  slow 
evaporation  the  remainder  of  the  month  further  bene- 
fitted crops,  fruit  and  gardens,  and  did  much  to 
replenish  soil  moisture.   Wheat  made  record  yields. 
Peaches  yielded  well,  but  ripened  almost  all  at  once. 
Tobacco  made  fine  recovery.   Late  corn  and  potato 
prospects  continued  to  improve. 

Based  on  reports  from  the  First-Order  Weather  Bureau 
Offices  in  Pennsylvania,  sunshine  averaged  between 
51%  and  58%,  and  at  Harrlsburg  it  was  the  least  sunny 
Augrust  of  the  past  7  years.   Reading  and  Harrlsburg 
reported  this  the  coolest  August  since  1946.   It  was 
the  wettest  August  since  1942  at  Reading,  and  since 
1940  at  Harrlsburg.   Pittsburgh  reported  3  days  with 
excessive  precipitation,  with  rates  of  0.70  to  0.86 
inch  in  30  minutes.  -  C.L.R. 
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PENNSYLVANIA 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity  averages  * 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

|3| 

3 
S  8l 

Station 

1 

s 

a  25 

c 

1    . 

0 
§       1 

•g  -s  S 

j5 

O  H 

Q. 
O  H 

a 
o  H 

c 

g 

s 

T 

? 

I 

m 

> 

< 

■11 

a      < 

^1 

--H 

r4 

i 
H 

S 

A 

§ 

§1 

s  s  S 
.2  8.3 

<-S  3 

ALLENTOWM   KB   AP 

WSW 

14 

8.2 

- 

- 

- 

86 

85 

55 

70 

9 

3 

3 

1 

2 

1 

19 

- 

6.5 

HAKRISBURG   WB    AP 

w 

17 

6.2 

34 

NW 

16 

79 

79 

53 

65 

4 

4 

6 

3 

2 

0 

19 

58 

7.0 

PHILADELPHIA    WB   CITY 

wswt 

12t 

8.5T 

23 

W 

16 

79t 

77t 

52t 

64t 

5 

1 

4 

1 

3 

0 

14 

51 

6.3 

PITTSBURGH   WB    AP 

WSW 

19 

8.8 

39* 

NNH 

16 

84 

85 

56 

69 

7 

7 

3 

1 

1 

0 

19 

52 

6.5 

READING   WB  CITY 

8.8 

51 

W 

19 

- 

- 

- 

- 

6 

5 

2 

3 

2 

1 

19 

52 

6.8 

SCRANTON   WB  CITY 

- 

5.7 

33 

SW 

19 

- 

- 

- 

- 

3 

8 

5 

2 

1 

0 

19 

53 

6.7 

WILLIAHSPORT   WB   AP 

H 

12 

6.3 

45» 

•WSW 

19 

89 

86 

54 

67 

5 

9 

6 

1 

1 

0 

22 

- 

7.1 

t   Airport   Data 

•   This   datum   is   obtained   by 

visual    observation  since 

recording   equipment    is   not 

available.      It    Is   not   nec- 

essarily  ttie  fastest  mile 

occurring  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

1 
< 

J 
tjt 

X 

1 

.3 

i 

< 

0  s 

<  g 

1888 

69.8 

100 

33 

7.05 

0 

1889 

67.4 

100 

37 

3.24 

0 

1890 

68.8 

98 

34 

5.76 

0 

1891 

69.6 

99 

35 

5.09 

0 

1892 

71.4 

99 

42 

3.77 

0 

1893 

70.4 

99 

30 

4.50 

0 

1894 

69.4 

98 

32 

1.84 

0 

1895 

72.3 

101 

32 

3.23 

0 

1896 

71.2 

101 

35 

2.22 

0 

1897 

67.9 

97 

34 

3.17 

0 

1898 

72.3 

99 

37 

6.60 

0 

1899 

71.2 

101 

38 

4.01 

0 

1900 

75.0 

103 

38 

3.33 

0 

1901 

72.0 

99 

42 

6.81 

0 

1902 

67.8 

100 

34 

2.62 

0 

1903 

67.2 

99 

36 

5.29 

0 

1904 

68.0 

96 

34 

4.36 

0 

190S 

69.6 

95 

36 

5.71 

0 

1906 

73.2 

96 

39 

5.62 

0 

1907 

68.0 

97 

32 

2.94 

0 

1908 

69.4 

102 

30 

3.22 

0 

1909 

69.4 

100 

34 

2.31 

0 

1910 

69.8 

98 

35 

2.61 

0 

1911 
1912 

71.4 
67.1 

102 
93 

36 
36 

7.63 
5.02 

0 
0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

1 

1 
3 

1 

1913 

70.4 

102 

38 

2.69 

0 

1914 

71.3 

100 

34 

3.85 

0 

1915 

68.0 

99 

34 

6.71 

0 

1916 

71.9 

103 

32 

2.57 

0 

1917 

71.2 

101 

38 

6.69 

0 

1918 
1919 

73.6 
68.2 

108 
94 

32 
35 

4,12 
5.43 

0 
0 

1920 

70.2 

95 

37 

4.66 

0 

1921 

68.4 

97 

35 

3.83 

0 

1922 

69.1 

100 

31 

3.14 

0 

1923 

69.2 

96 

30 

3.10 

0 

1924 

70.1 

102 

31 

3.78 

0 

1925 

69.7 

97 

26 

2.28 

0 

1926 

71.9 

103 

32 

5.69 

0 

1927 

65.5 

92 

34 

4.12 

0 

1928 

73.4 

99 

35 

4.60 

0 

1929 

67.7 

98 

31 

2.52 

0 

1930 
1931 

70.3 
71.1 

108 
104 

29 
40 

1.47 
4.01 

0 
0 

1932 

71.6 

103 

34 

2.82 

0 

1933 

70.8 

104 

38 

7.61 

0 

1934 

68.6 

98 

30 

4.94 

0 

1935 

71.3 

98 

31 

3.91 

0 

1936 

73.2 

102 

37 

4.96 

0 

1937 

73.5 

101 

40 

5.43 

0 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

1 

1 
3 

1 

«3 
|| 

>  a 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 

73.8 
73.3 
68.8 
68.8 
69.5 

70.8 
71.5 
69.3 
66.9 
74.0 

70.1 
71.5 
68.9 
69.5 
70.4 

70.4 
68.9 

100 
98 
98 

101 
96 

101 

103 

99 

94 

100 

106 

102 

98 

96 

96 

103 
104 

36 
41 
30 
31 
27 

33 
30 
34 
30 
37 

34 
31 
32 
30 
30 

33 
32 

2.90 
2.98 
4.57 
4.35 
4.53 

2.72 
2.56 
3.79 
3.87 
3.85 

3.62 
3.67 
3.64 
1.70 
4.08 

1.94 
5.33 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
T 
T 
T 

T 
T 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table   for    earlier    years. 


See   reference   notes    following  Station   Index. 
-   121   - 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
AUGUST    1954 


Temperature 

Precipitation 

rl 

t| 

« 

i! 

s 
■a 

e 

>• 
I 

No.  of  Day 

» 

1^ 

1 

Snow. 

Sleol.  HaU 

No.  of  Days 

SUHon 

Mix. 

Min. 

• 

e 

1 

1 

s 

i  i 

8  > 

5  > 

o  ^ 

is 

<s 
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&i 
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a 

J 
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si 
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•=J 

H 

aC^ 

o 
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o 

is 

Q 

s 

-  0 

ATLANTIC  DIVISION 

—^ 

ALLENTOWN  WB  AP            R 

80. <. 

58.4 

69.4 

-   2.4 

90 

16 

48 

18 

5 

1 

0 

0 

0 

7.01 

2.52 

2.58 

31 

.0 

0 

7 

4 

3 

ALLENTOWN  GAS  CO 

81.7 

59.8 

70.8 

-  1.2 

102 

1 

48 

18 

3 

0 

0 

0 

7.57 

3.04 

2.97 

31 

.0 

0 

10 

5 

2 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

77.5 

57,3 

67.4 

-  1.7 

90 

24 

45 

18 

24 

1 

0 

0 

0 

4.69 

1.18 

1.06 

9 

.0 

0 

8 

4 

1 

ARENDTSVILUE 

82.5 

60.3 

71.4 

-  1.0 

102 

1 

61 

12 

4 

0 

0 

0 

5.39 

1.62 

.98 

20 

■  0 

0 

11 

4 

0 

ARTEMAS  1  WNW 

79. <, 

57.6 

68.5 

90 

16+ 

48 

14  . 

a 

2 

0 

0 

0 

7.20 

2.25 

21 

.0 

0 

13 

' 

1 

AVOCA  CAA  AP 

78. « 

68.5 

68.5 

88 

16 

46 

18 

12 

0 

0 

0 

0 

3.80 

.02 

1.55 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

BEAVERTOWN 

82.2 

55.9 

69.6 

95 

1 

44 

18 

14 

3 

0 

*0 

0 

5.24 

1.46 

31 

.0 

0 

12 

3 

1 

BELLEFONTE  *  S 

79. IM 

56. OM 

67. 6M 

-  2.6 

93 

1  + 

46 

18 

1 

0 

0 

0 

3.77 

-   .12 

.80 

3 

.0 

0 

9 

3  0 

BERWICK 

83.0 

58.4 

70.7 

98 

1 

45 

18 

5 

3 

0 

0 

0 

4.85 

.96 

31 

.0 

0 

12 

3 

0 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

80.9 

62.0 

71.6 

-  1.7 

91 

16  + 

52 

18 

2 

2 

" 

0 

° 

6.19 

1.93 

2.11 

31 

.0 

0 

9 

3 

2 

BURNT  CABINS  2  NE 

78.5 

56.8 

67.7 

90 

16 

45 

13 

20 

1 

0 

0 

0 

5.87 

1.10 

9 

.0 

0 

11 

6 

1 

CANTON  1  NW 

75.3 

53.9 

64.6 

89 

1 

41 

27 

0 

0 

0 

0 

3.63 

.80 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

CARLISLE 

84.8 

62.0 

73.4 

.6 

99 

1 

50 

18 

0 

3 

0 

0 

0 

3.94 

-   .36 

.82 

21  + 

.0 

0 

7 

4 

0 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

80.9 

59.9 

70.4 

-  2.0 

92 

16 

49 

13+ 

1 

2 

0 

0 

0 

8.13 

4.20 

1.88 

19 

.0 

0 

9 

7 

4 

CHESTER 

83.1 

64.4 

73.8 

98 

2 

55 

22 

4 

0 

0 

° 

6.48 

1.90 

31 

.0 

0 

7 

5 

4 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

76. 8M 

52. IM 

64.5M 

85 

24 

37 

18 

74 

0 

0 

0 

0 

2.49 

.41 

3 

T 

0 

10 

0 

0 

COATESVILLE  1  SW 

82.5 

69.2 

70.9 

-  1.8 

102 

1 

49 

18 

4 

0 

0 

0 

5.88 

1.30 

1.85 

3 

.0 

0 

12 

4 

1 

COLUMBIA 

84.5 

62.1 

73.4 

94 

16  + 

50 

18 

0 

4 

0 

0 

0 

1.19 

9 

.0 

0 

2 

DEVAULT  1  W 

81.0 

53.1 

67.1 

93 

1 

42 

14 

26 

3, 

0 

0 

0 

5.50 

1.84 

31 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIXON 

80.1 

51.0 

66.6 

98 

1 

39 

18 

1' 

0 

0 

° 

4.81 

1.34 

31 

.0 

0 

9 

3 

1 

EAGLES  MERE 

72.8 

55.1 

64.0 

90 

1 

46 

12 

1 

0 

0 

0 

7.84 

3.52 

4.00 

31 

.0 

0 

9 

2 

2 

EAST  WATERFORD  3  E 

74.2 

58.2 

66.2 

90 

1 

52 

13 

1 

0 

0 

0 

4.97 

.99 

1.11 

9  + 

.0 

0 

9 

4 

2 

EMPORIUM  1  E 

80.7 

50.3 

65.5 

-  2.2 

93 

1  + 

38 

18 

2 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.94 

.44 

25 

.0 

0 

8 

0 

0 

EPHRATA 

82.5 

68.8 

70.7 

-  1.9 

91 

1  + 

48 

16 

1 

3 

0 

0 

0 

6.82 

2.31 

2.21 

21 

.0 

0 

8 

5 

2 

EVERETT  1  SW 

80.7 

56.4 

68.6 

-  1.0 

96 

1 

46 

18 

19 

4 

0 

0 

0 

6.69 

2.86 

!  .15 

21 

.0 

0 

11 

5 

2 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

80.2M 

56. OM 

68. IM 

100 

1 

45 

13 

1 

0 

0 

0 

7.07 

1.69 

31 

.0 

0 

10 

5 

2 

FREELAND 

75.5 

54.7 

55.1 

-  1.8 

90 

1 

40 

12 

49 

1 

0 

0 

0 

5.93 

1.86 

1.50 

30 

.0 

0 

11 

4 

2 

GEORGE  SCHOOL 

84.0 

59.9 

72.0 

-   .2 

91 

19 

43 

10 

9 

3 

0 

0 

0 

7.32 

2.71 

2.70 

31 

.0 

0 

8 

3 

3 

GETTYSBURG 

83.2 

62.0 

72.6 

.2 

101 

1 

52 

14+ 

5 

0 

0 

0 

5.94 

1.99 

1.07 

3 

.0 

0 

9 

5 

2 

GORDON 

78.8 

54.8 

66.8 

-  1.7 

92 

1 

42 

18 

29 

1 

0 

0 

0 

3,77 

-   .49 

.91 

9 

.0 

0 

12 

2 

0 

GRATZ  1  N 

79.5 

56.6 

68.1 

100 

1 

46 

18 

1 

0 

0 

0 

5.60 

1.40 

9 

.0 

0 

14 

3 

1 

HANOVER 

83.0 

58.9 

71.0 

-  2.6 

102 

1 

50 

14 

4 

0 

0 

0 

6.62 

2.46 

1.19 

3 

.0 

0 

10 

6 

2 

HARRISBURG  WB  AP           R 

80.5 

62.2 

71.4 

-  1.6 

92 

16+ 

52 

18 

0 

2 

0 

0 

0 

5.79 

2.45 

1.25 

20 

.0 

0 

11 

6 

2 

HAWLEY  1  S  DAM 

76.8 

48.8 

62.8 

94 

1 

36 

18 

1 

0 

0 

0 

3.63 

1.48 

31 

.0 

0 

9 

2 

1 

HOLTWOOD 

81.7 

66.3 

74.0 

-  1.1 

91 

19 

57 

18 

0 

2 

0 

0 

° 

3.71 

-   .3': 

1.40 

3 

.0 

0 

9 

2 

1 

HUNTINGDON 

82.7 

67.0 

69.9 

-   .8 

96 

1 

48 

14+ 

4 

0 

0 

0 

4.54 

.53 

1.28 

6 

.0 

0 

9 

2 

1 

KEGG 

78.3 

66.9 

67.6 

89 

19+ 

47 

14+ 

18 

0 

0 

0 

0 

6.86 

1.76 

21 

.0 

0 

11 

5 

1 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

82.5 

59.2 

70.9 

-  1.3 

98 

1 

49 

14 

0 

3 

0 

0 

0 

5.16 

.86 

1.61 

21 

.0 

0 

8 

4 

2 

LANOISVILLE 

81.5 

60.9 

71.2 

100 

2 

52 

14+ 

4 

0 

0 

0 

7.97 

2.14 

31 

.0 

0  i 

10 

5  i3 

LAWRENCEVILLE  2  S 

78.8 

60.9 

64.9 

-  3.5 

96 

1 

39 

27 

1 

0 

0 

0 

1.63 

-  2.18 

.64 

31 

.0 

0 

7 

1 

0 

LEBANON  2  NW 

81.5 

59.2 

70.4 

-  1.8 

95 

1 

60 

22 

3 

2 

0 

0 

0 

6.44 

2.18 

2.01 

9 

.0 

0 

9 

5 

2 

LEWISTOWN 

82.7 

56.6 

69.5 

97 

1 

46 

19 

4 

0 

0 

0 

3.39 

.73 

10 

.0 

0 

10 

1 

0 

LOCK   HAVEN 

81.2 

56.5 

68.9 

-  2.5 

91 

24 

40 

18 

12 

1 

0 

0 

0 

4.43 

.39 

1.71 

3 

.0 

0 

9 

2 

1 

MADERA 

79.3 

52.6 

66.0 

92 

1 

43 

14+ 

2 

0 

0 

0 

4.93 

2.17 

3 

.0 

0 

10 

2 

1 

MARCUS  HOOK 

82.7 

66.2 

74.6 

-  2.1 

94 

15 

58 

18 

0 

4 

0 

0 

0 

5.11 

-   .34 

1.90 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

76.4 

57.5 

67.0 

88 

24 

48 

18 

23 

0 

0 

0 

0 

3.94 

.87 

30 

.0 

0 

9 

2 

0 

MAUCH  CHUNK 

82. OM 

57. 6M 

69. 8M 

.1 

97 

1 

44 

18 

10 

2 

0 

0 

0 

7.05 

2.28 

2.19 

31 

.0 

0 

9 

5 

3 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

80.8 

63.2 

72.0 

-   .9 

94 

16 

53 

18 

0 

2 

0 

0 

0 

6.50 

1.46 

1.39 

3 

.0 

0 

10 

5 

2 

MONTROSE  3  E 

75.4 

52.4 

63.9 

-  2.9 

94 

1 

42 

27 

1 

0 

0 

0 

4.46 

.33 

1.31 

4 

.0 

0 

9 

5 

1 

MOR6ANT0WN 

79.8 

57.8 

68.8 

39 

1  + 

46 

18 

9 

0 

0 

0 

0 

8.00 

2.85 

21 

.0 

0 

7 

5 

3 

MT  GRETNA  2  SE 

80.3 

58.8 

69.5 

90 

15  + 

48 

18 

6 

2 

0 

0 

0 

5.85 

1.95 

9 

.0 

0 

10 

5 

2 

MT  POCONO  2  N  AP 

76. OM 

53. 7M 

64. 9M 

•7 

90 

1 

41 

18 

48 

1 

0 

0 

0 

6.75 

2.31 

3.15 

31 

.0 

0 

8 

5 

1 

MUHLENBURG  I  SE 

80.5 

M 

93 

1 

43 

18 

1 

0 

0 

0 

4.54 

1.84 

20 

.0 

0 

9 

2 

2 

NEFFS  MILLS  *  NE 

NEW8UR6  3  W 

83.6 

61.4 

72.5 

92 

16 

50 

13 

2 

4 

0 

0 

0 

5.29 

1.10 

9+ 

.0 

0 

9 

5 

2 

NEWPORT 

83.0 

57.6 

70.3 

101 

1 

48 

18+ 

3 

0 

0 

0 

6.22 

1.99 

2.84 

31 

.0 

0 

10 

4 

1 

NORRISTOWN 

82.4 

63.2 

72.8 

92 

16 

54 

18 

0 

3 

0 

0 

0 

7.97 

2.45 

31 

.0 

0 

7 

5 

3 

PALMERTON 

79.5 

58.7 

69.1 

-  1.5 

90 

16 

45 

18 

B 

1 

0 

0 

0 

6.27 

2.19 

1.64 

31 

T 

0 

7 

5 

3 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

81.7 

66.2 

74.0 

91 

19 

60 

18+ 

0 

3 

0 

0 

0 

5.53 

1.92 

31 

.0 

0 

8 

4 

3 

PHILADELPHIA  WB  AP         R 

82.5 

64.5 

73.6 

-   .5 

93 

19 

57 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

4.86 

.28 

1.32 

31 

.0 

0 

7 

4 

2 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

82.5 

66.0 

74.3 

-  1.3 

95 

16 

58 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

5.02 

1.79 

31 

.0 

.  0 

7 

* 

2 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

84.6 

63.0 

73.8 

-   .5 

99 

1 

52 

18 

0 

4 

0 

0 

0 

6.20 

1.34 

2.32 

31 

.0 

0 

7 

5 

1 

PHILADELPHIA  WB  CITY       R 

81.3 

66.6 

74.0 

-  1.2 

91 

19 

61 

22 

0 

2 

0 

0 

0. 

6.03 

1.41 

1.91 

31 

.0 

0 

8 

4 

3 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

74.6 

52.3 

63.5 

87 

24 

35 

18 

88 

0 

0 

0 

0 

6.81 

1.27 

3 

.0 

0 

12 

6 

3 

PHOENIXVILLE  1  E 

85.8 

58.8 

72.3 

-  1.2 

102 

48 

14 

2 

8 

0 

0 

0 

9.34 

4.62 

2.50 

31 

.0 

0 

6 

5 

4 

PIMPLE  HILL 

74.2 

55.5 

64.9 

92 

44 

12 

1 

0 

0 

0 

6.37 

2.57 

31 

.0 

0 

10 

4 

1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

74.0 

50,3 

62.2 

92 

37 

27 

1 

0 

0 

0 

6.57 

2.45 

1.87 

31 

.0 

0 

8 

4 

3 

PORT   CLINTON  1  S 

81.3 

54.6 

68.0 

-  3.2 

98 

46 

18 

3 

0 

0 

0 

5.01 

-   .16 

1.11 

9 

.0 

0 

10 

4 

2 

QUAKERTOWN  1  E 

83.7 

58.9 

71.3 

.9 

99 

45 

18 

2 

1 

0 

0 

0 

8.72 

4.23 

2.48 

31 

.0 

0 

10 

4 

4 

READING  WB  CITY            R 

81.1 

63.4 

72.3 

-  1.1 

92 

16 

54 

18 

0 

' 

0 

0 

0 

7.57 

3.69 

2.09 

9 

.0 

0 

8 

6 

3 

SCRANTON  W8  CITY           R 

78.1 

58.7 

68.4 

-  1.9 

37 

16 

47 

18 

11 

0 

0 

0 

0 

4.41 

.74 

1.70 

31 

.0 

0 

8 

3 

1 

SELINSGROVE  CAA  AP 

80.0 

66.9 

58.6 

-  2.9 

90 

16 

43 

18 

10 

1 

0 

0 

0 

4.44 

.60 

1.26 

3 

.0 

0 

10 

3 

1 

SHIPPENSBUR6 

83.4 

60.8 

72.1 

-  1.0 

98 

1 

60 

14+ 

0 

3 

0 

0 

0 

6.75 

2.74 

1.29 

30 

.0 

0 

11 

5 

2 

STATE  COLLEGE 

77.7 

58.3 

68.0 

-  1.0 

88 

24 

49 

18 

13 

0 

0 

0 

0 

4.64 

1.10 

.90 

19 

.0 

0 

10 

4 

0 

STROUDSBURG 

83. 2M 

55. 3M 

69. 3M 

-   .7 

102 

1 

41 

IS 

4 

0 

0 

0 

6.51 

.83 

2.33 

31 

.0 

0  1 

1 

11 

2 

2 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANDA 

79.8 

54.7 

67.3 

-  1.3 

91 

24 

41 

18 

23 

1 

0 

0 

0 

5.99 

2.57 

2.79 

31 

.0 

0  t 

10 

2 

1 

UPPER  DARBY 

83.2 

61.2 

72.2 

96 

1 

53 

12  + 

0 

4 

0 

0 

0 

5.95 

2.13 

31 

.0 

0  ' 

8 

3  3 

WELLSBORO  3  S 

77.2 

53.2 

56.2 

-  1.2 

91 

1 

40 

27+ 

2 

0 

0 

0 

1.94 

-  1.69 

.41 

26 

.0 

0 

8 

0 

0 

See  Reicrance  Notes  Following  Station  Index 
-  122  - 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
AUGUST  195* 


Temperature 

Precipitation 

II 

tl 

> 

< 

t! 

• 
Q 

1 

1 

& 
1 

No.  ol 

Days 

5 
H 

Departure 
From  Normal 

1 
J 

Q 

Snow. 

Sleet,  HaU 

No 

oi  Days 

SlaHon 

Max. 

Min. 

5 
(2 

If 

• 

e 

! 

i 

1 

i\ 

l\ 

•:l 

s  i 

§1 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

83.1 
82.8 
81.5 
85.2 

56.7 
62.5 
58.0 
60.4 

70.9 
72.7 
69.8 
72.8 

.5 

-  1.1 
.0 

104 
95 
92 

101 

1 

1 
19 

1 

46 

54 
46 
40 

18 
12+ 
16 
18 

6 
0 
8 
0 



T 

~0 
0 
0 
0 

"~o" 

0 
0 
0 

0 
0 

6.59 
5.73 
3.72 
6.60 

.99 

.11 

1.35 

1.26 
1.85 
1.40 
1.22 

30 
3 
3 

21 

.0 
.0 

'.I 

0 
0 
0 
0 

TcT 

7 

6 

10 

5 
4 
2 
6 

3 
2 
1 
2 

DIVISION 

69.4 

5.60 

T 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
9LAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  i^    W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  3  W 

80.0 
74.8 
75.6 
77.3 
82.2 

60.8 
57.9 
49.1 
53.5 
54.3 

70.4 
66.4 
62.4 
65.4 
68.3 

-  3.9 

-  .6 

92 
86 
85 
88 
93 

24 
24 

\: 

1+ 

50 
48 

40 
43 

17+ 
12 

18 
18 

11  + 

8 
31 
99 
49 

1 
I 

0 
3 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

6.25 
10.26 
4.36 
2.60 
6.35 

-  1.69 
1.09 

-  1.13 

1.90 
2.21 
1.47 

.41 
1.46 

25 
3 
25 
25 
17 

.0 
.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

8 

14 

9 

9 

12 

5 
7 
3 
0 
5 

2 
5 

1 
0 
1 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

83.1 
78.6 
81.2 
78.'. 
78.4 

57.4 
51.9 
56.3 
56.6 
54.2 

70.3 
65.3 
68.8 
67.5 
66.3 

.1 

-  2.3 

-  .9 

95 
92 
92 

93 

90 

1 

24 

24 

1 

24 

44 
40 
42 
49 

37 

13 
18 
12 
14  + 
18 

13 
62 
19 

47 

3 
1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 
I 

0 
0 
0 
0 
0 

3.63 
1.83 
5.36 
8.55 
2.55 

-  2.06 
1.54 

-  .85 

.71 
.39 

1.28 

1.29 

.35 

1 
15 
17 
21 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

10 

7 

11 

15 

9 

2 
0 
3 
6 
0 

0 
0 

1 

3 
0 

COUOERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

75.1 
79.3 
74.8 
84.0 
83.4 

51.8 
59.6 
52.8 
62.9 
56.5 

63.5 
69.5 
63.8 
73.5 
70.0 

-  1.3 

.4 

89 
89 
87 
96 
93 

24 

1  + 
24 
1 
1  + 

37 
47 
39 
52 
47 

27 
13 
13 
13 
13 

77 
15 
79 

8 

0 
0 
0 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.03 
7.01 
8.46 
7.29 
2.84 

2.79 
3.39 

.47 
1.62 
1.55 
1  .55 

.77 

2; 

3 

3 

17 

3 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

11 

12 

0 
5 
7 
8 

0 

z 

4 

1 
0 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  «  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

77.2 
83.5 
80.3 
81.3 
82.5 

54.5 
58.0 
55.5 
55.4 
54.9 

65.9 
70.8 
67.9 
68.4 
68.7 

-  .8 
,7 

-  .1 

-  .3 

91 
96 
94 
90 
93 

23 

24 

1 

24 

23 

43 
45 
47 
42 
40 

18 

18 

13+ 

18 

18 

46 

10 

23 
29 

2 

3 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.15 
4.56 
6.84 
2.03 
3.34 

2.16 
.73 

-  1.55 

-  .17 

1.11 
.75 

2.04 
.50 
.62 

3 
19 
25 

17 
16 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

° 

0 
0 
0 
0 

12 

8 
6 

11 

5 
4 
7 
1 
2 

2 

0 

z 

0 
0 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

78.6 
83. 3M 
80.8 
81.2 
75.7 

56.5 
58. 8M 
54.1 
59.7 
48.2 

67.6 
71. IM 
67.5 
70.5 
62.0 

-  2.4 

.3 

-  .7 

88 

94 
95 
89 

24 

1 
1 
1 

45 
48 
40 
49 
32 

12+ 

13 

16 

13 
18 

29 

7 

0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

8.19 
V  6.39 
2.21 
6.29 
3.05 

4.15 

-  1.46 

-  1.52 
1.92 

-  .58 

3.10 
1.03 

.57 
1.07 

.53 

3 
5 

17 
3 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 

Q 

6 

% 

5 

1 

1 

0 

1 

0 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  4  NW 
MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

79.3 
78.9 
90.9 
80.3 
82.0 

53.5 
53.1 
57.8 
60.6 
56.7 

66.4 
66.0 
69.4 
70.5 
69.4 

-  1.7 

-  1.6 

-  1.1 

91 
91 
92 
89 
91 

24 
1 
24 
24 
25 

39 
40 
48 
50 
44 

18 
18 
31 
12 
13 

42 

16 

8 

17 

1 

2 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

° 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.46 
2.09 
3.22 
4.39 
4.79 

-  1.23 

-  1.53 

.73 
1.48 

.39 
.40 
.91 
.92 
1.27 

25 
17 
15 
17 
25 

.0 
.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 

0 
T 
0 

16 

7 
8 
8 
10 
S 

0 
0 
2 

4 
4 

0 
0 
0 
0 
2 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

84.3 
80.5 
79.3 
81.4 
79.7 

61.7 
58.1 
60.5 
63.4 

53.7 

73.0 
69.3 
69.9 
72.4 
66.7 

.8 

-  1.3 

-  .2 
.7 

97 
92 
93 
94 
92 

1 
24 

24 
24 

1 

52 

48 
51 
55 
44 

12 

13 

13+ 

13 

18 

9 
9 

1 

6 
2 

1 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.93 
7.89 
2.92 
5.33 
4.46 

1.36 

3.67 

-   .21 

2.25 

1.01 
1.65 
1.00 
1.35 
.92 

9 

5 

16 

9 

1 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

11 
5 
8 

11 

8 

I 
3 

1 
2 
1 
3 
0 

RIOGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

77.6 
79.6 
79.8 

77.1 
73.0 

52.3 
56.4 
58.0 
55.6 
55.4 

55.0 
68.0 
66.9 
66.4 
64.2 

-  1.7 

-  .5 

-  1.4 

89 
89 
92 
87 
83 

24 
19 
24 
24 
24 

39 
44 
47 
40 
41 

16 
14 
13 
13 
13 

53 
26 
14 
38 
65 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
6.13 
3.37 
8.32 
6.68 

-   .68 

3.83 
4.18 

.37 
1.57 

.91 
1.28 
2.19 

25 
3 

1 
15 
15 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 
8 
13 
14 

0 

I 

8 

8 

0 
1 
0 
3 

2 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  w 

79.4 
81.8 
79.4 
78.4 
81.6 

56.4 
52.3 
62.2 
54.5 
58.6 

67.9 
67.1 
70.8 
66.5 
70.1 

-  1.1 

-  1.5 

-  1.4 

91 
93 
89 
87 
90 

1 
24 
24 
16 
16  + 

45 
38 
50 
39 
45 

18 
18 
13 
18 
12 

34 

4 

37 

11 

2 
1 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
2.46 
9.00 
2.96 
6.84 

-  1.43 

4.53 

-  .69 
2.90 

.37 
.40 
1.60 
.69 
.85 

17 
25 
15 
4 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

I 

0 
0 

8 

9 

13 

7 
13 

0 
0 
7 
2 

7 

0 
0 
4 
0 
0 

D I V I S I  ON 

66.0 

4.94 

T 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

79.5 
76.1 

56.5 
57.0 

68.0 
66.6 

92 

66 

24 
24 

45 
46 

13+ 
18 

29 
37 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.71 
2.49 

.41 
.80 

31 
29 

.0 
■  .0 

0 
0 

7 
8 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

67.3 

2.10 

.0 

STATE 



66.9 

-  1.3 

5.33 

1.26 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   123  - 


DAE,Y  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

station 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8   9 

10 

11 

12 

13   H 

15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22   23  1  24 

25  ] 

26 

27 

28  1  29   30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

5.35 

.87 

.01 

.53 

.06 

.08 

.50 

.36 

.05 

.29 

.35 

•  02 

•  86 

•  01 

T 

.93 

.18 

.02 

.23 

ALBION 

1.71 

.02 

.15 

.02 

.05 

.01 

.40 

•  12 

.17 

.16 

.02 

.16 

.41 

ALLENTOWN  HB  AP         R 

7.01 

T 

.95 

T 

T 

T    1.65 

T 

.11 

T 

•  17 

T 

.03 

.01 

•  20 

.01 

T     T    1.30 

2.58 

ALLENTOWN  GAS  CO 

7.57 

T 

.70 

.10 

.01 

.87 

.72 

.05 

.17 

•  05 

.06 

•  02 

T 

.02 

.18 

.25 

.01 

.22 

1.17 

2.97 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

4.69 

.04 

.78 

.54 

1.06 

.42 

.07 

•  13 

•  99 

.17 

.05 

.09 

.08 

.24 

.03 

ARENOTSVILLE 

5.33 

.60 

.02 

.02 

.38 

.35 

.47 

.19 

•  22 

■  09 

•  76 

•  98 

.36 

.64 

T 

.31 

ARTEMAS  I  MNW 

7.20 

.16 

.20 

.63 

.67 

.31 

.73 

.18 

•  07 

.70 

.62 

•  28 

2.25 

.12 

.28 

AUSTINBURG  2  « 

2.21 

.07 

.12 

.12 

.06 

.22 

.15 

.15 

.22 

.14 

.41 

T 

.04 

.51 

AVOCA  CAA  AP 

3.80 

T 

T 

.45 

.05 

.23 

T 

.07 

T 

.03 

T 

.41 

.11 

.04 

T 

.23 

.61   .02 

1.55 

BAKERSTOWN  3  HNH 

6.25 

.50 

.02 

.50 

.01 

.68 

.02 

.01   .45 

•  31 

1.50 

.05 

.05 

1.90 

.25 

T 

BARNES 

2.42 

.67 

T 

T 

.33 

.22 

T 

.03 

.54 

.17 

.10 

.36 

T 

BEAR  GAP 

3.47 

.03 

.63 

.48 

.72 

.06 

.10 

.06 

.10 

.10 

.07 

.11 

.40 

.61 

BEAVER  FALLS 

3.82 

.25 

.04 

.44 

T 

.08 

.47 

.03 

T 

.02 

.58 

T 

1.06 

T 

T 

.50 

.33 

.02 

T     T 

6EAVERT0WN 

5.24 

.04 

.33 

.20 

.55 

.34 

.42 

.32 

.06 

.02 

.17 

.31 

.09 

.15 

.10 

.66 

"  .02 

1.46 

BEECH  CREEK  STATION 

3.69 

.38 

1.34 

.79 

.36 

.12 

.11 

.18 

.08 

.05 

.09 

T 

T 

.06 

T 

T 

.01 

T 

.12 

BELLEFONTE  *  S 

3.77 

.04 

.04 

.80 

.07 

.09 

•  54 

.59 

.07 

.17 

.03 

.05 

.10 

.37 

.18 

.06 

.10 

.03 

.06 

.06 

.01 

.07 

.24 

BERWICK 

4.85 

.03 

.58 

.22 

.17 

.45 

.65 

.06 

T 

.13 

.17 

.03 

.04 

•  49 

.03 

.16 

.19 

T     .02   .48 

.95 

BETHLEHEM  RIVER  STATION 

7.20 

.65 

.30 

T 

.59 

.90 

T 

.17 

T 

.14 

7 

T 

.10 

•  12 

•  22 

.30 

T 

•  48 

3.23 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

6.19 

.99 

.49 

.01 

.14 

.12 

.14 

.01 

•  29 

•  01 

.20 

1^68 

2.11 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

10.26 

.29 

.09 

2.21 

1.26 

T     .75 

1.26 

.10 

.10 

.22 

1.15 

1.40 

•  02 

•  04 

T     .19 

.20 

.46 

•  52 

T 

8L0SERVILLE  1  N 

6.19 

T 

T 

.95 

.38 

.04 

1.33 

.04 

.17 

.35 

T 

.03 

•  98 

T 

•  55 

1.37 

eoSWELL  6  MNW 

8.65 

.45 

.58 

.05 

.09 

1.58 

.49 

.30 

.62 

.58 

.12 

.83 

.10 

.83 

.42 

T 

.46 

.06 

.08 

1.01 

BRADOOCK  LOCK  2 

6.78 

.73 

.93 

.08 

.12 

1.15 

.33 

.95 

•  01 

.39 

.04 

.83 

T 

T 

.03 

.56 

.06 

.06 

.51 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

- 

_ 

.02 

.02 

T 

•  66 

.18 

.13 

.13 

.20 

1.45 

.41 

T 

•  17 

.10 

BRADFORD  4  W  RES 

4.36 

.36 

.07 

.05 

.08 

•  80 

•  06 

.12 

.12 

.10 

.05 

.05 

1.47 

.51 

T     .03   .35 

.14 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

3.27 

.34 

.06 

.06 

T 

.58 

•  25 

.13 

.14 

.02 

.45 

.56 

.40 

.30 

BREE2EW00D 

6.39 

.06 

.22 

.48 

1.04 

.02 

•26   .98 

•  11 

•  04  1 

•  28 

.44 

.18 

-.39 

.54 

•06   ^04 

.02 

.44 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

2.60 

T 

.38 

.01 

I 

.32 

•  05   T 

.03 

.04 

.20 

•  10 

.39 

.20 

.01 

.14 

.41 

.20 

.01   .08 

.03 

BRUCETON  I  S 

- 

.36 

.10 

.23 

.92 

.37 

.13 

T 

1.27 

.87 

.30 

T     .06 

1.18 

.16 

.02 

.02 

.10 

BUFFALO  MILLS 

6.69 

.09 

T 

.92 

.05 

.05 

.40 

•  47 

.64 

.90 

.46 

.03 

.58 

.46 

.64 

.34 

.12 

.03 

.71 

BURGETTSTOWN  3  W 

6.35 

.93 

.36 

.35 

.75 

.71 

.03 

.13 

.92 

1.46 

.03 

.10 

.02 

.31 

.11 

.14 

BURNT  CABINS  2  NE 

5.87 

.10 

.67 

.37 

T    1.10 

.09 

.01 

.04 

.28 

.55 

•  47 

.10 

.85 

.02 

.52 

.70 

BUTLER 

3.63 

.71 

.05 

.27 

.36 

.16 

.05 

T 

.38 

.38 

.32 

.18 

.53 

.22 

.02 

CAMP   HILL 

4,72 

.40 

.42 

1.15 

T 

.11 

.28 

.43 

.30 

.17 

.12 

1.34 

CANTON  1  NW 

3.63 

.89 

.32 

.68 

T 

T 

.06 

.02 

.15 

.22 

T 

.09 

T 

.35 

.04 

.81 

CARLISLE 

3.94 

.02 

T 

.31 

.40 

T          .76 

.04 

T 

.16 

T 

.07 

.82 

T 

.82 

.54 

CARROLLTOWN  2  SSE 

6.16 

.20 

.02 

1.28 

.03 

.03 

.74 

.93 

•  40 

.32 

.30 

.04 

.95 

.01 

•  18 

.03 

.04 

.06 

.18 

.02 

.40 

CARTER  CAHP  2  W 

- 

.60 

.16 

.42 

.02 

T 

.05 

.08 

.35 

.22 

T 

.17 

.34 

- 

- 

CEDAR  RUN 

2.74 

.35 

.38 

.45 

.06 

T 

T 

•  20 

.08 

.14 

.25 

.25 

•  20 

.10 

.10 

T 

.08 

.10 

CHADDS  FORD 

5.77 

1.48 

.21 

.08 

.11 

.34 

•  70 

.80 

.40 

1.65 

CHAMBERSDURG  1  ESE 

8.13 

T 

T 

.31 

.34 

.59 

•  07 

.05 

.51 

1.03 

1.88 

•  04 

1.55 

T 

.72 

1.04 

CHARLEROl  LOCK  4 

6.42 

1.03 

T 

.91 

.03 

.27 

.65 

.59 

.27 

T 

.32 

.03 

1.09 

T 

.14 

.06 

.03 

•  24 

.17 

.01 

.58 

CHESTER 

6.48 

1.05 

.06 

.09 

T 

.30 

1.03 

.03 

.09 

.05 

.58 

.26 

T 

1.04 

1.90 

CLARENCE  1  E 

4.30 

.67 

1.95 

.05 

.05 

.12 

.22 

.38 

.05 

.11 

.12 

.11 

.03 

T 

.11 

.03 

.04 

T 

T 

•  26 

CLARION  3  SW 

1.83 

.15 

.09 

.03 

.33 

.07 

.39 

.02 

.13 

.26 

.14 

.19 

.03 

CLAUSSVILLE 

6.96 

1.04 

.10 

1.24 

.57 

.05 

.13 

.10 

.07 

.03 

.02 

.06 

.47 

.23 

.03 

.15 

.67 
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CLAVSVILLE  3  W 

5.36 

.76 

.39 

.46 

.44 

.18 

.10 

.02 

.33 

.09 

1.28 

.07 

.05 

.75 

•  IS 

.26 

CLEARFIELD 

2.75 

.38 

.85 

.05 

.15 

.20 

.18 

.10 

T 

.20 

.03 

.17 

.28 

T 

.08 

•  06 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

2.49 

.41 

.15 

.20 

.39 

.29 

.28 

.18 

.11 

.22 

.20 

.06 

CLERMONT 

2.62 

.33 

.02 

T 

.02 

T 

.15 

.15 

.27 

.01 

.16 

T 

1.10 

.08 

.20 

.13 

COALDALE  2  NW 

5.56 

.58 

.03 

.17 

.13 

.75 

.18 

.06 

.02 

.05 

1.10 

.06 

.01 

.01 

.90 

1.51 

COATESVILLE  1  SW 

5.88 

1.85 

.15 

.15 

.16 

.51 

.98 

^ 

r 

.07 

.33 

•  21 

.22 

.31 

.10 

.84 

COATESVILLE 

6.04 

2.06 

.18 

.16 

.16 

.53 

.95 

T 

T 

.01 

.06 

.28 

.20 

.20 

.35 

.07 

.83 

COGAN  STATION  2  N 

2.91 

.24 

.94 

.26 

.09 

.01 

.11 

.16 

.18 

.04 

.21 

.01 

.06 

•  60 

COLUMBIA 

- 

.18 

1.19 

.12 

T 

•  30 

.06 

1.02 

•  66 

.32 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

8.55 

.58 

T 

1.24 

.02 

.40 

.65 

.44 

.36 

.10 

1 

.26 

.48 

.58 

T 

.31 

1.29 

T 

.12 

.28 

.08 

.36 

CONFLUENCE  1  NW 

9.46 

.65 

1.32 

.10 

.35 

.71 

.46 

.36 

.16 

1 

.15 

.44 

.92 

.01 

.42 

1.40 

.01 

.06 

.25 

.07 

T 

.62 

CONNELLSVILLE 

7.13 

.97 

.80 

.40 

.75 

.27 

.20 

T 

.78 

.33 

.64 

.40 

.14 

•  45 

.15 

■  12 

.10 

.63 

CONSHOHOCKEN 

8.19 

1.37 

.03 

.02 

.67 

•  48 

1.05 

r 

.08 

.02 

1.81 

•  21 

T 

2.45 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

3.98 

.29 

.19 

.47 

.02 

43 

1.30 

.01   .63 

.12 

.52 

CORRV 

2.55 

.03 

.13 

.33 

.02 

.31 

.01 

.25 

01 

.14 

.01 

.08 

.30 

.27 

T     .01   .35 

.30 

COUDERSPORT  2  NW 

3.03 

.39 

.13 

.16 

.06 

.10 

.02 

.16 

.20 

.02 

23 

.17 

.47 

.40 

.09 

.43 

COUDERSPORT  7  E 

3.13 

.45 

.21 

.30 

.05 

.01 

.15 

.21 

.01 

21 

.38 

.01 

.47 

.32 

.05 

.13 

.17 

COVINGTON 

4.29 

.10 

.28 

1.07 

.05 

.22 

.07 

.35 

.21 

T 

.18 

.58 

T 

.08 

1.10 

CREEKSIDE 

8.66 

.77 

2.38 

T 

.05 

1.17 

1.18 

.46 

.16 

30 

.66 

.09 

.81 

.14 

.49 

CRESSON  2  SE 

3.53 

.04 

.41 

.03 

T 

.59 

.01        .52 

•  44 

.23 

10 

T 

.57 

T 

.11 

.12 

.02 

T 

.01 

T 

T          .02 

.31 

CUSTER  CITY  2  W 

4.47 

.75 

.57 

.09 

.06 

.24 

.14 

.02 

10 

.11 

.02 

1.50 

.44 

.08 

.14 

.21 

DANVILLE 

3.42 

.18 

.18 

T 

•  59 

.18 

06 

.08 

.04 

1.16 

.07 

T 

.88 

DERRY 

7.01 

.82 

1.62 

1.25 

.72 

T 

.20 

« 

42 

.48 

.32 

.05 

.14 

.25 

•  70 

.04 

DEVAULT  1  W 

6.50 

T 

1.40 

.62 

T 

1.83 

T 

r 

.11 

.03 

.05 

.48 

.04 

•  10 

1.84 

DIXON 

4.81 

.05 

.02 

.21 

.63 

T 

.44 

.26 

.19 

.06 

.71 

.02 

.49 

.05 

.01 

•  33 

1.34 

DONEGAL 

8.46 

.34 

.07 

1.55 

T 

1.08 

.02 

.03   .74 

•  18 

.09  1 

08 

1.54 

.57 

.04 

.08 

.21 

T 

.12 

T          .66 

.06 

DONORA 

7.29 

.78 

.72 

.40 

.59 

.67 

T 

T 

70 

1.55 

T 

.23 

.01 

T     .41 

.52 

.16 

T          .55 

T 

OOYLESTOWN 

7.29 

T 

T 

.98 

.65 

1.62 

•  34 

T 

.07 

04 

T 

.13 

.87 

2.59 

DU  BOIS  7  E 

4.28 

.25 

.52 

.39 

•  19 

•  36 

.05 

21 

.20 

.05 

.30 

.18 

.15 

1.03 

.26 

T     T 

.14 

DUSHORE  3  NE 

4.14 

.10 

.15 

.40 

.70 

.04 

.06 

.02 

T 

T 

24 

.02 

.62 

.08 

.18 

.38 

T 

.21 

.94 

EAGLES  MERE 

7.84 

.07 

.34 

2.00 

.04 

.13 

.09 

.02 

.21 

27 

T 

.13 

.22 

.04 

.18 

.02 

.08 

4.00 

EAST  BRADY 

2.84 

.53 

.77 

.56 

.05 

.04 

• 

•  52 

.03 

.26 

.08 

EAST  WATERFORO  3  t 

4.97 

.51 

.04 

T 

.75 

l.ll 

.21 

T 

16 

.05 

.35 

T 

.35 

.30 

.03 

T 

T 

1.11 

EBENS8URG 

6.15 

.12 

1.11 

.08 

.02 

.73 

1.07 

.27 

.36 

15 

T 

.82 

.03 

.33 

.04 

.09 

.15 

.14 

.62 

EDINBORO 

2.51 

.02 

.07 

.38 

.89 

.02 

.02 

34 

.22 

•  09 

.20 

.02 

.22 

.02 

ELIZABETHTOWN  1  SW 

1.20 

.34 

.80 

- 

.85 

.06 

.47 

.38 

.05 

.40 

EMPORIUM  1  E 

1.83 

.06 

.20 

.02 

.02 

.25 

.12 

.01 

12 

,.01 

.15 

.04 

.44 

.11 

.26 

.02 

ENGLISH  CENTER 

3.43 

.20 

1.61 

.03 

.09 

.40 

.15 

IS 

.07 

T 

.45 

T 

.07 

T 

.02 

.19 

EPHRATA 

6.82 

.12 

.94 

.85 

.08 

1.33 

.05 

02 

•  23 

.35 

2.21 

.03 

.03 

.58 

EOUINUNK 

4.01 

.09 

.09 

.57 

.37 

26 

T 

.48 

.05 

2.10 

ERIE   CAA  AIRPORT 

2.49 

T 

.23 

.26 

T 

T 

.13 

.36 

.18 

T 

.27 

.04 

.07 

.02 

T     .80   .03 

.10 

EVERETT  1  SW 

6.69 

.35 

.63 

.76 

.07  1.09 

.46 

76 

.42 

.30 

.17 

1.15 

.09 

.44 

FARRELL  SHARON 

4.56 

.65 

.01 

.35 

•     .25 

.13 

.11 

70 

.73 

•  01 

.75 

.02   .28 

.29 

.20 

.08 

FORD  CITY  4  S  DAM 

6.84 

.77 

T 

1.08 

T 

.05 

.62 

.58 

.01 

.03 

33 

•  67 

.04 

2.04 

.59 

.03 

FRANKL IN 

2.03 

.26 

T 

.02 

.02 

30 

.24 

•  50 

.05 

.04 

.29 

.31 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

7.07 

T 

1.02 

.05 

.38 

.99 

.87 

.36 

.29 

05 

.03 

•  03 

.04 

.12 

.85 

•  28 

.03 

1.69 

FREELAND 

5.93 

T 

.03 

.11 

.04        .03 

.52 

.34 

.23 

34 

.06 

.03 

.85 

.45 

.10 

.10 

1.50 

1.20 

GALETON 

2.27 

.09 

.10 

.06 

T 

.17 

.07 

27 

•  20 

T 

T 

.26 

.35 

.10 

.10 

.50 

GEI6ERT0WN 

7.04 

.03 

.96 

.21 

.03 

.60 

.72 

1.05 

.02 

.04 

02 

•  19 

.25 

1.06 

.69 

.12 

1.05 

GEORGE  SCHOOL 

7.32 

1.40 

.25 

2.10 

.13 

.16 

.07 

.13 

.38 

2.70 

GETTYSBURG 

5.94 

1.07 

T 

T 

.25 

.39 

.07 

36 

T 

.65 

1.03 

.63 

.53 

T 

T     T 

.96 

GIFFOHD 

3.50 

.61 

.0* 

.03 

.12 

.10 

17 

.13 

.04 

1.42 

.26 

.05 

.20 

.3* 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

2.56 

.27 

.08 

.01 

.03 

.03 

.05 

.03 

.27 

.08 

.02 

23 

.01 

.20 

.02 

T 

.80 

.20 

T 

T          .22 

.01 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

4.37 

.24 

.01 

.03 

T 

.15 

.81 

.21 

.02 

.05 

64 

.02 

1.42 

T 

.03 

.45 

.10 

.04 

•  02 

.13 

GORDON 

3.77 

.56 

.10 

.40 

.11 

.91 

.29 

•  03 

12 

.12 

.09 

.19 

.24 

.03 

.01 

•  28 

.29 

GOULDSBORO 

5.38 

T 

.22 

.39 

.33 

T 

.37 

.02 

.05 

12 

T 

1.84 

.10 

.03 

T 

.02 

.33 

•  44 

1.12 

GRANTVILLE  ?  SW 

5.43 

.90 

.64 

.09 

.07 

.12 

T 

02 

.32 

.02 

.54 

.26 

.83 

.42 

.01 

1.11 

.08 

GRATERFORD 

7.18 

.03 

.03 

1.43 

.03 

.06 

.29 

.61 

1.53 

.29 

.64 

.33 

1.91 

GRATZ  1  N 

5.60 

.38 

.20 

T 

.62 

T         1.40 

.12 

.05 

13 

T 

•  31 

.18 

.10 

.10 

.15 

.37 

T 

.07 

.98 

GREENSBORO  LOCK  7 

7.69 

.87 

.48 

.11 

.55 

.36 

.31 

.17 

76 

.25 

1^16 

.02 

.38 

.45 

.55 

.94 

.01 

.02 

.30 

GREENSBUR6  3  SE 

7.11 

.25 

.02 

1.56 

1.14 

.25 

.28 

.50 

.10 

31 

.75 

.94 

.07 

.04 

.16 

.02 

.21 

.10 

T          .40 

.01 
.34 

GREENVILLE 

3.34 

.29 

.11 

.37 

T 

.04 

.21 

19 

.62 

.10   T 

.27 

•     .11 

.08 

.61 

HANOVER 

6.62 

1.19 

.02 

.03 

.36 

.37 

.12 

34 

.02 

.66 

.64 

.91 

.82 

T 

T 

1.14 

HARRISBURG  WB  AP        R 

5.79 

T 

.11 

.70 

.34 

.22 

.09  1.04 

T 

T 

.02 

05 

.18 

T 

.27 

.25 

.61 

.01 

.32 

.58 

HARRISBURG  NORTH 

6.40 

.37 

T 

.06 

.34 

.21       1.14 

.18 

.01 

.02 

10 

.03 

.31 

.19 

1.05 

.23 

2.16 

HAWLEY 

4.14 

T 

T 

.20 

.40 

.05 

.17 

T 

.19 

T 

T 

.22 

T 

.30 

.05 

.26 

2.30 

HAWLEY  I  s  DAM 

3.53 

.19 

.40 

.08 

•  20 

.05 

.16 

10 

.52 

.02 

.22 

.11 

1.48 

H0LLI5TERVILLE 

4.31 

T 

T 

.21 

.29 

T 

.06 

T 

•  31 

.08 

.27 

T 

14 

T 

.03 

.54 

.06 

.27 

.02 

T 

.51 

1.52 

HOLTWOOD 

3.71 

T 

1.40 

T 

.01 

.08 

.30 

•  11 

.23 

T 

05 

.01 

.45 

.11 

.53 

.30 

T 

T 

T 

.13 

HONESDALE  *  NW 

5.37 

.33 

T 

.15 

.45 

T 

•  00 

.93 

.18 

26 

.03 

.03 

.04 

.29 

.01 

.27 

2.31 

noOVERSVILLE 

5.90 

.40 

.34 

.08 

.94 

.66 

•  30 

.20 

54 

•  12 

.56 

.09 

.33 

.45 

.06 

•  05 

.06 

.04 

•  66 
2^45 

HOP  BOTTOM  2  SE 

4.84 

.18 

.77 

•  14 

.11 

.16 

35 

•  16 

.04 

•  38 

.05 

.05 

HUNTINGDON 

4.54 

T 

T 

.40 

.05 

T 

1.28 

.94 

•  20 

.14 

08 

•  06 

•  36 

T 

.06 
•  09 

•  42 

.19 

•  06 

.07 

.02 

T 

T 

•  28 

•  60 

HUNTSOALE 

4.16 

.19 

.05 

T 

.23 

.57 

.43 

.05 

15 

•  31 

.98 

.44 

T 

Sm  B«f«rMic«  Nolw  Following  SUHon  lDd«x 

-    124    - 


DAILY  PRECIPITATION 
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Table  3-Continued 

AUGUS7 

1954 

Station 

O 

Day  of  month 

S 

1 

2 

3 

^ 

5 

6 

7   8  I  9 

10 

u  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17   18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26 

27 

28   29  1  30 

31 

HYNDMAN 

3.29 

.27 

,02 

.64 

.02 

.04 

•  46 

.37 

.03 

.21 

.01 

.65 

.09 

.61 

.20 

,77 

.10 

•  18 

.05 

.09 

.46 

IWMNA  3  SE 

8.13 

.13 

3.10 

.21 

.04 

.85 

.50 

1.21 

.21 

.23 

.78 

.06 

,02 

.51 

•  11 

•  05 

.18 

IRWIN 

V6.39 

,13 

T 

,55 

1.03 

.16 

.53 

.06 

.53 

.80   .02 

.01 

.30 

,04 

.27 

•  23 

.36 

.01 

JAMESTOWN  2  NW 

2.21 

,33 

.03 

.15 

.09 

T          .40 

.09 

.57 

•  29 

.02 

.06 

•  15 

•  01 

.02 

JOHNSTOWN 

6.29 

.09 

T 

1,07 

.01 

.03 

.74 

.57 

.68 

.29 

.44 

.02 

.79 

.36 

,11 

.18 

.08 

7 

•  03 

.43 

.37 

KANE   1  NNE 

3.05 

.48 

,01 

.10 

.04 

.05 

.02 

.26 

.16 

.01        .26 

.05 

.26 

7 

.02 

.53 

.07 

7 

.31 

.40 

KARTMAUS 

2.'.9 

.46 

1,04 

.03 

.05 

.11 

.12 

.14 

T 

.12 

.14 

.16 

.02 

7 

,02 

.01 

.05 

7 

KEATING  SUMMIT 

2.^3 

.10 

.15 

.14 

•  09 

.03 

.31 

.22 

.30 

.01 

.12 

7 

.49 

.27 

7 

7          .15 

.05 

KEGG 

9.S6 

,17 

.59 

.41 

.10   .71 

.51 

.01   .70 

.26 

.31 

.06 

1,76 

.05 

.18 

KITTANNING  LOCK  7 

6.00 

1,00 

T 

1.40 

.02 

.06 

.62 

.21 

.06 

.53 

.64 

.40 

.08 

7 

T 

.63 

.28 

.03 

.04 

KREGAR  4  SE 

10.15 

,28 

,15 

.46 

1.94 

.09   .92 

.42 

.11  1,20 

1.56 

1.09 

.30 

,45 

.07 

.29 

7           ,74 

.04 

KRESGEVILLE  3  W 

7.2* 

.57 

.30 

.06 

.37 

.62 

.20 

.25 

.06 

.73 

.14 

.05 

;64 

2.83 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

3.96 

•  44 

.05 

.05 

.03 

.19 

.43 

•  17 

.03 

.16 

.05 

1.67 

.04 

.16 

•  25 

LAKEVILLE  i  NNE 

*.*5 

,01 

.25 

.31 

.19 

.02 

.29 

.02 

.22 

.12 

7 

.68 

.02 

.29 

.01 

7 

.06 

•  •96 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

S.16 

,04 

T 

,71 

T 

.33 

•  10 

1.23 

.02 

•  05 

.45 

.10 

1.51 

7 

7          .02 

.60 

LANDISVILLE 

7.97 

1.25 

.02 

.10 

,36 

.34 

1.64 

.01 

.26 

.71 

7 

.07 

.62 

.45 

2.14 

LANSFORD 

RECORD  MISSING 

LATROSE 

6.26 

.57 

T 

1.33 

.05 

.07 

1.23 

.26 

.39 

.03 

•  37 

.04 

.71 

.39 

.02 

.12 

.10 

.04 

.10 

.46 

LAWRENCEVILLE  2  S 

1.63 

,15 

.12 

.02 

.02 

.12 

•  18 

.05 

.28 

.15 

.54 

LEBANON  2  NW 

6.** 

1,13 

.04 

.64 

2.01 

.13 

.20 

.04 

.87 

.75 

.18 

.07 

.39 

LEHIGMTON 

6.44 

T 

,75 

,02 

T 

•  55 

.50 

.03 

.15 

•  05 

.02 

.02 

.03 

1.50 

.15 

.03 

T 

7 

.71 

1.93 

L6  ROV 

2>65 

.57 

,67 

,41 

.07 

.24 

•  20 

.09 

.05 

.15   .20 

LEWIS  RUN  3  S 

3.95 

.48 

.02 

.01 

,02 

•  01 

.16 

.18 

•01        ^13 

.06 

.15 

.02 

1.81 

.14 

7 

7          .29 

•  46 

LEWISTOWN 

3.39 

T 

.12 

.20 

T 

•  35 

•  42 

.73 

.06 

T 

•  05 

.01 

.34 

.04 

.17 

.45 

.10 

.05 

7 

7 

.28 

LINESVILLE  5  WNW 

2.46 

.36 

,27 

.02 

•  05 

T 

•  35 

.37 

.30 

.39 

.21 

7          .08 

.06 

LOCK   HAVEN 

*.*3 

,48 

T 

1.71 

.73 

•  14 

•  02 

.19 

.17 

.01 

.06 

.05 

.09 

,06 

.27 

.17 

7 

.05 

.02 

.02 

.19 

LONG  POND  2  W 

5.63 

T 

.30 

.52 

,06 

•  48 

•  12 

1.00 

.03 

,10 

•  12 

.02 

7 

,02 

.52 

.06 

.08 

.05 

.60 

1.55 

MADERA 

4.93 

,16 

T 

2,17 

.03 

•  39 

•  73 

.04 

.46 

•  19 

.11 

.13 

,39 

7 

.04 

.10 

7 

MAHAFFEY 

4.32 

.30 

1,29 

.03 

•  60 

•  30 

.26 

.09 

.03 

•  13 

.12 

.13 

,49 

.29 

.24 

MAPLE  GLEN 

7.54 

1,27 

.50 

2^08 

.06 

.10 

.15 

.05 

.05 

.04 

1.05 

.01   .01 

2.15 

MAPLETON  DEPOT 

3.6S 

T 

.43 

.04 

.68 

•  41 

.16 

.35 

.08 

.OS 

.30 

7 

.06 

.29 

.24 

7 

.57 

MARCUS  HOOK 

5.11 

T 

.02 

1.24 

.08 

.66 

T 

7 

.17 

,02 

.40 

.41 

7 

7          .21 

1.90 

MARION  CENTER  2  SE 

7.77 

.43 

3.03 

.03 

.25 

1.16 

.42 

.84 

.24 

.33 

.04 

.48 

,02 

.03 

.21 

.17 

.09 

M4RTINS9URG  CAA  AP 

3.94 

,02 

,12 

.21 

T 

.66 

T 

.04   .46 

.29 

.04   .09 

.46 

,16 

,02 

.44 

7 

.04 

T     .97 

MATAMORAS 

4.34 

.14 

.46 

.07 

.64 

.22 

.37 

.03 

,75 

.06 

.18 

.04 

.19 

1.19 

MAUCM  CHUNK 

7.05 

T 

.62 

.02 

T 

.03 

.56 

.42 

.02 

.20 

.08 

,12 

1.36 

,17 

.01 

1.23 

2.19 

MAY BURG 

2.53 

.42 

,07 

T 

T 

.28 

.05 

.35 

.26 

.78 

.10 

.20 

MC  CONNELLSBURG 

5.22 

.73 

T 

T 

.50 

.20 

.22 

7 

.52 

.26 

.46 

.35 

,65 

.97 

7 

7 

.36 

MC  KEESPORT 

6.29 

.55 

1.50 

.76 

.42 

.45 

.40 

.65 

.62   7 

.10 

.40 

.09 

.13 

MEAOVILLE  1  S 

2.09 

,39 

.03 

•  04 

T 

.12 

7 

7          .29 

.40 

,24 

.15 

.27 

.10 

7 

7     7     .04 

.02 

MEOIX  RUN 

1.73 

,15 

.17 

T 

.06 

.01 

.04 

.12 

.01 

.16 

.03 

.13 

.01 

.26 

7 

.19 

.27 

7 

.12 

MERCER  fc  NW 

3.22 

,05 

.01 

.20 

.13 

.02 

.91 

.45 

.15 

.65 

.35 

.30 

MERCERSBURG 

7.23 

.48 

.12 

.49 

.22 

,11 

.40 

.90 

.02 

.39 

.32 

1*90 

.30 

1.58 

MEYERSOALE 

6,12 

.45 

.83 

.60 

.35 

.45 

.60 

.43 

.66 

.37 

,76 

.30 

.30 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLO 

5,50 

T 

,16 

1.39 

,34 

.03 

.09  I. 01 

T 

7 

.02   .06 

.23 

7 

.20 

,53 

,61 

7 

7          .62 

.21 

MIDLAND  DAW  7 

4.39 

.27 

.01 

.61 

.17 

.56 

.17 

.06 

.79 

•  39 

.92 

.01 

.04 

.17 

.20 

MILANVILLE 

4.13 

,42 

,14 

.40 

T 

,04 

.46 

.18 

.43 

,08 

.65 

.08 

i.:3 

MILLHEIM 

3.07 

.03 

,55 

.32 

.21 

.36 

.30 

.21 

.06 

T          .05 

7 

.19 

.25 

,02 

.05 

7 

.08 

.03 

7 

.34 

MILLVILLE  2  SW 

2.72 

T 

,01 

,19 

.26 

.14 

.38 

7          T 

.26 

.08 

.20 

.06 

•  15 

.05 

.04 

,20 

T 

T 

.06 

.09 

7     7 

.55 

MILROY  3  NE 

4.49 

,01 

,39 

.15 

.96 

.59 

.16 

.43 

.11 

•  05 

.33 

.41 

,55 

.10 

.20 

.05 

MONTROSE  3  E 

4.46 

,63 

.13 

1.31 

T 

J 

.01 

.58 

.03 

.23 

7 

.11 

.65 

.03 

7 

.20 

.55 

MOHGANTOWN 

s.oo 

1.35 

.60 

2.01 

7 

.18 

.10 

,06 

2.85 

7 

7          7 

.85 

MT  GRETNA  2  SE 

6.85 

1.30 

.96 

.10 

7    1.95 

.06 

.02 

.35 

.19 

,57 

.94 

7 

.15 

.26 

MT  POCONO  2  N  AP 

6.75 

,04 

.65 

.03 

.30 

.67 

.08 

•  26 

7 

,51 

.11 

.75 

3.15 

MUHLENBURG  1  SE 

4.54 

.31 

.14 

.22 

.22 

.16 

.06 

•  16 

7 

1,84 

.04 

.05 

.30 

1.04 

MVERSTOWN 

7.29 

1.03 

.3! 

.59 

1.14 

.78 

.28 

.10 

,72 

.87 

.60 

.97 

NATRONA  LOCK  * 

6.47 

1,02 

T 

.80 

T 

.04 

.64 

.49 

.01 

.55 

•  35 

.02 

.75 

.01 

.05 

1.29 

.04 

.06 

.15 

HEFFS  MILLS  *.  NE 

RECORD  MISSING 

NESMAMINY  FALLS 

9.07 

T 

1.10 

.96 

2.00 

•  03 

7 

.01 

,05 

2.48 

.04 

2.40 

NEWBURG  3  w 

5.29 

,15 

.61 

.36 

1.10 

•  25 

.30 

.03 

1.10 

.68 

.71 

NEW  CASTLE  1  N 

4.79 

1,09 

T 

.01 

,26 

.22 

.01 

.09 

.01 

•  80 

.26 

.60 

7 

7 

1.27 

.13 

NEWELL 

4.93 

,69 

.56 

.64 

1.01 

.74 

.56 

.07 

.17 

.20 

.29 

NEW  PARK 

3.32 

,02 

.92 

,16 

.56 

.21 

.32 

.56 

.55 

7 

.03 

NEWPORT 

6.22 

.25 

.11 

,11 

.55 

.70 

.34 

.02 

.05 

7 

.25 

.02 

.08 

.50 

.40 

7 

7 

2.64 

NEW  STANTON 

7.89 

.23 

1,00 

.37 

1,65 

.99 

.13 

.06   .67 

.58 

.02 

.65 

.08 

.01 

.61 

.01 

.07 

.54 

7 

NEW  TRIPOLI 

6.42 

T 

1.03 

.01 

T 

T 

1.42 

.06 

.09 

.06 

.25 

.03 

.02 

,32 

.31 

.03 

1.28 

1.49 

NORRISTOWN 

7.97 

1.67 

.02 

.93 

.36 

1.19 

T 

.04 

.02 

.89 

.36 

2.45 

NORTH  EAST  2  SE 

1.80 

.25 

.18 

.16 

.14 

.06 

.24 

.19 

.17 

.03 

.07 

.23 

.05 

•  03 

ORWELL  3  N 

4.36 

.02 

.13 

.26 

1.03 

.07 

.32 

.46 

.07 

.36 

•  •62 

PALM 

6.96 

.12 

1.15 

.12 

.30 

.76 

.80 

.32 

.18 

.08 

.18 

.55 

.46 

1.90 

PAL.MERTON 

6,27 

T 

.76 

,08 

•  76 

.02 

.12 

7     .04 

7 

1.47 

7 

.16 

7 

7    1.30 

1.54 

PARKER 

3.17 

.37 

T 

.13 

.10 

.25 

•  10 

.46 

.47 

,62 

.37 

.17 

.11 

PAUPACK  2  WNM 

4.81 

.07 

.02 

,24 

.42 

.14 

.01 

.40 

.10 

.15 

.10 

.01 

.02 

.56 

.06 

.01 

.26 

.02 

.30 

1.92 

PECKS   POND 

7.32 

•  02 

,25 

.50 

.04 

.20 

.32 

.10 

.06 

2.64 

.05 

.24 

.08 

.13 

2.67 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

5.53 

T 

T 

1,17 

.12 

1.30 

^ 

.11 

7 

.26 

.51 

.12 

1.92 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

4,86 

T 

1,04 

.14 

.01   .78 

T 

7     .02 

.19 

7 

.87 

.40 

7 

T     .09 

1.32 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

5.02 

T 

T 

1.03 

.22 

.06 

.78 

7 

.09 

.51 

.40 

7 

.12 

1.79 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

6.20 

.95 

.50 

.14 

.64 

.96 

.08 

.02 

.55 

.02 

7           7 

2.^2 

PHILADELPHIA  WB  CITY    R 

6.03 

7 

1.34 

.11 

T    1.37 

7 

.01 

.16 

7 

.30 

.67 

7 

.16 

1.91 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

6.81 

7 

,60 

1.27 

1.03 

.02   .56 

.35 

.03 

.12   .16 

.37 

,74 

7 

.12 

.11 

.09 

.02  1.17 

.05 

PMOENIXVILLE  1  E 

9.34 

1.73 

.68 

2.21 

.05 

.04 

,06 

1.75 

.30 

2.50 

PIKES  CREEK 

5.33 

.08 

.02 

.28 

.37 

.11 

.02 

T 

,27 

T 

.13 

.20 

.01 

.02 

.70 

1.01 

.05 

.62 

.05 

7     .35 

1.04 

PIMPLE  HILL 

6.37 

•  02 

.58 

.31 

.24 

.41 

.26 

,64 

.02 

.06 

.16 

.01 

7 

7 

.36 

.08 

.01 

7 

.02 

.01 

7     .57 

2.57 

PINE  GROVE  1  NE 

4.76 

,78 

.13 

T 

.70 

.87 

,20 

.02 

.02 

.09 

7 

.11 

,08 

.10 

.41 

.14 

.15 

.37 

.59 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

2.92 

.01 

•  01 

,03 

T 

.80 

7     .25 

,02 

7 

.09   .08 

1.00 

7 

7 

.40 

.05 

7 

.18 

7 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

5.33 

.06 

.01 

,22 

T 

1.00 

1.35 

,03 

•10   ^21 

.90 

7 

7 

7    1.12 

.06 

.09 

7          .16 

7 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

6.57 

,31 

,09 

1.02 

T 

,05 

.95 

.20 

•  32 

.11 

.08 

7 

1.50 

.01 

.06 

1.87 

PORT   CLINTON  1  S 

5,01 

,72 

,11 

.14 

1.11 

,68 

.15 

.03 

•  14 

.11 

,09 

.05 

.34 

.06 

.03 

.03 

1.20 

PORTLAND 

3,99 

.38 

,14 

•  22 

.16 

,84 

.06 

.12 

.30 

.10 

.06 

.05 

.24 

1.32 

P0TT5T0WN 

7.00 

T 

1.90 

•  52 

.74 

,84 

.09 

.04 

7 

.02 

T 

.62 

.56 

.03 

1.62 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

4.23 

.73 

,09 

,05 

•  13 

•  62 

,21 

.14 

.02 

.20 

.02 

.06 

,04 

.02 

.26 

.12 

.03 

1.49 

PUTNEYvlLLE  2  SE  DAM 

4,46 

,92 

.01 

.60 

,03 

,24 

.22 

•  30 

,30 

.06 

.22 

.02 

.28 

,23 

.54 

.29 

QUAKERTOWN  1  E 

8,72 

.28 

2.40 

.13 

U61 

,24 

.11 

.14 

.08 

.01 

.15 

1.09 

2.49 

RAYMOND 

1,99 

.10 

.13 

,05 

7 

T 

.27 

7          .30 

.25 

.10 

.42 

.17 

•  13 

.07 

READING  WB  CITY          R 

7. 57 

T 

T 

1.05 

T 

.76 

7 

•02  2.09 

,27 

7 

.01 

.04 

,83 

.36 

1.20 

.01 

7 

.01 

.92 

RE NOVO 

2.76 

.06 

.92 

,23 

T 

.28 

.10 

.05 

.05 

.20 

.05 

.02 

.30 

.01 

.14 

7 

.15 

.20 

REW 

6.39 

.55 

,47 

.13 

.02 

.02 

.11 

.14 

.01        .15 

.15 

.01 

3,25 

.62 

7     7     .12 

.44 

RICES  LANDING  L  6 

7.41 

.84 

,52 

,02 

.52 

.51 

.43 

.17 

.02 

.65 

.05 

1.80 

.09 

.35 

.26 

,20 

.20 

.01 

.77 

RIOGWAV  3  W 

2.57 

.13 

T 

,16 

.03 

.35 

.11 

7 

•14   ^12 

.16 

•  01 

.34 

7 

.26 

,37 

.16 

.05   .09 

.07 

RUSH 

5.05 

.58 

.13 

,74 

1.27 

.17 

•  22 

.06 

7 

,79 

.02 

.23 

.82 

HUSHVlLLE 

5.06 

.60 

.07 

,90 

.95 

.13 

.27 

.07 

1,05 

.05 

.26 

.69 

SAGAMORE  1  SE 

6.61 

.70 

1.57 

.08 

.15 

1.05 

.53 

.70 

.15 

.60 

.10 

.42 

.07 

.39 

.10 

SALINA  3  W 

6.13 

.56 

.01 

1.57 

T 

.72 

.09 

.56 

.15 

.40 

.09   .20 

.90 

.02 

.02   .18 

.34 

.14 

.17 

SAXTON 

4.93 

.06 

T 

.57 

.0^ 

.01 

.62 

.02        .66 

.18 

.18 

.20 

.03 

.86 

.44 

,45 

.30   T 

7 

7 

7 

.33 

SCHENLEY  L  5 

5.61 

.75 

T 

.61 

.63 

.43 

.06 

.04 

.32 

7 

.74 

,19 

1.68 

.10 

.07 

SCRANTON  -^e  CITY         R 

4.41 

T 

.01 

.34 

T 

.05 

.15 

7 

.34 

.17 

.02 

.91 

.02 

.01 

.02 

.01 

.11 

.53   .02 

1.70 

SELlNSGROVc  CAA  AP 

4.44 

T 

.06 

1.25 

.52 

T 

7     .64 

,21 

.05   .01 

•  11 

.39 

.44 

.06 

.23 

T     .31 

.16 

SHAMOKIN 

4.45 

.01 

.26 

,91 

.03 

.54 

.54 

.32 

.05 

.04 

.04 

.09 

.03 

.19 

.44 

.07 

.01 

.03 

.85 

SMIPPENSPURG 

6.76 

.05 

.31 

.32 

.80 

.91 

7     .31 

.34 

.32 

.16 

1.23 

.07 

1.29 

.64 

SINNEMAHONING 

2.15 

.09 

T 

.35 

,02 

7 

.03 

7          .01 

.10 

.49 

.06 

7          .12 

7 

.09 

7 

.46 

T 

.05 

.14 

.02 

7     .10 

.02 

SLIPPERY  ROCK 

3.37 

,91 

.12 

.45 

•  06 

.10 

.55 

.07 

.44 

.02 

.02 

.50 

.12 

.01 

SOMERSET 

8.25 

,59 

.56 

T 

.16 

.76 

•  52 

.49 

,25 

1.16 

.17 

1.10 

.67 

.70 

.12 

.01 

.12 

.09 

.56 

SOMERSET  WA-l-ER  WORKS 

8.32 

,50 

.58 

.71 

.19 

uoe 

.31 

,11 

•04  1.26 

1.04 

.07 

.05 

.77 

.80 

.01 

.29 

•  45 

•  04 

SOUTH  MOUNTAIN 

6.49 

.02 

.25 

,02 

.08 

.46 

•  33 

.25 

,05 

.35 

.36 

.91 

.38 

.39 

.74 

7 

.68 

SPRING  GROVE 

7.30 

1. 10 

.06 

.06 

T          ^60 

.51 

7 

.27 

.25 

1,53 

1.20 

.10 

7 

.03 

7          .59 

1^00 

SPRINGS  1  SW 

8.68 

,61 

.03 

.65 

1.14 

.09 

.58 

.20 

.10 

2.19 

.82 

.08 

.16 

,11 

.81 

.02        7 

.26 

.55 

•  17 

•  09 

STATE  COLL£'>E 

4.54 

.01 

.23 

,55 

.73 

T     .88 

.06 

7 

.06   .10 

.47 

.90 

7 

.17 

7          .12 

.04 

.03 

7     .07 

.13 

STRAUSSTOWN 

7,80 

T 

1.08 

.46 

T 

1.10 

1.42 

.72 

,02 

.0? 

.03 

7 

.08 

,11 

,19 

.55 

.23 

.07 

.20 

1.46 

-  UDSBUR6 

5.61 

T 

.38 

.13 

.31 

.18 

1.02 

.02 

.03 

.13 

,28 

.16 

.20 

.03 

.31 

2.33 

'^    CREEK 

3.33 

,22 

.65 

.01 

.05 

.20 

.28 

.18 

.10 

.11 

.22 

.20 

.31 

,22 

,06 

.10 

.40 

.01 

.01 

DAILY  PRECIPITATION 
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Station 

•3 

Day  of  month 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8   9 

10  1 

11  1 

12 

13  {  14  1  15 

16 

17  1  18 

19 

20T 

21 

22  1  23  I  24 

257 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

SUNBURV 

3.61 

T 

.01 

.27 

.76 

T 

.27 

.27 

.33 

T 

•  07 

.10 

•  04 

.10 

•  03 

.02 

.29 

.01 

.05 

.04 

T 

T    T 

.95  . 

SUSQUEHANNA 

4.60 

.03 

.08 

.69 

.02 

.03 

•  44 

.08 

.36 

.17 

1.06 

.02 

.02 

•  16 

1.44  . 

SUTERSVILLE 

6.95 

.70 

.47 

.22 

•  80 

.43 

.34 

.06 

•  96 

T 

.44 

T 

1.01 

•  03 

.01   .35 

.67 

•  12 

.14 

.18  . 

TAMAOUA 

4.46 

.02 

.63 

.06 

.10 

.36 

.39 

•  04 

.03 

•  05 

.08 

•  06 

•  30 

.50 

.09 

•  35 

1.42  • 

TAMAQUA  It    N  DAM 

6.3e 

.01 

.66 

.06 

.27 

•  15 

.63 

•  01 

•  07 

.02 

.06 

•  •42 

•  09 

.02 

•  90 

1.57  . 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

RECORD  MISSING 

TIONESTA  2  SE  DAM 

1.S9 

.20 

.02 

•  10 

T 

T 

•  11 

.03 

T         .29 

.22 

.37 

T 

.02 

.10 

•  12 

T 

.01 

, 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

2.46 

.15 

T 

T     T 

.03 

.36 

.01 

.30   T 

.23 

.06   T 

.13 

•  33 

•  40 

•  05 

.12 

.29  , 

TORPEDO  4  W 

2.85 

.15 

.35 

.74 

.15 

.03       .20 

•  05 

.25 

T 

.08 

•  50 

•  02 

.30 

•  03  , 

TOWANDA 

5.9Q 

.18 

.75 

T 

T 

7 

.42 

.18 

.29 

.22 

.01 

.26 

•  08 

T 

.34 

2^79  , 

TOWER  CITY  5  SW 

7.37 

.54 

.02 

1.31 

.40 

.97 

.16 

.02 

.08 

.31 

.12 

.23 

.84 

.31 

1.45 

.36 

.25  . 

TROY 

4.10 

.40 

.28 

•  93 

7 

.14 

.07 

.16 

.28 

T 

.51 

.02 

.03 

•  02 

1.26  . 

TURLEPOINT  *  NE 

2.78 

.48 

.08 

.10 

.03 

.02 

.04 

.25 

.13 

.03       .20 

T 

.09 

.06 

.58 

.50 

.03 

.11 

.05  . 

TYRONE  *.  NE  BALD  EAGLE 

3.59 

.04 

T 

1.00 

.05 

.04 

.23 

.78 

.14 

.03 

T 

•  09 

.02 

.15 

.10 

.01 

.13 

T 

T 

T 

.02 

•  02 

.74  . 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

- 

.25 

.30 

.19 

.33 

.32 

.05 

.11 

•  67 

.06 

.30 

•  05  , 

UNIONTOWN 

9.00 

.34 

.06 

.67 

1.09 

.04 

T     .52 

.03 

.07  1.60 

1.20 

•02   .04 

.62 

.30 

.23 

.35 

•  21 

.28 

1.31 

.02  . 

UPPER  DARBY 

5.95 

1.14 

.16 

.19 

1.45 

.06 

T 

T 

.21 

T 

.30 

•  29 

2.13  . 

VANDERGRIFT 

8.04 

.74 

T 

2.70 

T 

T 

.77 

.60 

T 

.51 

.25 

T 

.70 

T 

•  02 

i^4e 

.07 

.20  . 

VIRGINVILLE 

6.09 

1.13 

.11 

.97 

1.13 

.09 

.06 

T 

.02 

.03 

.05 

•  45 

•  IC 

.09 

1.86  . 

WARREN 

2.96 

.60 

.69 

.03 

.42 

.08 

.11 

.38 

.03 

.40 

.06 

.12 

.04  . 

WATSONTOWN 

7.01 

.81 

.02 

.45 

.13 

•  15 

.05 

.77 

•  04 

.03 

4.56  . 

WAYNESBURG  2  W 

6.84 

.77 

.71 

.56 

.27 

.31 

.11 

•  68 

.02 

.75 

.85 

•  34 

•  OS 

.42 

.64 

.03 

.02 

.28  . 

WELLSBORO  3  S 

1.94 

.06 

.24 

.11 

.17 

.03 

T 

•  06 

•  08 

•  21 

.01 

•  15 

•  02 

.10 

.41 

.03 

7         .02 

.24  . 

WELLSVILLE 

6.59 

.97 

.20 

.22 

.99 

•  02 

•  02 

■  14 

•  20 

.37 

1^10 

1.26 

1.10  , 

WERNERSVILLE  1  W 

7.sa 

1.41 

.66 

1.32 

1.46 

.03 

.84 

•  66 

.52 

•  98  . 

WEST  CHESTER 

5.73 

1.S5 

.15 

.15 

.99 

.02 

•  27 

.02 

•.09 

.50 

1.'.9  . 

WEST  GROVE  1  E 

5.41 

1.36 

.30 

.13 

•  40 

.40 

•  13 

•  02 

•  36 

.06 

.88 

.45 

T 

.92  . 

WEST  HICKORY 

2.27 

.29 

.02 

•  08 

.20 

.25 

.02        .30 

.28 

.02 

.59 

.13 

.04 

.03  . 

WHITESeURG 

5.55 

.73 

.66 

.04 

.86 

•  53 

•  23 

.21 

.37 

•  58 

.02 

1.10 

.18 

.04 

, 

WILKES  FJARRE 

5.20 

T 

T 

.23 

.26 

.04 

.33 

T 

.23 

.19 

.13 

T 

•  se 

.41 

T 

.68 

.08 

.80 

.94  , 

WILLIAMSBURG 

3.98 

.02 

.46 

•  04 

.76 

.76 

.30 

.12 

.12 

.03 

.45 

•  11 

•  04 

.11 

7 

T 

.66  . 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

3.72 

.03 

.03 

1.40 

.31 

•  07 

T 

.14 

T 

.03 

.11   .06 

.03 

.28 

•  17 

•  02 

T 

T 

.05 

.01   T     .21 

.77  , 

WOLFSeURG 

5.73 

.16 

.02 

.34 

.03 

T 

.34 

•  66 

.25 

.30 

.45 

•  25 

.46 

•  45 

•  97 

.35 

.07 

.01 

.62  • 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

5.60 

1.06 

•  11 

•  06 

•05        .54 

.15 

.29 

.20 

T 

•  52 

U22 

•  02 

.75 

.63  , 

YORK  HAVEN 

5.26 

1.27 

T 

.02 

•  29 

.25        .52 

.60 

T 

.09 

•  05 

.39 

•  04 

•  75 

.52 

T 

.47  , 

2 1  ON  GROVE 

4.59 

.01 

.54 

.26 

.37 

.10 

.70 

.03 

.18 

.06 

.03 

..06 

U53 

.06 

.02 

.05 

.07 

.50  . 

ZIONSVILLE  3  se 

6.18 

.97 

.20 

.10 

.70 

.88 

.02 

.  15 

.06 

.02 

.01 

•  08 

.22 

.57 

2.20  . 
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Tables 

D 

AI 

LY 

TI 

ZM 

[PI 

:rj 

IT 

UR 

ES 

1 

PENMSYLVAHIA 
AUGUST  19S* 

Day 

Oi  Month 

1 

Stelion 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALBION 

MAX 

77 

81 

78 

82 

78 

80 

79 

30 

86 

77 

66 

65 

77 

78 

86 

85 

72 

77 

61 

77 

80 

86 

90 

92 

85 

76 

77 

84 

83 

77 

68 

79.5 

MIN 

59 

53 

63 

58 

62 

53 

49 

54 

56 

56 

53 

57 

45 

54 

62 

54 

46 

45 

57 

59 

53 

56 

63 

71 

68 

61 

49 

54 

53 

59 

54 

56.5 

ALLENTOWN  wb  ap 

MAX 

88 

81 

73 

82 

74 

84 

65 

65 

71 

84 

74 

74 

78 

81 

78 

90 

79 

80 

69 

84 

74 

80 

60 

83 

87 

84 

78 

82 

80 

78 

72 

60.4 

MIN 

63 

63 

60 

60 

63 

58 

56 

56 

62 

62 

53 

50 

55 

51 

62 

62 

55 

48 

64 

68 

55 

51 

53 

55 

68 

62 

52 

52 

55 

63 

60 

58.4 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 

102 

88 

82 

74 

82 

75 

64 

85 

86 

67 

85 

75 

75 

76 

62 

81 

90 

80 

82 

90 

85 

71 

60 

81 

84 

66 

64 

78 

32 

83 

79 

31.7 

HIN 

76 

64 

62 

61 

65 

57 

57 

57 

62 

63 

61 

56 

55 

51 

54 

64 

58 

48 

54 

66 

66 

64 

55 

59 

63 

69 

56 

59 

57 

63 

63 

59.8 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 

85 

78 

79 

80 

72 

78 

78 

31 

72 

77 

71 

70 

7S 

72 

76 

85 

74 

77 

88 

79 

73 

77 

74 

90 

62 

77 

75 

79 

81 

74 

69 

77.5 

MIN 

65 

58 

60 

59 

62 

55 

53 

53 

60 

59 

56 

46 

51 

49 

57 

65 

49 

45 

59 

67 

60 

54 

57 

58 

55 

68 

55 

64 

52 

57 

55 

57.3 

ARENDTSVILLE 

MAX 

102 

90 

84 

85 

86 

73 

82 

83 

86 

69 

84 

76 

77 

78 

65 

83 

93 

79 

60 

92 

84 

66 

61 

80 

85 

89 

86 

71 

81 

86 

80 

82.5 

MIN 

73 

65 

63 

59 

66 

57 

54 

59 

64 

57 

56 

51 

55 

52 

63 

64 

60 

52 

61 

56 

65 

55 

59 

59 

64 

69 

61 

62 

57 

62 

50 

60.3 

ARTEMAS  1  «NW 

MAX 

85 

79 

81 

33 

72 

80 

81 

32 

73 

79 

76 

74 

78 

30 

82 

90 

80 

78 

90 

60 

74 

75 

76 

81 

38 

60 

74 

60 

64 

74 

72 

79.4 

MIN 

63 

60 

62 

54 

64 

54 

53 

50 

62 

56 

54 

49 

49 

48 

57 

64 

56 

49 

60 

63 

62 

60 

61 

60 

65 

66 

60 

62 

54 

56 

54 

57.6 

AVOCA  CAA  AP 

MAX 

82 

82 

63 

78 

78 

80 

30 

83 

70 

81 

71 

59 

76 

82 

81 

36 

74 

82 

66 

62 

78 

80 

81 

85 

83 

73 

80 

78 

77 

75 

57 

78.4 

MIN 

63 

60 

61 

61 

61 

58 

58 

56 

62 

60 

53 

52 

55 

48 

62 

66 

56 

46 

65 

65 

60 

54 

57 

62 

71 

56 

47 

60 

59 

50 

59 

58.5 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 

78 

81 

81 

83 

75 

79 

60 

81 

80 

76 

71 

73 

76 

75 

80 

85 

73 

82 

89 

78 

79 

82 

68 

92 

85 

80 

79 

80 

85 

77 

74 

80.0 

MIN 

65 

63 

62 

57 

66 

56 

53 

54 

63 

64 

60 

52 

54 

60 

64 

58 

50 

52 

69 

64 

66 

60 

66 

68 

66 

68 

64 

66 

53 

55 

50 

60.8 

BEAVERTOWN 

MAX 

95 

82 

81 

82 

80 

31 

82 

84 

81 

32 

78 

73 

77 

81 

82 

90 

85 

80 

91 

89 

80 

80 

80 

89 

85 

64 

75 

82 

83 

81 

73 

32.2 

MIN 

67 

60 

61 

56 

62 

54 

53 

52 

61 

58 

51 

45 

50 

47 

60 

63 

56 

44 

61 

56 

61 

51 

56 

60 

66 

68 

49 

50 

51 

57 

58 

56.9 

BELLEFONTE  <•    S 

MAX 

93 

78 

79 

81 

72 

82 

84 

72 

78 

70 

72 

76 

76 

62 

86 

71 

73 

67 

82 

77 

79 

87 

84 

80 

77 

82 

75 

79.1 

MIN 

59 

60 

57 

64 

54 

54 

51 

59 

57 

54 

50 

47 

52 

62 

53 

45 

52 

66 

60 

52 

61 

64 

68 

48 

54 

53 

57 

56.0 

BERWICK 

MAX 

98 

85 

84 

79 

79 

63 

83 

35 

80 

83 

76 

73 

79 

82 

76 

90 

89 

62 

91 

88 

61 

83 

83 

38 

87 

84 

80 

82 

64 

79 

73 

83.0 

MIN 

66 

60 

61 

60 

61 

55 

55 

54 

62 

59 

59 

48 

51 

49 

52 

62 

55 

45 

63 

66 

64 

53 

54 

58 

59 

67 

50 

59 

53 

64 

51 

58.4 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  IV 

MAX 

88 

82 

72 

81 

73 

82 

S3 

84 

65 

85 

74 

72 

77 

62 

76 

91 

89 

83 

91 

87 

70 

63 

83 

84 

86 

84 

80 

63 

34 

79 

72 

80.9 

MIN 

77 

68 

62 

63 

65 

59 

61 

62 

63 

63 

55 

56 

58 

53 

63 

68 

52 

52 

63 

69 

60 

55 

57 

61 

71 

65 

56 

57 

60 

65 

52 

62.0 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 

7ft 

82 

74 

75 

68 

74 

74 

76 

71 

74 

67 

64 

72 

75 

77 

81 

68 

78 

81 

71 

73 

79 

83 

86 

79 

73 

79 

77 

78 

72 

65 

74.3 

MIN 

62 

59 

58 

57 

63 

54 

53 

54 

60 

60 

54 

48 

50 

54 

58 

63 

51 

51 

65 

64 

60 

57 

62 

63 

64 

65 

58 

59 

58 

59 

51 

57.9 

BRADFORD  <•    W  RES 

MAX 

75 

77 

74 

76 

76 

75 

75 

76 

76 

77 

74 

66 

70 

74 

76 

61 

70 

74 

75 

76 

77 

79 

81 

35 

80 

79 

76 

76 

73 

74 

65 

75.6 

MIN 

59 

42 

57 

50 

53 

52 

41 

44 

48 

50 

45 

50 

39 

46 

55 

55 

39 

33 

58 

58 

44 

41 

49 

57 

52 

57 

43 

45 

46 

51 

52 

49.1 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

75 

81 

78 

79 

72 

77 

77 

79 

76 

75 

56 

56 

75 

77 

81 

64 

71 

77 

84 

75 

80 

80 

61 

88 

82 

78 

80 

82 

80 

74 

66 

77.3 

MIN 

60 

58 

57 

55 

54 

52 

46 

46 

59 

55 

53 

50 

43 

44 

62 

58 

45 

40 

56 

61 

56 

50 

52 

58 

65 

56 

47 

53 

50 

54 

53 

53.5 

BUR6ETTST0WN  3  N 

MAX 

93 

80 

35 

82 

84 

72 

30 

62 

82 

62 

82 

73 

72 

80 

75 

86 

89 

77 

82 

89 

72 

80 

63 

90 

93 

86 

60 

83 

89 

85 

79 

82.2 

HIN 

64 

60 

62 

50 

59 

50 

45 

45 

51 

54 

43 

44 

43 

48 

56 

59 

50 

48 

53 

65 

59 

54 

60 

64 

64 

67 

53 

55 

50 

54 

47 

54.3 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 

84 

80 

81 

82 

71 

60 

80 

82 

67 

79 

73 

72 

75 

60 

80 

90 

76 

77 

69 

30 

67 

78 

78 

85 

66 

62 

70 

80 

82 

76 

71 

78.5 

HIN 

62 

60 

62 

56 

63 

53 

49 

50 

59 

56 

56 

50 

45 

46 

57 

53 

54 

46 

62 

60 

59 

54 

60 

62 

57 

67 

58 

59 

52 

56 

57 

56.6 

BUTLER 

MAX 

95 

83 

84 

82 

64 

75 

80 

85 

83 

82 

79 

72 

74 

79 

86 

85 

68 

76 

83 

87 

77 

66 

85 

90 

94 

64 

81 

83 

86 

86 

76 

83.1 

MIN 

66 

64 

63 

56 

66 

55 

50 

49 

60 

55 

57 

50 

44 

50 

61 

53 

49 

45 

67 

68 

63 

56 

54 

66 

56 

67 

54 

56 

55 

52 

51 

57.4 

CANTON  1  NW 

MAX 

89 

80 

76 

69 

75 

75 

77 

75 

77 

72 

77 

66 

64 

72 

74 

79 

82 

70 

73 

80 

77 

70 

77 

79 

63 

85 

68 

74 

75 

75 

70 

75.3 

MIN 

64 

50 

55 

56 

56 

54 

54 

54 

59 

55 

52 

49 

49 

49 

51 

59 

51 

44 

46 

62 

55 

55 

54 

57 

61 

56 

41 

44 

53 

59 

56 

53.9 

CARLISLE 

MAX 

99 

85 

84 

87 

84 

64 

84 

66 

63 

84 

77 

79 

79 

65 

85 

95 

88 

83 

93 

86 

78 

83 

31 

69 

89 

66 

81 

85 

66 

83 

75 

84.6 

MIN 

71 

68 

64 

62 

67 

59 

58 

59 

63 

61 

59 

57 

55 

60 

61 

65 

55 

50 

65 

70 

63 

57 

60 

52 

72 

71 

60 

68 

57 

63 

61 

62.0 

CHAMBERSBURG  I  ESE 

MAX 

86 

82 

84 

34 

72 

32 

82 

84 

73 

81 

75 

76 

78 

63 

82 

92 

78 

60 

90 

85 

73 

80 

80 

85 

68 

84 

73 

61 

65 

73 

72 

60.9 

MIN 

70 

64 

63 

58 

64 

57 

52 

55 

63 

57 

60 

53 

49 

50 

63 

56 

56 

49 

61 

57 

63 

55 

54 

60 

59 

68 

61 

54 

55 

51 

59 

59.9 

CHESTER 

MAX 

97 

98 

79 

79 

67 

73 

65 

79 

67 

75 

85 

76 

77 

80 

78 

83 

90 

79 

82 

90 

69 

78 

32 

81 

64 

89 

67 

75 

79 

87 

84 

83.1 

MIN 

71 

62 

66 

64 

66 

63 

62 

65 

70 

66 

71 

61 

59 

60 

70 

70 

60 

58 

56 

70 

66 

55 

58 

61 

70 

73 

54 

68 

65 

67 

60 

64.4 

CLARION  3  SW 

MAX 

80 

86 

80 

82 

74 

77 

76 

78 

77 

75 

72 

65 

75 

75 

62 

84 

71 

75 

81 

78 

82 

80 

82 

92 

63 

80 

83 

32 

65 

75 

69 

78.6 

MIN 

59 

55 

57 

51 

53 

49 

46 

45 

56 

50 

50 

45 

41 

43 

56 

59 

43 

40 

60 

61 

56 

59 

52 

57 

51 

62 

47 

49 

49 

50 

48 

51.9 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 

80 

82 

82 

82 

76 

80 

80 

82 

81 

60 

78 

73 

78 

75 

85 

68 

75 

33 

87 

73 

79 

63 

88 

92 

66 

81 

62 

83 

86 

78 

79 

61.2 

MIN 

65 

61 

63 

51 

66 

50 

48 

47 

61 

54 

52 

42 

44 

48 

52 

63 

53 

52 

63 

67 

60 

53 

59 

64 

63 

57 

60 

57 

53 

50 

47 

56.3 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

MAX 

84 

75 

76 

76 

76 

74 

75 

72 

66 

71 

63 

78 

75 

63 

61 

77 

86 

80 

79 

77 

77 

69 

76.8 

MIN 

56 

58 

51 

58 

46 

41 

54 

50 

49 

48 

43 

40 

37 

63 

61 

49 

61 

64 

64 

52 

51 

51 

52.1 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 

102 

91 

82 

78 

86 

74 

83 

83 

85 

73 

84 

76 

76 

78 

83 

62 

92 

78 

81 

90 

88 

68 

84 

80 

84 

87 

64 

76 

81 

66 

84 

82.5 

MIN 

72 

65 

63 

59 

62 

60 

55 

55 

61 

63 

61 

53 

56 

50 

56 

54 

65 

49 

54 

64 

65 

51 

54 

51 

50 

67 

61 

61 

57 

57 

65 

59.2 

COLUMBIA 

MAX 

92 

36 

83 

83 

82 

85 

86 

38 

81 

87 

78 

79 

80 

86 

84 

94 

80 

84 

94 

67 

79 

63 

83 

68 

92 

88 

80 

85 

86 

80 

75 

84.6 

MIN 

76 

67 

63 

62 

67 

58 

57 

58 

64 

61 

61 

57 

58 

52 

66 

68 

50 

50 

67 

68 

64 

56 

55 

63 

69 

70 

62 

62 

57 

54 

63 

52.1 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 

93 

80 

79 

78 

80 

70 

72 

76 

82 

73 

73 

69 

71 

74 

78 

61 

65 

73 

61 

85 

77 

73 

75 

61 

68 

83 

77 

60 

80 

82 

75 

78.4 

MIN 

64 

61 

61 

55 

55 

54 

53 

50 

54 

53 

55 

52 

51 

49 

50 

63 

57 

49 

49 

61 

64 

59 

54 

55 

61 

56 

64 

59 

56 

59 

56 

55.5 

CORRV 

MAX 

84 

82 

78 

79 

76 

78 

79 

77 

60 

76 

72 

66 

74 

75 

62 

33 

72 

77 

77 

75 

32 

85 

65 

90 

86 

79 

60 

61 

81 

77 

51 

78.4 

MIN 

59 

48 

63 

55 

61 

53 

47 

49 

55 

50 

49 

56 

42 

46 

60 

58 

43 

37 

66 

52 

50 

48 

58 

68 

67 

62 

48 

52 

54 

58 

56 

54.2 

COUOERSPORT  2  NW 

MAX 

74 

73 

71 

75 

75 

76 

74 

76 

75 

75 

67 

67 

70 

76 

77 

82 

70 

73 

78 

75 

78 

78 

76 

89 

60 

72 

77 

77 

78 

74 

67 

75.1 

MIN 

62 

49 

58 

50 

54 

53 

46 

48 

55 

51 

48 

48 

44 

42 

54 

59 

44 

39 

60 

60 

54 

48 

53 

58 

53 

55 

37 

52 

56 

55 

52 

51.8 

OERRY 

MAX 

89 

82 

79 

80 

70 

78 

80 

82 

75 

60 

71 

68 

75 

78 

60 

86 

72 

81 

37 

75 

82 

62 

85 

89 

77 

75 

79 

85 

82 

77 

73 

79.3 

MIN 

64 

62 

60 

58 

64 

57 

51 

56 

62 

61 

57 

50 

47 

50 

63 

66 

52 

49 

69 

68 

60 

60 

62 

70 

69 

68 

65 

60 

54 

60 

55 

59.6 

OEVAULT  1  W 

MAX 

93 

78 

76 

84 

73 

82 

63 

65 

71 

84 

75 

76 

78 

63 

83 

92 

79 

81 

90 

87 

71 

80 

78 

84 

63 

84 

74 

80 

84 

82 

74 

61.0 

MIN 

66 

57 

51 

54 

51 

53 

46 

57 

50 

51 

44 

48 

48 

42 

57 

57 

45 

50 

51 

56 

58 

51 

49 

58 

59 

51 

51 

61 

58 

59 

58 

53.1 

OIXON 

MAX 

98 

85 

81 

69 

61 

32 

61 

83 

85 

75 

83 

72 

68 

76 

61 

82 

68 

76 

82 

83 

34 

75 

80 

80 

85 

85 

72 

76 

78 

76 

75 

80.1 

MIN 

63 

53 

54 

59 

57 

51 

48 

43 

48 

50 

53 

48 

47 

46 

47 

60 

43 

39 

40 

49 

59 

47 

48 

48 

60 

62 

44 

44 

50 

53 

58 

51.0 

DONEGAL 

MAX 

73 

77 

74 

76 

65 

73 

73 

80 

69 

73 

65 

66 

71 

73 

78 

63 

69 

73 

34 

74 

72 

74 

80 

87 

80 

74 

80 

78 

80 

74 

65 

74.8 

MIN 

58 

56 

54 

49 

56 

50 

42 

44 

57 

54 

49 

41 

39 

43 

59 

60 

49 

43 

59 

60 

57 

55 

60 

59 

60 

62 

57 

55 

43 

53 

49 

52.8 

OONORA 

MAX 

96 

84 

85 

84 

36 

78 

62 

63 

86 

81 

82 

74 

75 

60 

77 

88 

88 

82 

87 

89 

77 

60 

86 

90 

94 

89 

85 

85 

64 

67 

80 

84.0 

MIN 

68 

67 

64 

60 

63 

59 

55 

56 

65 

62 

60 

53 

52 

56 

66 

59 

58 

57 

70 

70 

68 

62 

66 

71 

69 

70 

65 

66 

60 

63 

57 

52.9 

EAGLES  MERE 

MAX 

90 

78 

73 

67 

72 

75 

74 

73 

76 

67 

76 

65 

63 

66 

74 

71 

78 

67 

72 

62 

76 

75 

75 

73 

78 

75 

68 

70 

71 

70 

55 

72.8 

MIN 

62 

60 

59 

56 

58 

54 

55 

55 

56 

57 

52 

46 

48 

50 

55 

57 

50 

50 

52 

60 

57 

55 

56 

56 

58 

64 

47 

47 

58 

59 

56 

55.1 

EAST  BRADY 

MAX 

93 

84 

62 

90 

83 

81 

80 

33 

81 

63 

80 

70 

30 

79 

85 

87 

74 

83 

88 

80 

33 

86 

67 

93 

90 

85 

85 

84 

85 

85 

75 

83.4 

HIN 

55 

62 

63 

55 

55 

52 

50 

50 

50 

55 

58 

50 

47 

50 

51 

53 

51 

48 

57 

67 

51 

57 

60 

64 

67 

69 

54 

57 

54 

55 

53 

56.5 

EAST  WATERFORD  3  E 

MAX 

90 

77 

77 

75 

77 

65 

73 

73 

77 

61 

75 

67 

56 

68 

76 

75 

84 

69 

75 

85 

75 

52 

75 

76 

84 

78 

77 

57 

75 

77 

70 

74.2 

MIN 

64 

63 

59 

59 

62 

55 

56 

58 

59 

60 

56 

53 

52 

54 

61 

61 

53 

54 

55 

63 

58 

56 

57 

61 

67 

67 

53 

54 

61 

61 

53 

56.2 

EBENSBURG 

MAX 

76 

78 

76 

78 

79 

76 

75 

79 

70 

76 

68 

69 

72 

77 

77 

35 

72 

71 

86 

75 

74 

75 

91 

90 

86 

78 

76 

77 

30 

77 

69 

77.2 

MIN 

61 

57 

59 

55 

54 

52 

47 

46 

59 

55 

49 

47 

45 

46 

59 

53 

47 

43 

60 

63 

60 

55 

57 

58 

63 

65 

56 

63 

50 

54 

52 

54.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


PENNSYLVANIA 
AUGUST    193« 


StaUon 

Day 

Ol  Month 

e 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

93 
63 

78 

51 

80 

53 

78 
5o 

80 

55 

78 
52 

80 
48 

80 
48 

80 
50 

80 
55 

80 

50 

68 
'  46 

70 
47 

76 

40 

80 
44 

81 
56 

88 
46 

76 

38 

80 

40 

86 
63 

80 
53 

86 
45 

33 

46 

83 
53 

93 

58 

86 
62 

75 
42 

82 

43 

82 

53 

82 

53 

30 
49 

80.7 
50.3 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

91 
70 

34 
62 

80 
59 

86 
58 

81 
61 

84 
54 

84 
55 

85 
55 

80 
60 

84 
57 

75 
58 

76 
52 

78 
52 

33 
50 

82 
62 

90 
64 

34 
55 

81 
48 

91 
61 

85 
65 

81 
62 

80 
51 

80 
55 

84 
59 

87 
66 

85 
66 

82 

56 

82 
62 

83 
55 

78 
64 

74 
60 

82.5 
58.8 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 
58 

79 
54 

75 
62 

78 
58 

75 
62 

76 
56 

76 
52 

79 
56 

78 
56 

76 
60 

67 
53 

65 
50 

74 
47 

78 
50 

81 
65 

82 

63 

69 
49 

79 
46 

76 
66 

73 
55 

77 
54 

85 
60 

85 
65 

88 
69 

80 
69 

73 
52 

72 

47 

75 
54 

79 
59 

67 
60 

66 
59 

76.1 
57.0 

EVERETT  1  SW 

MAX 

MIN 

96 

61 

85 
63 

81 
59 

86 
53 

82 
59 

81 
54 

82 
52 

82 
49 

79 
59 

80 
58 

71 
52 

72 
49 

76 
49 

78 
49 

82 

53 

92 
62 

74 
52 

79 
45 

92 

57 

31 
64 

78 
62 

78 
55 

78 
62 

90 
58 

85 
63 

80 
63 

76 
58 

79 
57 

84 
54 

73 
56 

70 
52 

80.7 
56.4 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

79 
63 

84 
61 

84 
63 

86 

59 

81 
64 

84 
53 

84 
58 

82 
56 

84 
60 

81 
60 

85 

53 

72 
50 

83 
50 

78 
50 

88 
63 

87 
61 

76 

46 

81 

46 

86 
67 

33 
62 

84 
56 

85 
51 

90 
62 

96 
69 

39 
66 

82 

63 

31 
53 

90 
50 

83 
55 

36 
58 

75 
55 

83.5 
68.0 

FORD  CITY  t,    S  DAM 

MAX 
MIN 

9<t 
61, 

78 
61 

82 
59 

85 
55 

86 
62 

73 
53 

80 
51 

79 
48 

81 
48 

77 
60 

76 
66 

71 
50 

68 
47 

76 
47 

77 
54 

32 
64 

86 

43 

73 
48 

81 
48 

88 
67 

75 
52 

78 

53 

82 
57 

84 
62 

89 
64 

84 
65 

80 
53 

82 
57 

31 
64 

83 
52 

77 
51 

80.3 
55.5 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

89 
53 

79 
58 

81 
60 

82 

54 

81 
62 

80 
53 

81 
49 

81 
60 

82 
56 

81 
52 

80 
50 

68 

51 

79 
45 

78 
47 

85 
60 

86 
51 

75 
47 

77 
42 

82 
54 

83 
63 

83 
54 

82 
54 

34 
57 

90 
65 

84 
66 

34 
67 

80 

51 

33 
54 

36 

54 

84 
55 

70 
52 

81.3 
55.4 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

100 
62 

86 
60 

80 
59 

86 
59 

75 
51 

81 
53 

81 
55 

63 
59 

66 
56 

81 
55 

73 
46 

73 
50 

75 
50 

80 
60 

85 
62 

88 
64 

76 
45 

79 
51 

86 

54 

84 
61 

78 
51 

79 

51 

78 
54 

81 
53 

34 
64 

81 
52 

76 
56 

79 
55 

80 

62 

72 
59 

80.2 
56.0 

FREELAND 

MAX 
MIN 

90 
68 

78 
59 

80 
57 

79 
55 

68 
57 

76 
51 

75 
53 

75 
55 

74 
56 

74 
57 

70 
50 

66 
40 

72 
50 

73 
50 

72 
56 

82 
62 

61 
48 

75 
47 

81 
68 

30 
50 

70 
56 

73 
50 

76 
56 

79 
56 

79 
64 

77 
63 

72 
45 

74 
56 

75 

51 

76 

56 

67 
64 

75.5 
54.7 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

88 
68 

81 
66 

77 
64 

78 
61 

76 
64 

78 
57 

78 
55 

85 
62 

84 

44 

80 
43 

83 
44 

85 
49 

80 

44 

82 
48 

85 

54 

90 
66 

37 
65 

90 
55 

91 
72 

88 

67 

89 
65 

37 
67 

82 

45 

82 
55 

89 

71 

34 

70 

82 
67 

37 
67 

34 
65 

86 
64 

37 
63 

64.0 
59.9 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

101 
74 

91 
67 

81 
64 

85 
64 

86 
69 

73 
59 

83 
59 

83 

57 

86 

64 

77 
58 

84 
61 

77 
56 

78 
56 

78 
52 

84 
64 

84 
67 

93 

51 

8? 
52 

81 

64 

91 
55 

87 
66 

76 
57 

81 
60 

30 
63 

34 
68 

91 
70 

85 
62 

72 
63 

81 

58 

87 
50 

60 
62 

83.2 
62.0 

GORDON 

MAX 
MIN 

92 
67 

81 
58 

77 
60 

78 
55 

75 
56 

60 
52 

79 

47 

83 
46 

72 
68 

83 
67 

71 
55 

72 
45 

75 
46 

77 
44 

77 
60 

87 
60 

80 
54 

77 
42 

37 
59 

81 

64 

75 
59 

80 
47 

79 
50 

84 
57 

82 
65 

80 
64 

76 

47 

79 
57 

79 
52 

75 
57 

69 
56 

78.8 
54.8 

GRAT2  1  N 

MAX 
MIN 

100 
68 

86 
62 

80 
62 

77 
56 

81 
56 

66 

57 

83 

59 

81 
53 

83 
52 

66 
59 

82 
58 

73 
50 

72 
52 

75 
43 

81 
50 

79 
51 

88 
58 

75 

45 

79 
50 

S3 
54 

84 
64 

73 

51 

79 
52 

78 
60 

84 
66 

84 
65 

81 

52 

73 
55 

81 

53 

83 
55 

70 

61 

79.5 
56.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

82 
61 

84 
54 

84 
63 

86 

53 

80 
62 

81 
50 

82 
46 

81 
49 

83 
55 

83 
52 

77 
53 

69 
50 

33 
42 

79 
47 

88 
64 

86 

60 

74 
45 

79 
40 

82 
57 

80 
60 

84 
52 

87 
55 

93 
65 

89 
60 

87 
66 

83 
66 

88 
58 

36 
53 

88 
53 

81 
53 

70 
43 

82.5 
54.9 

HANOVER 

MAX 

MIN 

102 
71 

90 
67 

83 
62 

84 
60 

85 

61 

72 
55 

84 
54 

84 
54 

85 
63 

74 
58 

84 
54 

77 
52 

77 
61 

79 
50 

84 
51 

84 
66 

93 
59 

80 

81 

51 

91 
63 

85 
65 

75 
55 

31 
56 

80 
59 

85 
62 

89 
69 

85 
62 

72 
62 

81 
57 

86 
65 

80 
61 

83.0 
58.9 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 

69 

79 
67 

82 
64 

84 
65 

72 
63 

82 

61 

81 
61 

85 
60 

68 

63 

83 
60 

75 
60 

74 
56 

77 
57 

83 

54 

83 
65 

92 

68 

76 
61 

31 
52 

92 

67 

83 
69 

72 
59 

80 
58 

80 
52 

85 
65 

86 

71 

83 
65 

72 
61 

82 
62 

84 
58 

78 
64 

74 

61 

30.5 
52.2 

HAWLEV  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

94 
62 

SI 
53 

79 
55 

67 

55 

76 
57 

77 
52 

77 
48 

78 
48 

80 
48 

65 

50 

80 
53 

63 
47 

55 
49 

72 
38 

77 
39 

73 
57 

34 
48 

70 
36 

78 
38 

83 
68 

82 
56 

75 

41 

77 
43 

78 

44 

82 

58 

32 

61 

75 
37 

76 
38 

75 
45 

75 

48 

73 
52 

76.8 
48.8 

HOLTWOOO 

MAX 
MIN 

88 

84 
70 

84 
68 

85 
66 

74 
70 

82 
66 

82 
65 

87 
64 

74 
68 

82 
56 

75 
66 

75 
59 

77 
53 

84 
59 

32 
70 

90 
71 

77 
64 

81 
57 

91 
69 

84 
72 

74 
64 

35 

61 

82 

61 

84 
64 

35 
72 

84 
71 

77 
65 

81 
68 

88 
64 

81 
72 

73 
66 

81,7 
66.3 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

96 
68 

85 
62 

85 
62 

85 
58 

85 
58 

72 
55 

83 
52 

83 

51 

85 
54 

59 
59 

80 
57 

75 
53 

75 
49 

80 
48 

80 
48 

83 
62 

90 
54 

78 
49 

80 
49 

93 
52 

82 
64 

77 
58 

84 
53 

83 
60 

90 
62 

88 
66 

85 
60 

79 
60 

87 
56 

87 
56 

79 
58 

82.7 
57.0 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

84 
64 

81 
60 

77 
60 

80 
55 

72 
62 

79 
54 

78 
49 

81 
47 

75 
62 

76 
58 

69 
55 

66 
45 

75 
45 

79 
48 

80 
58 

86 
63 

74 
48 

80 
45 

35 
62 

76 
66 

78 
63 

81 
52 

83 
69 

83 
61 

82 
66 

79 
67 

83 
57 

30 
59 

82 
53 

78 
55 

70 
53 

73.5 
65.5 

IRWIN 

MAX 
MIN 

86 
63 

84 
61 

85 
58 

81 
65 

80 
54 

83 
52 

83 
52 

80 
61 

80 
59 

72 
50 

78 

48 

79 
51 

84 
63 

77 
53 

82 
52 

86 
67 

86 
67 

84 

64 

84 
54 

92 
62 

90 
64 

68 
63 

37 
60 

85 
60 

85 
61 

36 

61 

83.3 
58.8 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

94 
61 

76 
54 

82 
58 

81 
53 

85 
63 

76 
52 

81 
46 

80 
48 

80 
55 

84 
54 

81 
52 

73 
52 

57 
42 

79 
46 

79 
57 

86 
62 

85 
45 

73 
40 

78 
49 

35 
60 

74 
55 

82 
66 

83 
61 

89 

63 

90 
66 

87 
67 

75 
47 

78 
52 

82 
53 

87 
57 

72 
49 

30.8 
54.1 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

95 
66 

81 
62 

82 
63 

80 
57 

83 
65 

70 
59 

79 
53 

80 
54 

85 
62 

74 
69 

79 
60 

72 
56 

72 
49 

77 
50 

80 
58 

81 
57 

88 
55 

75 
51 

83 
55 

92 
67 

79 
65 

78 

58 

81 
51 

31 
62 

90 
66 

85 

70 

30 
64 

85 
65 

85 

57 

85 

57 

79 
58 

81.2 
59.7 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

89 
61 

72 
48 

76 
52 

74 

48 

76 
50 

75 
52 

75 
40 

75 
43 

75 
49 

78 
48 

75 
43 

64 

49 

63 

43 

72 
40 

75 
47 

79 
68 

82 

40 

70 
32 

76 
40 

78 
57 

71 
48 

73 
42 

79 

47 

80 
56 

84 
63 

32 

60 

73 
42 

73 
45 

77 
47 

78 
52 

68 
48 

75.7 
48.2 

KEGG 

MAX 
MIN 

81 
64 

79 

61 

SO 
61 

81 
56 

74 

60 

79 

55 

79 

54 

81 
51 

70 
57 

77 
58 

71 
53 

73 
49 

75 
48 

77 
47 

82 
59 

88 
52 

76 
64 

79 
47 

89 
58 

80 
66 

70 
59 

77 
58 

74 
51 

80 
57 

85 
67 

79 
59 

77 
59 

79 
50 

89 
55 

75 
55 

71 
55 

78.3 
65.9 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

98 

69 

86 
63 

83 
61 

86 
58 

84 
63 

83 
56 

84 

55 

84 
54 

81 
62 

84 
59 

75 
60 

75 
55 

77 
54 

81 
49 

31 
62 

91 
52 

79 
57 

80 
50 

91 
61 

84 
55 

77 
61 

80 
53 

79 
62 

83 
58 

87 

65 

84 
66 

81 
59 

31 
65 

83 
55 

80 
65 

74 
60 

82.5 
59.2 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

92 

68 

100 
65 

80 
63 

80 
61 

87 
64 

74 
59 

82 
59 

82 
61 

85 
64 

75 
61 

84 
61 

75 
56 

75 
56 

77 
52 

32 

65 

80 
54 

91 
60 

75 
62 

80 
60 

91 
67 

84 
64 

66 

53 

80 
65 

80 

60 

35 
62 

85 
69 

83 
60 

72 
61 

81 
68 

84 
64 

78 
63 

81.5 
60.9 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

96 

65 

77 
50 

80 
52 

75 
57 

79 
54 

78 
48 

79 
47 

78 

47 

81 
49 

81 
53 

32 
51 

66 

54 

71 
47 

75 
43 

80 

48 

84 

60 

88 

46 

73 
40 

79 
43 

82 

50 

72 
52 

80 
46 

81 

47 

82 
52 

84 
52 

83 

61 

65 
39 

76 
42 

76 
50 

81 
55 

30 
57 

78.8 
60.9 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

95 
71 

85 
62 

85 
60 

84 
59 

79 
62 

80 
57 

81 
57 

83 
57 

78 
64 

83 
59 

76 
56 

73 
53 

75 
53 

80 
51 

31 
63 

90 
51 

80 
68 

79 

51 

33 
61 

83 
66 

79 
62 

79 
50 

80 
56 

83 
59 

84 
66 

84 
55 

75 
55 

81 
62 

82 
66 

80 
63 

30 
60 

81.5 
69.2 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

97 
67 

85 
61 

83 
61 

85 
57 

85 
57 

73 
55 

83 
52 

83 
52 

86 
53 

69 
59 

84 
58 

75 
55 

76 
50 

78 
48 

82 
48 

86 
60 

92 
58 

75 
49 

84 
45 

94 
62 

35 
63 

76 
56 

82 
55 

33 
61 

91 
51 

88 
63 

85 
57 

75 
57 

34 
55 

34 
56 

75 

61 

82.7 
56.5 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 

MIN 

76 
60 

82 
49 

79 
64 

83 
52 

78 
62 

80 
50 

79 

44 

81 

47 

82 
54 

60 

51 

70 
49 

65 
53 

78 
52 

81 

41 

82 
56 

87 
58 

73 
52 

75 
39 

81 
66 

74 
59 

81 
50 

84 
52 

88 
60 

91 
63 

86 

57 

71 
59 

79 

43 

83 
60 

35 
52 

74 
59 

70 
41 

79.3 
53.5 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

86 
63 

81 
59 

77 
60 

82 
58 

77 
62 

83 
56 

83 

50 

82 

50 

74 
62 

62 

58 

76 
55 

75 
49 

76 
49 

81 

47 

82 
59 

89 
69 

80 
51 

81 
40 

89 

60 

83 

64 

80 

69 

82 

58 

82 

54 

91 

60 

83 
67 

80 
65 

80 
44 

83 
59 

33 
52 

77 
56 

75 
55 

81.2 
56.5 

MADERA 

MAX 
MIN 

92 

61 

76 
58 

80 
59 

78 
52 

80 
54 

70 
50 

79 
46 

76 
47 

81 
52 

71 
56 

78 
54 

71 
45 

63 
46 

75 
43 

80 

44 

80 
62 

85 

47 

75 
43 

79 
44 

85 
64 

80 
59 

78 
49 

80 
54 

80 
57 

90 
61 

84 
66 

80 
53 

81 
64 

81 
49 

83 
52 

78 
48 

79.3 
52.6 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

93 
76 

76 
70 

80 
67 

85 
66 

77 
68 

84 
66 

86 
67 

87 
65 

75 
68 

85 
68 

82 
66 

80 
62 

32 
63 

83 
61 

81 
52 

94 
72 

82 
55 

82 
58 

90 
59 

88 
72 

72 
65 

82 
60 

82 
59 

83 
65 

92 
72 

88 
71 

75 
63 

78 
68 

82 
67 

82 
66 

76 
67 

82.7 
66.2 

MARTINSBUkG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
62 

79 
61 

77 
62 

78 
57 

69 
60 

75 
56 

77 
54 

80 
52 

67 
57 

77 
57 

68 
55 

69 

50 

73 
52 

78 
49 

78 
61 

85 
65 

72 
52 

77 
43 

87 
61 

77 
66 

70 
59 

79 
51 

77 
53 

88 
61 

81 
67 

77 
61 

72 
57 

78 
60 

83 
53 

76 
57 

57 
55 

76.4 
57.5 

MAUCH  CHUNK 

MAX 

MIN 

97 
72 

80 
62 

81 
61 

82 
57 

79 
59 

82 

56 

83 
51 

83 
52 

80 
61 

81 
60 

83 
59 

73 
45 

77 
55 

82 
46 

76 
62 

90 
50 

83 
57 

81 
44 

86 
60 

85 
65 

78 
63 

49 

32 

54 

86 
67 

67 
65 

81 
51 

81 
60 

30 

54 

73 
61 

75 
60 

82.0 
57.6 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

91 
59 

75 
51 

80 
57 

78 
5i 

81 
58 

77 

51 

79 
46 

78 
50 

78 
54 

81 
52 

76 
52 

68 
52 

64 
46 

78 

47 

76 
52 

84 
61 

84 
45 

72 
40 

76 
45 

81 
62 

74 
62 

81 

51 

83 
58 

86 
63 

90 
67 

84 
65 

72 
47 

81 
49 

32 
54 

84 

57 

70 
49 

73.9 
53.1 

MERCER  4  NW 

MAX 
MIN 

76 
63 

81 
64 

79 
61 

86 
54 

76 
56 

81 

53 

75 
50 

77 

53 

82 
58 

81 
59 

83 
53 

69 
55 

81 
56 

80 
59 

34 
67 

86 
62 

72 
51 

77 
49 

30 
70 

84 
62 

86 

57 

85 

5B 

89 
62 

92 
62 

83 
68 

35 
68 

81 
54 

83 
56 

85 
55 

83 
50 

65 
48 

30.9 
57.8 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

87 
70 

79 
68 

83 
65 

86 
65 

73 
65 

82 
62 

83 
59 

85 
62 

69 
64 

84 
63 

76 
61 

76 
59 

76 
58 

83 
55 

84 
66 

94 
68 

77 

61 

33 
53 

91 
67 

81 

70 

71 
60 

80 

58 

81 
61 

86 
65 

37 

70 

33 
67 

70 
62 

81 
65 

85 
60 

75 

66 

74 
53 

80.8 
63.2 

See   ref*reai 
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Day 

01  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

■>: 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 

79 

85 

82 

83 

73 

60 

80 

61 

81 

79 

71 

72 

78 

73 

84 

88 

75 

31 

87 

74 

61 

82 

88 

69 

64 

79 

81 

82 

64 

80 

72 

80.3 

MIN 

67 

63 

66 

60 

64 

59 

58 

54 

61 

60 

56 

50 

52 

56 

65 

64 

58 

52 

67 

66 

63 

59 

62 

68 

63 

65 

65 

63 

57 

50 

52 

60.6 

MONTROSE  3  E 

MAX 

94 

75 

77 

65 

75 

75 

76 

75 

79 

72 

79 

68 

65 

72 

74 

78 

83 

69 

75 

81 

79 

78 

76 

79 

86 

80 

57 

72 

75 

71 

66 

75.4 

MiN 

63 

53 

56 

55 

57 

52 

54 

54 

55 

53 

52 

49 

50 

50 

52 

58 

47 

45 

46 

50 

54 

51 

50 

53 

54 

65 

42 

43 

50 

55 

57 

52.4 

MORGANTOWN 

MAX 

89 

78 

76 

64 

73 

81 

82 

84 

74 

83 

75 

74 

75 

81 

80 

89 

76 

79 

89 

85 

74 

75 

78 

82 

65 

84 

74 

80 

62 

79 

72 

79.8 

MIN 

69 

61 

60 

58 

62 

58 

53 

54 

61 

60 

56 

50 

51 

50 

63 

63 

55 

46 

61 

65 

55 

51 

53 

60 

66 

53 

55 

59 

55 

59 

57 

57.8 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 

88 

80 

80 

84 

70 

81 

82 

84 

69 

83 

75 

74 

75 

82 

61 

90 

76 

73 

90 

83 

73 

80 

80 

85 

85 

83 

82 

82 

83 

76 

76 

80.3 

MIN 

70 

63 

63 

59 

62 

57 

54 

55 

63 

58 

58 

50 

53 

50 

62 

65 

57 

48 

60 

66 

57 

53 

53 

58 

66 

65 

57 

62 

56 

64 

58 

58.8 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

90 

79 

68 

75 

74 

75 

77 

79 

77 

78 

73 

65 

75 

72 

82 

81 

76 

62 

79 

72 

73 

75 

60 

78 

73 

75 

74 

75 

70 

76.0 

MIN 

65 

56 

57 

56 

55 

53 

49 

49 

47 

58 

52 

46 

44 

57 

63 

50 

41 

56 

63 

59 

49 

50 

54 

61 

46 

56 

54 

56 

56 

53.7 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 

93 

89 

89 

78 

79 

80 

79 

63 

79 

81 

73 

71 

75 

80 

V8 

39 

82 

81 

66 

83 

77 

30 

80 

85 

83 

77 

78 

81 

81 

78 

64 

80.5 

MIN 

55 

56 

58 

58 

56 

52 

51 

56 

58 

53 

52 

44 

48 

46 

57 

52 

49 

43 

60 

62 

59 

NEFFS  MILLS  <.  NE 

MAX 
MIN 

NEWBURG  3  W 

MAX 

SB 

84 

83 

84 

84 

83 

34 

85 

83 

85 

80 

78 

76 

78 

80 

92 

62 

32 

91 

37 

73 

83 

62 

90 

90 

86 

85 

85 

86 

80 

75 

33.5 

MIN 

75 

72 

70 

63 

61 

64 

62 

60 

61 

62 

55 

54 

50 

52 

54 

62 

56 

59 

53 

57 

54 

61 

62 

63 

52 

61 

61 

64 

60 

60 

60 

51.4 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

87 

82 

81 

84 

84 

60 

80 

31 

83 

79 

79 

70 

30 

79 

86 

85 

73 

79 

85 

33 

75 

81 

83 

88 

91 

86 

86 

81 

63 

65 

84 

82.0 

MIN 

63 

62 

61 

54 

64 

53 

48 

50 

61 

55 

52 

50 

44 

50 

64 

60 

47 

45 

66 

63 

63 

57 

55 

62 

59 

64 

57 

52 

56 

54 

58 

56.7 

NEWELL 

MAX 

97 

83 

86 

83 

86 

77 

82 

78 

82 

81 

82 

74 

75 

83 

73 

85 

91 

79 

87 

91 

79 

83 

85 

95 

95 

90 

86 

87 

85 

88 

SO 

84.3 

MIN 

67 

67 

64 

58 

63 

54 

54 

63 

54 

61 

59 

52 

53 

53 

53 

51 

59 

56 

68 

69 

63 

60 

63 

68 

54 

69 

66 

65 

58 

52 

56 

61.7 

NEWPORT 

MAX 

101 

89 

85 

85 

85 

77 

86 

86 

36 

67 

84 

75 

76 

80 

32 

64 

92 

73 

82 

92 

65 

74 

82 

32 

89 

86 

83 

75 

84 

85 

74 

83.0 

MIN 

69 

63 

63 

57 

58 

57 

53 

53 

54 

59 

59 

56 

52 

49 

49 

63 

56 

48 

48 

65 

64 

57 

57 

59 

50 

70 

58 

58 

55 

55 

62 

57.6 

NEW  STANTON 

MAX 

80 

83 

81 

83 

71 

80 

80 

83 

76 

80 

72 

72 

78 

74 

83 

87 

75 

64 

90 

76 

80 

82 

64 

92 

67 

81 

64 

83 

86 

78 

71 

60.5 

MIN 

63 

63 

56 

57 

60 

56 

57 

50 

61 

60 

56 

54 

48 

51 

58 

62 

52 

50 

65 

60 

59 

57 

58 

68 

65 

67 

51 

55 

55 

60 

57 

58.1 

NORRISTOWN 

MAX 

89 

78 

76 

86 

79 

85 

64 

87 

73 

85 

77 

77 

79 

64 

80 

92 

80 

83 

91 

90 

79 

82 

81 

64 

69 

85 

77 

80 

85 

83 

75 

82.4 

MIN 

73 

68 

64 

64 

66 

60 

60 

60 

65 

66 

61 

56 

58 

55 

67 

66 

63 

54 

67 

70 

52 

56 

55 

52 

70 

69 

51 

66 

53 

55 

63 

63.2 

PALMERTON 

MAX 

86 

79 

70 

80 

77 

82 

82 

34 

70 

83 

73 

72 

77 

81 

78 

90 

78 

81 

66 

81 

78 

79 

78 

83 

85 

81 

77 

82 

80 

78 

73 

79.5 

MIN 

64 

61 

61 

59 

61 

58 

53 

53 

64 

61 

61 

48 

52 

48 

65 

62 

60 

45 

65 

69 

56 

52 

53 

58 

71 

68 

50 

61 

55 

63 

61 

58.7 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

89 

78 

76 

86 

75 

83 

85 

88 

74 

83 

76 

75 

79 

63 

77 

90 

30 

83 

91 

39 

73 

81 

80 

83 

90 

85 

76 

61 

87 

82 

76 

81.7 

MIN 

76 

69 

65 

67 

68 

62 

66 

67 

67 

67 

63 

61 

62 

51 

67 

69 

66 

50 

68 

71 

65 

60 

62 

64 

72 

74 

55 

59 

68 

67 

65 

56.2 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

92 

78 

77 

86 

76 

86 

65 

85 

74 

86 

78 

77 

60 

84 

79 

92 

79 

63 

93 

92 

73 

82 

82 

85 

89 

85 

76 

60 

66 

83 

75 

82.5 

MIN 

74 

68 

66 

65 

67 

62 

64 

62 

67 

67 

60 

57 

60 

58 

67 

69 

54 

59 

67 

68 

63 

58 

56 

62 

71 

69 

64 

63 

65 

66 

64 

64.5 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

89 

77 

76 

86 

77 

84 

85 

88 

73 

65 

76 

76 

80 

85 

79 

95 

80 

82 

93 

92 

74 

83 

62 

83 

89 

85 

75 

81 

85 

84 

75 

62.5 

MIN 

76 

70 

65 

67 

68 

63 

67 

64 

67 

67 

62 

58 

51 

62 

66 

71 

67 

51 

57 

71 

56 

61 

61 

63 

71 

71 

65 

69 

57 

67 

64 

66.0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

99 

88 

77 

86 

85 

81 

84 

86 

37 

84 

83 

76 

78 

85 

78 

90 

92 

81 

89 

91 

84 

82 

63 

84 

86 

88 

65 

80 

85 

85 

78 

64.5 

MIN 

74 

66 

65 

63 

64 

60 

60 

58 

66 

66 

67 

55 

57 

54 

62 

56 

61 

52 

56 

70 

66 

58 

55 

63 

70 

70 

61 

66 

63 

65 

54 

63.0 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 

89 

77 

76 

85 

75 

84 

84 

85 

74 

64 

76 

76 

80 

82 

76 

90 

81 

82 

91 

88 

73 

81 

60 

82 

89 

85 

74 

81 

85 

80 

74 

81.3 

MIN 

77 

68 

66 

68 

68 

63 

66 

70 

68 

67 

64 

62 

63 

64 

67 

71 

65 

63 

68 

72 

66 

61 

63 

65 

71 

70 

64 

69 

55 

65 

65 

66.6 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 

75 

76 

76 

76 

67 

75 

75 

78 

69 

75 

66 

65 

70 

75 

77 

82 

70 

74 

62 

78 

75 

76 

77 

87 

79 

76 

74 

75 

79 

72 

53 

74.6 

MIN 

55 

56 

57 

48 

54 

54 

43 

41 

56 

57 

51 

50 

44 

40 

58 

59 

43 

35 

64 

63 

55 

45 

60 

62 

66 

57 

45 

52 

49 

50 

52 

62.3 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

102 

91 

78 

87 

84 

85 

85 

37 

87 

86 

78 

76 

80 

84 

81 

92 

92 

90 

94 

92 

90 

80 

82 

82 

66 

69 

87 

83 

87 

84 

80 

86.8 

MIN 

69 

62 

62 

59 

61 

55 

54 

53 

52 

62 

60 

50 

53 

48 

53 

61 

61 

50 

55 

61 

57 

54 

55 

53 

57 

56 

65 

60 

57 

53 

63 

58.8 

PIMPLE  HILL 

MAX 

92 

79 

75 

67 

75 

74 

73 

74 

78 

66 

77 

65 

64 

71 

75 

73 

82 

69 

75 

80 

78 

70 

73 

74 

77 

79 

75 

72 

74 

74 

69 

74.2 

MIN 

64 

55 

55 

56 

59 

51 

53 

57 

56 

57 

53 

44 

50 

54 

55 

59 

49 

49 

58 

63 

57 

54 

55 

56 

65 

65 

46 

57 

56 

56 

55 

65.5 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

77 

81 

82 

82 

71 

78 

76 

80 

80 

80 

70 

70 

77 

74 

83 

87 

74 

79 

87 

72 

78 

60 

85 

93 

85 

78 

84 

82 

84 

76 

72 

79.3 

MIN 

65 

64 

64 

61 

61 

58 

56 

53 

62 

61 

57 

52 

51 

56 

64 

63 

57 

54 

66 

66 

64 

61 

54 

69 

66 

65 

59 

52 

60 

56 

51 

60.5 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

80 

83 

83 

85 

73 

81 

60 

82 

80 

82 

72 

71 

79 

76 

85 

90 

77 

64 

90 

76 

80 

61 

86 

94 

67 

60 

85 

83 

85 

79 

74 

81.4 

MIN 

66 

67 

65 

65 

64 

61 

60 

58 

62 

65 

62 

57 

55 

58 

57 

67 

50 

57 

72 

70 

66 

52 

66 

71 

70 

68 

62 

64 

62 

59 

56 

63.4 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

92 

76 

74 

64 

76 

74 

73 

76 

78 

65 

79 

66 

61 

70 

74 

75 

83 

68 

74 

78 

81 

74 

77 

76 

83 

80 

70 

71 

71 

57 

57 

74.0 

MIN 

63 

47 

53 

55 

51 

53 

47 

48 

53 

49 

50 

47 

50 

40 

47 

59 

45 

43 

51 

62 

56 

45 

45 

51 

59 

60 

37 

40 

44 

52 

55 

50.3 

PORT   CLINTON  :  S 

MAX 

98 

90 

83 

71 

80 

73 

82 

62 

85 

67 

84 

74 

73 

77 

82 

82 

90 

78 

80 

87 

65 

80 

81 

80 

82 

85 

85 

77 

84 

84 

77 

61.3 

MIN 

71 

64 

59 

56 

58 

53 

50 

51 

54 

59 

57 

46 

55 

45 

48 

61 

56 

45 

47 

60 

52 

51 

47 

49 

58 

60 

50 

54 

52 

54 

60 

54.5 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

92 

77 

80 

80 

80 

75 

79 

79 

30 

77 

77 

71 

71 

76 

77 

83 

36 

73 

80 

85 

75 

79 

80 

83 

88 

82 

81 

81 

81 

84 

77 

79.7 

MIN 

62 

59 

58 

55 

57 

53 

47 

49 

53 

57 

55 

51 

45 

45 

52 

53 

45 

44 

45 

65 

59 

54 

57 

61 

61 

64 

49 

54 

51 

53 

51 

63.7 

OUAKERTOWN  1  E 

MAX 

99 

87 

80 

81 

80 

82 

63 

85 

87 

83 

81 

79 

66 

87 

78 

87 

87 

82 

86 

85 

65 

80 

79 

82 

87 

88 

80 

87 

82 

61 

75 

83.7 

MIN 

79 

60 

60 

56 

67 

56 

53 

52 

61 

62 

63 

51 

56 

46 

51 

61 

59 

45 

62 

57 

61 

48 

50 

56 

66 

65 

54 

65 

56 

64 

62 

58.9 

READING  WB  CITY 

MAX 

89 

81 

78 

84 

72 

85 

64 

85 

69 

85 

75 

74 

78 

82 

80 

92 

79 

81 

90 

85 

71 

79 

81 

85 

85 

87 

76 

83 

64 

SO 

74 

81.1 

MIN 

72 

67 

63 

63 

65 

60 

62 

61 

63 

63 

60 

58 

60 

56 

57 

70 

63 

54 

67 

70 

61 

57 

60 

64 

72 

67 

61 

68 

60 

67 

63 

63.4 

RIOGWAY  3  W 

MAX 

75 

78 

77 

,78 

75 

78 

76 

79 

30 

77 

67 

68 

74 

77 

80 

85 

73 

77 

83 

74 

82 

80 

81 

89 

83 

77 

80 

80 

62 

75 

65 

77.6 

MIN 

63 

55 

60 

52 

60 

51 

45 

46 

52 

53 

50 

49 

47 

43 

57 

50 

42 

39 

61 

63 

54 

46 

51 

55 

54 

55 

45 

50 

49 

53 

50 

52.3 

SALINA  3  W 

MAX 

86 

82 

79 

80 

78 

77 

77 

81 

76 

78 

75 

68 

75 

75 

82 

62 

75 

81 

89 

80 

77 

82 

65 

37 

84 

82 

82 

79 

64 

79 

72 

79.5 

MIN 

63 

60 

59 

54 

65 

52 

48 

49 

60 

58 

55 

48 

47 

44 

60 

52 

46 

47 

64 

66 

62 

55 

60 

63 

63 

62 

55 

56 

52 

57 

50 

55.4 

SCRANTON  WB  CITY 

MAX 

82 

81 

70 

78 

80 

80 

79 

81 

70 

82 

71 

70 

76 

79 

79 

87 

74 

80 

85 

61 

78 

79 

81 

84 

82 

75 

78 

79 

77 

75 

69 

78.1 

MIN 

65 

59 

62 

62 

63 

58 

58 

56 

64 

60 

51 

53 

55 

49 

61 

67 

56 

47 

66 

55 

62 

54 

55 

59 

69 

58 

48 

62 

57 

59 

60 

58.7 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 

87 

82 

79 

83 

71 

81 

82 

83 

69 

81 

75 

75 

78 

80 

83 

90 

77 

60 

86 

86 

78 

80 

79 

85 

85 

82 

73 

83 

81 

72 

72 

80.0 

MIN 

62 

61 

62 

57 

60 

53 

52 

52 

59 

59 

54 

50 

50 

50 

63 

62 

53 

43 

63 

54 

57 

57 

53 

60 

66 

60 

50 

57 

53 

60 

60 

66.9 

SHIPPENSBURG 

MAX 

98 

79 

85 

86 

82 

82 

84 

86 

81 

83 

76 

76 

79 

82 

82 

92 

88 

80 

90 

86 

60 

82 

80 

67 

89 

87 

82 

83 

85 

81 

72 

83.4 

MIN 

70 

65 

63 

62 

67 

58 

54 

55 

62 

58 

59 

55 

54 

50 

62 

69 

53 

50 

62 

68 

62 

55 

62 

61 

71 

70 

50 

65 

56 

62 

59 

60.8 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

78 

81 

80 

83 

78 

80 

77 

72 

80 

80 

75 

71 

76 

78 

76 

62 

70 

82 

83 

81 

81 

83 

85 

92 

85 

80 

61 

83 

66 

79 

71 

79.6 

MIN 

62 

60 

62 

59 

64 

54 

53 

53 

61 

57 

54 

55 

47 

53 

63 

64 

51 

49 

66 

65 

59 

57 

60 

61 

65 

56 

52 

58 

55 

61 

50 

58.0 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 

78 

77 

75 

79 

77 

75 

76 

80 

73 

74 

72 

66 

73 

75 

77 

82 

73 

76 

84 

80 

74 

75 

78 

87 

64 

60 

80 

80 

81 

75 

74 

77.1 

MIN 

62 

59 

60 

52 

61 

52 

49 

45 

60 

58 

55 

48 

40 

43 

59 

62 

51 

43 

58 

63 

61 

58 

57 

56 

64 

54 

63 

62 

51 

55 

52 

55.5 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

76 

74 

73 

76 

66 

71 

72 

77 

67 

73 

66 

67 

70 

76 

75 

80 

71 

76 

81 

72 

66 

68 

73 

83 

79 

72 

77 

76 

78 

70 

52 

73.0 

MIN 

62 

58 

58 

48 

60 

54 

46 

45 

60 

60 

53 

43 

41 

49 

58 

64 

54 

44 

59 

63 

61 

59 

53 

57 

64 

50 

58 

59 

53 

54 

51 

55.4 

STATE  COLLEGE 

MAX 

78 

77 

79 

80 

72 

79 

79 

83 

71 

77 

70 

70 

75 

78 

81 

86 

75 

78 

87 

80 

74 

77 

79 

88 

83 

76 

75 

60 

81 

73 

57 

77.7 

MIN 

64 

61 

60 

59 

62 

56 

55 

55 

62 

60 

55 

53 

50 

50 

60 

66 

54 

49 

53 

66 

60 

54 

62 

63 

68 

59 

52 

61 

55 

58 

56 

56.3 

STR0UDS8URG 

MAX 

102 

89 

82 

72 

85 

S3 

85 

87 

87 

65 

83 

76 

73 

85 

80 

92 

80 

65 

90 

84 

75 

81 

84 

85 

91 

84 

i  81 

84 

85 

80 

83.2 

MIN 

63 

59 

59 

58 

56 

52 

52 

50 

62 

59 

58 

49 

50 

45 

59 

55 

41 

54 

64 

63 

51 

50 

52 

59 

64 

48 

55 

52 

60 

60 

65.3 

Se« 

refereoce  e 

Ot«B 

ollowlng  StKtlo 

Index. 

_ 

129 

. 

Table  5  -  ContiDued 

D 

Al 

LY 

TJ 

trv 

IP* 

.Hi 

\T 

Uh 

Lh 

1 

PENNSYLVANIA 
AUGUST  1954 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

" 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

TIONESTA  2  SE  0AM 

MAX 

MIN 

91 

61 

75 
56 

80 
58 

75 
56 

so 

62 

76 

54 

79 

51 

80 
51 

SO 
54 

80 
54 

so 

52 

69 

53 

66 

46 

77 
51 

78 

64 

82 
63 

65 
48 

73 

45 

78 
•j2 

82 

65 

75 

56 

81 
54 

80 

60 

83 

65 

90 
69 

85 
68 

78 
52 

81 
53 

81 
58 

85 
6! 

75 
55 

79.4 
56.4 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

83 
60 

83 
51 

81 
62 

84 
53 

80 
61 

80 
50 

81 
44 

82 
45 

89 

51 

81 
49 

76 
49 

67 

50 

80 
42 

80 
43 

85 
58 

86 

61 

76 

43 

79 

38 

84 
61 

79 
61 

84 
48 

84 
45 

es 

52 

93 
62 

86 
66 

83 
65 

S3 

48 

85 
46 

84 
52 

82 
52 

67 
53 

81.8 
52.3 

TOWANDA 

MAX 

MIN 

83 
65 

82 

53 

71 
60 

80 
57 

80 

58 

82 

53 

81 
53 

63 
50 

78 
60 

85 
55 

70 
52 

71 
53 

78 
50 

82, 

45 

S3 

61 

88 
61 

75 
51 

80 

41 

86 
62 

82 
62 

81 
56 

80 
48 

84 

47 

91 
64 

84 
66 

74 
52 

77 
44 

79 

52 

80 

50 

75 
58 

70 
58 

79.6 
54.7 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

82 

66 

81 
67 

81 
64 

83 
60 

72 

65 

79 
60 

77 
54 

82 

54 

73 

65 

80 
65 

73 
59 

74 
52 

78 
50 

78 
54 

81 
64 

87 

69 

74 
59 

82 
56 

77 

70 

75 
68 

79 
66 

79 
66 

86 
65 

89 
68 

87 
68 

78 
68 

82 

66 

82 

63 

83 
58 

77 
62 

70 

57 

79.4 
62.2 

UPPER  OARBV 

MAX 
MIN 

96 

74 

88 
67 

78 
62 

86 

61 

80 
63 

84 
58 

84 
59 

86 

59 

77 
63 

84 
62 

77 
62 

76 
53 

79 
56 

84 
53 

79 
64 

92 
65 

86 

61 

82 

54 

92 

64 

90 
66 

75 
62 

82 
55 

81 
53 

85 
58 

89 
62 

85 

69 

82 

59 

80 
65 

81 
62 

84 
63 

74 
61 

83.2 
61.2 

WARREN 

MAX 

MIN 

76 

60 

81 
50 

78 
62 

80 

57 

78 
59 

79 
55 

80 
50 

79 
49 

82 
54 

78 
53 

68 

50 

68 
54 

75 
48 

80 
45 

82 
59 

87 

61 

74 

41 

80 
39 

82 

63 

75 
63 

84 
48 

78 
47 

85 
63 

83 
64 

86 
66 

72 
61 

81 

48 

80 
54 

64 

54 

71 
57 

64 
54 

78. 4 
54.5 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

87 
64 

S3 
64 

81 
63 

61 
53 

77 
67 

SO 
52 

80 
50 

83 
50 

80 
62 

80 

58 

77 
55 

73 
45 

78 

49 

76 
50 

84 
61 

90 
62 

77 

57 

83 
54 

89 
64 

76 
66 

80 
63 

84 

57 

88 
61 

90 

65 

86 

64 

82 

65 

82 
64 

84 
63 

85 
58 

82 

58 

73 
52 

81.6 
58.6 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

91 
64 

78 

54 

75 
54 

67 

57 

75 
56 

75 

S4 

78 
52 

77 
53 

77 
55 

75 
57 

79 
49 

68 
50 

70 

48 

75 
46 

77 
51 

79 
59 

84 

50 

74 
44 

75 
46 

84 

61 

80 
56 

SO 
50 

76 
50 

75 
58 

90 
63 

85 
63 

65 

40 

77 
40 

77 
55 

79 

57 

75 

54 

77.2 
53.2 

WCLL5VILLE 

MAX 

MIN 

104 
72 

85 

64 

83 

63 

86 
53 

77 
64 

83 
57 

83 
52 

85 
52 

82 
63 

83 
57 

78 
56 

75 
49 

79 
48 

S2 

47 

83 
63 

92 
63 

87 
50 

80 
46 

90 

64 

84 
65 

78 

64 

80 
52 

79 
54 

83 

58 

88 

65 

86 

63 

83 
60 

81 
65 

84 
54 

SO 
62 

74 

61 

63.1 
58.7 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

95 
74 

89 
69 

79 
63 

85 
62 

80 
65 

S3 
59 

83 
60 

85 
60 

80 
59 

84 
63 

76 
62 

76 
54 

79 
63 

83 
55 

79 
65 

91 
65 

85 
62 

82 

54 

91 
65 

86 

68 

75 
64 

81 
57 

81 
56 

84 
59 

SB 
68 

84 
66 

81 
61 

78 
67 

85 
63 

84 
65 

76 
63 

82.8 
62.5 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

87 
63 

82 
60 

78 
61 

81 
61 

81 
61 

83 

59 

82 
55 

84 
54 

74 
62 

84 
61 

74 

51 

74 
48 

79 
51 

81 

50 

82 

61 

91 
65 

80 
53 

82 
46 

92 

64 

84 
66 

79 
61 

82 
57 

82 
57 

90 
63 

86 

6S 

79 
58 

80 

47 

83 
60 

83 

57 

74 
59 

73 
60 

81.5 
58.0 

YOFK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

101 
73 

90 
64 

84 
65 



86 
60 

85 

65 

84 
56 

84 

54 

86 

S4 

85 

65 

85 

59 

79 

58 

78 

54 

79 
50 

85 
49 

84 
59 

93 
65 

93 

60 

82 

48 

93 
58 

87 
68 

77 
65 

83 
57 

84 
54 

87 
60 

89 
68 

89 
70 

80 
63 

81 
67 

86 
56 

86 
66 

75 
62 

85.2 
60.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

^-. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2=1 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 

.31 

.20 

.11 

.17 

.22 

.06 

.20 

.22 

.16 

.02 

.18 

.25 

.18 

.17 

, 

. 

.34 

. 

.10 

.18 

.05 

.19 

.09 

.12 

.02 

.26 

.08 

.07 

.07 

.02 

.24 

B4.42 

WIND 

67 

57 

27 

43 

58 

42 

45 

43 

17 

20 

61 

87 

52 

42 

4 

31 

45 

26 

23 

38 

6 

33 

42 

21 

24 

52 

19 

7 

19 

6 

43 

1100 

FORD  CITY  4  3  DAH 

EVAP 

.40 

.18 

.11 

.13 

.23 

.04 

.28 

.10 

.15 

.08 

.16 

.24 

.11 

.16 

.08 

.07 

.24 

.18 

.12 

.18 

.05 

.14 

.21 

.18 

.31 

.20 

.16 

.17 

.13 

.13 

.12 

5.04 

WIND 

91 

35 

27 

41 

50 

29 

36 

26 

20 

31 

48 

72 

45 

14 

16 

30 

38 

23 

20 

22 

14 

29 

18 

18 

42 

IS 

45 

2 

6 

12 

34 

952 

HAWLEY  1  S  DAM 

EVAP 

.40 

.20 

.05 

.15 

.31 

.10 

.30 

.15 

.14 

.04 

.20 

.23 

.08 

.16 

.19 

.09 

.27 

.26 

.23 

.18 

.12 

.13 

.16 

.23 

.21 

.13 

.11 

.19 

.13 

.07 

.02 

5.23 

WIND 

189 

83 

75 

75 

50 

101 

102 

48 

51 

22 

100 

200 

114 

58 

79 

113 

133 

90 

119 

113 

37 

27 

42 

81 

140 

89 

61 

28 

104 

39 

59 

2622 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 

.27 

.23 

.17 

.22 

.25 

.04 

.26 

.28 

.12 

.22 

.18 

.20 

.06 

.18 

.03 

.10 

.14 

.18 

.09 

.11 

.14 

.24 

.19 

.14 

.13 

.15 

.15 

.17 

.21 

.17 

.14 

5.16 

WIND 

58 

22 

21 

34 

25 

21 

32 

27 

10 

23 

37 

37 

17 

24 

24 

16 

37 

7 

25 

23 

20 

35 

28 

21 

21 

25 

21 

16 

28 

13 

29 

777 

LANDISVILLE 

EVAP 

• 

.74 

.24 

.10 

.31 

.04 

.31 

.34 

.27 

_ 

.36 

.35 

.33 

.26 

.09 

.32 

.17 

.54 

.09 

.27 

.14 

.08 

.20 

.21 

.12 

.24 

.17 

.07 

.10 

.14 

.41 

B7.24 

WIND 

* 

56 

14 

26 

68 

45 

84 

75 

30 

34 

55 

103 

107 

53 

20 

18 

71 

54 

20 

9 

35 

33 

13 

16 

34 

36 

44 

15 

109 

13 

51 

1341 

PIMPLE  BILL 

EVAP 

* 

.62 

.23 

.04 

.21 

.16 

.20 

.25 

.22 

.05 

.20 

.19 

.13 

.19 

.19 

.04 

.27 

.24 

.22 

.18 

.11 

.05 

.15 

.23 

.12 

.17 

.14 

.17 

.12 

.16 

_ 

B5.43 

WIND 

* 

106 

47 

31 

66 

44 

31 

46 

44 

36 

67 

93 

81 

23 

64 

47 

69 

38 

61 

51 

27 

20 

38 

66 

60 

62 

29 

54 

29 

64 

72 

1566 

5«e   r«f«reDce 


lotea   tollovlng  Stmtloa   Index. 
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STATION  INDEX 


Stabo 


County 


Obeer- 
vation 

time 


I   LOCK   3 


ACMrrONlA 
AL8ICW 

ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN  HB  AP 
ALLENTCMN   GAS   CO 

ALTOONA   HORSESHOE   CURVE 
ARDENT SVILLE 
ARTENAS   1    WNM 
AUSTIN9URG   2   H 

AVOCA  CAA  AP 


0022 
0062 
0099 
0106 
0111 

0134 
0229 
0259 
0313 
0319 


ALLEaiENY 

ERIE 

JEFFERSOW 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 

ADAMS 

BEDFORD 

TIOGA 

LUZERNE 


0355  ALLEGHENY 
0409  WARAEN 
OASTJNORTH'LANO 
0475  BEAVER 
0482  SNYDER 


SEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  4  S 

BERNICK, 

BETHLEHEM  RIVER   STATION 

BETHLEHEM  LEHIGH   UNI 

BLAIN 

SLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  H 
SOSWELL  6  WNN 

BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFOftD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  H  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  I  S 
BUCK.5T0WN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTCWN  3  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

BUT'.EH   SUBSTATION 

CAMP    HILL 
CANTON    1    NW 

CARLISLE 

CARROLLTOHN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  H 
CEDAR  RUN 
CHADOS  FORO 


0499 
0530 
0611 
0629 
0634 

0725 
0736 
0743 
0763 


ESE 


CHAMBERSBURG   1 
CHARlEROI 
CHAflLEROI    LOCr 
CHESTER 
CLARENCE   1    E 

CLARION  3  SH 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  B  NW  NURSERY 

CLERMONT 
COALDALE  2  MW 
COATESVILLE  I  5X 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SH  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CCNNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 

CONSHQHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

C0UDER5P0RT  2  NW 
C0UDER5PORT  7  E 

COVINGTON 
CREEKSIOE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

DERRY 

DEVAULT   1   W 
OIHGMANS   FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

DONORA 
DOYLESTOWN 
DR I FTWOOO 
DU   BOIS   7   E 
DUNCO 

DUSHORE   3   NE 

EAGLES   MERE 

EAST   BRAOY 

E.    WATEHFORD   3   E 

EBENSBURO 

EDINBORO 

ELIZABETHTOWN   1    SW 
EMPORIUM   1    E 
EMGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT   1    SW 

FARRELL-SHARON 

FORD  CITY   4   S   DAM 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE   1    SE 

FREELAND 

GALETON 

GEIGERTOMN 

GEORGE   SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTrSBURG   1    S 
eiFFORO 
SLEMCOE 

GLEN   HAZEL   2   NE   DAM 
GLEN   ROCK 

GLENMILLARO   DASH   DAM 
GORDON 
QCULDSBORO 

GRAHTVILLC   2    SW 
GRATE RFORO 
GRAT2   I   N 
GREENSBORO   LOCK   7 
GREENSBURG   2    E 

GREENSBURS   3    SE 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRI&BURG   MB    AP 
HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

KAWLEY   1    S   DAM 

HOLLIDAYSBURG 

HOLLISTEHVILLE 

HOLTWOOO 


CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 


40  32 

I   41    54 

41  12 
I  40  39 
I  40  36 


40  39 

41  40 
I  40  SO 
'   40   46 


>  41    04 

■  40  51 

■  41    04 
I  40   37 


0861 

0867  ) 

0868  I 
0975  I 
0905   I 

1002 
1033 
1073 
1067 
1105 


1135 
1198 
1215 


JEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 


1234  CUMBERLAND 
1255  CAMBRIA 
1262  POTTER 
1301  LYCOMING 
1342| DELAWARE 


40  27 

)  41  06 

40  16 

40  11 

I  40  24 

41  57 

41  57 
41  59 

40  00 

41  09 

>  40  18 

>  40  04 

39  57 

40  23 

.  40  05 

;  40  S2 

;  40  51 

I  40  15 

F  41  40 

>  40  12 

40  35 

41  37 
.  41  31 
■   39  52 


79  49 

80  22 
7B  55 
75  26 
75  2B 

78  29 

77  18 

78  28 
77  32 

75  43 

79  59 

79  02 

76  30 

80  19 

77  10 

77  34 
77  47 

76  15 
75  22 
75  23 

77  31 
79  09 
75  36 
77  22 


13541 
1372 
1377 
1423 
1480 

1485 
1505 
1512 
1519 
1522 


FRANKLIN 
WASHINGTON 
WESTMORELAND  ] 
DELAWARE 
CENTRE 

CLARION 

LEHia* 

WASHINGTON 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 


1529: MC  KEAN 
'  SCHUYLKILl 
I  CHESTER 
■   CHESTER 
LYCOMING 


1589  I 
1594  ( 
1631  I 


1675 
1705 
1710 
1723 
1729 

X737 
1773 
1790 
1805 
1909 


LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 

FAYETTE 

MOKTGOMERY 

ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 


40  50 
39  58 
39  59 


40  30 

41  55 
41  48 
41  46 


1832  TIOGA 
I  1881  INDIANA 
I  1895! CAMBRIA 

1978 I MC  KEAN      |  1 

2013  MOKTOUR 

2108  WESTMORE 
I  2116  CHESTER 
J2160  PIKE 

2171  WYOMING 
I 21B3  WESTMORE 


.0  27 
41    55 

0   58 


WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULLIVAN 

SULLIVAN 

CLARION 

PERRY 

CAMBRIA 

ERIE 

LANCASTER 

CAMERON 

LYCOMING 

LANCASTER 


2190 

I  2221 
12245 
2265 
229B 

2324 
2343 
2363 
2459 
2466 


2560 
2633 
2644 
2662 


2669 1  WAYNE 
2692  ERIE 

1  BEDFORD 

4  I  MERCER 
2942  I  ARMSTRONG 

3028  VENANGO 
3047  BERKS 
3056  LUZERNE 
3130  POTTER 
3189  BERKS 

3200  BUCKS 
3216  ADAMS 

I  3223  ADAMS 
3237  MC  KEAN 
3298 1  SOMERSET 

3311 1  ELK 
3330|y0RK 
3343  ALLEGHENY 
3379  SCHUYLKILL 
3394 j WAYNE 

3422i0AUPHIN 

343S|MONTGGHERY 

3438|DAUPHIN 

3503  I  GREENE 

3515  WESTMORELAND 


13516[WESTMORELANdIiO  ' 
3526'MEBCER 
3662  I  YORK 
3699  I  YORK 
3704  DAUPHIN 

B  WAYNE 
I  WAYNE 
L  BLAIR 
I  WAYNE 
9  LANCASTER 


>  41  13 
I  41  34 

'  40  07 

40  11 

I  40  IB 

■  41  20 

■  41  06 
.  40  17 


41  52 
I  40  08 

■  41  31 

■  41  26 


41  23 

•   40  27 

■   41  01 

<  41  A4 

<  40  13 

.  40  13 
39  50 
39  48 
41  51 
39  49 

41  34 

39  48 

40  33 
I  40  45 

I  41  IS 

<  40  22 
40  14 
40  38 

39  47 

40  18 


1230  7P 
1310 
900 


2049 
1650 
650 
2SS0 


Observer 


79  06 

79  59 
78  50 

78  39 

80  26 

77  52 

79  54 
79  53 

76  55 

76  52 

77  11 

78  42 
77  45 
77  27 
75  36 

77  38 

79  55 

79  54 

75  21 

77  56 

79  26 

75  39 

80  29 

76  26 
76  32 

76  30 
75  56 

75  50 

75  49 

77  06 

76  30 
79  22 
79  22 
79  36 
79  33 

75  19 
60  05 
79  38 

76  03 

77  53 

77  05 
79  12 
79  34 

78  41 
76  37 

79  18 
75  33 

74  52 

75  52 
79  23 

79  51 

75  OB 

78  08 
7B  38 

76  43 

76  21 

76  35 

79  37 

77  33 

78  43 

80  08 
76  37 

76  13 

77  17 

76  10 

75  1* 
60  12 

78  23 
80  30 

79  SO 

79  49 
75  41 
75  54 

77  39 

75  50 

74  56 

77  14 

77  14 

78  36 
78  51 


1500 
1680 
2250 
1352 

1417  t 
1065 
2460 
1316 
960 

990  » 
1100 
1140 


300 
1490 
1331 


1427 
2220 
2425 

1193 
1035 
2940 
2120 
460 

1150 
360  » 

360 
660 
1746  » 


680 
1670 
2410 

1750 
202  0 
820 
2125 
2090 

1220 
480 
1160 


>  41  29 
i  41  2B 
•  40  26 
i  41  23 
i  39   50 


76    41 

75  27 

76  43 
79   55 

79   31 

79  30 

80  23 
76  59 
76  51 
76    54 

75  10 
75  11 
78   24 

75  26 

76  20 


1245 

1026 
600 


tables 


CORPS   OF    ENGINEERS 
SWANSON   BOAT   OAR   CO 
CHARLES   H.    ALLEN 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
A LLENT OWN-BETH  GAS 

ALTOOHA  WATER  BUR. 
PA  STATE  COL  EXP 
GRAYSON  E.NORTHCRAFT 
OTTO  0.  BACON 
CIVIL  AERO.  ADM. 

ITT'GH  CUT    FLWH   CO 
CORPS   OF    ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR   CO 
HOWARD   R.    KEMP 
JAMES   F.    KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  6  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDfllCK 
MRS.  8.  M.  WILLDERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  OEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
CLYDE  0.  PRESTON 
PA  TURNPIKE  COM* 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W,  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
LANGLOTH  WATER  CO 

PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAUREH 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGHBAUM 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

ELECTRIC  CO 
LIAM  J.  DOTTERER 
&  H  CO 

IRA  TAYLOR 

R.  R,  HOUPT 

MRS.TILLIE  M.SIM0ND1 
PANTHER  VLY  WTR  CO 

ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H,  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
PW.  COKE  6  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 

EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 

GROVER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 

BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

HISS  N.  D.  WINEMAN 

TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H,  SMITH 
ANDREW  P.  YE5UL 
PA  TURNPIKE  cot** 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 

OF  DU  BOIS 
MRS.  0.  L.  WHITE 

PATRICK  P.  RYAN 
MRS. ELSIE  P.  BIGGER 
KEMPEL 
WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 

SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 

MRS.  BLANCHE  DUNLAP 

AERO.  ADM. 
PA  TURNPIKE  CC»#1 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  M.  HART 
HUQi  C.  MC  ILHEWY 

ILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  H.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MAS.E.C.PK  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOmSON 
EILENBERGER 

EOW  N.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M,  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
A  DEPT  HIGHWAYS 

ESTMORELAND  WTR  CO 

.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

LBERT  G.  TSCHEU 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  6  LlGffT  CO 
PA  WATER  6  POWER  CU 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


Station 


HOME 

HONESOALE  4  NW 
HONESDALE  6  N 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
MYNOMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JACKSON  su»«ir 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTCMN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 

KARTHAUS 
KEATING  SUMMIT 
KEGG 

KITTAWING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 

KRESOEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANDISVILLE 

LANSFORO 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 
LEHIGHTON 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 

LEW I ST OWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  V 

KADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
HAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  1  SW 
MARTINSBURG  CAA  AP 
HATAM0RA3 

H4UCH  CHUNK 

HAYBURG 

MC  C0NNELLS8URG 

MC  KEESPORT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 
MED IX  RUN 
MERCER  4  NW 
MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERSeuRG 

HERWINSBURG 
MEYERSDALE 

IDDLETOWN  OLMSTED  FLO 
MIDLAND  DAM  7 
MILAN 

MIUNVILLE 
MILLERSBURC  2  E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

MONTROSE  3  E 

HORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT   POCONO   2   N  AP 

MOUNT   UNION   1    N 

MUHLENBURG  1  SE 
MURRY5VILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  4  NE 

HESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
N0RRI5T0WN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 


Ccmnty 


PAUPACK  2  WNW  6762 

PECKS  POND  6786 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TEC6e79 
PHILADELPHIA  WB  AP  6669 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE   6999 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WS  CITY 
PH1LIPSBUR6  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  I    E 
IKES  CREEK 


IMPLE  HILL 
INE  GROVE  1  NE 
ITTS8URGH  WB  AP  2 
ITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTT ST OWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTCWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 
RENOVO 

RENOVO  5  S 
REW 

, RICES  LANDING  LOCK  6 
RIDGWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 
SAftAMORE  1  SE 
SALINA  I  tf 


6944 
6954 
6993 
6997 
7029 

7116 
7127 
7149 
7161 
7217 

7229 
7239 
7310 
7318 
7409 

7410 
7425 
7443 
7477 


7727 
7732 
7739 
7792 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SuSOUEHAt«JA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 

MC  KEAN 

CLEARFIELD 
POTTER 
BEDFORD 
ARMSTRONG 
WESTMOREUND   17 


CARBON 
MC   KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 

UNCASTER 
CARBON 

WESTMORELAND 


TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 

IFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 

MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 

DELAWARE 


CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 
BERKS 
LANCASTER 
MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 


IKE 
PIKE 

PHILADELPHIA 

ILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 
SCHUYLKILL 

LLEGHENY 
ALLEGHENY 
WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 
ELK 
BEAVER 

SUSOUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 


41  37 
41  39 

40  09 

41  43 

40  29 
0  06 

39  49 

40  36 

40  20 

41  57 
41  30 
40  20 
40  19 


39  59 

40  49 
40  06 

40  54 

41  48 

41  27 
40  03 
40  03 

40  06 
40  50 
40  19 

40  54 

41  59 

40  22 
40  19 
40  50 


41  41 

41  08 

41  08 

41  03 

40  50 
40  53 
40  11 
40  24 
39  49 


28 


41  31 
41  1 
41  17 


39  49 

40  11 

40  39 

41  55 


40  32 

40  54 

41  06 


41  50 
40  09 
40  1 


40  09 

41  01 
40  05 


40  02 

39  57 

40  54 


40  26 

41  52 

40  20 

41  20 


39  57 
41  25 
0  43 


39  55 

40  46 
40  31 


79  06 
75  19 
75  17 
78  55 

75  43 

78  01 


77  01 
SO  28 

78  55 
78  55 


78  43 

79  32 
79  14 

75  34 

76  40 

75  16 

76  17 
76  17 

76  25 
75  53 

79  23 

77  J3 
77  07 


77  28 
77  27 
75  30 


75  11 

77  56 
75  25 

79  OB 
79  02 

78  20 
78  19 

74  42 

75  45 


76  31 

75  04 

76  56 

77  29 

76  34 

77  32 

75  49 

75  54 

76  26 

75  22 

77  53 

76  08 
79  42 

76  18 
79  43 

77  55 

74  57 
77  37 
60  22 
79  54 

76  30 

77  08 
79  36 

75  45 

75  21 
79  49 

76  16 
75  32 

75  37 
79  41 


75  06 

75  11 

75  1* 

75  12 

75  15 
75  09 

79  05 

75  30 

76  ■ 

75  30 

76  22 

80  13 
60  00 

75  27 

76  02 
75  06 

75  39 

76  11 
79  00 

79  17 
75  20 

77  52 

75  58 
77  45 

77  46 

78  32 

80  00 

78  47 
80  18 

76  03 
76  07 
76  23 

79  14 
79  3> 
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7A   JOHN   R.    HENDERSON  2   3    5 

8A  ImETRO   p.    DOROSH  3 
9A  IhRS. GERTRUDE   M. BURTON 

7A   CLYMER   WATER   SVC   CO  2    3    5 

5P  WESTMORELAND   WTR   CO  2    3   5 

MID  ARCHIE  LAIN 

8A  DEPT  FOREST  fr  WTRS 

9A  JOHNSTCWN  TRIBUNE 
MID  CITY  OF  JOHNSTOWN 

8A  SPRING  WATER  CO 


7A  JEROME  P.  HCWE 
7A  EUGENE  L.  KREITNER 
MID  PA  TURNPIKE  COMM 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
IID  PA  TURNPIKE  COMM 

9A  CITY  OF  BETHLEHEM 

BA  CHARLES  GORDON 

9A   MRS.    GLADYS   REINEKE 

6P   LANCASTER   WATER 
MIO   UNCASTER   WATER   BUR 
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MISS  LARUE  NCELHOES 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SAHSUSKAS 


PA  STATE  COLLEGE 
LEHIGH  NAVI  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 

HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO 
THOMAS  DONNACHIE 
GOODWIN  5.  OEFREHN 
MRS.DIMMIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  ( 

AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 
EMANUEL  ZETTLE 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKE5 

WILLIAM  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEI8NER 
MRS.  I .  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  KT  CANNERIES 
CIVIL  AREO.  ADM, 
HARRY  B ISLAND 

HENRY  S.  HAAK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  RUTH  L.ROETTGErt 
NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.  E.  M.  SNYDER 
TENN  GAS  TRANSM  CO 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 

MARTIN  L.  SHUPP 
LOUIS  M.  WELD 
U.  S.  AIB  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  S.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 
R.'SSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  BOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 

HARRY  S.  FANCHER 
PA  TURNPIKE  COMM 
PA  TURNPIKE  C<M* 
H.  JOHN  DAVIS.  JR. 
UNION  WTR  WORKS 
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2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 


MT 

THEODORE  J.  SAMPSON 
WM.  MC  WILLIAMS 
MRS. KATHLEEN  WANDELl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  COLLEG.E 

PHILA  SUB  WATER  CO 
PA  TURNPIKE  C0(* 
BAXTER  F.  JOHNSON 
GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


FRY 


FRANCES 
PA  TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 
OEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

JAM  I.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  MALARKEY 

I.  NEELY 

MISS  L.  VETTERLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
WEATHER  BUREAU 
ATLANTIC  REFINING 

SCHUYLKILL  NAVIG  CO 
WEATHER  BUREAU 

L  AERO.  ADM. 

A  SUB  WATER  CO 
HARRY  SHELDON 

DEPT  FRST  6  WTRS 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JSH  COMM 

EARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COIW 

ILE5  E.  SMITH 
JOHN  M.  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 
ARTHUR  LANGAN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  C.  W.  BAIRD 

.  BILLFTTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO 

MISS  MAUDE  MC  CAiN 
CARL  KOPATZ 
SAFE  HARBOR  W6P  CORF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MUN  AUTH  WSTMRLO  CO 


2  3  5 

2    3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
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SAXTON 

78*6 

BEDFORD 

6 

40  12 

78  15 

780 

8A 

MRS.ALVERTA  L.HOLMES    S 

C 

SCANOIA  2  E 

7655 

WARREN 

1 

41  55 

7«  01 

2040 

MID 

DAVID  R.  ANDERSON 

C 

iCHENLEY  LOCK  5 

7863 

ARMSTRONG 

I 

40  41 

79  40 

763 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCRANTON  WB  CITY 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SELINSGROVE  CAA  AP 

7931 

SNYDER 

15 

40  49 

76  52 

*37 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

SELLERSVILLE  2  NN 

7939 

BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

Hl.> 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

c 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

SKAMOKIN 

797  B 

NORTH -LAND 

15 

40  48 

76  33 

770 

eA 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  W 

8026 

WARREN 

1 

41  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

c 

SHIPPENSeuRG 

8073 

FRANKLIN 

IS 

40  03 

77  32 

709 

-' 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAHONING 

B145 

CAMERON 

16 

41  19 

76  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL 

3 

SLIPPERY  ROCK 

eisA 

BUTLER 

2 

41  04 

80  03 

1345 

7P 

7A 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHEO 

MC  K£AN 

1 

41  48 

78  27 

1510 

MID 

PA  OEPT  HI»fWAYS 

SOMERSET 

82*4 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

3 

SOMERSET  HATER  WORKS 

8249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5    7 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

8275 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

MID 

EUGENE  M.  COOK 

c 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

7A 

PA  OEPT  OF  HEALTH 

3 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

3 

SPRINGS  I  SW 

8395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2500 

ep 

8P 

ALLEN  E.  YOOER 

2  3  5    7 

STATE  COLLEGE 

6449 

CENTRE 

16 

«« 

77  52 

1175 

MID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

c 

STRAUSSTOWN 

B570 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

8A 

JACOB  KLAHR 

3 

STRONGSTOWN 

6539 

INDIANA 

4 

40  33 

78  55 

1680 

MID 

HARRY  F.  BENNETT 

c 

STROUDSBURC 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

BA 

8A 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

6610 

JEFFERSON 

I 

41  31 

78  50 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SUNBURY 

8668 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  48 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

3 

c 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A. BENSON 

3 

SUTERSVILLE 

8699 

WESTMORELAND 

40  14 

79  48 

770 

7A 

MICHAEL  RACKO 

3 

TAMAQUA 

8753 

SCHUYLKILL 

14 

40  46 

75  58 

830 

BA 

MRS.  MARY  L.ROBERTS 

3 

TAMAQUA  4  N   DAM 

6763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

3 

c 

TAMARACK  2  S  FJHE  TWR 

8770 

CLINTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5    7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8673 

FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

c 

TITUSVILLE  2  S 

8680 

CRAWFORD 

1 

41  36 

79  40 

1526 

5P 

5P 

ARTHUR  M.  STOKES 

CLOSED  7/5*1 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

c 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

8686 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  *  M 

8901 

WARREN 

1 

41  47 

79  52 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

3 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  H.  0.  PARKS 

2  3  5    7 

c 

TOWER  CITY  b   SW 

8910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

6P 

HARRISBURG  WTR  DEFT 

3      7 

IROY 

6959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

3 

TUWELTON 

INDIANA 

40  27 

79  23 

890 

MID 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

c 

TURTLEPOINT  <•  NE 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  5* 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  D.  STRAIT 

3 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

6 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

3 

c 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

9042 

ERIE 

1 

41  5* 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 

3 

c 
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UHIOWTOWN 

9050 

FAYETTE 

10  19  9* 

79  ** 

10*0  lOP 

lOP 

m.    W.  MARSTELUER 

2  3  5    7 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

9 

»♦  98 

79  18 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  15 

VANOER'-.RIFT 

9128 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  33 

800 

7A 

UNITED  ENGfcFNDRT  CO 

f 

VANDERGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

7 

AO  16 

7^  36 

♦♦9 

MID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

1* 

40  31 

75  62 

350 

8A 

«S.  MARY  H.  WRIGHT 

3 

WARREN 

«2«a 

WARREN 

1 

*1  51 

79  08 

1380 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  9    7 

WASHINGTON 

«312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

SO  14 

1200 

MID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

c 

WATSONTOWN 

«3*5 

NORTH' LAND 

16 

41  09 

76  52 

470 

6P  JEROME  C.  PAULHAMUS 

3 

VAYNESBURG  2  W 

♦362 

GREENE 

10 

39  9* 

80  13 

♦80 

6P 

RALPH  L.  AMOS 

2  3  5   7 

WAYHESBURG  1  E 

«1*7 

GREENE 

10 

39  54 

80  10 

♦40 

HID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9180 

FULTON 

12 

39  *♦ 

78  05 

920 

HID 

WILLIAM  D.  COVER 

c 

WELL5B0R0  3  S 

9408 

TIOGA 

1» 

41  43 

77  16 

1920 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUMW^Y 

2  9  9    7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

IB 

41  45 

77  16 

1550 

MID 

MRS.  IDA  S.  MAYNARD 

c 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

IS 

40  03 

76  57 

500 

5P 

5P 

D.  D.  HOOVER 

2  3  5 

WERNERSVILLE  1  W 

9430 

BERKS 

14 

40  20 

76  06 

*05 

8A 

CHARLES  A.  GRUBER 

1 

WEST  CHESTER 

9*«* 

CHESTER 

9 

!♦  57 

75  36 

**0 

7P 

7P 

CLYDE  T.  SAYLOR 

2  15   7 

WEST  GROVE  1  E 

950J 

CHESTER 

9 

39  49 

75  49 

**0 

BA 

CONARD-PTLE  CO 

t 

WEST  HICKORY 

9S07 

FOREST 

1 

41  34 

79  25 

1090 

8A 

MRS. HELEN  F.KINNEAR 

1 

WHITESBUR6 

9659 

ARMSTRONG 

1 

40  45 

79  2* 

1530 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WILKES- BARRE 

9702 

LUZERNE 

19 

41  19 

75  52 

610 

7A 

M?S.  MARY  G.  HIRMAK 

3 

WILLIAMSBURG 

971* 

BLAIR 

6 

40  28 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  aiDDLE 

3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOMING 

16 

41  15 

76  55 

527 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

c 

WIND  GAP 

♦781 

NORTHAMPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

MID 

OWEN  R.  PARRY 

c 

W0LFESBUR6 

9823 

BEDFORD 

6 

*0  03 

78  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICE 

3 

YORK  3  SSW  RUMP  STA 

9933 

YORK 

19 

39  55 

76  45 

5^0 

5P 

spIyork  water  company 

2  3  9    7 

YORK  2  S 

9918 

YORK 

13 

39  56 

76  4* 

6*0 

MID  YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

♦990 

YORK 

19 

40  07 

76  43 

910 

METROPOL  EDISON  CO 

3 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

41  51 

79  19 

1205 

MID 

HENRY  CARLETT 

C 

ZION  GROVE 

♦990 

SCHUYLKILL 

19 

40  5* 

76  13 

♦*0 

7A 

JAMES  D.  TEETER 

9 

ZIONSVILLE  1  SE 

♦♦♦5 

LEHIGH 

'* 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HOWATT 

1 

6-JTMIATA;   7-KISKIllINrrAS ;   8-LAKE  ERIE;   S-LEHIGH;   lO-HONONCASELA;   11-OHIO;   12-POTOllACl   13-LAKE  ONTARIO; 
REFERENCE  NOTES 
Tbe  four  digit  Ideattf icatlon  ouabers  la  tbe  lodes  ouaber  colunn  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   Tbere  will  be  no  duplication  of  Dumbers  vltbln  a  state. 
Figures  and  letters  following  tbe  station  na>e,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  Biles  and  direction  fros  tbe  post  office. 
Observation  tines  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  onljr  in  the  June  and  Decesber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  tor  tbe  precedlog  13  sonths  will  be  carried  in  tbe  June  issue  of  tbis  bulletin. 
Statlous  appearing  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  la  the  tables,  are  either  ■issing  or  reeeired  too  late  to  be  Included  in  tbis  issue. 

nits  used  in  tble  bulletin  are:   teaperature  Id  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  soTesent  In  ailes.   Degree  days  are 


4-SCHOYIJCILL; 


Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  sbowa 
Sleet  and  ball  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Aaounts  in  Table  3  are  fro«  non-recording  gages,  unless  otberwlse  indicated. 

Data  Id  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  34  hours  ending  at  tine  of  observation. 
til 


by  foo 


r  following  Table 


See  Station  Index  for  observa' 


all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations 
selected  stations  when  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  incbei 
ional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snovpack  i 


.  ground  values  are 
n  apparent  Inconsii 


No  record  in  Tabl 
And  also  on  a  lat 
Aaount  Included  1 


// 


following  seasureaent,  tiae  diatribut 
Data  in  tbe  coluan  foraerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  ao 
Cage  is  equipped  with  a  windshield . 


B   Adjui 


11  I 


In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  tl 
Hourly  Precipitation  Data. 
B  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  < 
H  One  or  aore  days  of  record  alsslng;  i 
R  Aaounts  froa  recording  gage  (These  ai 
SS  This  entry  in  tiao  of  observation  co: 
T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasurt 
T   Includes  total  for  previous  aontb. 


No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  i 
e  been  changed  to  No.  of  Days  .10  < 
Index  the  letter  "C"    indicates  recorder  stations. 


'  aore  effective  January  : 


'  published  la 


'  partly  estiaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent 
e  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  date,  if  ca: 
•uDts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the 
lan  in  Station  Index  aeans  sunset. 


}  every  10  inches  of  i 
ried  for  this  station 
Laounts  to  be  publlshi 


Subscription  Price: 


30  • 


I  per  copy. 


United  States.  Beaittaaeea  and  correspondei 


.nthly  I 


lal;  93.50  per  year.   (Yearly  subscription 
<  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Super: 


BSed  for  special  purposes  and 

w  snowfall. 

have  been  adjusted  to  represei 
later  in  Hourly  Preclpitatioi 


W.B.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.  10/6/S4  - 


.  full  aontb. 


tbe  Treasurer  of  ' 


^% 


I  1  ^-lis  i 
/    ^    1  ri^l 


'  y\. 


I         /3°       J'lJ      '4X1 


I  q  i 

II  ..      I 


I* 


3* 


^  \        ^ 


IV      ^  5*i\s!i    f      I     IM  ^: 'hf       mil '-' 
2W'     .  °|    J  I  "Nli    7s        -   *^®  III 


<,5 


\\  11/  v/    if! 


O       ^s 


yj^lbb» 


< 

> 

i 

u 

n: 

•- 

ft. 

o 

V) 

o 

0. 

a 

o 

o 

O 

> 

o 

Lu 

< 

u. 

c*> 

>• 

o 

o 

«A 

'i 

H 

H 

< 

Ul 

■z 

s 

Cu 

•4 


«^ 

<6 

zS- 

a, 

«>   . 

>- 

2  0 

a\ 

«z 

<: 

rf- 

a: 

is 

fc^ 

_a 

0  c- 

' 

r/) 

1  H~. 

1— 1 

'i^  . 

0 

TT. 

H-l 

S^" 

?:  J 

<^'Z.'* 

0  J 

o(£l« 

•-I  (-< 

Cxi    0 

M    !-•    ^ 

?-!►-••-• 

?^  to 

a 

tj  cc:  < 

td    tJ   z 

3  >  < 

c>  <-<  M 

0  :;2  cc 

0   3   =3 

CD 

^ 

^ 

n 

^ 
S 

— « 
3: 

CD 

-D 

c: 

n 

•*^ 

2: 

c: 

m 

— ( 

CD 

1 

-< 

a: 

1  '* 

7=- 

C  ) 

_^ 

0 

_L 

c 

m 

c: 

CD 

-r? 

a: 

Ihll 

li 


Ob 
P 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  R£ICHELDERFER,  Chief 


i\!QV19  1954 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 


I 


SEPTEMBER  1954 
Volume  LIX  No.  9 


CHATTANOOGA:  1954 


PENNSYLVANIA  -  SEPTEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Hot  weather  early  and  late  in  the  month 
outweighed  one  cold  snap  to  make  this  the 
warmest  September  since  1945.   Tempera- 
tures averaged  64.5°  (0.5°  above  normal), 
and  extremes  ranged  from  102°  at  Farrell 
Sharon  on  the  5th  to  27°  at  Donegal  on  the 
24th.   Precipitation  averaged  2.70  inches 
(0.68  inch  below  normal),  and  station 
totals  ranged' from  5.84  inches  at  George 
School  to  1.01  inches  at  Pine  Grove  1  NE" 
Severe  weather  was  associated  with  thun- 
derstorms, and  the  electrical  element  was 
the  major  feature  in  many  instances. 

Fair  and  cool  weather  on  the  1st  was 
followed  by  a  warming  trend  on  the  2nd  and 
light  showers  on  the  3rd.   The  warming 
trend  continued  resulting  in  a  hot  weather 
period  the  5th-7th  with  daily  mean  tempera- 
tures 5°  to  15°  above  normal.   Light  rains 
occurred  on  the  8th,  and  temperatures 
dropped  to  near  normal  and  continued  at 
moderate  levels  through  the  11th.   A  hurri- 
cane moving  from  Just  east  of  Cape  Hatteras, 
North  Carolina,  to  Cape  Cod,  Massachusetts, 
during  the  morning  of  the  11th  caused  heavy 
rain  in  the  Philadelphia  area  and  light 
rain  over  the  rest  of  the  State.   The  12th 
was  clear  and  cool.   Cloudy  weather  arrived 
by  the  14th  and  produced  light  to  moderate 
rains  on  the  15th  and  16th.   Moderate  tem- 
peratures, mostly  cloudy  skies,  and  frequent 
rains  were  the  weather  characteristics  the 
17th-21st.   Thunderstorms  developed  severe 
proportions  in  several  areas  the  15th-19th. 
The  22nd-24th  was  a  cool  period,  and  a 
warming  trend  from  the  25th  to  the  end  of 
the  month  brought  temperatures  of  12°  to 
16°  above  normal  on  the  30th.   Rain  after 
the  21st  was  very  light  and  occurred  on 
only  two  days,  the  26th  and  30th. 

Predominantly  cloudy  skies  and  frequent 
though  usually  light  rains  the  8th-21st 
caused  corn  and  tomatoes  to  mature  slowly, 
and  was  unfavorable  for  cutting  hay.   There 
was  light  frost  in  some  areas  the  24th  but 
it  caused  little  damage.   Fair  and  warm 
weather  late  in  the  month  prolonged  the 
tomato  canning  season  for  a  week  and  per- 
mitted rapid  progress  in  the  harvest  of 
corn,  buckwheat,  tobacco,  apples,  and 
grapes.   This  fine  weather  was  also  favor- 
able for  seeding  of  barley,  oats,  and 
wheat.   Pastures  continued  to  furnish  some 
feed  to  the  end  of  the  month. 

Severe  weather  was  associated  with  thun- 
derstorms and,  for  the  most  part,  was  of 
a  localized  nature.   A  series  of  sharp 
electrical  storms  swept  over  western  Penn- 
sylvania the  2nd-3rd  causing  property 
damage,  mostly  of  a  minor  nature,  in 
several  localities.   Two  home*  in  the 
Pittsburgh  area  were  set  afire  by  light- 
ning, and  a  home  near  Sewickley  Heights 
was  destroyed  by  a  lightning-set  fire. 


Lightning  strikes  near  Mercer  killed  three 
heifers  and  did  considerable  damage  to  a 
church  building'.   Tree  and  wire  damage 
occurred  at  many  points.   One  fireman  and 
one  lineman  were  injured  during  the  storms. 
An  electrical  storm  in  the  Hazelton-Strouds- 
burg  area  on  the  7th  set  off  about  half  of 
600  dynamite-filled  holes  on  a  construction 
project  along  the  northeast  extension  of 
the  Pennsylvania  Turnpike  and  damaged  wire 
lines.   Lightning  struck  and  fired  three 
barns  in  Somerset  County  the  15th,  causing 
property  losses  that  were  estimated  to  be 
well  above  $20,000.   On  the  18th,  lightning 
burned  out  a  100  h.p.  motor  in  the  Sayre 
water  pumping  station  early  in  the  morning, 
and  in  the  early  evening  struck  the  control 
tower  at  Allentown-Bethlehem-Easton  Airport 
causing  major  damage  in  the  transformer 
vault  which  resulted  in  a  power  failure 
for  about  12  hours.   Lightning  damaged  at 
least  three  homes  and  briefly  stunned  two 
persons  at  Washington  about  noon  the  18th. 
About  midnight  the  18th-19th,  lightning 
fired  a  home,  winds  damaged  trees  and  wires, 
and  rain  flooded  streets  near  Altoona. 
Pittsburgh  was  swept  by  a  severe  electri- 
cal and  rain  storm  the  evening  of  the  19th 
during  which  lightning  damaged  three  homes 
and  a  school,  while  flash  floods  marooned 
scores  of  autos  and  inundated  basements 
and  first  floors  of  many  homes  and  stores. 
High  winds  caused  much  tree  and  wire  damage. 
Thunderstorms  in  the  Ash land -Mahanoy  City 
area  on  the  evening  of  the  19th  damaged 
property  by  means  of  lightning,  heavy  rains, 
winds,  and  a  tornado  that  moved  southeast- 
erly from  the  western  end  of  Locust  Valley. 
Trees,  wire  lines,  windows,  and  rural  roads 
bore  the  brunt  of  the  storms.   Sullivan 
and  Bradford  Counties  furnished  the  locale 
for  two  tornadoes  in  the  early  evening  Of 
the  19th.   One  of  these  left  a  hit-and-skip 
path  about  50  yards  wide  extending  west  to 
east  about  18  miles  from  Lincoln  Falls 
through  Estella  to  the  vicinity  of  Satter- 
field.   Farm  buildings,  apple  orchards, 
livestock,  trees,  and  wire  lines  suffered 
the  major  damage  of  this  storm's  fury. 
The  other  tornado  in  these  counties  moved 
through  the  north  portion  of  Leraysville 
causing  much  tree  and  wire  damage  in  a 
path  25  to  200  yards  wide  and  about  one 
mile  in  length.   Other  damage  attesting 
the  severity  of  this  storm  included  the 
demolition  of  a  barn,  moving  of  a  home, 
uprooting  a  2-acre  field  of  buckwheat  and 
scattering  it  along  a  3-mile  path,  and 
tearing  a  new  wire  fence  and  posts  out  of 
the  ground.   On  the  evening  of  the  30th,  a 
tornado  swept  through  Sharpsville.   About 
a  dozen  homes  were  wrecked,  trees  uprooted, 
utility  poles  snapped,  and  eight  cows 
killed.   The  total  property  damage  loss 
resulting  from  severe  storms  this  month 
has  not  yet  been  determined. 

Jacob  T.  B.  Beard 
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ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

76.4 

52.1 

63.8 

.8 

93 

5 

35 

24 

97 

2 

0 

0 

0 

3.85 

.78 

.89 

19 

.0 

0 

8 

3 

0 

ARENOTSVILLE 

78.7 

54.4 

66.6 

•  9 

95 

7 

40 

23+ 

3 

0 

0 

0 

2.18 

-  1.48 

.80 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

ARTEMAS  1  WNW 

79.7 

52.6 

66.2 

95 

5+ 

37 

24 

50 

3 

0 

0 

0 

2.26 

.82 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

AVOCA  CAA  AP 

72.9 

54.7 

63,8 

91 

7 

41 

23 

105 

1 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.37 

.57 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

BEAVERTOWN 

77.9 

51,9 

64,9 

94 

5+ 

35 

24 

84 

3 

0 

0 

0 

1.82 

.42 

22 

.0 

0 

7 

0 

0 

BELLEFONTE  4  S 

75. IM 

51. 7M 

53, 4M 

-    .4 

96 

6 

38 

24 

2 

0 

0 

0 

2.18 

-   .70 

.59 

22 

T 

0 

8 

1 

0 

BERWIC1C 

77.5 

54.1 

65,8 

94 

5 

38 

24 

66 

3 

0 

0 

0 

3.56 

.87 

11 

.0 

0 

10 

3 

0 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

76.1 

57.8 

67.0 

.2 

94 

6 

47 

13+ 

53 

3 

0 

0 

0 

3.44 

.07 

1.46 

16 

,0 

0 

7 

2 

1 

BURNT  CABINS  !    NE 

76.8 

51.2 

64.0 

93 

5 

35 

24 

89 

3 

0 

0 

0 

3.24 

.92 

15+ 

.0 

0 

7 

3 

0 

CANTON  1  NW 

69.4 

50.0 

59.7 

88 

5 

37 

23 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.87 

16 

,0 

0 

7 

1 

0 

CARLISLE 

80.2 

56.6 

68.4 

2.9 

95 

6 

42 

13 

36 

3 

0 

0 

0 

2.72 

-   .65 

.52 

19 

T 

0 

5 

3 

0 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

78.9 

54.0 

66.5 

.4 

95 

6 

39 

24 

60 

3 

0 

0 

0 

2.80 

-   .31 

.83 

21 

,0 

0 

5 

3 

0 

CHESTER 

78.6 

60.3 

69.5 

93 

8 

46 

23  + 

2 

0 

0 

0 

3.30 

1.40 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

73. OM 

47.  5M 

60. 3M 

29 

24 

171 

0 

2 

0 

2.47 

.44 

21 

.0 

0 

0 

0 

COATESVILLE  1  SW 

77.3 

54.6 

66.0 

-   .1 

93 

8 

39 

24 

3 

0 

0 

0 

2.16 

-  1.55 

,92 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

COLUMBIA 

80.6 

55.2 

68.4 

97 

7 

41 

24 

35 

4 

0 

0 

0 

2.07 

.80 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

DEVAULT  1  W 

75.8 

46,5 

61.2 

91 

7 

36 

23 

146 

1 

0 

0 

0 

1.52 

.73 

21 

,0 

0 

5 

1 

0 

DIXON 

73.7 

48.2 

61.0 

91 

8 

34 

24 

'1 

0 

0 

0 

2.43 

.78 

16 

,0 

0 

6 

2 

0 

EAGLES  MERE 

66.7 

50.1 

58.4 

83 

8 

35 

23  + 

0 

0 

0 

0 

3.07 

-  1.57 

.70 

11 

,0 

0 

9 

2 

0 

EAST  WATERFORD  3  E 

70.6 

53.7 

52.2 

89 

6  + 

41 

14 

0 

0 

0 

0 

2.36 

-   .47 

.64 

22 

,0 

0 

6 

2 

0 

EMPORIUM  1  E 

76.0 

45.6 

60.3 

-  1.1 

96 

6 

34 

24 

3 

0 

0 

0 

2.88 

-   .61 

.77 

16 

,0 

0 

7 

2 

0 

EPHRATA 

78.6 

54.0 

66.3 

.0 

91 

5+ 

40 

24 

54 

3 

0 

0 

0 

1.13 

-  2.39 

.40 

16 

,0 

0 

4 

0 

0 

EVERETT  I    SW 

79.3 

50.2 

64.8 

2.2 

95 

5 

34 

24 

74 

3 

0 

0 

0 

3.10 

,10 

1.62 

15 

,0 

0 

4 

2 

1 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

73.5 

51.7 

62.6 

88 

8 

37 

23 

0 

0 

0 

0 

2,96 

.84 

11 

,0 

0 

7 

2 

0 

FREELANO 

69. 4M 

50. 3M 

59. 9M 

-   .5 

85 

7 

37 

23  + 

183 

0 

0 

0 

0 

3,84 

,16 

.63 

11 

,0 

0 

12 

1 

0 

GEORGE  SCHOOL 

77.0 

56.5 

66,8 

.5 

92 

7 

41 

24 

55 

1 

0 

0 

0 

5,84 

2.25 

2.61 

11 

,0 

0 

6 

3 

2 

GETTYSBURG 

79.9 

57.1 

68,5 

2.5 

97 

7 

43 

13+ 

4 

0 

0 

0 

1,79 

-  1.57 

.75 

19 

,0 

0 

3 

2 

0 

GORDON 

74.7 

50.7 

62,7 

.4 

69 

6  + 

33 

24 

115 

0 

0 

0 

0 

1,50 

-  2.27 

.40 

19 

,0 

0 

7 

0 

0 

GRATZ  1  N 

75.2 

53.6 

54,4 

92 

7 

41 

13 

2 

0 

0 

0 

1,79 

.38 

16 

,0 

0 

7 

0 

0 

HANOVER 

79.2 

53.6 

65,4 

-  1.0 

94 

7 

40 

23+ 

3 

0 

0 

0 

1,46 

-  1.70 

.76 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

HARRISBURC  MB  AP            R 

77.6 

57,5 

67,7 

1.5 

93 

5  + 

44 

13  + 

40 

3 

0 

0 

0 

1.51 

-  1.12 

.47 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

69.0 

43.8 

56.4 

88 

8 

31 

13 

0 

0 

1 

0 

4.84 

1.55 

1 

.0 

0 

10 

2 

1 

HOLTWOOD 

79.2 

61,5 

70.4 

1.5 

97 

6 

48 

24 

18 

3 

0 

0 

0 

1.45 

-  1.18 

.30 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

HUNTINGDON 

78.6 

51.1 

64.9 

.4 

99 

6 

36 

24 

2 

0 

0 

0 

3,57 

.30 

.92 

16 

.0 

0 

8 

4 

0 

JIM  THORPE 

75. 8M 

52. 9M 

64. 4M 

.7 

90 

6 

38 

13  + 

90 

1 

0 

0 

0 

3,26 

-   .76 

1.05 

11 

.0 

0 

8 

2 

1 

KEGG 

77.6 

50,9 

64,3 

94 

6  + 

36 

24 

84 

2 

0 

0 

0 

3.10 

1.91 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

LANCASTER  2    NE  PUMP  STA 

78.1 

54,3 

66,2 

.8 

91 

5  + 

39 

24 

56 

3 

0 

0 

0 

1.90 

-  1.42 

.72 

15 

,0 

0 

5 

2 

0 

LANDISVILLE 

77.0 

55.1 

66,1 

93 

6 

43 

13+ 

3 

0 

0 

0 

1.69 

.75 

16 

,0 

0 

3 

1 

0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

72.9 

48.8 

50,9 

-   .9 

95 

6 

33 

23 

2 

0 

0 

0 

1.88 

-  1,22 

.70 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

LEBANON  2  NW 

77.3 

54.5 

65,9 

.2 

89 

5  + 

42 

23  + 

62 

0 

0 

0 

0 

2.12 

-  1.27 

.37 

22 

.0 

0 

7 

0 

0 

LEWISTOWN 

78.4 

54. 5M 

66, 5M 

98 

5 

40 

14+ 

3 

0 

0 

0 

2.17 

.67 

20 

.0 

0 

6 

3 

0 

LOCK   HAVEN 

78.2 

53.  5M 

65, 9M 

1.1 

99 

5 

34 

23 

81 

3 

0 

0 

0 

2.15 

-  1.17 

.36 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

MADERA 

74.5 

50. 3M 

52, 4M 

92 

6 

34 

13  + 

2 

0 

0 

0 

2.38 

.46 

19 

.0 

0 

9 

0 

0 

MARCUS  HOOK 

78.5 

61.7 

70.1 

-   .4 

93 

7 

51 

24 

13 

2 

0 

0 

0 

2.71 

-    .40 

1.10 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

MARTINSBURG  CAA  AP 

74.7 

53.1 

63.9 

92 

5 

37 

24 

95 

2 

0 

0 

0 

2.72 

.66 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLO 

77.7 

58,2 

68.0 

2.1 

92 

5+ 

45 

24 

38 

3 

0 

0 

0 

2.52 

-   .77 

.79 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

MONTROSE  3  E 

67.9 

48,4 

58.2 

-  2.1 

85 

8 

37 

25 

0 

0 

0 

0 

4.39 

.56 

.95 

20 

.0 

0 

11 

3 

0 

MORGANTOWN 

75.9 

53,1 

64.5 

91 

7 

38 

24 

81 

3 

0 

0 

0 

1.71 

.51 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

77.1 

53,8 

65.5 

91 

7 

38 

23 

68 

3 

0 

0 

0 

1.85 

.62 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

69.8 

50,2 

60.0 

1.6 

85 

5 

38 

23+ 

181 

0 

0 

0 

0 

2.89 

-  1.90 

1.01 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

MUHLENBURG  1  SE 

74.8 

53.9 

54.4 

89 

5+ 

37 

23+ 

116 

0 

0 

0 

0 

3.20 

.72 

11 

.0 

0 

8 

2 

0 

NEFFS  MILLS  4  NE 

NEWBURG  3  W 

79.4 

57.2 

68.3 

96 

5 

45 

13  + 

36 

3 

0 

0 

0 

2.88 

1.56 

15 

,0 

0 

5 

2 

1 

NEWPORT 

76.9 

52.8 

64.9 

93 

6 

40 

23  + 

3 

0 

0 

0 

2.39 

-   .76 

.78 

16 

,0 

0 

5 

2 

0 

NORRISTOWN 

78.1 

58.0 

58.1 

92 

7 

45 

24 

35 

3 

0 

0 

0 

2.80 

1.30 

11 

,0 

0 

5 

2 

1 

PALMERTON 

73.7 

54.0 

53.9 

.1 

88 

6+ 

38 

24 

98 

0 

0 

0 

0 

3.63 

-   .06 

1.21 

19 

,0 

0 

8 

2 

1 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

78.2 

52.1 

70.2 

93 

7 

51 

24 

14 

3 

0 

0 

0 

3.38 

1.54 

11 

,0 

0 

5 

2 

1 

PHILADELPHIA  WB  AP         R 

78.2 

60.0 

59.1 

1.4 

92 

6+ 

47 

23 

27 

3 

0 

0 

0 

3.26 

-   .20 

1.33 

11 

.0 

0 

5 

2 

2 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

77.9 

62.2 

70.1 

•  6 

93 

6 

60 

23 

18 

2 

0 

0 

0 

3.30 

1.51 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

79.7 

57.6 

58.6 

•  6 

92 

8 

44 

23+ 

24 

4 

0 

0 

0 

2.39 

-   .90 

1.47 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

PHILADELPHIA  WB  CITY       R 

77.8 

62.1 

70.0 

.7 

92 

6 

52 

23  + 

18 

2 

0 

0 

0 

3.51 

.08 

1.80 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

PHILIPSBUR6  CAA  AP 

71.2 

46.8 

59,0 

88 

5 

30 

24 

210 

0 

0 

2 

0' 

2.01 

.46 

21 

.0 

0 

6 

0 

0 

PHOENIXVILLE  1  E 

79.9 

53.7 

66.8 

-   .4 

94 

7 

39 

25 

48 

3 

0 

0 

0 

2.24 

-  1.16 

1.09 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

PIMPLE  HILL 

67,5 

50.8 

59.2 

85 

5 

36 

23 

0 

0 

0 

0 

3.67 

.90 

16 

T 

0 

9 

3 

0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

66.3 

45,1 

55.7 

84 

8 

32 

24+ 

0 

0 

2 

0 

5.25 

1.38 

1.33 

1 

.0 

0 

10 

3 

2 

PORT   CLINTON  I  S 

75.1 

49,8 

62.5 

-  2.7 

91 

7 

35 

24 

2 

0 

0 

0 

1.29 

-  2.76 

.32 

16 

.0 

0 

7 

0 

0 

OUAKERTOWN  1  E 

77,2 

53,7 

65.5 

1.7 

93 

6 

41 

23  + 

59 

2 

0 

0 

0 

2.03 

-  1.69 

.91 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

READING  WB  CITY             R 

77.4 

58,7 

68.1 

1.0 

92 

5  + 

45 

24 

36 

3 

0 

0 

0 

1.63 

-  1.65 

.46 

11 

.0 

0 

5 

0 

0 

SCRANTON  WB  CITY           R 

73.0 

64.8 

63.9 

.2 

90 

7 

41 

13 

101 

1 

0 

0 

0 

2.21 

-   .72 

.66 

15+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

SELINS6R0VE  CAA  AP 

76.6 

52.1 

64,4 

-   .4 

91 

5 

34 

24 

88 

2 

0 

0 

0 

1.52 

-  1.81 

•  66 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

SHIPPENSBURG 

80,4 

55.3 

67.9 

1.7 

96 

6 

40 

24 

33 

3 

0 

0 

0 

3,11 

-   .17 

.91 

16 

.0 

0 

8 

3 

0 

STATE  COLLEGE 

74,3 

54.1 

64.2 

1.5 

92 

5 

39 

24 

94 

2 

0 

0 

0 

2.10 

-   .86 

•  56 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

STROUDSBURG 

74,7 

50.0 

62.4 

-   .2 

91 

' 

37 

24 

1 

0 

0 

0 

4,13 

.53 

•  90 

1 

.0 

0 

11 

4 

0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANDA 

74,3 

51.0 

52.7 

.3 

90 

7 

37 

13 

126 

1 

0 

0 

0 

2.63 

-   .77 

1.08 

16 

.0 

0 

7 

1 

1 

UPPER  DARBY 

78.8 

55.2 

67.0 

92 

7 

41 

24 

51 

3 

0 

c 

0 

2.63 

1.50 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

WELLSBORO  3  S 

71.5 

49.1 

60.3 

.5 

96 

6 

38 

23+ 

2 

0 

0 

0 

2.27 

-   .80 

1.21 

16 

.0 

0 

5 

1 

1 

See  Reierence  Note*  Following  Station  Index 
-  138   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
SEPTENBER  195* 


Temperature 

Precipitation 

11 

8,1 

II 

« 

< 

ll 

1 
S 

X 

1 

9 

>■ 

.3 
o 

No.  ol  Days 

1 

ll 

o 

1 

s 

o 

o 

Snow. 

Sleel.  HaU 

No.  of  Days 

StaHon 

Max. 

Min. 

3 

« 

1 

e 

i 

s 

•si 

,°.2 

.*.2 

=1 

1 
=  S 

-  s 

WEULSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

79, IM 
78.4 
76.1 
82. A 

52,9 
67,9 
53,7 
55,7 

66. OM 
68.2 
64.9 
69,1 

2.4 

,3 

2.5 

101 
93 
95 
95 

7 
7 
5 
6  + 

36 

44 
41 
38 

24 
23 

13 
24 

63 
37 
82 
37 

T 

3 
2 
6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.02 
1.77 
1.59 
1.70 

-  2.09 

-  1.74 

-  1.60 

,73 

.80 
.54 
.80 

19 

11 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 
6 

5 

2 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

64,8 

2,52 

T 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  3  W 

77,4 
72.7 
71,6 
73,6 
79,2 

56,0 
55,2 
46,4 
48,3 
47,1 

66,7 
64.0 
59,0 
61.0 
63.2 

-   .9 
,7 

94 
88 
91 
93 
95 

5 
6 
5 
5 
6+ 

45 
40 
31 
33 
32 

13 

24 

24 

23+ 

23+ 

43 

94 

207 

155 

1 
0 
2 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2,59 
3,22 
3,30 
4.10 
2.88 

.16 

-   .71 

.96 

.75 

.90 

•  58 

1.41 

1.24 

18 
15 
21 

10 
15 

.0 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

10 
9 
4 

3 
3 
1 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

2 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  K 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

79,9 
75,9 
79,3 
76.5 
73.6 

52,1 
46,8 
49,3 
50,2 
51,5 

56,0 
61,4 
64,3 
63.4 
52.6 

1,9 

-  1.1 

1,5 

98 
S7 
94 
93 
94 

5+ 
5 

5  + 
5  + 
5 

32 

31 
30 
40 
32 

24 
24 
24 
23  + 
24 

71 

148 

97 

138 

4 
2 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

3.16 
2.93 
3.04 
2.29 
2.23 

.15 

-  .65 

-  .20 

-  1.64 

2.06 
,84 

1.04 
.59 
.59 

19 

11 
15 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
5 
5 
5 

1 
2 

3 

2 
1 

1 
0 

1 

0 
0 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

OONORA 

EAST  BRADY 

70,5 
77, OM 
72,8 
82.5 
80. 0 

49.1 
54. 2M 
46.3 
57,9 
53.4 

59.8 
65. 5M 
59.6 
70.2 
66.7 

.2 
2,3 

90 

89 
97 
98 

5 
5 
5 

32 
34 
27 
42 
38 

24 
24 
24 
23  + 
23 

186 
72 

181 

55 

1 

0 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.32 

3.48 
3.05 
1.95 
3.87 

.36 
-   .85 

.48 
1.37 
1.10 

.54 
1.03 

22 
15 
15 
15 
18 

,0 

,0 

T 

,0 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

6 
7 
5 

0 
3 
3 

1 

4 

0 

1 
1 

0 

1 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

73.7 
79.5 
76.0 
77.4 
78.3 

49.5 
52.3 

49.6 
50,5 
50.4 

61.6 
65.9 
52.8 
54.0 
64.4 

,6 
,5 

1.4 
1.4 

88 
102 
94 
96 
98 

5  + 
5 
6 
5 

5 

31 
32 
36 
33 
30 

24 

24 

24+ 

24 

24 

137 
73 

102 
100 

0 
4 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
2.70 
3.84 
2.27 
1.58 

,50 

-  .08 

-  1.20 

-  1,79 

.89 
.74 
1.25 
.58 
.38 

16 
19 
19 
19 
15 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
9 

7 
6 

4 
3 
2 
1 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

76.1 
81. 6M 
76.1 
77,7 
72,0 

51,0 
54, 3M 
49.5 
53.5 
45.6 

63.6 
68. OM 
62.8 
65.6 
58,8 

-   .8 
2.6 

,3 

90 

99 
94 
91 

5+ 

5 

7 
6 

34 

35 
31 
40 
30 

24 
24 
24 
24 
22 

99 
41 

2 
3 
3 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

b 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.52 
1.97 
2.39 
3.02 
4.12 

-  .20 

-  .89 

-  1.03 

-  .40 
.42 

1,05 
.59 
.54 
.70 

1.62 

20 
18 
19 
19 
30 

T 

.0 
,0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
5 
8 

2 
1 
2 
3 
3 

1 

0 
0 

0 

1 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  4  NW 
MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

75,9 
74.5 
76.9 
77.3 
78,4 

49.9 
48.9 
53.8 
54,8 
51,7 

62,9 
61,7 
65.4 
56.1 
65.1 

-   ,3 

1.0 
,8 

99 
97 
97 
94 
97 

5 
5 
5 
5 
5  + 

31 
32 
39 
39 
35 

23 

24 
24  + 
24 
24 

136 

83 
56 
81 

2 
2 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

1.90 
2.02 
2.03 
2.51 
3,14 

-  1.94 

-  1.50 

-  .04 
.09 

.81 

.70 

.41 

1.72 

1.40 

22 
22 

16 
19 
19 

,0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
7 
5 
5 

1 
1 
0 
1 
2 

0 
0 
Q 

1 
1 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY          R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

81,8 
79.6 
77.6 
79.1 
74.9 

54.5 
49.8 
55,9 
59.6 
48.1 

68.2 
64.7 
66.8 
69.4 
61.5 

1.4 

-   .3 

1.9 

1.5 

99 
94 
97 
97 
92 

6 

5+ 

5 

5 

6 

.  4b 
35 
39 
43 
33 

24 
25 
24 
24 
24+ 

84 
54 
25 

3 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

( 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

!  0 

0 

1,57 
2.11 
1.80 
2.31 
2,85 

-  1.43 

-  1.08 

-  1.17 

-  .46 

.57 
.67 
.79 
.73 
.96 

19 
15 
18 
15 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

6 

5 
4 
4 
5 

1 
1 
2 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

73.5 
77,5 
76,6 
75,8 
72,3 

48.5 
51.7 
53.6 
48.6 
48.6 

61.0 
64.6 
55.1 
62.2 
60.5 

1.1 

1,6 

1,0 

93 
93 
96 
91 
86 

5 
5 
5 
6 

5+ 

33 
33 
35 
31 
32 

24 
24 
24 
24 
23  + 

158 

88 

81 

121 

149 

2 
2 
2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 

1  0 
0 

3.54 
3.62 
4.97 
3.97 
3,38 

.26 

.53 
-   .11 

1,08 
1,60 
2.70 
,93 
1,05 

19 
3 
19 
21 
10 

.0 

T 

.4 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
5 
10 
5 

2 
3 
"3 
2 
3 

1 
1 
1 

0 

1 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

74,0 
76,3 
77,9 
74,5 
80.2 

53.0 
48.9 
55.8 

51.7 
51.8 

63.5 
62.5 
65.9 
63.1 
66.0 

.5 
.9 
.9 

95 
97 
92 
96 
95 

6 
5 
6 
5 
6 

38 
33 
39 
36 
36 

25 
24 
24 
24 
24 

124 
54 

119 
51 

2 
2 

2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,14 
2.60 
2.53 
2.64 
2,78 

-  1.05 

-  .67 

-  1.02 

-  .75 

.48 
.59 
.52 
.72 
1.10 

19 
21 
15 
22 
11 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
9 
9 
6 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

64.0 

2.85 

T 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

74.7 
72,1 

53.9 

55.0 

64.3 
63.5 

95 
89 

5 
29 

35 
39 

24 
24 

97 
110 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.93 
2.47 

.51 
.72 

22 
21 

.0 

T 

0 
0 

5 
5 

1 
2 

0 
0 

DIVISION 

64.0 

! 

2.20 

T 

STATE 

64.5 

.5 

J 

2.70 

-   .68 

T 

I 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 


Tables 

SEPTEMBER 

1954 

Station 

1 

Day  oi  month 

1   2  {  3 

4    5    6 

7    8 

9 

10  1    11 

12 

13  1  14  1  15 

IB] 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

25  1  26 

27 

28   29  1  30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

ALQION 

ALLENTOWN  W8  AP         R 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

2.44 
1.93 
2.96 

3.S4 
3*8^ 

T 
.06 

.33 

.30 

T 

.32 

.07 

.18 

.02   .07 

T 
.20 

.21 

.15   .57 
.60 
.!2 

.90 

.43 
.01   .04 
T     .35 

T 

.61 

.22 

•  87 
.30 
.46 

.03 

.65 

.01 

7 
.22 

.01 

.04 

1.01 

.39 
.03 
.89 

.09 

7 

.23 

.24 

.03 
.35 

.41 

.75 

.09 
.61 

.37 

.03 

.10 
.03 

.03 
.12 

.06   .45 

T 

.04   .01 

ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 
BAKERSTOWN  3  WNW 

2.16 
2.26 

2.10 
2.59 

RECORD 

.14 

MISSING 

.07 

02   .40 

T 

.16 

.14 
.03 

.26 

T     .04 

.02   .04 
.10 

T     .54 
.60 

.60 
.82 

.57 
.01 

.17 

T 
.76 

.40 
.25 

.24 
.54 

.32 
.09 

.75 

.16 
.14 

.20 

7 

7     .32 

.02 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

3.03 
2.32 

2.03 
1.82 
2.02 

.23 

T 

•  02 
T 

.09 
.18 
,12 
.15 
.09 

.06 
.30 
.16 

T 

.01 
.25 

.16 

.59 
.20 

.10 

T 

.48 
.33 

T 
.03 

T 

.20 
.03 
.36 
.35 
.46 

T 

T 
T 

.03 
.70 
1.26 
.10 
.38 

.03 
.30 
.23 

.33 

7 

1.30 

.05 
.42 
.22 

•  05 

7 
T 

.25 

7 

.15 

.36 

BELLEFONTE  *.  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

2.18 
3.66 
4.01 
3.44 
3.22 

.01 
.76 

.16 
.23 

T 

.71 

T 

.08 
•  62 

.21 

.06 

.07 
.24 

.36 

.67 

.67 

.15  •se 

•  31 

.01 
.06 

.12 
,12 

T 

,24 

T     ,90 

.23 

.51 
.27 
1.46 

1.16 
7 

T 
T 

.01 
.43 

.13 
.47 

•  03 

•  31 
.66 

.16 

.34 

.23 

T 

.01 

.02 

.11 

7 

.45 

.12 

.59 
.16 
.56 
.01 

.02 

.21 

.30 
.01 

T 

7     T 

T 

BLOSERVILLE  1  N 
80SWELL  6  WNW 
BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  <•  W  RES 

2.50 
2.62 
3.81 
3.16 
3.30 

.25 
T         .12 

.17 
.35   .06 

.44 

.04 

.12 

.OU 

T     .09 

T     .15 

.04 

T 

•  03 
T 

•  47 

•  35 

,50 

,11 

.60 

.04   .14 

.05   .34 

.35 

.34 
.75 
.43 
.36 

.05 

T 

T 
T 

.75 

.69 
1.02 

.36 

.10 
.54 
.60 
.33 

.38 

.13 

.01 

7 

.56 

.08 
.60 
.38 
.96 
.37 

•  20 

•  20 

.10 

T 
.09 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

BUFFALO  MILLS 

3.24 
3.18 
4.10 
3.28 
2.60 

.60   T 
.05   . 

.03 

17   .26 

•  24 

T 

.03 

.12 

T     .80 

.22 

.05 

.06 

.20 
.16   .06 
1.41   T 

•  40 

.02   .13 

1.04 

T          .39 

1.43 

.13 

.62 

.36 

.14 
.53 

T 

.03 
.12 

.14 

.20 
.13 
.33 

.29 

.02 

.93 
.21 

T 
1.10 
.33 

.02 
.07 

1.06 

7 

.30 

.86 

•  23 

.18 

.12 

•  02 

BURGETTSTOWN  3  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 

2.86 
3.24 
3.16 
1.92 
2.20 

.12 

.13 
.17 
.25 

.10 

.06 
.14 
.05 
.22 
.20 

T 
.29 

.02 

T 

T 

1.24 
.92 

T 

.40 
T     .10 

.04 
.22 

.29 
.32 

.67 

.02 

.35 

1.16 
.52 

2.06 
.31 

7 

.01 

.12 
.16 
.33 

.05 
.92 

.27 

,17 

,33 
,10 
.22 

.02 

.02 

.04 
.05 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 

2.72 
4.18 
3.09 
3.00 
2.06 

.07 
.03 

.12 
.46 

.07 

•  16 

•  70 

•  10 

.01 
.24 
.12 

.34 

.03 
.90 

.03 

.40 
.62 
.30 
,20 

.41 
.24 
.48 
1.05 
.22 

.57 

.05 
.30 

.02 

T 

.62 
.77 
.30 
.35 

.05 

.03 
.59 
.34 
.45 
.11 

.50 
.05 

.67 
.54 
.45 
.45 

.04 
.06 

7 

.16 
.06 
,11 

T 
.09 

CHAMBERSBURS  I    ESE 
CHARLEROI  LOCK  ^ 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 

2.80 

1.76 
3.30 
2.46 
2.93 

.11 
.05 
T 
.02 

.0} 
.11 
.05 
.20 
.26 

•  26 
.08 

T 
.43 

.01 
T 

.34 
.06 

T 
T    1.40 
.09 
.84 

,65 
.28 

.32 
.16 
.34 
.94 
.32 

.02 
.61 

.04 

7 

.02 

.01 

.61 

.77 

.36 
.50 

.02 

7 

.10 
.17 
.03 

,83 
,02 

T 

.22 
.55 
.26 
.23 

.02 

T 

,11 

,19 

CLAUSSVILLE 
CLAVSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 
CLERMONT 

3.13 

3.04 
2.02 
2.47 
3.20 

.13 

.04 
.05 
.07 
.20 

.02 
.26 

•  30 

T 

.23 
T 

.17 
.51 

•  25 
.18 
.01 

1.36 
.55 

1.04 

,26 

,20 

T     ,62 

.49 

•  30 
.32 
.15 

.19 

T 

.02 

• 

.06 
.97 
.08 
.33 
.34 

.23 
.60 
.23 

.02 

,03 

.36 
.11 
.52 

.37 
.70 

7 
.10 

,06 

,12 
,27 
,07 

COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

3.16 
2.16 
2.05 
2.65 

2.07 

.38 

.06 
.06 
.01 

•  05 

T 
T 

•  08 

.01 

.19 
.21 

.26 
.01 
.01 
.03 

.25 
.52 
.52 

.04 
.07 

.05 
.04 

T 
T 

.05 
.07 

.60 
.28 
.27 
.51 
.66 

.14 
.09 
.06 
.02 

7 

.06 
.02 
.02 
.60 
.80 

1.24 
.16 
.14 
.80 

•  07 

.02 
.01 

T 

.04 
.92 
.88 
.21 

,12 

7 

.19 

7     7 
T 

.11 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

2.29 

2.67 
3.69 
2.26 

2.60 

T 

.03 
.16 
.08 

.01 
.06 

.16 

.20 

.24 

T 

.35 

•  04 

•  01 

•  04 

.09 
.10 
.57 

T   i.ia 

T 

.23 
.26 
.26 

.49 

.49 
.73 
.32 

•  26 

T 

T 

.50 
.46 
.70 
.13 

.05 
.06 
.96 
.09 
1.40 

.14 
.16 
.18 
.05 
.30 

.69 
.65 
.30 
.41 

7 

CORRr 

COUDERSPORT  2  NW 
COUOERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIDE 

2.23 
2.32 
2.61 
2.27 
5.38 

.40 
.20 
.25   T 

.02 
.69 

.03 

.15 
.26 
•  40 
.26 

.11 
.42 

.07 

•  02 
.06 
.03 

.76 

•  03 

T 

.01   .35 
.02   .26 
.03   .38 
T     .30 
.42 

.05 
.27 
.50 
.73 
.60 

.01 
.02 
.01 

.01 

.01 
.09 
.12 

1.60 

.39 
.36 

.17 
.46 

.44 

7 

.59 
.46 
.45 
.25 
.27 

.02 
.13 
.10 

7     .19 

.20 
.17 
T 
.10 

.08 
.13 

CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
OERRY 
DEVAULT  1  W 

3.56 

2.57 
3.44 
3.48 
1.52 

.30 
.07 

.37 

.10 
.40 

T 

T 
.04 

•  oe 

.10 
.10 

.10 
.25 

.08 
.45 
.40 
.02 
.06   .20 

.43 
.01   .09 

1.37 
.12 

.37 
.46 
.61 

.15 

.03 

.01 
.53 

.66 
.04 
.50 
.63 

.10 

.61 
.01 
.76 

.04 

.43 
.73 

.91 
.63 
.28 

7 
.24 

T 

.10 
.09 
.36 

.03 

T 

DIXON 
DONEGAL 
DONOR A 
DOVLESTOWN 
OU  60IS  7  E 

2.43 
3.06 
1.05 
4.42 
2.76 

.63 

T 
T 

.02 
.05 
.10 
.03 
.41 

.02 
.05   .16 
.07   .11 

.62 
.02   .15 

.11 
T 

.04 
.01   .04 

.11 
T    1.26 

.30 

.06 

.08 
1.10 
T     .54 
.10 
.55 

.78 

.23 
.02 

.14 

1.77 
T 

.60 
.42 

.10 

.07 
.33 

.37 
.06 
.22 

.31 
.02 
.02 
.03 

.59 
.01 
.02 

.90 

.17 

.20 
.06 
.05 

.02 

.02 

7 

.11 

T 

DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 

2.43 
3.07 
3.87 
2.3« 
3.84 

.30 
.25 

.02 

.90 
.19 
.40 

T 

.02 

•  05 

•  21 
.01 
.02 

.12 
.22 

.18 
.01 

.39 
.70 
.54 
T     .04 
.20 

T 
•  02 

T     .13 
.14 

.01   .37 
.05 
.51 

.82 

.50 

.44 
.89 

.06 

.10 

7 
1.03 

T 

.07 

.09 

.16 

.52 

.46 
.33 

.56 

.43 

.71 

7 

.04 

.08 
.32 

.64 
.69 

7 

.01 

T 

.05 

.37 

.07 
.11 

EOINBORO 

ELUA8ETHT0WN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

2.17 
2.30 
2.86 
2.45 
1.13 

.98 

T 

.01 
.02 
.03 

.02 

.08 

.24 

•  02 

•  14 

.36 
.09 
.09 

il6 
.03 
.02 
.26 

.02   .08 
.06 
.25 
.02 
,06 

.21 
.65 

.77 
.80 
.40 

.01 

.05 
.01 

.30 

.36 
.43 
.19 

.95 
.31 
.55 

.03 
.08 

.02 

.06 

.57 
.33 

.09 

.06 

7 

.02 

,20 

,14 
.16 
.04 

.06 

EQUINUHK 

ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  *  S  DAM 

2.56 

2,47 
3.10 
2.70 
3.84 

.25 

T 

.04 
.57 
•  47 

T 

•  10 

•  16 

•  14 

•  21 

.05 
.01 

.03 

.09 
.06 

.99 

,03 
,02   T     .42 
1.62 
.50 
,11 

1.00 
T 

.25 

T 

.05 
.43 

.31 
.74 
1.25 

.03 

.17 

.72 
.83 
.26 
.04 

.06 
.20 

7 
.01 

7     7 

1.20 
.13 

.63   .45 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE  I  SE 

FREELANO 

GALETON 

GEI6ERT0WN 

2.27 
2.96 
3.84 
2.67 

1.46 

.15 
.02 
.45 
.04 
.07 

•  40 

•  53 

•  10 

•  02 

.18 

.10   .10 
,42 

.02 
.36 
.23 
.40 
.23 

.64 
.63 

.57 

.03 
.05 
.01 

.19 

.01 

T     ,08 

.27 
.36 
.48 
.48 
.26 

.33 

.20 

T 
7 

.01 
.05 

.68 
.07 
.40 
.23 

.15 

.07 
.27 

.06 

7 
.02 

,26 

,19 
,14 
.70 

.02   7 

T 
T 

,05 
,04 
,47 
.12 
.02 

.03 
.10 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GIFFORD 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENWlLLARD  DASH  DAM 

5.84 
1.79 
2.67 
3.21 
2.39 

.28 
.09 

•  07 

T 

•  03 

•  06 

.74 

.06 

1.07 

T 

.08 

.01 

T 

2.61 
T 

.41 
.33 

T 
.01 

T     .17 
,36 
.26 

.25 
.66 
.37 
.16 
.33 

•  48 

.01 

7 

.05 
.75 
.61 
.48 

1.30 

.12 

T 

.02 
.18 

.06 

.02 

.02 

.46 
.21 
.46 
.46 
.24 

.10 
.05 

7 

.02 

.19 
.11 

.02 

T 

GORDON 
GOULDSBORO 
GRANTVlLLE  2  SW 
GRATERFORO 
6RAT2  1  N 

1.50 
3.97 
1.35 
3.09 
1.79 

1.16 

.11 

T 

•  11 

•  26 

.16 
.03 
.19 

.02 

.06 

.33 
.23 

.02 
.31 
T     .01 
1.41 
.21 

.17 

.12 
T 

.22 

.25 
1.01 
.41 
.29 
.38 

•  56 

•  17 

.02 

.40 

7 

.24 

.21 

.04 

.23 

.02 
.06 
.27 

.16 

.20 
.26 

.19 

.11 
.23 

^ 

.24 

.21 
.06 
.06 

.13 

.02 

GREENSBORO  LOCK  7 
GRECNSBURG  3  SE 
GREENVILLE 

HA HOVER 

HARRISBURG  WB  AP        R 

1.06 
2.84 
1.58 
1.46 
1.51 

.05 

•  01 
.28 
.28 
.12 

•  02 

.20 
.  15 
.05 
T 
.20 

.02 
.09 

.27 

T     .02 

T     T 

.07 
.22   .77 
T     .38 

T     .39 

.34 

.36 

.16 

.01 

.54 
.25 

.06 

.26 
.31 
.21 

.76 
.47 

.25 
.27 

.04 
7 

.12 
.28 
.22 

7 
.18 

.43 

.01 

.07 

.12 

^ 

T     .02 
.01 

HARRISBUR6  NORTH 

MAWLEY 

HAHLEY  1  S  0AM 

HOLLISTEftVILLE 

MOLTWOOO 

1.70 
4.04 
4.84 
4.24 
1.45 

.60 
1.55 
.86 

.01 

•  07 

•  10 

•  15 

•  14 

.03 

.08 

.05 

T 

.03 

.19 

T 

.03 

.03 

.01 

.60 

.43 

.37 

T     .24 

.10 
.30 
.02 

.10 
,06 

T     ,03 

T 

.61 

1.00 
.72 

1. 10 
.27 

.20 
.49 
.37 
.02 

T 
.04 

T 
T 

.24 
.20 
.21 
.17 
.28 

.06 
.30 
.32 
.25 
.24 

.02 

.36 
.36 
.33 
.32 
.30 

7 
7 

.05 
.20 
.22 
.58 

HONESOALE  *  NW 
HOOVERSVILLE 
MOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

3.54 
2.36 
3.64 
3,57 
2.>4 

.63 

.31 

•  09 
.06 
.04 
.10 
.32 

.01 

.03   .03 
.08 

T 
T 

T 

.01 

.12 

.19 

.12 

.22 

.31 
.04 
.53 

T     T 

T 

T     ,27 
,10 

,02   ,40 
,11 

T 

.65 
.38 
.65 
.92 
1.02 

.23 
.36 

.02 
.02 
.37 
.02 

.20 
.63 
.17 
.55 

.41 

.33 

.03 
.41 
.31 
.17 

T 

.11 

.32 

.45 
.63 
.28 
.77 
•  47 

.05 

.14 

.12 

.07 
.03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13       14       15       16       17       18 


25      26      27 


28      29      30       31 


nVNOMAN 
INDIAN*  3  SE 
IRMIN 

JAMESTOWN  2  NH 
JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 
KAHt       1  NNE 
KARTHAUS 
KEATING  SUMMIT 
KEGC 

RITTANNING  LOCK  7 
KRE6AR  fc  SE 
KRESGEVtLLE  3  M 
LAFAVETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 

LANCASTER  2  ^JE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LANSFORO 

LATROBE 

LAWRENCEVILLE  2  S 


PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   POND 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WS  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PMILAOELPHIA  W9  CITY    R 
PHILIPSBORG  CAA  AP 


RE NOVO 

REH 

RICES  LANDING  L 

RIOGWAY  3  H 

RUSH 


RUSHVILLE 
SAGAMORE 
SALlNA  3  W 
SAXTON 
SCHENLEY  L  5 


SE 


SCRANTON  WB  CITY 
SELINSGROVE  CAA  AP 
SHAMOKIN 
SMIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SOUTH  MOUNTAIN 

SPRING  GROVE 

SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STROUOSBURG 
STUMP  CREEK 


2.39 

.26 

3.26 

3.02 

T 

4.12 

.33 

1.90 

3.74 

.05 

3.10 

3.92 

T 

3.82 

2.94 

.20 

2.74 

.47 

3.22 

1.21 

RECORD  MISSING 


LEBA*40N  2  NW 

2.12 

LEMIGMTON 

4.2B 

LE  TOY 

2.9S 

LEMIS  RUN  3  S 

2.91 

I.E»ISTO»N 

2.17 

LINESVILLE  5  XNU 

1.90 

LOCK   HAVEN 

2.15 

LONG  POND  2  « 

4.42 

HWERA 

2.36 

HAHAFFEV 

2.64 

MAPLE  Gt.EN 

2.34 

MAPLETON  DEPOT 

2.69 

MARCUS  HOOK 

2.71 

MARION  CENTER  2  SE 

3.66 

MJRTINSBURG  CAA  AP 

2.72 

MATAMORAS 

5.04 

MAYBURG 

2.92 

MC  CONNELLSBURG 

2.32 

MC  KEESPORT 

2.09 

MEAOVILLE  1  S 

2.02 

MED  IX  RUN 

2.22 

MERCER  4  NM 

2.03 

MERCERSBURG 

2.30 

MEYERSDALE 

3.69 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLO 

2.52 

MIDLAND  DAM  7 

2.51 

MILANVILLE 

5.03 

MILLHEIM 

2.03 

MILLVILLE  2  SH 

2.76 

MILROY  3  NE 

2.31 

MONTROSE  3  E 

4.39 

M0R5ANTOWN 

1.71 

MT  GRETNA  2  SE 

1.65 

MT  POCONO  2  N  AP 

2.89 

MUHLEN6URG  1  SE 

3.20 

MYERSTOMN 

1.38 

NATRONA  LOCK  4 

3.67 

NEFFS  MILLS  4  NE 

NESMAMINY  FALLS 

4.10 

NEKBURG  3  « 

2.98 

NEW  CASTLE  1  N 

3.14 

NEWELL 

1.57 

NEW  PARK 

1.60 

NEWPORT 

2.39 

NEW  STANTON 

2.11 

NEW  TRIPOLI 

2.69 

NORRISTOWN 

2.80 

NORTH  EAST  2  SE 

2.46 

ORWELL  3  N 

3.31 

PALM 

2.92 

RECORD  MISSING 


3«63 

2(40 
4*46 


PHOENIXVILLE  1  E 

2.24 

PIKES  CREEK 

3.23 

PIMPLE  HILL 

3.67 

PINE  GROVE  1  NE 

1.01 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

//R 

1.80 

PITTSBURGH  WB  CITY 

R 

2.31 

PLEASANT  MOUNT  1  w 

5.25 

PORT   CLINTON  1  S 

1.29 

PORTLAND 

4.87 

POTTSTOWN 

2.04 

POTTSVILLE  PALO  ALTO 

BR 

1.39 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

2.85 

OUAKERTOWN  1  £ 

2.03 

4.97 
3.61 
3.97 


1.40   .02 


T    1.50 

.07 

.19  1.10 


1.07 

30 

1.54 

30 

1.33 

17 

1.51 

1.47 

39 

L.80 

03 

T 

20 

1.09 

22   .09   .35 


.10   .15 

.01   .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENHSTLVANIA 


Table  3-Continued 

SEPTEMEII 

1«9*  ■ 

■g 

Day  of  month 

1 

Station 

H 

1  1  2  1  3 

4  {  5  {  6 

7  1  8  1 

9 

10  1  11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30 

31  1 

SUNBURV 

1.71 

.03 

.10 

.22 

T 

T 

.27 

T 

.25 

.22 

•  36 

.26 

1 

SUSQUEHANNA 

- 

1.07 

.01 

.05 

.02 

.04 

T     .03 

.66 

.24 

.18 

.32 

- 

.40 

T 

SUTERSVIULE 

2.59 

.54 

.19 

.12 

.48 

.20 

* 

tt 

.92 

.03 

•  11 

TAMAQUA 

2.90 

.25 

.06 

.25 

.17 

T 

.57 

.19 

.09 

1.11 

•  09 

.12 

TAMAQUA  •.  N  DAM 

2.97 

.46 

.09 

.IS 

.23 

.12 

.48 

.16 

.06 

•  90 

.08 

.20 

•  01 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

RECORD  MISSING 

TIONESTA  2  SE  DAM 

2.14 

.35 

.le 

T 

.03 

.26 

.09 

.18 

T 

T 

.48 

T 

.02 

.38 

.01 

.16 

T 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

2.60 

.43 

T     .13 

.01 

.25 

T     .02 

T     .38 

.02 

T 

.23 

.20 

.59 

.30 

.02 

T     .02 

T 

TORPEDO  4  u 

2.90 

.50 

.03 

.84 

.02 

.03 

.20 

.16 

T 

.18 

T 

.78 

.10 

•  06 

TOWANDA 

2.53 

.26 

.04 

.09 

T 

■■■ 

.02   .18 

1.08 

.06 

'' 

.12 

•  43 

.15 

T 

.10 

TOWER  CITY  5  SW 

1.39 

T 

.03 

.23 

T     .12 

.15 

.18 

.43 

7 

.12 

.05 

•  06 

TROV 

2.26 

.24 

.05 

.26 

T 

T     .18 

1.10 

.02 

.01 

.12 

.16 

•  06 

TURLEPOINT  '.  NE 

2.33 

.46 

T 

.04 

.06 

.02 

.04   .11 

.50 

T 

.01 

.05 

.16 

.45 

.26 

.17 

TYRONE  ti    NE  BALD  EAGLE 

3.2S 

.03 

.18 

.06 

.03 

.26 

.16 

.42 

T 

.19 

1.17 

.66 

T 

•  10 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

2.39 

■  44 

.12 

.05 

.14 

.22 

.94 

.20 

•  21 

•  07 

UNIONTOWN 

2.53 

.03 

T     .29 

.28   .18 

.52 

.22 

.37 

•  13 

•  34 

.17 

UPPER  DARBY 

2.63 

T 

.03 

.03  1.50 

.02 

.26 

T 

.13 

T 

.10 

.56 

T 

VANDERGRIFT 

3.01 

.61 

.10 

T 

.51 

.20 

.24 

T 

.84 

.20 

.10 

.21 

T 

VIRGINVILLE 

i.ae 

.30 

.51 

.04 

.36 

.08 

.39 

.04 

.16 

WARREN 

2.6<. 

.12 

.24 

.43 

.21 

.40 

.03 

.14 

.01 

.72 

.18 

.16 

WATSONTOWN 

3.10 

.33 

.02 

.32 

.49 

.44 

.69 

.18 

.15 

.10   .38 

WAYNESBURG  2  w 

2.78 

.07 

.07 

1.10 

.33 

T 

•  42 

.38 

.20 

.21 

WELLS90R0  3  S 

2.27 

.03 

.08 

.25 

.02 

.01 

T     .18 

1.21 

.02 

•  03 

.16 

.22 

T 

.06 

WELLSVILLE 

2.02 

.05 

.40 

T 

.07 

.64 

T 

•  73 

.02 

.06 

.05 

WERNERSVILLE  1  w 

1.74 

.62 

.25 

.35 

.21 

•  26 

.05 

WEST  CHESTER 

1.77 

T 

.80 

.40 

.02 

•  13 

.01 

.41 

T 

WEST  GROVE  I  E 

1.70 

.02 

.06 

.52 

.02 

.29 

.43 

T 

.02 

.34 

WEST  HICKORY 

4.02 

.69 

.28 

.02 

.37 

.70 

.04 

.50 

.10 

.60 

.49 

.10 

•  13 

WHITES8URG 

3.09 

.01 

.35 

.13 

.01 

.49 

.06 

.17 

1.18 

.49 

.14 

•  06 

WILKES  BARRE 

3.03 

.65 

.05 

T 

T 

.18 

.33 

T 

T     T 

.49 

•  42 

T 

.22 

.29 

.05 

•  35 

WILLIAMSBURG 

4.02 

.02 

.25 

.08 

T 

.73 

.20 

.61 

•  97 

.32 

T 

•  76 

•  OS 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

1.59 

T 

.22 

.02   T 

T     .01   .24 

.11 

T 

.02 

•  54 

.25 

•  01 

T     •IT 

W0LFSBUR6 

3.30 

.03 

T 

.05 

.64 

.08 

1.21 

.01 

•  19 

.16 

.08 

.85 

YORK  3  5SW  PUMP  5TA 

1.70 

.10 

.14 

.15 

T 

.42 

.80 

.04 

.02 

.03 

YORK  HAVEN 

2.39 

.02 

.02 

.13 

.35 

.07 

.07 

.97 

.04 

.36 

.29 

.06 

•  02 

ZION  GROVE 

3.14 

.20 

.11 

.01 

.17 

.40 

.44 

.07 

1.12 

.26 

.36 

210NSVILLE  3  SE 

2.04 

.46 

.23 

.58 

.14 

T     .02 

.29 

.03 

.01 

.14 

.01 

•  11 

T 

.02 
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DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1954 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

u 

13 

" 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALBION 

MAX 

MIN 

7* 
5* 

81 
52 

75 
63 

80 
48 

95 

67 

88 
60 

86 
68 

79 

60 

75 
50 

83 
56 

72 
65 

67 

40 

69 

49 

68 
57 

68 
54 

67 

57 

65 

53 

71 
57 

80 
60 

76 
55 

70 
49 

60 

44 

59 

43 

69 

36 

70 
32 

71 
48 

74 
42 

78 
56 

86 
60 

83 
56 

74.7 
53.9 

ALLENTOKN  HS  AP 

MAX 
MIN 

76 
55 

79 
52 

85 
64 

82 
60 

87 
61 

90 
67 

89 
66 

76 
64 

80 
60 

66 

60 

73 
66 

70 
60 

73 
43 

71 
56 

56 

50 

64 
52 

73 
67 

52 

58 

73 
57 

74 
56 

64 
50 

68 
49 

66 

43 

68 
41 

77 
44 

77 
51 

70 
48 

82 
45 

60 
66 

83 
65 

74.5 
64.5 

ALLENTOWN  SAS  CO 

MAX 

MIN 

73 
56 

73 
57 

80 
58 

86 
59 

83 
61 

90 
65 

90 

67 

90 
69 

78 
61 

80 
61 

67 

69 

75 

48 

70 

44 

74 
47 

73 
53 

59 
62 

66 

58 

73 
59 

63 

58 

74 
56 

74 
50 

65 

51 

70 
46 

65 

41 

56 
44 

78 
49 

78 
50 

70 
47 

84 

57 

80 
52 

76.0 
54.9 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

72 
51 

79 
50 

81 
59 

80 
50 

93 
56 

92 

70 

84 
61 

76 
65 

75 
51 

70 
63 

67 

67 

67 

41 

75 
41 

74 
53 

66 
53 

81 
53 

76 

47 

56 

63 

83 
57 

74 
62 

65 
51 

63 

49 

63 
36 

68 
35 

78 
43 

76 
47 

71 
46 

63 
49 

64 
53 

81 
50 

76.4 
52.1 

ARENOTSVILLE 

MAX 
MIN 

7» 
50 

77 
52 

82 
61 

89 
56 

83 
57 

94 
64 

95 
65 

94 
67 

78 
62 

78 
64 

69 
62 

75 
47 

73 
44 

78 
50 

82 
54 

62 
55 

79 
66 

78 
55 

78 

55 

86 
65 

77 
52 

65 
53 

66 

40 

58 

40 

70 
44 

82 

47 

80 
62 

75 
47 

66 
56 

67 
61 

78.7 
54.4 

ARTEHAS  1  WNH 

MAX 
MIN 

78 
46 

79 
46 

87 
56 

83 
53 

95 
55 

95 
60 

90 
62 

77 
62 

79 
60 

71 
65 

71 

57 

74 
44 

78 

41 

82 

50 

79 
57 

82 
56 

81 
53 

76 

53 

86 
56 

60 
59 

72 
54 

69 
47 

69 

48 

70 

37 

81 
43 

79 
49 

75 
46 

65 
46 

85 
55 

63 
59 

79.7 
62.6 

AVOCA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
56 

79 
50 

82 
64 

79 
60 

88 
61 

86 
66 

91 
66 

75 

64 

76 
57 

66 
60 

67 
56 

66 

47 

73 
42 

66 
54 

55 

49 

66 
52 

69 

58 

67 
55 

73 
60 

75 
59 

60 
51 

53 

49 

63 

41 

67 
42 

75 

47 

73 
48 

55 
51 

62 
52 

84 
68 

83 
65 

72.9 
54.7 

BAKERSTOWN  i   HNM 

MAX 
MIN 

78 
48 

82 

50 

80 
64 

85 
54 

94 
64 

85 
66 

78 
62 

77 
63 

78 

53 

85 
62 

77 
56 

70 
46 

79 

45 

72 
56 

72 
60 

80 
58 

74 
49 

67 

56 

79 
5S 

79 
58 

70 
56 

71 
54 

66 

46 

72 
46 

74 
48 

75 

54 

73 
52 

60 
60 

86 
64 

84 
70 

77.4 
56.0 

8EAVERT0WN 

MAX 
MIN 

75 
58 

80 
47 

84 
60 

82 
51 

94 
56 

94 
62 

92 

65 

82 
67 

77 
56 

75 
60 

72 

60 

72 

41 

77 
38 

74 
56 

66 

51 

70 
51 

74 
59 

72 

53 

80 
60 

82 
59 

78 
52 

66 

39 

66 

38 

58 
35 

80 
40 

79 
43 

72 

44 

84 
44 

85 
50 

86 
53 

77.9 
61.9 

BELLEFONTE  ♦  S 

MAX 
MIN 

69 
58 

73 
46 

79 

51 

81 
52 

79 
57 

95 
64 

»4 
62 

89 

63 

77 
54 

76 
59 

66 

58 

66 

42 

70 
39 

75 
42 

71 
53 

58 
52 

75 
48 

72 
52 

74 
54 

62 
61 

77 
53 

61 
51 

63 

40 

64 
38 

77 
40 

71 
49 

83 
52 

86 
56 

76.1 
51.7 

BERWICK 

MAX 
MIN 

T5 
56 

81 

51 

85 
63 

84 
54 

94 
59 

90 
64 

91 
63 

87 
67 

76 

57 

75 
63 

72 
61 

72 
46 

76 
41 

73 
58 

56 

51 

68 

51 

72 
67 

72 
55 

78 
51 

79 
60 

77 
51 

57 
49 

67 

40 

67 
38 

78 

45 

77 
45 

72 
49 

84 
46 

84 
55 

67 
57 

77.5 
54.1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 
MIN 

77 
58 

79 
55 

85 
67 

83 
62 

91 
62 

94 

71 

91 
70 

80 
70 

79 
65 

66 

60 

74 
60 

70 
54 

77 
47 

74 
59 

60 
52 

64 
53 

74 
59 

63 
69 

76 
58 

74 
63 

68 
56 

58 

53 

66 

48 

70 
47 

77 
46 

80 
62 

71 

63 

86 

60 

82 
58 

65 
64 

76.1 
57.6 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

70 
50 

74 
52 

76 
63 

74 
54 

87 
62 

88 

70 

79 
66 

72 
62 

78 
54 

79 
62 

62 
52 

64 

44 

72 
45 

73 
58 

71 
56 

75 
59 

70 
52 

65 

57 

76 
59 

73 
62 

64 
55 

58 
48 

60 

41 

69 

40 

72 

53 

72 
50 

69 

50 

79 
66 

84 
57 

76 
56 

72.7 
55.2 

SRAOFORO  *  W  RES 

MAX 

MIN 

70 
53 

75 
37 

7S 
61 

75 
47 

91 
53 

90 
52 

85 

57 

78 
59 

72 
46 

73 
51 

70 
53 

63 
33 

66 
32 

61 
51 

56 
46 

70 

51 

65 

50 

69 
52 

77 

77 
43 

58 
40 

57 

44 

58 
32 

55 

31 

69 

40 

66 
35 

55 

37 

77 
44 

83 
47 

81 
58 

71.6 
46.4 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
50 

76 

43 

78 
55 

76 

50 

93 
50 

91 
56 

80 
62 

74 

54 

73 

50 

79 
58 

62 

44 

66 
39 

73 
38 

68 
55 

50 
65 

72 
49 

57 

46 

65 
50 

81 
58 

75 
45 

65 

45 

50 
43 

61 

33 

70 
33 

74 
42 

73 
36 

70 
43 

83 
49 

85 
49 

63 
55 

73.5 
48.3 

BURGETTSTOWN  3  W 

MAX 
MIN 

7* 
'.2 

78 
43 

79 
47 

83 

48 

84 
53 

95 

55 

95 

58 

84 
64 

79 
49 

81 
53 

87 
50 

70 
36 

73 
38 

80 
43 

75 
66 

77 
53 

82 

45 

76 
50 

72 

57 

85 
61 

80 
48 

72 
48 

67 
32 

56 
32 

73 
38 

79 
38 

78 
37 

77 
39 

84 
46 

89 

53 

79.2 
47.1 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

75 
50 

79 
46 

85 
50 

ao 

50 

92 
55 

93 
66 

90 

61 

76 

64 

77 
58 

71 
63 

67 

55 

70 
40 

73 
39 

78 
53 

66 
63 

77 
55 

76 

45 

73 
52 

81 
59 

76 
66 

65 
51 

55 

46 

66 

37 

58 

35 

80 
45 

80 
47 

73 
46 

82 

45 

63 

61 

84 
61 

76.8 
51.2 

BUTLER 

MAX 
MIN 

7* 
49 

80 
48 

80 
63 

82 
50 

95 
55 

98 

61 

98 
66 

83 
63 

79 
52 

83 
58 

87 
57 

71 
43 

71 
40 

79 
56 

73 
60 

75 

55 

75 

49 

73 
52 

80 
60 

83 
60 

80 
49 

72 
51 

65 

37 

55 
32 

76 

44 

78 

40 

78 

47 

65 
49 

66 
52 

90 
67 

79.9 
52.1 

CANTON  1  NM 

MAX 
MIN 

67 

71 
48 

72 
51 

80 
54 

71 
54 

88 
61 

82 
64 

85 
63 

75 
52 

69 
52 

63 
59 

66 
38 

66 

40 

68 
46 

62 

48 

53 
52 

61 
52 

66 

51 

68 

54 

72 

55 

65 
47 

67 
51 

52 

37 

51 

39 

64 
38 

71 
46 

69 
43 

67 
45 

82 
62 

79 
53 

59.4 
50.0 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

76 
55 

83 
55 

89 
63 

85 
57 

94 
60 

95 

65 

94 

70 

89 

71 

81 
63 

75 
65 

70 
54 

73 

50 

80 
42 

79 
56 

73 
63 

79 
55 

78 
55 

73 
67 

84 
65 

79 
55 

77 
55 

69 
45 

62 

44 

71 
44 

84 
50 

82 
53 

76 

53 

86 
49 

84 
66 

85 
64 

80.2 
55.6 

CHAM8ERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

77 
54 

SO 
52 

87 
61 

81 
54 

91 
57 

95 

63 

93 
64 

78 
68 

80 
60 

74 
64 

70 
58 

72 

44 

76 
42 

82 
52 

65 

54 

79 
54 

79 
52 

74 
55 

82 

61 

76 
50 

73 
54 

67 
62 

69 

41 

70 
39 

81 
45 

79 
52 

75 
49 

86 

47 

88 

64 

87 
59 

78.9 
54.0 

CHESTER 

MAX 
MIN 

77 
63 

75 
60 

82 

68 

86 

64 

81 
62 

88 
70 

92 

68 

93 

73 

85 
68 

82 
64 

69 

64 

77 
52 

76 
49 

76 

50 

33 
60 

55 
62 

77 
54 

78 
62 

72 
53 

80 
66 

73 
51 

69 

58 

72 
45 

59 
46 

72 
49 

60 
56 

80 
59 

75 
56 

65 
50 

87 
63 

78.6 
60.3 

CLARION  i    SH 

MAX 
MIN 

77 
47 

80 
42 

80 
58 

79 
45 

97 
51 

94 
53 

84 
59 

76 
57 

77 

47 

82 

54 

73 
50 

70 
37 

74 
37 

70 
52 

67 
52 

74 
50 

57 
45 

56 

49 

82 

54 

75 
48 

56 

42 

61 
46 

67 
33 

68 

31 

73 
39 

74 
37 

71 
40 

64 
43 

65 
47 

84 
60 

75.9 
46.8 

CLAYSVIU.E  i    W 

MAX 

MIN 

77 
41 

77 

44 

85 
64 

84 
49 

94 
52 

94 
57 

85 
59 

79 
64 

80 
48 

85 
54 

74 
52 

71 

38 

74 
37 

76 
49 

82 
61 

84 
56 

SI 
47 

72 

51 

85 
55 

60 
64 

71 
49 

57 

49 

66 

31 

73 
30 

79 
43 

78 
39 

77 
38 

65 
43 

87 
49 

78 
65 

79.3 
49.3 

CLEARFIELD  a  NW  NURSERY 

MAX 
MIN 

66 
53 

75 

40 

77 
60 

89 
62 

77 
61 

73 

42 

70 
57 

72 
36 

69 

64 

65 
49 

74 
51 

74 
41 

77 
45 

72 

43 

60 

46 

50 
31 

55 

29 

72 

39 

60 
47 

84 
60 

83 
60 

73.0 
47.5 

COATESVILLE  1  S« 

MAX 
MIN 

76 
52 

72 
52 

82 
61 

86 
56 

82 
58 

91 
63 

91 
63 

93 
66 

79 
64 

81 
64 

67 
63 

75 
52 

72 
42 

75 
43 

80 
55 

62 

55 

76 

50 

77 
61 

72 
62 

60 
60 

75 

50 

66 

50 

70 
40 

67 
39 

68 

42 

79 
47 

79 
52 

74 
47 

86 

56 

85 
63 

77.3 
54.6 

COLUMBIA 

MAX 
MIN 

80 
55 

83 
54 

90 
58 

85 
58 

94 
60 

95 
65 

97 

67 

82 
69 

82 
63 

79 
63 

76 
62 

75 
48 

79 
42 

82 
54 

74 
54 

77 
55 

79 
60 

77 
66 

83 
65 

76 
64 

70 
51 

71 
54 

71 
44 

71 
41 

72 

46 

81 
51 

78 
50 

87 
49 

66 
57 

86 
68 

80.5 
56.2 

CONFLUENCE  1  SH  DAM 

MAX 
MIN 

66 

46 

73 

43 

76 

49 

ei 

46 

83 
50 

93 
55 

93 
61 

84 
64 

74 
55 

78 
56 

74 
60 

66 
47 

68 
42 

78 
43 

82 
55 

78 
56 

81 
64 

78 
65 

67 
62 

64 
59 

75 
55 

68 

49 

67 

40 

63 

40 

73 
41 

77 
45 

76 
47 

73 
46 

82 
46 

85 
50 

76.5 
50.2 

CORRY 

MAX 

MIN 

73 
50 

78 
45 

75 
64 

76 
49 

94 
60 

88 

58 

86 
68 

SO 
61 

78 
48 

82 

58 

70 
54 

66 
42 

67 
41 

67 
57 

63 

51 

69 

51 

66 

51 

70 
54 

80 
59 

73 
64 

55 

48 

58 
46 

60 
37 

69 

32 

70 
48 

65 

42 

70 
42 

80 
57 

87 
51 

83 
66 

73.6 
51.5 

COUOERSPORT  2  NN 

MAX 

MIN 

69 
53 

75 
41 

77 
60 

76 
52 

90 
56 

86 
57 

82 
64 

73 

57 

71 
48 

66 

53 

62 
52 

69 
39 

66 
45 

62 

60 

54 
46 

71 
50 

64 
49 

70 
52 

74 
56 

71 

48 

61 

45 

58 

43 

69 

34 

54 
32 

71 
44 

54 

41 

65 

43 

61 
49 

82 
51 

82 
63 

70.5 
49.1 

OERRY 

MAX 
MIN 

76 
51 

80 
51 

75 
51 

93 
61 

75 
65 

S2 
54 

82 
68 

71 
58 

68 

43 

78 

44 

75 
65 

76 
51 

80 
66 

74 
49 

68 

54 

84 
61 

78 
62 

68 

53 

65 

52 

65 

40 

73 
34 

75 
52 

78 
46 

75 
45 

88 
54 

90 
60 

87 
75 

77.0 
54.2 

OEVAULT  1  M 

MAX 
MIN 

77 
42 

81 
43 

84 
49 

81 
45 

87 

51 

89 
56 

91 
62 

79 
54 

79 
49 

66 

47 

74 
47 

70 
38 

73 
44 

77 
45 

51 
39 

73 
49 

76 
46 

68 

45 

73 
55 

73 
46 

56 

41 

69 

40 

67 
36 

57 
39 

77 
38 

77 
43 

72 
43 

84 
55 

82 
52 

82 
57 

75.8 
45.5 

OIXON 

MAX 
MIN 

75 
51 

72 
49 

80 
48 

82 
53 

80 
52 

86 

57 

86 
58 

91 
60 

77 
52 

75 

51 

70 
60 

70 
40 

68 
38 

74 
38 

65 

47 

58 
48 

66 
52 

70 
54 

68 

54 

72 
54 

7S 
44 

61 

46 

71 
41 

63 
34 

68 
35 

71 
41 

75 
40 

58 
42 

86 

60 

85 
57 

73.7 
48.2 

DONEGAL 

MAX 

MIN 

70 
43 

72 
43 

77 
55 

79 
43 

87 
52 

89 

58 

81 

57 

71 
59 

75 

49 

73 
51 

62 

47 

64 
33 

74 
36 

73 
46 

73 
54 

79 
54 

72 
43 

63 

49 

79 
54 

72 

45 

62 

45 

59 
41 

67 
29 

69 

27 

73 
40 

73 
40 

69 

37 

SO 

47 

81 

47 

77 
54 

72. C 
46.3 

DONORA 

MAX 
MIN 

76 

53 

79 
54 

82 

67 

86 

56 

95 

63 

97 
68 

97 
68 

88 
68 

79 

58 

84 
67 

85 
62 

73 
48 

78 

47 

82 

58 

80 
65 

85 
63 

86 

56 

80 
61 

84 
54 

87 
67 

82 

58 

72 
54 

68 
42 

70 
42 

78 

53 

61 
51 

80 
48 

84 

54 

87 
60 

90 
63 

82.5 
57.9 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

63 

51 

68 

53 

72 
53 

75 
54 

70 
54 

80 
60 

79 
64 

S3 
63 

69 
51 

66 

51 

67 
58 

63 

41 

68 

41 

66 

46 

55 

45 

55 
46 

60 
62 

62 
52 

59 
53 

69 

57 

69 

50 

64 
44 

59 
36 

56 
35 

59 
40 

65 

46 

68 
42 

51 

49 

74 
52 

75 
62 

66.7 
50.1 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

82 

51 

84 
48 

83 
62 

82 

53 

98 
66 

97 
68 

93 
67 

83 

63 

80 
54 

86 

58 

84 

45 

70 
42 

77 
46 

75 

67 

70 
59 

76 
55 

74 

61 

67 
54 

85 

59 

84 

58 

78 

49 

67 
53 

66 

38 

72 

39 

77 

47 

78 
49 

75 
45 

86 
49 

88 

53 

64 
65 

80.0 

53.4 

EAST  WATERFORO  3  E 

MAX 
MIN 

63 

53 

68 
55 

75 

54 

78 
56 

75 
57 

89 
65 

89 

72 

85 
65 

68 

56 

73 
60 

61 

57 

60 
46 

65 
46 

72 

41 

71 
48 

56 

48 

72 
52 

69 
53 

65 
56 

76 

61 

71 
58 

60 

48 

55 
42 

52 

43 

65 

44 

70 
43 

74 
53 

56 
53 

81 
62 

81 
63 

70.6 
53.7 

EBENSBUR6 

MAX 
MIN 

72 
49 

77 
44 

79 
56 

80 
44 

88 

55 

88 
65 

80 
60 

73 
59 

75 
51 

69 
54 

68 
55 

66 

40 

76 
38 

73 
62 

65 

45 

80 
55 

73 
44 

65 
49 

79 
57 

74 
57 

62 
42 

60 
47 

61 

38 

70 
31 

73 
46 

73 
42 

59 

43 

80 
49 

84 

46 

80 
60 

73.7 
49.5 

.taunfiifr- 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENMSYLVANIA 
SEPTEHBEK  14S* 


Station 

Day 

Oi  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

68 
52 

75 
46 

80 
46 

83 
49 

80 
50 

96 
52 

93 
66 

90 
60 

78 
46 

79 
46 

69 
53 

52 
40 

70 
36 

75 
36 

68 

49 

57 

50 

77 
49 

70 
49 

73 
54 

82 
43 

78 

40 

60 
46 

66 

35 

66 
34 

69 
36 

75 
40 

70 
42 

71 
40 

85 

42 

66 

52 

76.0 
45<6 

EPHRATA 

MAX 

MIN 

79 
53 

80 
58 

88 
60 

83 
56 

90 
57 

91 
64 

91 
66 

85 
67 

80 
58 

73 
58 

76 
58 

70 
45 

76 
43 

81 
53 

72 
51 

75 

50 

76 
55 

73 
57 

81 
60 

78 
61 

73 
51 

70 
49 

67 

41 

58 

40 

79 
45 

78 
49 

76 
60 

85 
45 

83 
55 

85 
65 

76.6 
54.0 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
54 

81 

54 

74 

63 

75 
53 

87 
65 

60 
61 

86 

71 

72 

61 

71 
51 

85 

61 

66 
57 

64 
46 

67 

49 

62 

58 

68 
55 

67 
68 

67 
64 

71 
55 

80 
63 

71 
55 

65 

47 

61 

49 

60 
46 

65 
39 

56 
50 

66 

50 

70 
44 

72 
66 

89 

57 

84 
58 

72.1 
55.0 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

78 
46 

81 
46 

87 
58 

88 
50 

95 
49 

94 
59 

90 
69 

80 
63 

80 
59 

74 
65 

74 
50 

69 

45 

76 

37 

79 
47 

75 
54 

79 
69 

78 
46 

74 
53 

87 
53 

78 
49 

58 

49 

67 
50 

67 

38 

70 
34 

78 

43 

80 
50 

81 
41 

86 
46 

87 
51 

81 
56 

79.3 
60.2 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

79 
47 

83 
49 

82 
64 

83 
50 

102 
60 

95 

59 

90 
69 

81 
62 

78 
49 

88 

54 

73 
54 

74 
42 

77 
43 

71 
55 

72 

57 

75 
51 

70 
52 

68 
58 

63 

58 

84 

55 

71 
51 

56 

50 

67 
35 

72 
32 

77 
51 

81 

40 

77 
45 

88 
53 

92 
56 

85 

68 

79.5 
52.3 

FORD  CI  TV  4  S  DAM 

MAX 
MIN 

70 

51 

76 

47 

79 
49 

81 
53 

80 
53 

94 
59 

92 

61 

82 
64 

77 
50 

77 
52 

82 
54 

57 
41 

59 
42 

77 
43 

72 
66 

72 
52 

73 
51 

76 
49 

65 
48 

63 

61 

76 
50 

58 

51 

64 
39 

63 
36 

70 
36 

76 

41 

76 
46 

73 
46 

83 
50 

67 
58 

76.0 
49.6 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

77 
54 

78 
47 

79 

61 

78 
53 

96 
56 

92 
58 

91 
62 

82 

63 

76 
52 

84 
57 

82 
51 

70 
40 

73 
40 

73 
54 

58 
54 

74 
54 

69 
51 

57 
52 

82 

59 

82 
49 

75 

41 

11 

65 
39 

68 
33 

75 
39 

76 

40 

72 
43 

85 
50 

65 
53 

83 
54 

77.4 
60.6 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

71 
50 

75 

50 

78 
52 

85 
57 

80 
52 

87 
63 

87 
62 

86 
64 

74 
58 

78 
58 

64 
56 

72 
42 

69 
44 

73 
51 

72 
49 

67 
49 

66 
55 

73 
57 

63 
66 

76 
57 

71 
46 

67 
46 

68 

37 

65 

38 

66 

43 

75 

47 

76 
47 

70 
46 

82 
56 

78 
52 

73.6 

n.T 

FREELANO 

MAX 
MIN 

68 
52 

74 
51 

76 
58 

77 
53 

82 

59 

84 
62 

66 
65 

76 
62 

79 
51 

58 
52 

63 
52 

58 
41 

66 
42 

65 

52 

62 

42 

58 

45 

63 

51 

52 
51 

63 
52 

72 
52 

63 
62 

58 

44 

56 

37 

62 

37 

71 
44 

70 
47 

67 
45 

82 

60 

78 
56 

69.4 
60.3 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

80 
62 

82 
65 

85 
66 

81 
67 

89 
56 

87 
60 

92 

57 

86 
60 

80 
65 

73 
53 

75 
62 

72 

53 

74 
43 

76 
50 

55 
54 

70' 
53 

75 
63 

68 
61 

76 
60 

73 
57 

69 

51 

71 
49 

56 

43 

67 
41 

76 

44 

76 
49 

75 
51 

85 
63 

81 
55 

83 

61 

77.0 
66.5 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

74 

58 

79 
52 

81 
62 

90 
59 

85 
60 

94 
68 

97 
69 

96 

72 

79 
63 

61 
66 

72 
62 

75 
49 

74 
43 

78 
54 

82 
57 

65 
56 

60 
57 

79 
57 

78 
50 

84 
69 

76 

55 

56 
56 

59 

43 

70 
43 

71 

47 

82 

54 

80 
52 

81 

48 

67 
55 

89 
56 

79.9 
57.1 

GORDON 

MAX 
MIN 

73 
51 

79 

45 

83 
59 

61 
51 

69 
55 

87 
59 

89 
64 

75 
65 

75 
54 

73 
59 

66 
59 

69 

49 

74 
37 

59 
55 

67 
49 

64 
48 

59 
55 

72 

51 

76 
55 

76 

57 

72 

45 

65 

45 

65 
39 

66 

33 

77 
40 

76 

42 

69 
46 

62 
42 

76 
50 

82 

63 

74.7 
50.7 

6RAT2  1  N 

MAX 
MIN 

72 
55 

75 

48 

79 
50 

79 
59 

80 
58 

89 
60 

92 
65 

90 
68 

76 
59 

78 
50 

55 

61 

70 
50 

70 
41 

75 
43 

74 
54 

67 
51 

72 
55 

73 
56 

73 
57 

80 
63 

78 
51 

62 

50 

67 

44 

66 

44 

68 

46 

78 
46 

78 
49 

71 
48 

83 
55 

83 
53 

75.2 
53.6 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

78 

48 

80 

45 

80 
60 

81 
55 

98 
58 

94 
56 

89 
66 

82 
62 

81 
45 

87 
63 

76 
51 

71 
39 

74 
41 

73 

55 

71 
55 

74 
64 

67 

48 

55 
53 

64 
50 

78 
62 

73 

47 

66 

50 

67 
32 

72 
30 

75 
43 

78 
40 

75 
43 

87 

60 

90 

55 

85 
65 

78.3 
50.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

74 
52 

78 
50 

81 
51 

89 
59 

84 
59 

92 
65 

94 
55 

93 
68 

78 
62 

82 
62 

70 
60 

74 

44 

74 
43 

78 
43 

81 
54 

53 
56 

82 
57 

77 
56 

79 
57 

83 
52 

75 
52 

66 

46 

69 

40 

69 

40 

71 
40 

83 

51 

81 

49 

77 

50 

87 
52 

89 

58 

79.2 
53.5 

HARRIS8URG  WB  AP 

MAX 
MIN 

75 
57 

81 
56 

86 
64 

81 
60 

93 
62 

93 
66 

91 
69 

80 
66 

78 
64 

70 
63 

73 
62 

71 
50 

77 
44 

76 
58 

64 
53 

60 
54 

75 
59 

76 
57 

63 
63 

77 
51 

66 

54 

67 

55 

66 

47 

69 

44 

81 
51 

79 
53 

74 
54 

87 
49 

62 
58 

85 
69 

77.8 
57.5 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

65 
52 

69 

40 

75 
42 

78 
50 

76 
49 

84 
5( 

81 
62 

88 
52 

73 
49 

73 
46 

50 

51 

66 

41 

62 

31 

70 
33 

53 

40 

51 
40 

51 

45 

64 
47 

68 
48 

72 

51 

74 
42 

68 
48 

64 

38 

58 
35 

64 

34 

71 
34 

70 
46 

64 
38 

80 
43 

78 
45 

59.0 
43.8 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

76 
61 

81 
59 

89 
66 

82 
64 

97 
65 

91 
71 

94 

72 

80 
72 

82 

70 

72 
65 

75 
64 

73 
56 

79 
51 

79 
59 

56 

59 

79 
61 

73 
54 

75 
64 

81 
66 

76 
54 

68 

58 

70 
54 

68 

51 

72 
48 

84 
64 

82 

57 

74 
57 

87 
55 

84 
63 

86 

73 

79.2 
51.5 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

73 

57 

78 

51 

83 

51 

86 
53 

65 
52 

99 
58 

97 

61 

88 
63 

78 

57 

81 
57 

70 
61 

58 
42 

75 
42 

78 
43 

76 
54 

66 
66 

80 
62 

78 
51 

69 
55 

88 
60 

61 

51 

65 
63 

68 
39 

68 
38 

75 
39 

81 

44 

80 

47 

77 
46 

87 
46 

88 

55 

78.5 
61.1 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

75 
49 

76 
44 

80 
60 

79 
49 

90 
62 

90 
59 

80 
60 

76 
64 

79 
54 

81 
62 

71 
55 

68 
46 

76 

40 

76 
52 

72 
69 

78 
67 

73 
47 

65 
62 

62 
58 

76 
56 

68 
48 

63 

51 

63 
37 

71 
34 

72 

44 

.75 
42 

78 
43 

82 
43 

65 
51 

81 
51 

76.1 

51.0 

IRWIN 

MAX 
MIN 

79 

50 

82 

50 

87 
62 

85 
52 

94 
60 

94 
65 

85 
65 

83 
54 

85 
62 

85 
57 

61 
43 

82 
55 

78 
51 

82 
51 

61 
49 

76 

54 

61 
64 

79 
53 

68 
52 

66 
38 

74 

35 

78 

48 

79 

45 

81 
56 

86 
55 

88 

67 

81.6 
54.3 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

71 
49 

76 
49 

80 
53 

80 
48 

80 
50 

99 
57 

93 

62 

66 
62 

73 
45 

79 
53 

85 
54 

68 

40 

59 

44 

73 
47 

73 
56 

70 
55 

73 

46 

67 
50 

59 
59 

64 

54 

77 
48 

65 

49 

64 

33 

64 
31 

69 

35 

74 
42 

77 
43 

73 

47 

84 
55 

90 
65 

75.1 
49.5 

JIM  THORPE 

MAX 
MIN 

75 
55 

80 

48 

82 
62 

82 
57 

89 
58 

90 
64 

89 
63 

67 
57 

78 
68 

79 
68 

70 
60 

69 
48 

72 
36 

71 
57 

58 
49 

60 
49 

72 
56 

70 
57 

66 

57 

72 
48 

59 

46 

57 
42 

70 
36 

74 
41 

77 

47 

73 
49 

85 

43 

60 
52 

82 

66 

75.8 
62.9 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

71 
52 

76 
48 

80 
56 

81 
55 

84 

54 

93 
60 

94 

61 

86 
67 

76 

57 

62 
61 

75 
61 

67 
47 

70 
43 

81 
50 

79 
58 

67 
60 

83 
54 

78 
64 

68 
60 

85 
53 

78 

54 

68 

53 

55 
42 

66 

40 

71 

41 

79 
46 

78 
46 

76 

47 

85 

53 

90 
52 

77.7 
53.5 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

61 
52 

72 
38 

75 
45 

76 
45 

74 
48 

91 
52 

81 
68 

71 

53 

74 
47 

74 
55 

79 
36 

64 
33 

68 
37 

73 
49 

59 
52 

70 
48 

71 
44 

68 
53 

72 
51 

80 
46 

77 
40 

60 
30 

66 
33 

61 
36 

62 

40 

67 
40 

69 
45 

74 
49 

80 
50 

81 
52 

72.0 
45.6 

KE6G 

MAX 

MIN 

75 
49 

79 

47 

84 
60 

84 
52 

94 

51 

94 
60 

88 

58 

77 
66 

76 

57 

72 
66 

68 
50 

71 
44 

76 
39 

74 
56 

74 
57 

79 
49 

79 
48 

73 
51 

67 

59 

77 
53 

68 

52 

64 
45 

66 
39 

69 
35 

79 
43 

77 
45 

74 
46 

86 
43 

86 

50 

61 
59 

77.6 
50.9 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

77 
53 

80 
50 

88 
61 

82 
56 

91 
58 

90 

61 

91 
64 

86 

67 

79 
51 

75 
61 

74 
61 

71 
47 

74 
42 

77 
62 

74 
53 

76 
54 

76 
69 

74 

57 

80 
53 

79 

61 

72 

51 

69 

50 

66 

42 

66 
39 

79 
45 

77 
49 

72' 
46 

82 

46 

82 

54 

84 
65 

76.1 

54.3 

LANOISVILLE 

MAX 
MIN 

73 
56 

75 
54 

80 
56 

87 
61 

80 
60 

93 
56 

90 
66 

91 
68 

76 
62 

78 
61 

70 
62 

74 

48 

71 
43 

76 
48 

78 
53 

62 

53 

76 
60 

75 
56 

76 
59 

82 

64 

76 
51 

66 

53 

68 

45 

66 

43 

68 

45 

80 
49 

80 
53 

72 

48 

86 

57 

64 
63 

77.0 
55.1 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

68 

54 

74 
47 

80 
49 

82 

54 

79 
55 

96 

58 

85 
69 

90 
53 

72 

51 

74 
46 

73 
61 

64 

36 

66 

34 

76 
35 

64 
50 

56 

50 

70 
54 

56 

54 

70 
54 

79 
56 

77 
43 

62 

43 

65 
33 

62 

36 

55 

38 

76 

39 

59 

44 

68 
45 

81 
61 

82 
60 

72.9 
46.8 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

75 
52 

79 

51 

86 
61 

82 

57 

89 
59 

89 
66 

89 
65 

85 

67 

76 

60 

74 
50 

73 
59 

69 

48 

76 
43 

76 
55 

57 
50 

70 
50 

74 
57 

73 
55 

80 
60 

81 
62 

80 
50 

67 
49 

65 

42 

68 
42 

73 
44 

78 
46 

74 
52 

84 
47 

81 
58 

85 
55 

77.3 
54.5 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

73 

61 

77 
52 

84 
49 

87 
56 

63 

98 
59 

97 
64 

93 
65 

80 
61 

79 

51 

69 
63 

71 
45 

73 

42 

61 

40 

78 
57 

59 
55 

73 
52 

79 

51 

72 
56 

85 
62 

62 
55 

60 
51 

67 
44 

68 

40 

72 

40 

82 
46 

81 
48 

75 

47 

87 

47 

86 

56 

76.4 
64.6 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

75 
48 

81 
46 

78 
61 

80 
44 

99 
62 

93 
57 

87 
67 

79 
61 

79 

44 

85 

56 

68 

51 

71 
37 

70 
44 

71 
53 

68 
54 

68 
68 

66 

50 

68 
53 

83 
51 

75 
49 

64 

34 

63 

41 

62 

31 

68 
34 

73 

46 

76 

40 

74 
41 

85 
52 

87 
52 

83 

67 

75.9 
49.9 

LOCK   HAVEN 

MAX 

MIN 

75 

82 
49 

85 

61 

85 
50 

99 
55 

95 
70 

91 
60 

83 
65 

79 
60 

72 
61 

69 

59 

73 
40 

76 
36 

70 
56 

61 

51 

74 
51 

72 

51 

74 
55 

84 
60 

82 
59 

71 
49 

66 
50 

67 
34 

70 
37 

79 
42 

78 
41 

79 
46 

87 
44 

86 

53 

61 
61 

76.2 
63.5 

MADERA 

MAX 

MIN 

62 

48 

73 

41 

79 

40 

82 

47 

76 

48 

92 

63 

91 
65 

86 

67 

74 

49 

74 

70 
53 

53 
38 

69 

34 

78 
35 

73 
52 

60 
52 

79 
47 

74 
47 

68 

50 

83 
63 

78 

49 

63 

46 

61 

35 

64 
34 

70 

76 

75 

44 

72 
39 

64 

44 

69 
48 

74.5 
50.3 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

78 
61 

84 
60 

84 
68 

63 
67 

86 
66 

91 
72 

93 

70 

86 

73 

82 

66 

70 
65 

79 
61 

71 
57 

76 
53 

78 
60 

66 

57 

76 

60 

78 
62 

70 
61 

76 
63 

76 
57 

70 
61 

73 
56 

71 
52 

70 
51 

77 

55 

79 
67 

60 
59 

64 
66 

85 
62 

82 

70 

78.6 
61.7 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
51 

77 
50 

80 
60 

80 
53 

92 

56 

90 

67 

83 
64 

73 
62 

76 

57 

69 
53 

63 
50 

70 
45 

76 
43 

72 
54 

59 

53 

61 
55 

75 
49 

68 
53 

64 
58 

75 

55 

66 
52 

62 

49 

62 

41 

66 

37 

76 
49 

74 
48 

72 

48 

83 
52 

65 
53 

80 
64 

74.7 
53.1 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

70 

53 

75 
42 

78 
51 

77 
51 

60 
52 

97 
57 

92 

58 

84 

63 

73 
46 

79 
66 

84 
52 

65 
38 

66 

40 

70 
42 

70 
54 

66 
55 

59 
51 

64 
63 

67 
57 

62 
50 

75 
46 

66 

46 

62 

35 

53 
32 

70 
33 

73 
42 

73 
45 

73 
46 

64 
53 

86 
54 

74.6 
46.9 

MER  ER  4  NW 

MAX 
MIN 

74 
55 

78 
55 

78 
64 

82 

50 

97 
56 

96 
62 

89 
68 

82 
61 

82 

49 

68 
56 

65 
55 

70 
44 

72 
48 

77 
55 

74 
55 

73 
57 

70 
46 

70 
57 

82 

51 

75 
59 

66 

51 

62 
50 

62 

41 

66 
39 

73 
39 

76 
49 

68 
46 

84 
67 

89 
54 

85 

53 

76.9 
53.8 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

77 
58 

82 
56 

87 
66 

80 
60 

92 
64 

90 
66 

92 
69 

76 
59 

76 
65 

59 
63 

73 
60 

70 
50 

78 
46 

77 
69 

56 

54 

80 
56 

75 
60 

74 
58 

82 

64 

77 
55 

65 

54 

66 
56 

67 
47 

66 

45 

61 
50 

80 
64 

73 
56 

85 
50 

82 
58 

66 
69 

77.7 
56.2 
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Table  S  -  Conttnued 

!• 

I\X 

Xj  X 

± 

-ii» 

LTL 

jXtJ 

^  A 

SEPTEMBER  1954 

Day 

Oi  Month 

Q 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 
13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MIIX.ANO  DAM  7 

MAX 

76 

79 

81 

82 

94 

92 

85 

76 

78 

85 

72 

59 

78 

75 

75 

77 

74 

68 

83 

77 

72 

65 

63 

69 

76 

76 

74 

79 

85 

83 

77.3 

MIN 

50 

51 

62 

54 

61 

64 

66 

56 

55 

59 

53 

46 

47 

56 

54 

59 

57 

56 

61 

54 

52 

48 

48 

39 

46 

49 

47 

52 

68 

63 

54.8 

MONTROSE  3  E 

MAX 

63 

70 

75 

79 

75 

82 

80 

85 

70 

72 

63 

64 

61 

66 

61 

50 

50 

52 

60 

67 

73 

56 

59 

58 

63 

72 

68 

64 

30 

76 

67.9 

MIN 

53 

50 

50 

55 

55 

58 

60 

63 

48 

48 

55 

40 

40 

40 

45 

44 

48 

50 

50 

54 

48 

45 

38 

38 

37 

45 

45 

46 

50 

55 

48.4 

MORGANTONN 

MAX 

75 

79 

87 

80 

90 

90 

91 

77 

78 

58 

74 

72 

73 

76 

61 

74 

72 

68 

78 

71 

66 

68 

55 

55 

78 

78 

73 

84 

85 

32 

75.9 

MIN 

52 

50 

60 

54 

59 

63 

64 

63 

50 

58 

51 

45 

41 

54 

51 

51 

58 

59 

59 

56 

48 

48 

40 

38 

44 

47 

48 

48 

56 

67 

53.1 

HT  GRETNA  2  SE 

MAX 

75 

80 

87 

76 

90 

90 

91 

75 

78 

58 

74 

70 

75 

78 

72 

75 

75 

78 

82 

75 

64 

67 

68 

70 

80 

78 

71 

84 

82 

85 

77.1 

MIN 

50 

57 

60 

56 

58 

64 

65 

54 

59 

62 

59 

45 

42 

54 

52 

53 

57 

45 

63 

59 

46 

48 

38 

41 

44 

50 

49 

48 

58 

66 

53.8 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

6S 

74 

78 

75 

85 

83 

84 

79 

73 

69 

62 

63 

66 

66 

60 

59 

65 

63 

66 

70 

70 

61 

60 

64 

65 

70 

64 

80 

74 

78 

69.8 

MIN 

52 

45 

60 

54 

55 

63 

61 

64 

52 

53 

54 

43 

39 

53 

44 

44 

54 

51 

53 

56 

46 

45 

38 

38 

40 

43 

47 

44 

52 

62 

50.2 

MUHLeNBURG  1  SE  . 

MAX 

7* 

78 

82 

86 

89 

86 

89 

83 

76 

75 

69 

68 

73 

55 

61 

64 

70 

69 

76 

77 

73 

64 

55 

74 

73 

72 

68 

80 

81 

34 

74.8 

MIN 

58 

68 

71 

65 

61 

69 

70 

68 

62 

60 

55 

50 

40 

69 

46 

49 

61 

53 

50 

52 

41 

40 

37 

38 

37 

44 

47 

46 

55 

64 

53.9 

NEFFS  MILLS  »  NE 

MAX 
MIN 

NEWBUR6  3  w 

MAX 

78 

82 

80 

85 

95 

96 

94 

82 

80 

77 

73 

74 

75 

82 

69 

80 

82 

77 

84 

82 

58 

66 

66 

65 

80 

81 

74 

SO 

36 

87 

79.4 

MIN 

58 

55 

58 

62 

58 

69 

69 

66 

64 

51 

57 

55 

46 

64 

50 

65 

56 

55 

60 

60 

50 

48 

46 

55 

57 

55 

58 

56 

58 

65 

57.2 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

77 

79 

80 

82 

97 

97 

92 

80 

77 

87 

71 

70 

76 

74 

72 

75 

74 

69 

84 

82 

75 

65 

65 

69 

72 

78 

76 

85 

88 

84 

78.4 

MIN 

•>e 

50 

63 

50 

58 

58 

68 

60 

46 

56 

52 

41 

42 

53 

58 

65 

49 

55 

61 

54 

50 

50 

40 

35 

42 

42 

44 

50 

55 

55 

51.7 

NEWELL 

MAX 

75 

81 

83 

87 

88 

99 

98 

90 

80 

88 

87 

72 

76 

84 

83 

83 

83 

80 

33 

84 

80 

71 

57 

65 

74 

73 

78 

82 

85 

89 

81.8 

MIN 

49 

50 

64 

56 

56 

56 

63 

62 

56 

63 

61 

42 

46 

54 

64 

60 

53 

55 

59 

64 

55 

53 

41 

40 

48 

43 

47 

49 

55 

64 

54.5 

NEWPORT 

MAX 

73 

76 

82 

86 

83 

93 

92 

92 

77 

79 

67 

73 

73 

78 

75 

55 

75 

75 

73 

62 

79 

50 

67 

69 

70 

73 

31 

74 

35 

82 

76.9 

MIN 

55 

52 

52 

55 

55 

60 

64 

67 

51 

61 

53 

45 

42 

42 

55 

53 

54 

56 

.  58 

63 

55 

53 

40 

40 

40 

45 

48 

47 

48 

54 

52.8 

NEW  STANTON 

MAX 

77 

79 

83 

82 

94 

94 

87 

78 

82 

80 

68 

71 

80 

77 

83 

86 

78 

70 

79 

76 

70 

74 

75 

75 

78 

78 

75 

86 

89 

32 

79.6 

MIN 

47 

45 

58 

53 

53 

61 

60 

50 

54 

64 

46 

39 

40 

45 

56 

50 

49 

52 

59 

55 

50 

45 

36 

38 

35 

43 

41 

45 

51 

64 

49.8 

NOBRISTOWN 

MAX 

79 

82 

86 

83 

91 

90 

92 

81 

82 

68 

75 

72 

75 

78 

67 

75 

77 

57 

79 

75 

68 

72 

69 

70 

78 

80 

74 

87 

35 

86 

78.1 

MIN 

57 

57 

67 

62 

64 

59 

67 

71 

50 

62 

58 

52 

47 

60 

56 

56 

62 

61 

61 

64 

55 

51 

46 

45 

48 

48 

54 

51 

60 

70 

58.0 

PALMERTON 

MAX 

74 

80 

85 

81 

87 

88 

88 

76 

79 

65 

71 

68 

72 

59 

56 

62 

71 

61 

70 

73 

62 

67 

56 

59 

77 

78 

70 

82 

30 

83 

73.7 

MIN 

56 

51 

65 

56 

60 

65 

67 

54 

58 

59 

56 

46 

41 

58 

50 

51 

57 

58 

58 

51 

48 

50 

42 

38 

44 

49 

49 

47 

55 

68 

54.0 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

78 

84 

86 

85 

90 

92 

93 

84 

83 

68 

75 

71 

76 

80 

66 

74 

76 

67 

78 

74 

70 

71 

68 

70 

78 

80 

74 

86 

86 

85 

78.2 

MIN 

61 

62 

67 

66 

66 

71 

68 

74 

59 

54 

62 

57 

54 

61 

59 

60 

62 

62 

62 

67 

62 

55 

52 

51 

56 

61 

61 

59 

63 

69 

62.1 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

78 

82 

88 

83 

91 

92 

92 

83 

83 

68 

76 

71 

75 

79 

63 

76 

76 

59 

80 

74 

68 

72 

67 

69 

80 

80 

73 

86 

86 

85 

78.2 

MIN 

61 

59 

67 

65 

65 

69 

68 

72 

68 

64 

57 

52 

52 

59 

57 

59 

62 

52 

62 

64 

56 

55 

47 

48 

51 

57 

57 

53 

61 

70 

50.0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

78 

83 

85 

84 

89 

93 

92 

83 

82 

69 

76 

71 

76 

80 

65 

75 

76 

67 

77 

74 

68 

71 

57 

59 

79 

79 

74 

85 

37 

85 

77.9 

MIN 

60 

64 

68 

69 

67 

72 

69 

73 

59 

54 

61 

55 

55 

61 

58 

50 

62 

52 

62 

57 

60 

55 

50 

53 

55 

52 

61 

58 

6-. 

70       52.2 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

77 

82 

87 

86 

90 

90 

90 

92 

80 

80 

74 

75 

74 

78 

76 

72 

75 

74 

75 

78 

74 

74 

73 

71 

79 

79 

79 

35 

86 

85       79.7 

MIN 

57 

55 

63 

60 

62 

62 

67 

69 

65 

63 

64 

52 

48 

58 

57 

57 

54 

52 

52 

63 

52 

51 

44 

44 

47 

52 

54 

50 

61 

69 

57.5 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 

78 

82 

85 

85 

89 

92 

91 

83 

82 

68 

75 

73 

75 

82 

53 

74 

77 

66 

78 

74 

59 

70 

68 

70 

78 

79 

74 

84 

85 

84 

77.8 

MIN 

62 

65 

68 

68 

67 

72 

68 

73 

58 

64 

61 

57 

55 

60 

56 

58 

51 

60 

51 

68 

62 

56 

52 

52 

54 

63 

60 

58 

63 

70 

62.1 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 

69 

74 

78 

76 

88 

87 

82 

72 

72 

63 

60 

65 

72 

67 

53 

75 

67 

68 

79 

73 

58 

60 

60 

55 

71 

72 

67 

80 

82 

30 

71.2 

MIN 

44 

38 

56 

44 

52 

63 

60 

52 

48 

50 

47 

37 

32 

53 

50 

51 

43 

47 

50 

46 

45 

42 

35 

30 

40 

35 

37 

44 

48 

65 

45.8 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

80 

82 

88 

88 

90 

90 

94 

89 

81 

78 

75 

72 

76 

74 

72 

74 

77 

58 

80 

78 

77 

73 

69 

75 

79 

80 

78 

88 

84 

88 

79.9 

MIN 

52 

50 

60 

58 

58 

64 

53 

67 

51 

61 

62 

46 

41 

50 

55 

55 

60 

60 

60 

60 

46 

47 

40 

41 

39 

47 

49 

45 

53 

60 

53.7 

PIMPLE  HILL 

MAX 

64 

67 

74 

78 

74 

85 

82 

83 

66 

71 

59 

62 

52 

67 

63 

52 

60 

65 

57 

66 

69 

57 

69 

69 

63 

68 

70 

65 

79 

73 

67.5 

MIN 

52 

53 

58 

53 

60 

62 

63 

63 

51 

53 

52 

42 

44 

52 

44 

43 

50 

61 

53 

54 

51 

42 

36 

38 

45 

48 

45 

49 

54 

61 

50.6 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

77 

78 

82 

83 

97 

95 

83 

78 

77 

85 

71 

70 

78 

76 

74 

80 

74 

68 

84 

77 

69 

54 

64 

68 

78 

77 

75 

81 

87 

79 

77.6 

MIN 

51 

53 

64 

56 

63 

68 

72 

60 

54 

64 

54 

48 

47 

57 

62 

58 

50 

58 

60 

68 

54 

50 

40 

39 

53 

51 

50 

55 

59 

69       55.9 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

78 

80 

83 

83 

97 

96 

83 

79 

79 

84 

71 

71 

81 

76 

76 

62 

77 

58 

85 

60 

72 

66 

67 

70 

79 

79 

76 

64 

38 

82      1  79.1 

MIN 

57 

58 

67 

60 

65 

72 

73 

53 

57 

59 

58 

53 

50 

61 

63 

62 

55 

60 

64 

52 

57 

54 

47 

43 

59 

53 

63 

59 

61 

74 

59.6 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

61 

68 

74 

77 

73 

80 

78 

84 

71 

70 

60 

52 

61 

68 

59 

48 

59 

63 

58 

56 

71 

53 

60 

66 

50 

69 

68 

62 

77 

74 

66.3 

MIN 

53 

43 

45 

53 

50 

58 

54 

59 

49 

50 

52 

35 

33 

35 

41 

43 

46 

50 

50 

49 

43 

45 

35 

32 

32 

38 

44 

40 

44 

50 

45.1 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 

74 

76 

80 

86 

83 

89 

91 

90 

78 

80 

66 

73 

71 

74 

74 

69 

66 

72 

70 

75 

76 

63 

68 

65 

58 

76 

77 

70 

34 

80 

75.1 

MIN 

50 

48 

49 

55 

55 

55 

64 

66 

51 

60 

56 

46 

36 

40 

61 

50 

54 

54 

56 

50 

46 

45 

42 

35 

35 

47 

45 

42 

46 

53 

49.8 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

72 

76 

78 

81 

78 

92 

91 

80 

77 

76 

82 

65 

66 

76 

58 

65 

76 

70 

65 

82 

76 

56 

64 

65 

58 

75 

75 

72 

82 

86 

74.9 

MIN 

50 

46 

47 

48 

49 

55 

61 

64 

48 

50 

64 

39 

40 

43 

55 

64 

46 

49 

52 

59 

47 

48 

37 

33 

33 

42 

41 

44 

51 

57 

48.1 

MAKERTOWN  1  E 

MAX 

75 

80 

86 

86 

87 

93 

91 

88 

79 

75 

73 

70 

74 

73 

69 

69 

72 

71 

75 

76 

72 

68 

66 

68 

75 

78 

80 

33 

30 

83 

77.2 

MIN 

54 

50 

62 

55 

59 

64 

62 

67 

58 

58 

61 

45 

44 

54 

50 

51 

67 

57 

57 

62 

47 

52 

41 

41 

41 

45 

47 

43 

52 

63 

53.7 

READING  WB  CITY 

MAX 

76 

82 

89 

82 

92 

92 

92 

80 

81 

58 

74 

72 

76 

78 

63 

70 

75 

68 

80 

76 

65 

71 

68 

68 

30 

80 

73 

86 

80 

85 

77.4 

MIN 

59 

57 

66 

62 

64 

73 

70 

70 

66 

53 

58 

52 

47 

50 

54 

56 

60 

61 

60 

64 

56 

54 

47 

45 

49 

55 

55 

51 

58 

69 

58.7 

«IDGWAY  3  W 

MAX 

73 

76 

79 

74 

93 

90 

84 

74 

76 

75 

71 

67 

72 

68 

61 

73 

65 

69 

80 

74 

63 

50 

62 

57 

74 

68 

69 

82 

84 

82 

73.5 

MIN 

65 

43 

60 

48 

58 

53 

60 

63 

46 

53 

53 

40 

36 

54 

51 

54 

47 

52 

58 

45 

42 

48 

34 

33 

40 

37 

42 

44 

45 

62 

48.5 

SALINA  3  W 

MAX 

76 

78 

79 

79 

93 

92 

88 

81 

78 

81 

77 

68 

78 

75 

73 

78 

73 

68 

64 

82 

74 

54 

62 

69 

75 

77 

73 

84 

85 

80 

77.5 

MIN 

48 

48 

60 

49 

56 

61 

62 

64 

52 

61 

64 

46 

41 

52 

51 

51 

47 

63 

60 

63 

48 

51 

38 

33 

45 

43 

44 

50 

55 

64 

51.7 

5CRANT0N  we  CITY 

MAX 

73 

78 

83 

78 

87 

85 

90 

75 

76 

65 

69 

66 

73 

66 

55 

56 

66 

67 

73 

79 

61 

65 

63 

65 

74 

73 

67 

82 

84 

84 

73.0 

MIN 

57 

51 

64 

61 

61 

66 

64 

64 

57 

61 

57 

48 

41 

64 

49 

52 

59 

55 

60 

61 

51 

49 

44 

44 

45 

48 

51 

49 

57 

64 

54.8 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 

76 

80 

85 

82 

91 

90 

89 

78 

78 

67 

72 

72 

77 

72 

60 

74 

74 

74 

60 

80 

51 

57 

67 

69 

78 

77 

73 

85 

34 

86 

75.6 

MIN 

52 

50 

62 

52 

58 

62 

65 

52 

59 

64 

49 

44 

40 

57 

53 

55 

53 

53 

63 

52 

50 

45 

37 

34 

42 

43 

45 

47 

52 

63      j  52.1 

SHIPPENSBUR6 

MAX 

79 

80 

88 

83 

91 

96 

94 

89 

80 

75 

70 

75 

78 

83 

73 

78 

80 

75 

81 

81 

75 

71 

70 

70 

81 

60 

77 

65 

86 

88       80.4 

MIN 

57 

52 

62 

56 

58 

70 

55 

58 

50 

64 

62 

47 

42 

53 

52 

53 

53 

54 

62 

66 

55 

54 

43 

40 

47 

50 

50 

47 

56 

51 

55.3 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

78 

75 

80 

82 

96 

92 

85 

75 

75 

85 

73 

70 

75 

70 

68 

78 

66 

66 

61 

78 

70 

62 

66 

70 

76 

74 

74 

86 

67 

60 

76.6 

MIN 

51 

51 

62 

50 

62 

64 

68 

59 

51 

60 

55 

44 

45 

57 

55 

56 

49 

56 

58 

59 

51 

49 

40 

35 

49 

45 

44 

58 

56 

67 

53.6 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 

72 

74 

80 

81 

89 

91 

86 

78 

74 

72 

67 

68 

75 

78 

74 

80 

77 

71 

81 

74 

72 

61 

62 

73 

75 

73 

72 

61 

85 

76 

76.3 

MIN 

47 

41 

59 

46 

50 

57 

52 

52 

64 

63 

66 

38 

36 

47 

57 

53 

46 

61 

68 

60 

48 

47 

33 

31 

42 

40 

38 

41 

45 

59 

48.5 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

70 

73 

77 

79 

86 

86 

80 

70 

71 

68 

66 

56 

73 

75 

69 

76 

74 

66 

79 

70 

63 

58 

59 

67 

77 

70 

68 

77 

80 

75      1  72.3 

MIN 

40 

41 

58 

46 

50 

59 

53 

51 

56 

64 

51 

42 

39 

48 

57 

53 

46 

50 

53 

57 

52 

46 

32 

32 

41 

45 

40 

42 

50 

53      !  48.6 

STATE  COLLEGE 

MAX 

71 

77 

80 

79 

92 

91 

86 

75 

75 

56 

65 

69 

75 

70 

57 

75 

72 

70 

81 

77 

51 

62 

63 

68 

76 

75 

70 

83 

64 

83      :  74.3 

MIN 

57 

50 

63 

53 

59 

68 

65 

53 

55 

63 

51 

45 

42 

57 

52 

54 

48 

54 

61 

59 

51 

48 

41 

39 

51 

46 

49 

53 

55 

70       54.1 

STROUOSBURG 

MAX 

74 

75 

83 

86 

85 

89 

91 

89 

75 

79 

65 

73 

72 

75 

72 

54 

51 

75 

54 

69 

74 

60 

70 

67 

72 

76 

77 

72 

85 

82       74.7 

MIN 

51 

49 

49 

52 

56 

62 

60 

63 

55 

56 

59 

44 

38 

40 

51 

49 

63 

56 

56 

58 

45 

46 

39 

37 

39 

42 

47 

41 

50 

56 

50.0 
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PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  19S4 

Station 

Day  Of  Month 

< 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

68 

57 

75 

51 

77 
53 

80 

54 

75 
57 

95 
60 

92 
66 

65 
66 

74 
55 

76 
58 

83 
51 

65 
43 

69 

45 

72 

46 

71 
56 

62 
56 

72 
55 

65 

57 

68 

58 

81 

53 

75 
50 

66 
53 

60 
42 

63 

40 

67 
38 

73 
46 

71 
49 

70 
52 

83   86 
56   66 

74.0 
53.0 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

76 

6* 

78 
45 

80 
62 

75 

49 

97 
53 

94 
53 

86 
62 

77 
61 

79 

47 

80 
52 

72 
51 

70 
37 

72 
36 

70 
54 

69 
51 

73 
54 

67 
50 

69 
52 

82 

57 

77 
46 

69 

44 

62 

47 

67 

37 

68 

33 

74 
42 

73 
37 

73 
42 

85 

49 

88   87 
49   62 

76.3 
48.9 

TOWANDA 

MAX 
HIN 

75 
54 

80 
49 

83 
62 

79 
54 

88 
58 

85 
61 

90 
60 

78 
66 

75 
51 

71 
55 

68 
52 

66 

41 

74 
37 

65 
52 

54 
49 

69 
49 

69 
55 

66 

54 

76 

60 

78 
49 

65 

45 

68 

50 

65 

38 

67 
40 

76 
42 

72 

40 

70 

44 

86 
46 

85   86 

49   67 

74.3 
51.0 

UNIONTOWN 

MAX 

MIN 

75 

50 

76 
51 

83 
67 

82 
55 

90 

57 

92 
66 

85 
63 

75 
66 

81 
57 

80 
68 

68 
56 

68 

45 

78 
47 

81 
54 

81 
63 

84 
64 

78 

54 

70 
58 

84 
61 

77 
64 

69 

55 

65 

51 

65 

42 

71 

39 

79 

48 

77 
49 

75 

48 

83 
50 

86   79 
56   69 

77.9 
55.8 

UPPER  DARBY 

MAX 
MIN 

79 
54 

82 
64 

88 

61 

84 
58 

90 
60 

91 
63 

92 
65 

86 

70 

89 
55 

83 

58 

75 
61 

71 
45 

75 
45 

79 
51 

68 
54 

71 
54 

76 
61 

70 
58 

79 
58 

72 
60 

72 
51 

71 
48 

67 

42 

69 

41 

79 
44 

79 
50 

74 
53 

86 
49 

86   80 

54   70 

78.8 
55.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

76 
56 

78 

45 

81 
62 

76 
52 

96 

57 

92 
56 

85 
66 

7* 
62 

76 
49 

79 
56 

67 
56 

66 
42 

70 
40 

68 
56 

64 

51 

74 
56 

68 
56 

73 
54 

80 
61 

75 

47 

62 

46 

60 
48 

62 
39 

68 
36 

75 
47 

64 
42 

72 
46 

82 

50 

87   84 
52   66 

74.5 
51.7 

WAVNeSBURG  2  W 

MAX 
MIN 

77 

44 

79 
46 

84 
62 

84 
53 

93 
53 

95 

59 

87 
59 

80 
65 

82 

51 

84 
58 

76 
56 

71 
42 

79 

41 

82 

51 

84 
62 

84 
57 

82 
51 

75 
54 

85 
57 

79 
64 

75 

57 

66 

50 

66 
39 

73 
36 

78 
44 

77 

45 

77 

42 

85 

44 

88   79 

51   61 

80.2 
51.8 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

67 
53 

73 

47 

77 
47 

83 
55 

80 
55 

96 
61 

90 
61 

89 
63 

77 
53 

71 
53 

64 
57 

60 
40 

67 
40 

71 
43 

60 
48 

53 

47 

64 
51 

65 
52 

71 
52 

76 
56 

75 
49 

59 
46 

61 

38 

62 

38 

66 
38 

72 
38 

67 

44 

68 
46 

82   80 
51   52 

71.5 
49.1 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

50 

80 

48 

87 
60 

80 
53 

92 
56 

94 
60 

101 
65 

88 
68 

78 
61 

70 
64 

73 
61 

71 
42 

75 
38 

79 

50 

66 

54 

79 
55 

77 
54 

74 
53 

82 
63 

78 
62 

77 
48 

68 
52 

68 

37 

68 
36 

81 
44 

SO 
50 

76 
46 

85 

45 

82   85 
52   60 

79.1 
52.9 

WEST  CHESTER 

MAX 

MIN 

77 
54 

82 
56 

87 
64 

83 
61 

90 
62 

90 
69 

99 
69 

87 
70 

80 
65 

75 
62 

75 
63 

71 

51 

76 
46 

79 
56 

69 
55 

74 
56 

76 
66 

70 
61 

78 
62 

74 
63 

71 
54 

71 
48 

67 
44 

69 

45 

78 
48 

79 
53 

74 
55 

86 
52 

85   85 
62   66 

78.4 
57.9 

WILLtAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
53 

83 
52 

86 
62 

82 
56 

95 

60 

89 
64 

92 
64 

78 

61 

76 
56 

68 
62 

71 
56 

72 

48 

75 

41 

67 
56 

57 
51 

68 

51 

72 
55 

72 
55 

80 
63 

81 

54 

60 
51 

67 

46 

67 
42 

68 
42 

79 

45 

76 
46 

72 
49 

85 
46 

82   85 

56   67 

76.1 

53.7 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

79 
54 

82 

51 

90 
62 

90 
55 

94 
59 

95 
63 

95 

70 

94 

67 

82 
62 

80 
64 

74 
65 

75 
44 

79 
41 

82 
54 

79 
57 

82 
58 

83 
61 

78 
55 

84 
56 

83 
64 

77 
51 

70 
53 

70 
39 

70 
38 

83 

47 

79 
51 

76 
50 

89 

47 

89   89 
54   69 

82.4 
55.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

conrLUXvci  i  s*  dai 

ETAP 
IIIID 

.05 
42 

.13 
28 

.16 
47 

.18 
41 

.15 
11 

.18 
18 

.16 
13 

.13 
23 

.08 
30 

.12 

15 

.04 
28 

.07 
62 

.15 
26 

.13 
21 

.14 
9 

.11 
19 

.15 
21 

.13 

17 

.03 

9 

.00 
74 

.10 
35 

.07 
81 

.08 
48 

.11 
32 

.10 
8 

.15 
47 

.17 
42 

.13 

37 

.10 
12 

.11 
15 

3.41 
910 

FOID  CITT  4  S  DAM 

KVAP 
WIND 

.10 
39 

.16 
15 

.17 
63 

.17 
27 

.13 
18 

.17 
33 

.15 
23 

.10 
45 

.10 
26 

.14 
24 

.20 

57 

.10 
45 

.13 
21 

.11 
6 

.10 
38 

.03 
16 

.07 
13 

.06 

7 

.08 
25 

.13 
60 

.26 
68 

.12 
125 

.12 
81 

.09 
25 

.10 
6 

.14 
56 

.13 
53 

.10 
18 

.10 
9 

.12 
29 

3.68 
1071 

RMIXr  1  8  BAM 

ETAP 
IIHD 

.22 

161 

.08 
67 

.25 
113 

.19 
127 

.17 
49 

.14 
64 

.19 
36 

.17 
118 

.16 
71 

.06 
41 

.02 
32 

.09 
141 

.14 
65 

.17 
147 

.07 
46 

.00 
37 

.14 
25 

.01 
36 

.03 
23 

.00 
75 

.03 
103 

.00 
126 

.14 
29 

.24 
225 

.20 
107 

.15 
71 

.04 
114 

.12 
54 

.16 
119 

.10 
30 

3.48 
2452 

jAUSToni  2  mr 

EVAP 
WIHD 

.04 
30 

.15 
16 

.14 
58 

.18 
21 

.14 
6 

.29 
41 

.22 
12 

.17 
36 

.17 
23 

.14 
17 

.15 
29 

.13 
39 

.13 
16 

.07 
9 

.08 
22 

.02 
19 

.11 
18 

.01 
6 

.03 
17 

.15 
35 

.17 
27 

.10 
89 

.11 
31 

.10 
14 

.10 
27 

.13 

17 

.10 
26 

.13 
19 

.12 
16 

.19 
32 

3.77 
768 

I.AIDISTILXf 

(TAP 
WIHD 

.11 
143 

.26 
8 

.20 
9 

.20 
33 

.22 

7 

.21 

7 

.19 
21 

.20 

10 

.14 
23 

.18 
22 

.06 
77 

.15 
87 

.18 
25 

.13 

5 

.22 

62 

.06 
11 

.03 
62 

.14 
9 

.07 
11 

.13 
30 

.08 

17 

.04 

65 

.19 
94 

.17 
50 

.14 
12 

.09 
19 

.15 
33 

.13 
25 

.17 
9 

.20 
23 

4.44 

1008 

PIHPLI  BILL 

ITAP 
WIHD 

.07 
84 

.11 
36 

.20 
66 

49 

♦ 

* 

.58 
119 

.29 
62 

.06 
32 

.15 
48 

.06 
53 

.07 
87 

.14 
32 

.16 
68 

.07 
42 

77 

.03 
37 

.11 
21 

.02 
58 

.01 
80 

.09 
56 

.04 
100 

.11 
98 

.14 

55 

.11 
47 

.09 
66 

.16 

70 

.14 

60 

.19 
62 

.13 

77 

B3.57 
1742 
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STATION  INDEX 


Statia 


ACMETONIA  LOCK  ) 
ALBION 

ALL6HS  MILLS 
ALLEHTOim  H»  A» 
ALLEHTOWN  OAS  CO 


ALTOONA  HOnSESHOe  CURVE  013* 
ARDENTSVILLE  0229 

ARTCMAS  1  VIM  0259 

AUSTINauRG  2  «  0319 

AVOCA  CAA  AP  0S1« 


County 


•AJCESSTOkm   3   MMM 
lARNES 
lEAR   OAP 
BEAVER   FALLS 
lEA VERT OWN 

■EECM  CSEEIt   STATIOW 

■ELLEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 

BLAIN 

BLAIRSVILLE   6   ENE 
BLAKESlEE   COMNCftS 
BLOSERVILLE    1    N 
BOSHELL   6   WM 

BRAODOCK   LOCK   2 
BRAOFOno   CNTRL   FIRE   STA 
BRADFORD   *   H   RES 
BRADFORD   3   NV  HEDOEHOC 
BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON   1    5 
BUCKSTOHH   1    SE 
BUFFALO   MILLS 
BURGETTSTOHH   3   W 

BURNT   CABINS   2   NE 

BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

C*RROLLTO»*N  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  H 
CEDAR  RUN 
CKADOS  FORO 

CHAMBERSBUftS  1  ESE 

CHARLEROI 
CHARLEROI  LOCK  * 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLATSVILLE  3  I 
CLEARFIELD 


ALLEGHENY 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 
ADAMS 
BEDFORD 

LUZERNE 

ALLEGHENY 
WARREN 
NORTH 'LAND 
BEAVER 
SNYDER 

CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

069*   NORTHAMPTON 

07251  PERRY 
0T36J  INDIANA 
07*3  MONROE 
0769   CUMBERLAND 
0620  SOMERSET 


1002   JEFFERSON 

1033  ALLEGHENY 
I  1079 1  SOMERSET 
' 1087. BEDFORD 

llOSi WASHINGTON 

I  1 1191  HUNTINGDON 
1130   BUTLER 
1135   BUTLER 
1198   CUMBERLAND 

I  1215, BRADFORD 

! 123*[ CUMBERLAND 
I  1255   CAMBRIA 

12621  POTTER 

1301 'LYCOMING 

13*2j DELAWARE 

I  135*' FRANKLIN 
1372   WASHINGTON 
1377J  WESTMORELAND   10 

I 1*23| DELAWARE 
l*80)CeNTRE 


1 1*85   CLARION 
; 1505, LEHIGH 
1 13121  WASHINGTON 
I 1519!CLEARFIELD 
CLEARFIELD   8   NW  NURSERY i 15221  CLEARFIELD 


CLERMONT 
COALDALE    2   NW 
COATESVILLE    I    5W 
COATESVILLE 
COGAN   STATION   2   N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  Sw  DAM 
CWFLUENCE  1  NW 
CONNELlSVILLE 
-CONNELLSVILLE  2  E 

CCNSHOHOCXEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUOERSPORT  2  NW 
COUDERSPORT  7  E 

COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSCN  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

OERRY 

OEVAULT  1  W 
DINCMAN5  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

OOMORA 

DOTLESTOHN 
DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
OUNLO 

DUSMORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFOftO  3  E 

EBEKSBURG 

EOINSORO 

ELIZABETMTOWN  1  SM 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EOUINIMK 

ERIE   CAA   AIRPOIT 
EVERETT    1    SM 
FARRElL- SHARON 
F0«0  CITY   *   S  DAM 

FRANKLIN 

PiEOERlCKSVILLE  1  SE 

FREELANO 

OALETON 

CEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GIFFORD 
&LENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEN  ROCK 

GLENHILLARD  DASH  DAM 
GORDON 
GOULDSBORO 

GRAKTVILLE  2  SW 
GRATERFORD 
GRATZ  1  N 
CREENSBORO  LOCK  T 
GREENSBURG  7    E 

GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBURC  WB  AP 
KARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

HAMLET  1  S  DAM 

HOLLIDAYSBURO 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOD 


I  15291  MC  KEAN 
I  1572|  SCHUYLKILt 
I  19891  CHESTER 
I  199*1  CHESTER 
I  16311  LYCOMING 


1679 

LANCASTER 

1705 

SOMERSET 

1710 

FAYETTE 

172» 

FAYETTE 

1729 

FAYETTE 

1737 

MONTGOMERY 

1779 

ALLEGHENY 

1790 

ERIE 

1*05 

POTTER 

1809 

POTTER 

1832 

TIOGA 

1881 

INDIANA 

1895 

CAMBRIA 

1970 

MC  KEAN 

2019 

MONTOUR 

21081  WESTMONELAHDi 

2116  CHESTER 
2160  PIKE         ! 
2171  WYOMING      I 
[ 21B3  WESTMORELANDl 

I  2190  WASHINGTON 
I  2221  BUCKS 
'22*5  CAMERON 
<32«9  CLEARFIELD 
! 22981  CAMBRIA      | 

232*  SULLIVAN     [ 
29*9  SULLIVAN 
2369 'clarion 
2*59i PERRY 
2*66  I  CAMBRIA       ! 

|251*|eRIE  I 

I  2560, LANCASTER 

2633  CAHERCM 
{26**   LYCOMING 

2662, LANCASTER 

,2669  WAYNE 
'2682  ERIE 

2721  BEDFORD 
2B1*, MERCER 
29*2 ; ARMSTRONe 

9028! VENANGO 
90A7, BERKS 
9096  I  LUZERNE 
3190iP0TTER       ' 
9189iBERKS 


9200  BUCKS 
9218  ADAMS 
1223  ADAMS 
3297  MC  KEAN 
9298  SWERSET 

1911  ELK 

ISaolYORK 
99*9  I  ALLEGHENY 
; 9379  SCHUYLKILL 

399*|wAYNe 

'9*22|dauPHIN 
I  9*35  I  MONTGOMERY 
I  9*98  I  DAUPHIN 
9501   GREENE 
I  9915   WESTMORELAND 

9516, WESTMORELAND 
3926   MERCER 

9662 'YORK 
3699; YORK 
170*  DAUPHIN 

13758  WAYNE 
9761  WAYNE 
*001 I  BLAIR 
AOOBJWAYNE 
4019  LANCASTER 


40  12 
*1  54 

41  12 
*0  99 


*0  20 
*0  27 
41  06 
40  IB 
40  11 

40  24 

41  57 
41  57 
41  99 

40  00 

41  09 
40  18 
40  0* 
19  57 
*0  21 


41  12 
40  97 

40  07 

41  01 
41  07 


99  58 
99  59 

41  21 


19  50 

40  01 
40  01 

40  04 

40  90 

41  » 
41  48 


)  58 


40  18 

41  20 
41  06 

40  17 

41  19 

41  2* 
*0  59 

*0  21 


1  92 
0  08 

41  31 


42  05 

40  00 

41  14 

40  41 

41  21 

40  27 

41  01 
41  44 
40  11 


79  49 
•  0  22 

78  95 

79  28 
75  28 

71  29 

77  18 

78  28 
77  13 

75  *1 

79  59 

79  02 

76  90 

80  19 

77  10 

77  14 

77  47 

76  19 
75  22 
75  23 

77  11 

79  09 
75  16 

77  22 

79  08 

79  52 

78  19 

78  44 
78  42 
78  14 


77  92 
79  94 
79  93 
76  5S 

76  92 

77  11 


79  36 

77  18 
79  59 

79  94 
79  21 

77  56 

79  26 

75  99 

80  28 

76  2* 

78  32 

78  30 
75  5* 

75  50 

79  *» 

77  06 

76  30 
79  22 
79  22 
79  36 
79  99 

79  19 

80  09 
79  98 

78  01 

77  99 

77  09 

79  12 

78  94 
78  41 
76  17 


79  IB 
79  19 
7*  92 
14   75  92 

79  21 


79  91 

75  08 
78  08 
78  3B 

78  49 

76  21 

76  15 

79  37 

77  31 

78  43 

80  08 

76  17 

78  13 

77  17 

76  10 

79  14 

80  12 

78  21 
80  10 

79  90 

79  49 
79  41 
79  94 

77  19 

79  90 


74  » 

12   99   50      77   14 
12    99   *8i     77   14 
78   1* 
7*    11 

78  16 

7»  4* 
80  11 
76  20 
71   27 

76   41 

75  27 

76  41 

79  19 
79   11 

79  10 

80  29 
76  99 
76  91 
76  54 

79  10 

79  11 

78  24 

75  26 

76  20 


J 

41  91 

12 

99  49 

1 

41  14 

11 

19  48 

11 

40  19 

15 

40  45 

9 

41  15 

M 

40  22 

14 

40  1* 

19 

40  9B 

10 

19  47 

10 

40  IB 

10 

40  17 

2 

41  2* 

19 

19  48 

It 

40  13 

11 

40  18 

1 

41  29 

9 

41  2a 

* 

40  26 

9 

41  21 

15 

19  10 

Obaar- 

vation 
time 


Rafex 


tables 


CORPS   OF    ENGINEERS 
SWANSON   BOAT    OAR   CO 
CHARLES  H.    ALLEN 
U.S.    HEATHER   BUREAU 
A LLENT OWN-BETH   GAS 

ALTOONA   WATER   BUR. 
PA   STATE   COL   EXP 
GRAYSON    E.N0RTHCRAF1 
OTTO  D.    BACON 
CIVIL   AERO.    ADM. 

PITT'GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  MTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F,  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
RXKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  fc  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICX 
MRS.  B.  M.  HILLDERS 
MRS.  MAE  L.  KIIWEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  DCPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
CLYDE  0.  PRESTON 
PA  TURNPIKE  COMM 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R,  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
LANGLOTH  WATER  CO 

PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  PCMER  CO 
JOSEPH  N.  H08ART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 
ROBERT  F .  MAUREH 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGHBAUM 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  DOTTERER 
MANUFAC.  L  &  H  CO 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  M.SIHONDl 
PANTHER  VLV  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
POI.  COKE  fr  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 

EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 

GROVER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 

>.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  M.  LITTLE 

MISS  N.  0.  WINEHAN 

TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
PA  TURNPIKE  C0t«4 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 

PATRICK  P.  RYAN 
MRS. ELSIE  P.  BIGGER 

I.  KEHPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINSORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 

ILLIAM  SUOERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 

MRS.  BLANCHE  OUNLAP 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PA  TURNPIKE  COW) 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  X.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREV  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. E. CMC  WILLIAMS 

COOPS  OF  ENGINEERS 

IBS  S.  M.  jOmSOH 

.    H.    EILENBERGER 


2  19 
2  15 
2   15 


EDW  I 


RHOADS 


WESTHOBiUU*  WTR   CO 

EARL  MILLER 
HANOVER   EVENING  SUN 
5.    WEATHER   BUREAU 
GEORGE   S.    BEAL 

ALBERT   C.    TSCHEU 
PA   POWER   6  LIGHT   CO 
JOHN  M.    RINGLER 
PA   POWER   6   LIGHT   CO 
PA  WATER   6   POWER   CO 


2    3    9 
9 

2    3    9 

3 
2    3    9 

3 
2    3   9 


2    3    5        7   C 


2  15 

2  9   5 

2  9   5 

2  15 


2  15 

2  15        7   C 

2  19 

2  3    5   6   7  C 

2  19        7  C 

2  9    5 

2  15 


3   15 

2  15 

3  15 


2   9    »   6   7   C 


Static 


HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESDALE  6  N 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTiDALE 
HYNDMAN 
INDIANA  9  SE 
IRWIN 

JACKSON  SUMtlT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 

KARTHAUS 
KEATING  SmWIT 
KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 

RRESGEVILLE  9  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANDISVILLE 

LANSFORO 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  1  SW 
LEHI6HT0N 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  9  S 

LEW  I ST OWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 

MAO ERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
HARTINSBURG  1  SW 
MARTINSBURG  CAA  AP 
HATAMORAS 

MAUCH  CHUNK 

MAYBURG 

MC  C0NNELLS8URG 

MC  KEESPORT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 
MED  IX  RUN 
MERCER  4  hM 
MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERSBURG 

MERWINSBURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MILAN 

MILANVILLE 

LLERSBURG  2   E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

MONTROSE  3  £ 

MORGANTOWN 

GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 

iHUHLENBURG  1  SE 
iMURRYSVILLE 

myerstown 

i  natrona  lock  4 
jneffs  mills  4  ne 

Jheskaminv  falls 
jnewburg  3  h 
new  castle  1  n 

. NEWELL 
NOf   PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  9  N 

PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 


County 


INDIANA 
WAYNE 
WAYME 
SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 


LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
HC  KEAN 

IFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 


PIKE 

CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 
ELK 

MERCER 
MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 
MIFFLIN 

SUSOUEHANNA 
BERKS 
LANCASTER 
MONROE 

MIFFLIN 


BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 
MONTGOMERY 
CARBON 
ARMSTRONG 
LARION 


PAUPACK  2  WNW  6762 

PECKS  POND  6786 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TEC6e79  PHILADELPMI 
PHIUDELPHIA  WB  AP  6689  PHILADELPMI 
iPHILADELPHIA  PT  BREEZE   6899  PHILADELPHIA 


PHILADELPHIA  SHAHMONT 
PHILADELPHIA  MB  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 

PIMPLE  MILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  7 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOHN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 
RENOVO 

RENOVO  5  S 

REM 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIDGWAY  9  H 

ROCHESTER  1  N 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 
BAOAMORE  1  SE 
MLINA  1  W 


690* 


PHILADELPHIA 
PMILADELPHI* 
CENTRE 
CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 
WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

SUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 


BEAVER 

SUSOUEHANNA 

SUSOUEHANNA 

LANCASTER 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 


40  45 

41  17 
41  19 

40  09 

41  49 


41  57 
41  90 
40  20 

40  19 

41  41 


40  5* 

41  48 
41  27 


40  35 

41  41 
41  08 
41  08 

1  03 

0  50 
40  93 

40  11 
40  24 
39  49 


*0  18 

40  18 

41  22 


41  36 

39  96 

40  21 

41  13 

41  38 
41  17 
41  17 
41  1* 

39  50 

40  57 

39  49 

40  11 

40  38 
1  55 

41  *0 


40  44 

1  50 
0  09 

40  14 

41  08 

40  24 

41  13 
40  26 
40  22 
40  37 
40  40 

40  09 

40  09 

41  01 
40  05 
39  44 


I  29 


40  26 

0  *8 

1  OS 

41  06 

41  24 
41  17 
39  57 
39  53 

39  56 

40  02 
19  57 

40  54 

0  07 

41  18 

1  02 


40  35 

0  55 
0  15 


40  56 

40  26 

41  52 


79  06 
75  19 
79  17 
78  59 

75  41 

78  01 

77  18 

78  41 

79  07 
79  42 

77  01 
BO  28 

76  99 


76  17 

76  39 
75  51 

79  23 

77  13 
77  07 


75  11 

77  56 

75  25 

79  08 
79  02 

78  20 

76  19 
74  42 


78  24 
BO  17 
80  15 


75  04 

76  56 

77  29 

76  3* 

77  32 

79  49 

75  5* 

76  26 

75  22 

77  59 

76  08 


77  55 

74  57 
77  97 
80  22 
79  54 

76  10 

77  08 
79  96 
79  45 

79  21 
79  49 

76  16 
76  32 

75  37 
79  41 
79  40 

75  14 
79  06 
75  11 
75  14 
75  12 

75  15 


79  39 
76  11 

79  00 


79  20 
77  52 

75  68 
77  *9 

77  *6 

78  32 

80  00 

78  *7 
60  16 

76  03 
76  07 
76  29 

79  1* 
79  33 


Obser- 
vation 
time 


A  STATE  COLLEGE 
EHIGM  NAVI  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  MOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO 
THOMAS  DONNACHIE 
GOODWIN  S.  DEFREHN 
MRS.DIMMIS  H.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 

AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 
EMANUEL  ZETTLE 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 

.lAM  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS.  I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AREO.  ADM. 
HARRY  8ISLAND 


COMBINED  WITH  STA  NO 
CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
MISS  RUTH  L.ROETTGEfl 
NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.  E.  M.  SNYDER 
TENN  GAS  TRANSM  CO 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 


Refer 

to 
tables 


MISS  LARUE  NCELHOES 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  £.  WALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSRAS 

JOHN  R.  HENDERSON 

METRO  P.  DOROSH 

MRS. GERTRUDE  M. BURTON 

CLYMER  WATER  SVC  CO    2  3  9 

WESTMORELAND   WTR   CO        2   19 

ARCHIE  LAIN 
DEPT  FOREST  6  WTRS 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
ITY  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 


2  9  9 


2  19 


JEROME  P.  HOWE 

EUGENE  L.  KREITNER 

PA  TURNPIKE  com       2  9  9 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PA  TURNPIKE  COMM 


'  OF  BETHLEHEM 
CHARLES  GORDON 
MRS.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 


:  1  5  6  7  C 


MARTIN  L.  SHUPP 

LOUIS  M.  WELD 

3 

U.  S.  AIR  FORCE 

2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

W.  S.  ROBERTS 

CHARI  *■  i  W.  DAVIS 

RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  BOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 


HARRY  S.  FANCMER 
TURNPIKE  COMM 
TURNPIKE  COMM 
JOHN  DAVIS,  JR. 


MT  I 


HON  WTR  WORKS 


THEODORE  J.  SAMPSON 

MC  WILLIAMS 
MRS. KATHLEEN  WANDELU 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
STATE  COLLEGE    | 

ILA  SUB  WATER  CO 
TURNPIKE  CUMM 
BAXTER  F.  JOHNSON   ' 
MOO^|NOO^  GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 


2  3  6 

2  3  6 

2  3  5 

2  3  6 


2  3  6 
2  3  5 
2   15 


FRY 


MRS.    FRANCES 
PA   TURNPIKE   COMM 
FRED   C.    OSWALD 
OEORGE   H.    BOONE 
ELLSWORTH   WEAVER 

.lAM  1.  BROWN 

FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  MALARKEY 
.  M.  NEELY 

ISS  L.  VETTERLEIN 
RS.  CARRIE  NESS 

FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  REFINING 

SCHUYLKILL  NAVI6  CO 
WEATHER  BUREAU 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PHILA  SUB  WATER  CO 
HARRY  SHELDON 

DEPT  FRST  6  WTRS 
.  POWER  &  LIGHT  CO 
S.  WEATHER  BUREAU 
S,  WEATHER  BUREAU 

FISH  COMM 

EARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COMM 
MILES  E.  SMITH 
JOHN  M.  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 
ARTHUR  LANGAN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  C.  W.  BAIRD    I 

.  BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO 

HISS  MAUDE  MC  CAIN 
CARL  KOPATZ 
SAFE  HARBOR  WfrP  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUN  AUTH  WSTMRLD  CO 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  6  1 
2  3  5 


STATION  INDEX 


Obser- 

~\ 
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■§ 

1 

1 
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tables 

SAXTON 

78*6 

BEDFORD 

6 

40  12 

78  15 

780 

8A 

HRS.ALVERTA  L. HOLME     9 

SCANDIA  2    E 

7855 

WARREN 

I 

41  55 

79  01 

2040 

HID 

DAVID  R.  ANDERSON 

SCMENLEY  LOCit  5 

7863 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

79  40 

783 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

SCRANTON  WB  CITt 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

SELINSGROVE  CAA  AP 

7931 

SNYDER 

15 

40  49 

76  62 

437 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  5 

7 

SELLERSVILLE  2   NW 

7938 

BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  tfTR  CO 

SHADE  GAP 

796S 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

SHAMOKIN 

7978 

NORTH ' LAND 

15 

40  48 

76  39 

770 

8A 

ROARING  CRK  WTR  CO 

9 

SHEFFIELD  £  W 

8026 

WARREN 

1 

41  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

SHIPPENSBUfiG 

6073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

4P 

4P 

KEITH  e.  ALLEN 

2  9  5 

SINNEMAHONING 

8145 

CAMERON 

16 

41  19 

78  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWEH 

9 

SLIPPERY  ROCK 

8164 

BUTLER 

2 

41  04 

80  03 

1945 

7P 

7A 

WALTER  D.  ALBERT 

2  9  5 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  4B 

76  27 

1510 

MID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

SOMERSET 

6244 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

9 

SOMERSET  WATER  WORKS 

6249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5 

7 

SOUTH  CANAAN  1  KE 

8275 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

HID 

EUGENE  H.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

7A 

PA  OEPT  OF  >)eALTH 

9 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

IS 

39  52 

76  52 

470 

4P 

P.  H.  GLATFELTEB  CO 

9 

SPRINGS  1  SW 

6395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2500 

BP 

8P 

ALLEN  E.  YOCER 

2  9  5 

7 

STATE  COLLEGE 

8449 

CENTRE 

16 

40  4B 

77  52 

1175 

MID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

STRAUSSTOWN 

6570 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

8A 

JACOB  KLAHR 

9 

5TR0NGST0WN 

6569 

INDIANA 

40  33 

78  95 

1S80 

HID 

HARRY  F.  BENNETT 

STROUDSBURG 

6596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

8A 

8A 

PIERRE  T.  LAKE 

2  9  5 

STUMP  CREEK 

6610 

JEFFERSON 

76  50 

1920 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNBUBY 

8666 

NORTH -LAND 

15 

40  51 

76  46 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

9 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

9 

SUTERSVILLE 

8699 

WESTMORELAND 

17 

40  14 

79  48 

770 

7A 

MICHAEL  RACKO 

% 

TAMAQUA 

6758 

SCHUYLKILL 

14 

40  46 

75  58 

830 

8A 

MRS.  MARY  L. ROBERTS 

3 

TAMAGHJA  A  N  DAM 

8763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

9 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

8770 

CLINTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  9  5 

7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

6873 

FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

T  C 

TITU5V1LLE  2  S 

8880 

CRAWFORD 

1 

41  36 

79  40 

1525 

5P 

6P 

ARTHUR  M.  STOKES 

CLOSED 

7/54 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

1 

41  36 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

8888 

CRAWFORD 

I 

41  36 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  9  6 

TORPEDO  4  W 

8901 

WARREN 

1 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

9 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  9  5 

7  C 

TOWER  CITY  5  SW 

8910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

6P 

HARRISBURG  WTR  DEPT 

9 

7 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

JENNIE  L.  BALLARD 

9 

TUWJELTON 

8989 

INDIANA 

4 

40  27 

79  23 

890 

MID 

MRS,  MARY  E.  WEIMER 

TURTLEPOINT  4  NE 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  54 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  0.  STRAIT 

9 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

6 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

3 

UNIOM  CITY  FILTRA  PLANT 

9042 

ERIE 

1 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 

3 

Obser- 

Station 

i 
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1 

•S 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

d 

•H 

t 
s 

a 

1 

t 
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tables 

s 

(S 

J 

J 

u 

A 

A 

UNIONTOMN 

9090 

FATETTE 

10  99  54 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

MM.  N.  MARSTELLER 

2  9  9 

7 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5  |«9  56 

75  16 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  9  5 

VANDER6RIFT 

9128 

WESTHOR ELAND 

7 

40  36 

79  93 

800 

7A 

UNITED  ENG6FNCIRY  CO 

9 

VAHDERSRIFT  2  W 

9131 

WESTMORELAND 

7 

40  96 

79  36 

995 

4ID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  91 

75  52 

950 

BA  Um.    MARY  H.  WRIGHT 

9 

WARREN 

929B 

WARREN 

. 

41  51 

79  06 

1380 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

3  9  B 

7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

60  14 

1200 

HID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

C 

WATSONTOm 

934  5 

NORTH '  LAW 

16 

41  OS 

76  52 

470 

4P 

JEROME  C.  PAULMAHUS 

9 

WAYNE&BURG  2  H 

9362 

GREENE 

10 

39  54 

60  19 

980 

6P 

RALPH  L.  AHOS 

3  9  9 

7 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

99  54 

80  10 

940 

HID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

C 

WEBSTER  HILLS  9  SH 

9980 

FULTON 

12 

99  49 

78  OS 

920 

HID 

WILLIAH  D.  COVER 

C 

WELLSBORO  9  S 

9406 

TIOGA 

1* 

41  49 

77  16 

1930 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUMWAY 

2  9  6 

7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

41  45 

77  16 

1950 

MID 

MRS.  IDA  E.  MAYNARD 

C 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

15 

40  09 

76  57 

500 

5P 

5R 

D.  D.  HOOVER 

2  9  6 

WERNERSVILLE  1  W 

9430 

BERKS 

14 

40  20 

76  06 

405 

•A 

CHARLES  A.  GftUBER 

t 

WEST  CHESTER 

9444 

CHESTER 

9 

99  57 

75  94 

440 

7P 

7P 

CLYDE  T.  SAYLOR 

3  >  5 

7 

WEST  GROVE  I  E 

9509 

CHESTER 

5 

99  49 

75  49 

440 

8A 

CONARD-PYLE  CO 

B 

WEST  HICKORY 

9907 

FOREST 

1 

41  9* 

79  25 

1090 

•A 

HRS. HELEN  F.KINNEAR 

* 

WHITEBUm« 

9659 

ARMSTRONG 

1 

40  46 

79  24 

1590 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

t 

WILKES-BARRE 

9702 

LUZERNE 

15 

41  15 

75  52 

410 

7A 

MRS.  MARY  G.  MIRMAK 

1 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

6 

40  28 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  BIODLE 

9 

WILLIAMSPORT  W*  AP 

9726 

LYCOMING 

16 

41  15 

74  55 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

7  C 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

9 

40  51 

75  19 

720 

HID 

OWEN  R.  PARRY 

C 

W0LFESBUR6 

9829 

BEOFORO 

6 

40  09 

78  92 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICE 

9 

YORK  3  SSW  PUPP  STA 

9999 

YORK 

15 

99  55 

74  45 

990 

5P 

5P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  9  9 

7 

YORK  2  S 

9998 

YORK 

15 

99  56 

74  44 

640 

HID 

YORK  WATER  COMPANY 

C 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

15 

40  07 

74  49 

910 

METROPOL  EDISON  CO 

9 

YOUNGS V I LLE 

9966 

HARREH 

1 

41  51 

79  19 

1206 

HID 

HENRY  CARLETT 

c 

ZION  GROVE 

9990 

SCWYLKILL 

IS 

40  54 

76  19 

940 

JAMES  D.  TEETER 

9 

ZIONSVILLE  3  SE 

9993 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

460 

7A 

LESLIE  HCWATT 

S 

NEW  STATIONS 

JIM  THORPE 

4370 

CARBON 

9 

40  52 

75  45 

830 

5P 

5P 

HENRY  S,  HAAK 

2  3  S 
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Tbe  four  digit  identlf IcatlOD  Duabers  In  the  ladez  niuib«r  coliuoo  of  the  Station  Index  are  asalgned  on  a  state  basis.   There  vlll  be  no  duplication  of  nunbere  vlthln  a  state. 
Figures  and  letters  following  tbe  station  naMe,  such  as  12  SSW,  indicate  diatance  in  Miles  and  direction  froa  tbe  post  office. 
Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tiae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  13  nontbs  will  be  carried  in  the  June  issue  of  thie  bulletin. 
Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  ■laslng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

I  used  in  this  bulletin  are:   temperature  In  'F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  BoveBent  la  Biles.   Degree  days  are  based  • 
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Evaporation  Is  asasursd  in  ths  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  uolei 

Sleet  and  bail  were  included  In  snowfall  averages  la  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaouots  Id  Table  3  are  froB  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  Id  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 
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PENNSYLVANIA  -  OCTOBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Hurricane  "Hazel"  rampaged  through  east-central 
Pennsylvania  on  the  15th  and  caused  consider- 
able loss  of  life  and  property,  which  is  sum- 
marized below.   The  month  was  rather  warm,  the 
average  temperature  of  55.6°  being  the  highest 
for  October  since  1949.   Temperatures  ranged 
from  90°  at  Columbia  and  York  3  SSW  Pump  Sta- 
tion on  the  12th  and  Lewistown  on  the  13th  to 
19°  at  Clearfield  8  NW  Nursery  on  the  7th  and 
20th.   The  average  precipitation,  5.36  inches, 
was  the  greatest  for  October  since  1943,  and 
has  been  exceeded  only  7  times  since  1888. 
Precipitation  totals  ranged  from  1.15  inches 
at  Dixon  to  11.76  inches  at  Edinboro.   The 
greatest  precipitation  in  a  24-hour  period 
was  6.79  inches  at  Meyersdale,  reported  on 
the  16th,  which  was  the  result  of  hurricane 
"Hazel".   The  greatest  depth  of  snow  on  the 
ground  was  5  inches  at  Linesville  5  WNW  and 
North  East  2  SE  on  the  31st. 

Very  high  temperatures  and  frequent  showers 
dominated  the  weather  during  the  early  days 
of  October  throughout  Pennsylvania.   A  cooling 
trend  was  established  on  the  5th,  skies  cleared 
on  the  evening  of  the  6th,  and  the  weather  was 
fair  and  cold  the  7th-8th.   A  sharp  temperature 
rise  that  began  the  9th  was  maintained  through 
showery  weather  on  the  10th,  and  the  hot  weath- 
er thus  established  prevailed  through  the  14th. 
The  Ohio  Drainage  and  Lake  Drainage  divisions 
experienced  showery  weather  all  through  this 
second  hot  period  in  October  while  the  Atlantic 
division  had  mostly  fair  weather.   The  weather 
staged  a  fast  and  furious  program  in  Pennsyl- 
vania during  the  24-hour  period  designated  as 
October  15th.   At  the  beginiling  of  the  day,  a 
cold  front  approaching  the  State  from  the  west 
was  accompanied  by  heavy  rain  in  the  leading 
portion  of  the  cold  air  mass,  and  hurricane 
"Hazel's"  cloud  umbrella  extended  over  much 
of  the  State  as  the  hurricane  approached  the 
Carolina  coast.   The  hurricane's  center  reached 
the  North  Carolina  coast  southwest  of  Wilming- 
ton before  noon,  and  rapid  northward  movement 
carried  it  to  the  Pennsylvania  -  New  York 
boundary  north  of  Coudersport  by  early  evening. 
The  frontal  system  from  the  west  was  drawn 
into  the  hurricane  circulation  before  the 
storm's  center  reached  Pennsylvania  and  was 
perhaps  a  contributing  factor  in  determining 
the  pattern  of  the  storm  rainfall.   (See  map 
page  153) .   The  rains  practically  ceased  by 
10  P.M.   By  the  end  of  the  day  temperatures 
had  dropped  sharply,  winds  were  less  than  30 
m.p.h.  in  most  areas,  the  storm  center  was 
in  the  vicinity  of  Toronto,  Canada,  and  the 
cold  front  had  moved  beyond  the  eastern  border 
of  Pennsylvania.   However,  there  was  no  com- 
plete clearing  in  the  wake  of  the  storm  and 
moderately  cold,  cloudy,  rainy  weather  fea- 
tured the  scene  until  the  20th.   Fair  weath- 
er and  moderate  to  mild  temperatures  pre- 
vailed the  21st-25th.   The  period  from  the 
26th  to  the  end  of  the  month  was  featured 
by  mostly  cloudy  skies  and  frequent  precipi- 
tation.  Temperatures  turned  downward  the 
28th  and  some  of  the  precipitation  on  the 
31st  was  In  the  form  of  snow. 

With  the  exception  of  the  hurricane,  October's 
weather  was  largely  favorable  to  most  interests. 
Periods  of  open  weather  early  and  late  in  the 
month  were  opportune  for  harvest  of  corn. 


buckwheat,  potatoes,  apples,  grapes,  and 
vegetables.   Abundant  moisture  and  mild 
temperatures  maintained  pastures  in  a  much 
greener  condition  than  normal  and  dairymen 
reported  milk  production  as  a  record  high 
for  October.   Egg  production  also  reached  a 
record  high  due  to  a  record  number  of  layers 
on  Pennsylvania  farms  and  an  all-time  October 
high  in  rate  of  lay. 

The  Meteorologist  in  Charge,  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Harrisburg,  Pennsylvania, 
describes  the  effects  of  hurricane  "Hazel" 
in  Pennsylvania  as  follows: 

"Wind  damage  was  apparently  most  general  and 
severe  in  the  eastern  half  of  Pennsylvania. 
Peak  gusts  shaded  from  94  miles  per  hour  at 
Philadelphia  to  86  miles  per  hour  at  Reading 
to  80  miles  per  hour  at  Harrisburg  to  58 
miles  per  hour  at  Philipsburg.   Major  damage 
was  spotty,  but  more  or  less  general.   Rail 
traffic  was  delayed  or  halted  by  downed 
trees,  wires  and  poles.   Many  highways  were 
blocked  by  fallen  trees  and  downed  wires. 
Ships  and  small  craft  were  torn  loose  from 
their  mooring  in  the  Delaware  River.   Wind 
damage  could  have  been  greater  fi'om  falling 
trees,  but  for  the  fact  that  the  ground  below 
the  surface  layer  was  still  fairly  dry  and 
firm  when  the  winds  were  strongest,  thus 
providing  better  anchorage  for  the  root 
systems . 

"The  eastern  apple  orchards  were  especially 
hard  hit,  with  an  estimated  1,000,000  bushels 
of  fruit  knocked  to  the  ground.   One  single 
large  orchard  estimated  50,000  bushels  of 
apples  knocked  down.   The  difficulty  in  that 
region  is  that  there  are  no  nearby  large 
processing  plants  to  handle  such  volume. 
Pleas  were  made  to  the  public  by  radio  and 
television  to  come  out  to  the  orchards  and 
pick  up  fallen  fruit  for  low  prices.   Stalks 
in  cornfields  were  twisted  and/or  felled, 
making  it  difficult  to  use  mechanical  pickers. 

"Scores  of  homes  and  buildings  suffered  major 
structural  damage;  hundreds  of  others  suf- 
fered minor  damage.   Hundreds  of  television 
antennas  were  damaged.   Thousands  of  trees 
were  uprooted  or  broken  by  the  winds.   Over 
the  eastern  part  of  the  state  (from  about 
Williamsport  south  and  east)  more  than  600,000 
electric  power  users  were  without  service  at 
one  time  or  another.   Many  sections  were 
without  power  for  periods  in  excess  of  4  days. 
Over  70,000  telephone  subscribers  were  with- 
out service  for  varying  periods,  with  some 
areas  being  advised  it  would  be  as  long  as 
4  weeks  before  service  would  be  restored. 
Radio  and  television  stations  in  many  sec- 
tions suffered  interrupted  programs  due  to 
transmission  line  failures, 

"Newspaper  reports  indicated  a  toll  of  11 
dead  and  2  missing.   The  Weather  Bureau  Office 
in  Philadelphia  provided  estimates  of  $1,880,00( 
damage  in  their  area.   The  east-central  coun- 
ties (including  the  Allentown  area)  estimated 
damage  near  $2,000,000,  according  to  news- 
paper reports.   Elsewhere,  damages  may  reach 
an  additional  $1,000,000.   Because  so  much 
damage  was  in  rural  areas  and  so  widespread, 
(Continued  on  page  159) . 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1954 


Wind  direction 

Wind 

speed 

p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1 11 

HI 
III 

StatioB 

1 
1 

III 

1 

1^ 

£  a 

§       1 

4 

O  H 
n  CO 

o. 
n  OT 

8 

8 

q 

Oi 

A 

O) 
01 

1 

ALLENTOWN    WB   AP 

wsw 

17 

8.2 

- 

- 

- 

86 

89 

58 

75 

4 

5 

3 

2 

0 

0 

14 

- 

5.7 

HARRISBURG   WB   AP 

w 

17 

6.5 

50 

E 

15 

78 

82 

54 

68 

5 

6 

4 

1 

1 

0 

17 

55 

6.4 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

wswt 

18t 

8.9t 

73 

S 

15 

82t 

84t 

53t 

72t 

7 

3 

3 

1 

0 

0 

14 

47 

5.8 

PITTSBURGH  WB  AP 

sw 

20 

10.9 

35» 

WNW 

27 

82 

86 

59 

72 

5 

7 

4 

2 

1 

1 

20 

49 

7.3 

READING  WB  CITY 

- 

- 

9.8 

72 

SE 

15 

- 

- 

- 

- 

5 

3 

4 

2 

1 

0 

15 

46 

6.3 

SCRANTON   WB  CITY 

- 

- 

5.9 

45 

SE 

15 

- 

- 

- 

- 

3 

8 

4 

1 

0 

0 

18 

52 

6.2 

WILLIAMSPORT   WB  AP 

- 

- 

- 

75* 

ESE 

15 

- 

88 

56 

75 

5 

6 

5 

0 

1 

0 

17 

- 

6.9 

t   Airport   Data 

*  This  datum  l8  obtained  by 

visual  observation  since 

recording  equipment   Is  not 

available.      It    Is  not  nec- 

essarily the  fastest  mile 

occurring  during  the  period. 

1 

J 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Taai 

1 

i 

1 

1 

II 

1888 

46.3 

74 

19 

4.02 

T 

1889 

47.3 

83 

13 

3.85 

0.2 

1890 

50.9 

81 

21 

5.87 

0.3 

1891 

50.8 

91 

15 

3.08 

T 

1892 

50.8 

83 

16 

0.72 

T 

1893 

53.0 

91 

17 

3.26 

T 

1894 

53.6 

88 

24 

4.26 

T 

1895 

47.3 

76 

17 

1.99 

0.3 

1896 

48.9 

86 

18 

3.19 

T 

1897 

54.2 

95 

16 

1.32 

T 

1898 

53.8 

92 

20 

5.20 

T 

1899 

54.6 

94 

15 

1.55 

0 

1900 

58.6 

95 

19 

2.74 

0 

1901 

52.2 

83 

20 

1.23 

T 

1902 

53.1 

89 

19 

4.64 

0.1 

1903 

53.4 

91 

20 

4.64 

0.1 

1904 

50.8 

91 

12 

2.87 

T 

1905 

53.2 

90 

16 

4.23 

T 

1906 

52.0 

87 

14 

4.46 

1.1 

1907 

48.2 

87 

13 

3.16 

T 

1908 

54.6 

93 

19 

1.95 

T 

1909 

48.4 

87 

15 

2.27 

T 

1910 

55.6 

91 

14 

1.91 

0.5 

1911 

52.3 

83 

18 

4.83 

T 

1912 

54.2 

90 

23 

2.74 

T 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

1 

1 

II 

S 

^ 

t 

S  o 

< 

•a 

3 

«: 

^g 

1913 

54.9 

88 

16 

5.44 

0.2 

1914 

56.4 

91 

11 

2.35 

T 

1915 

54.2 

85 

17 

2.65 

T 

1916 

52.1 

92 

16 

2.25 

T 

1917 

47.2 

84 

12 

6.38 

1.7 

1918 

55.5 

85 

19 

3.17 

0 

1919 

57.5 

92 

21 

4.77 

0 

1920 

57.6 

88 

22 

1.57 

T 

1921 

52.6 

84 

18 

2.16 

0 

1922 

54.8 

94 

12 

2.51 

T 

1923 

51.0 

87 

12 

2.38 

T 

1924 

52.9 

87 

14 

9,28 

0 

1925 

46.1 

S3 

9 

4.83 

3,8 

1926 

51.9 

90 

16 

4.51 

0.2 

1927 
1928 

55.6 
55.1 

99 
91 

21 

15 

6.40 

0.1 
0.1 

1.78 

1929 

50.6 

85 

14 

5.59 

T 

1930 

50.8 

93 

9 

0.99 

0.2 

1931 

55.7 

93 

20 

1.83 

T 

1932 

53.8 

86 

20 

5.31 

T 

1933 

51.6 

90 

11 

1.91 

T 

1934 

51.8 

84 

11 

1.46 

0.6 

1935 

53.0 

89 

16 

2.77 

T 

1936 

54.0 

87 

11 

3.69 

T 

1937 

50.6 

89 

12 

5.84 

0.1 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table   for   earlier    years. 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

0 

e  a 

? 

i 

1 

?. 

?^ 

< 

2 

3 

1 

ll 

1938 

54.5 

91 

16 

1.81 

T 

1939 

53.6 

92 

15 

3.88 

T 

1940 

50.0 

85 

10 

2.03 

1.1 

1941 

57.0 

100 

19 

2.77 

T 

1942 

53.9 

88 

15 

4.51 

0.1 

1943 

50.1 

89 

17 

5.63 

0.3 

1944 

50.8 

90 

12 

3.14 

T 

1945 

51.0 

85 

20 

2.75 

T 

1946 

56.0 

92 

24 

3.50 

T 

1947 

58.6 

93 

17 

1.34 

0 

1948 

50.2 

85 

14 

3.08 

0.2 

1949 

57.0 

95 

16 

2.29 

T 

1950 

54.7 

87 

17 

2.79 

T 

1951 

54.8 

94 

18 

2.22 

T 

1952 

48.3 

88 

7_ 

1.33 

0.7 

1963 

54.4 

97 

17 

1.99 

T 

1954 

55.6 

90 

19 

5.36 

0.2 

See   reference  notes   following   Station    Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER   1954 


Temperature 


Precipilation 


-6 


Snow.  Sleet.  Hail 


13 


ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  KB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

AVOCA  CAA  AP 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  <,    S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BURNT  CABINS  2  NE 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHESTER 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

3EVAULT  1  W 

BIXON 

EAGLES  MERE 

EAST  WATERFORO  3  E 

EMPORIUM  1  E 

EPMRATA 

EVERETT  1  SW 

=REDERICKSVILLE  1  SE 

=REELAND 

5E0RGE    SCHOOL 

SETTYSBURG 

30RD0N 

5RATZ    1    N 
1AN0VER 

lARRISBURG    WB    AP 
1AWLEY    1    S    DAM 
lOLTWOOD 

1UNTINGD0N 

JIM    THORPE 

CEGG 

.ANCASTER    2    NE    PUMP    STA 

.ANDISVILLE 

.AWRENCEVILLE    2    S 
.EBANON    2    NW 
.EWISTOWN 
.OCK      HAVEN 
■lAOERA 

MARCUS    HOOK 
<ARTINSBURG    CAA    AP 
MDDLETOWN    OLMSTED    FLO 
MONTROSE    3    E 
40R6ANTOWN 

«T    GRETNA    2    SE 
<T    POCONO    2    N    AP 
tUHLENBURG    1    SE 
(EFFS    MILLS    *    NE 
lEWBURG    3    H 

(EWPORT 

lORRISTOWN 

'ALMERTON 

>HIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

'HILAOELPHIA  WB  AP 

'HILADELPHIA  PT  BREEZE 
'HILADELPHIA  SHAWMONT 
'HILAOELPHIA  WB  CITY 
'HILIPSBUR6  CAA  AP 
'MOENIXVILLE  1  E 

•IMPLE  HILL 
'LEASANT  MOUNT  1  W 
'CRT   CLINTON  1  S 
lUAKERTOWN  1  E 
SEAOING  WB  CITY 

.CRANTON  WB  CITY 
lELINSGROVE  CAA  AP 
iMIPPENSBURG 
iTATE  COLLEGE 
ITROUDSBURG 

AMARACK  2  S  FIRE  TWR 
•OWANOA 
rPPER  DARBY 
lELLSBORO  3  S 


67.2 
69.3 
64.2 
69.6 
67.5 

57,4 
66. 3M 
67.8 
68. 6M 

66.1 
63.8 
69.6 
67.7 
71. 8M 


69.7 
70.5 
57.8 
67.5 


60. 5M 

62.6 

65.6 

70.1 

67.3 

59. CM 

60.1 

69.7 

70.2 

65.5 

67.0 
69.9 


55.8 
58.5 
58.9 

55.5 
58. '» 
59.3 
67.5 
65.3 

69.7 
53.5 


67.0 
52.2 
64.8 

68.9 

69.1 

70.4 
57.0 
70.4 
70.6 

59.6 
71.8 
59.9 
50.7 


51.8 
61. 6M 
67.9 
69.0 
68.6 

64.9 
66.3 
69.5 
53.8 


58. 7M 
67.1 
69.5 
63.1 


45.4 
47.3 
44.6 
45.4 
43.4 

45.7 
44.3 
43. 7M 
4  5.4M 
48. 4M 

42.8 
43.7 
48.4 
44.6 
53. 4M 


45.3 
47.8 
38.5 
37.9 

42. 8M 

47.1 

40.6 

45.4 

40.5 

45.1 
43.3 
48.5 
48.2 
42.4 


51 


43.3 
45.0 
43.0 
45.3 
47.1 

40.0 
45.5 


54.0 
45.3 


41.6 
46.1 


43.0 
43.0 

47.5 

43.4 
49.9 
45.1 
54.8 
51.8 

54.0 
50.2 
53.8 
41.4 


44.1 
39. 4M 
42.2 
44.8 
50.5 

46.4 
43.3 
47.4 
46.2 


39. 4M 
43.2 
47.4 
43.0 


56.3 
58.3 
54.4 
57.5 
65.5 

55.3 
55.9 
55. OM 
55. 6M 
58. 5M 

54.5 


56.2 
62. 5M 


57.5 
59.2 
53.2 
52.7 

51. 7M 

54.9 

53.2 

57.8 

54.0 

57. IM 

51.7 

59.2 

59.2 

54.0 

56.2 
57.1 
57.9 
50.3 
59.9 

55.9 
57.2 
54.4 
56.9 
58.0 

53.3 
57.5 
57.4 
55.1 
52.5 

61.9 
54.5 
57.9 
52.1 


56.1 
62.5 
61.2 

61.8. 
61.0 
61.9 
51.1 

M 

53.0 
50. 5M 
55.1 
56.9 
59.6 

55.7 
54.8 
58.5 
55.0 

M 

49. IM 
55.2 
58.5 
53.1 


3.1 
4.5 


5.7 
2.5 


2.4 
3.7 


3.2 
2.7 


3.5 

3.1 
1.9 
3.6 
3.4 


13 
12 
87  114 


84 

12 

88|13 

88 

1 

88 

12 

90 

13 

89 

12 

85 

13 

85 

1  + 

85 

12 

88 

12 

81 

13 

87 

12 

81 

12 

84 

1  + 

88 

13 

87 

13 

89 

13 

85 

12 

87 

12  + 

88 

12 

86 

12  + 

88 

13 

87 

12 

82 

12 

89 

13 

82 

13 

80 

13 

85 

13  + 

89 

13 

88 

12 

86 

12 

88 

12 

88 

1? 

85 

12 

88 

13  + 

81 

13 

87 

12 

88 

13 

82 

13 

28131 
25  I  8 
25   8 


353 
329 


320 
280 


256 
321 


252 

391 


286 
374 


418 
255 


281 
235 


294  I 
359  ' 
297  ! 


193 
371 
284 


327 
405 
377 


243 
329 
175 
216 

195 
219 
198 
450 


306 
252 

338 
357 
272 
348 


350 
272 


1  0 
5  0 
3   0 


0  '  0 

0  I  0 

1  0 
0  I  0 


o|  0 

0  I  5 

0|  2 

0  8 

01  3 


0 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0  I  3  1  0 

0  I  6  !  0 

0  I  2  I  0 

0  17  0 

0   0  0 


0  0  jll  0 : 

0  0  12  0  ' 

1  '  0  ,  5  .  0  1 
0  0  i  8  0  ' 

0  0  :i3  0  i 


0  0  I  3  0 
0  ;  0  !  8  ■  0 
0  I  0  I  8   0 


7  .  0 
14  '  0 


79.1 
12  1 
02  I 
53 

10  - 
67  I 
45 

89  - 


.14 

.09 

3.74 

.41 


3.09 

1.98 

1.57 

.25 

4.01 


42  i 


.21 
.28 


.07 
1.65 


1.34 

1.04 

.20 


.22 
.77 


1.R9 
.58 
.22 
.75 

.96 

.94 

1.52 

2.36 

1.65 


1.22 
.77 


1 
1 

.68    1 


03  |16 

45  lis 

40  ]16 

92  16 

79  15 

31  129 

90  ;15 

62  115 

44  5 

77  29 


1.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 


0  I  0 

0  j  0 

0  I  0 

0  j  0 

0  ;  0 

0  '  0 


1  1 

1  0 

2  1 

2  2 

1  ll 

i\\ 

1  1 

3  2 

2  1 

3  il 
2ll 

0  io 


5|  1  ]1 

7  I  2  |1 

8  I  2  11 
7l  2  1 
8  I  2  |l 

7  i  3  !l 


11 


2  2 

3l0 

3  ;1 
3ll 
3|1 
2il 
2\l 
3!1 

3  1 


i  111 

9  3jl 

6  1  2  ll 

5  '  0  lO 

7  2  10 

! 

7  '  3  11 

^  2il 

6  1,0 


7 

7 

6 

5 

4 

7 

4 

9 

6 

8 

7 

6 

7 

7 

5 

5 

8 

9 

5 

5 

5 

5 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER   1954 


Temperature 

Precipitation 

'4 

< 

1 

M 
S 

X 

* 
Q 

1 

To 
Q 

a 

& 

No.  of  Days 

1 

0(^ 

1 

1 
O 

^ 

Snow. 

Sleet.  Hall 

No 

.  of  Day. 

SlaKon 

Max. 

Mln. 

1 

•6-a 

Is 

S 
& 

i 

i 

S 

s 
s 

U\ 

°  3 

si 

Si] 

=  i 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

68.5 
69.8 
66.6 
70.6 

43.2 
49.6 
45.0 
46.0 

55,9 
59,7 
55,8 
58,3 

4.8 
2.8 
3.6 

87 
88 
89 
90 

12 
12  + 
12 
12 

26 
32 

28 
29 

8 
31 
8 
8+ 

331 
248 
327 

280 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

7 
1 
3 
5 

0 
0 
0 
0 

3.20 
2.71 
2.29 
4.79 

-  .84 

-  1.08 
1.57 

1.13 
1.13 
1.00 
1.53 

15 
29 
15 

15 

.0 
.0 
T 
.0 

0 
0 

T 
0 

31 

7 
5 
6 
8 

1 

2 

1 

4 

1 
1 

1 

2 

DIVISION 

56.3 

3.64 

T 

OHIO  DRAINAGE 

6AKERST0WN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

65.1 
61.0 
62.7 
62.8 
66.4 

47.2 
45.2 
39.5 
41.7 
41.8 

56,2 

53,1 
51,1 
52,3 

54,1 

1.3 
2.7 

84 
81 
81 
83 
85 

12 
14 
14 
12  + 
3  + 

31 
27 
20 
24 
23 

20  + 
7 

8+ 
7+ 

20 

330 
393 
440 
420 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

I 

0 

11 

14 

0 
0 
0 
0 

0 

8.60 
9.40 
6.01 
6.76 
6.41 

5.76 
2.67 

3.77 

3.75 
4.22 
1.69 
2.54 
3.67 

15 
15 
16 
15 
16 

T 
2.0 

1.7 
.7 

T 

T 
2 

T 

I 

31 

31 
31 
31 

10 

13 

11 

9 

7 

3 

4 
4 
4 
3 

2 
2 

1 
2 
1 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRV 

68.5 
63.9 
66.4 
65.1 
62.7 

45.6 
39.4 
42.2 
41.8 
43.9 

57,1 
51,7 
54.3 
53.5 
53.3 

3,7 

.3 

3.4 

87 
83 
84 
82 
82 

2  + 

2  + 

14 
13  + 
14 

27 
22 
22 

24 
28 

20 

7 
20 
20 

7  + 

318 
430 
387 

388 

0 
0 
0 
0 
0  : 

0   9 
0  12 
0  12- 
0  11 
0   7 

0 
0 

I 

0 

9,48 
10.34 
5.96 
8.01 
9.08 

6.40 
6.93 
2.98 

6.42 

4.36 
4.76 
3.23 
4.93 
3.11 

16 
16 
16 
16 
15 

2.0 
.0 
.0 
.0 

3.5 

0 
0 
0 

2 

31 

9 
10 
10 

9 
14 

4 
4 
3 

6 

2 
2 

1 
2 
2 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

60.9 
65.1 
60.7 
68.3 
67.2 

41.2 
46.6 
37.0 
49.8 
45.1 

51,1 
55,9 
48,9 
59.1 
56.2 

1.5 
2.4 

81 
85 
81 
86 
86 

12 

14 

\1 
14 

23 
28 
21 
33 
29 

20 

7  + 
20+ 
20+ 

7 

442 
345 

508 

328 

0 
0 
0 
0 
0 

0  10 
0   6 
0  16 
0   0 
0   6 

0 
0 
0 
0 
0 

4.81 

11.32 

9.72 

7.15 

10.30 

8.12 
4.41 

1.76 
5.00 
6.60 
3.12 
3.98 

16 
15 
16 
16 
15 

.0 
.0 

T 
T 
T 

0 
0 

0 
0 

T 

31 

8 
13 

9 
10 

9 

3 

4 
5 
3 
6 

1 
3 
2 
2 

4 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  <•  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

61.7 
66.7 
66.3 
65.2 
64.8 

42.6 
45.7 
43.7 
44.0 
42.9 

52.2 
56.2 
55.0 
54.6 
53.9 

1.7 
2.2 

3.2 
2.5 

81 
85 
84 
83 
85 

12 

2  + 
15 

2  + 

2 

27 
28 
27 
26 
25 

20 
20 

7 
7 
7 

413 
329 

361 
384 

0 
0 
0 
0 
0 

OJ  7 

0  5 

01  8 
o!  7 
Olll 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

6.99 
8.49 

7.78 
10.90 

3.81 
5.90 

4.66 
7.60 

3.26 
4.23 
♦  .75 
4.00 
4.94 

16 

15 
16 
16 
15 

T 

.0 

T 

T 

2.3 

0 
0 
T 
T 
2 

31 
31 
31 

9 
12 

9 
12 

3 
2 

4 
4 

5 

2 

1 
2 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
t  KANE   1  NNE 

64.8 
67. 3M 
64.7 
67.4 
62.2 

42.9 
46. 8M 
44.1 
46.4 
39.2 

53.9 
57. IM 
54.4 
56.9 
50.7 

1,1 
2.8 

3.0 

85 
05 
85 
86 
81 

14 

1  + 

1 
13 
15 

25 

27 
30 
21 

20 

20 
8 

7 

372 
309 

459 

0 
0 
0 
0 
0 

0  1  9 
0   6 
0   9 
0   4, 
0  13 

0 
0 
0 
0 
0 

8.30 
7.95 
10.38 
7.16 
7.50 

4.91 
5.17 
7.51 
4.16 
3.92 

3.91 
2.90 
3.45 
3.66 
2.89 

16 
15 
16 
16 
16 

T 

T 

.0 

T 

.4 

T 
0 
0 
0 
0 

31 

11 
9 

12 
9 
9 

4 
3 
6 
3 
4 

3 
3 
2 
2 
2 

LINESVILLE  6  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  4  NW 
MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

63.5 
63.7 
63. 5M 
64.4 
66.3 

43.0 
43.9 
45. 6M 
45.2 
45.6 

53.3 
53.8 
54. 6M 
54.8 
56.0 

2.9 

.6 
3.2 

82 
83 
87 
84 
84 

2  + 

1 

li 
2  + 

25 
26 
29 
27 
27 

7 

7 

7 

31 

7 

393 

370 
364 
337 

0 
0 
0 
0 
0 

0  j  8' 
0  1  6 

0  1  4 

01  5 
0  1  6 

0 
0 
0 
0 
0 

10.09 
9.51 

7.73 
10.80 

7.00 
6.12 

4.62 
8.09 

3.54 
3.72 
3.83 
3.33 
3.70 

16 
16 
16 
16 
16 

5.0 

T 

T 
,0 

5 
0 

0 
0 

31 

14 
12 

8 
12 

6 
5 

6 
3 

7 

2 

3 
2 
3 
2 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

68.2 
68.3 
63.7 
66.0 
65.0 

48.6 
42.3 
46.8 
49.7 
42.5 

58.4 
55.3 
55.3 
57.9 
53.8 

2.8 
1.2 
2.3 
2.0 

88 
88 
83 
84 
83 

15 

i: 

12  + 

1  + 

33 
25 
30 
34 
24 

8+ 
31 

30+ 

30+ 

7 

354 
358 
298 

0 
0 
0 
0 
0 

0  1  0 
0  11 
0   3 
0  ,  0 

0  |12 

0 
0 
0 
0 
0 

6.92 
7.14 
8.20 
7.79 
8.72 

4.34 
4.15 
5.76 
6.30 

2.80 
4.62 
3.56 
3.57 
4.86 

16 
16 

16 
15 
16 

,0 
T 
T 
.2 
1.0 

0 
T 
0 

1 

31 
31 

12 
7 
8 
9 
9 

5 
3 

4 
5 
4 

1 

1 
2 
Z 
2 

RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

62.7 
64.7 
65.1 
63.2 
60.1 

40.7 
43,9 
45.3 
41.6 
40.6 

51.7 
54.3 
55.2 
52,4 
50.4 

2.5 

2.9 
.7 

83 
87 
85 
81 
77 

12 

3 

2 
12 
12  + 

22 
25 
29 
25 
25 

7 

7 

7+ 

8+ 

7+ 

430 
381 
346 
408 
469 

0 
0 
0 
0 
0  . 

0  11 
0   9 

0  6 

1  11 
1  10 

0 
0 
0 
0 
0 

6.44 
7.99 
9.03 
7.81 
9.24 

3.41 

4.76 
5.81 

2.17 
2.48 
3.85 
3.95 
5.16 

15 
15 
16 
15 
15 

T 
T 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 

T 

30+ 

9 

10 

8 

9 

11 

3 
6 

I 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

64.6 
65.5 
65.2 
63.8 
66.6 

46.7 

47,0 
43,5 
44,0 

55.7 

M 
56.1 
53.7 
55,3 

.9 

2.4 

.7 

83 
85 
86 
84 
86 

1  + 
14 
14 
14 
14 

33 

29 
26 
27 

7 

8 
7 
8+ 

341 
387 
354 

0 
0 
0 
0 
0  ' 

0   0 

0 

0   5 

0  lio 

0|11  ; 

0 
0 

°o 

0 

10.18 

10.06 

8.21 

8.37 

7.67 

6.65 

5.01 
4.94 
4.93 

4.72 
3.79 
4.60 
4.66 
3.32 

16 
16 
15 
16 
16 

.1 
.6 

T 
.9 

T 

0 

I 

1 

0 

31 
31 

9 
12 

8 
10 
12 

■  5 
4 
2 
4 
3 

2 
2 

2 

i; 

2 

DIVISION 

54,4 

8.41 

.5 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

63.1 
62.1 

45,6 
46,2 

64.4 
54.2 

82 
83 

14 
14 

29 
32 

20 
30+ 

363 
363 

0 
0 

0 
0 

5  : 

2 

0 
0 

10.03 
9.87 

3.10 
4.35 

15 
15 

4.0 

2 
2 

30+ 
31 

11 
12 

4 
5 

3 

* 

DIVISION 

54.3 

1 
1 

9.95 

♦  •0 

STATE 

55.6 

2.6 

1 



5.36 

2.18 

•  2 

_ 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 
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Table  3 

PENHSn-VANIA 
OCTOBEK  1954 

Station 

•3 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7    8  I  9 

10 

11 

12 

13 

14   15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22  1  23   24 

25   26 

27 

28 

29 

30 

31 

ACMETOHIA  LOCK  3 

AL9I0N 

ALLENTOMN  h8  AP          R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  MORSESNOE  CURVE 

9,»i 
10.03 
2.B3 
3.20 
6.69 

.14 
.12 

.09 

.03 

T 
.01 

.01 

.05 

T 

.41 

2.06 
2.00 

.01 
.71 

.64 

2.05 

.05 

.54 

1.39 

.48 
.65 

.40 

.02 

T 

.03 
.65 

T 

.04 

.02 

.01 

.01 
.45 

.56 
.02 

.03 

.27  3.10 

.79 

7 
2.84 

4.16 
.07 

.89 
.69 

.37 
.01 

,28 
,00 
.23 

.12 

.04 
.26 

.06 

7     .01 

7 
.03 

.12 

.30 
,12 
.02 
.29 

•  19 

•  15 

,13 

.95 

.61 

.37 

.06 
.35 

.08 
,48 
,17 

7 
.12 

.11 

7 

ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 
AUSTIHBURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 
BAKERSTOMN  3  WNH 

3.M 

7.U 
3.80 
2.01 

a. 60 

.02 
.32 

.95 

.01 

.04 
,15 

.08 
.07 

T 

.03 
.11 
.08 
.02 
.12 

.01 
.12 
T 
T 
2.65 

1.10 
.45 
.04 
.04 
.87 

.14 

T 

.11 
.10 

.45 
.35 

.10 
4.25 
,09 

,83 
3,75 

1.70 
.60 
1.61 

.27 

.05 
.06 

.06 

.16 
.15 

.02 

.07 
.18 

.08 

7 
.05 

7 
.06 

.08 
.25 

.13 

.05 

.15 

.52 

.50 

.31 

.10 

,24 
,25 
,04 
,23 

,03 

.02 
.02 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

8EECM  CREEK  STATION 

7.10 
3.2S 
8.72 
3.36 

4,87 

1.23 
.04 
.51 

.08 

T 
T 

1.23 
.11 

2.41 
.09 
.99 

.13 
.11 
.57 

T 

.26 
.05 
.71 
.59 
.36 

.02         T 

T          T 

T 
.04 

.16 

.03 

.03 
.01 

.06 

.07 

.63 

.43 

T 
1,78 
7     ,05 

7 

2.65 

3.17 
2.09 
3.05 

.17 
.02 

.27 
.32 
.26 

7 

.08 
.08 

.04 

.16 
.18 
,03 
.05 
.08 

.35 

.10 
.02 

•  20 

•  30 

•  06 

•  18 
.12 

,04 

,32 

7 

,12 

,08 

7 

7 
.03 

7 

BELLEFONTE  *  S 

BERhICK 

BETMLENEM 

BETMLEMEN  LEHIGM  UNlV 

BLAIRSVILCE  6  EnE 

5.78 
2.«6 
2.90 
2.79 

9.»0 

.19 
.05 

T 

.26 

T 
T 

.06 

T 
.63 

.32 

.21 

T 

1.56 

.04 
.06 

,08 
.46 

.42 
.12 
.45 

.42 
.29 

T 
T     T 

T 
.06 

7 
T 

.01 

.16 

7     ,03 
,89 
7 

,78 
4,22 

4.10 
.36 
.94 

.61 

.01 
.04 

,03 
.11 

,18 

,02 

.16 
.09 
.22 
.05 

.01 

7     7 

7 

.12 

.09 
.11 
.02 
.07 
.32 

.25 

.16 

.12 

.19 
.27 
1.04 
.29 

,04 
.20 
.73 
.17 
.21 

7 

.11 

.13 

BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 
BRADOOCK  LOCK  2 
BRAOFOfiO  CNTRL  FIRE  STA 
BRAOFORO  ••  H  RES 

4. SO 

8.10 
8.18 

6.01 

T 

,05 

T 

,57 

.75 

,10 

,12 

,15 

T 

,16 

.03 
.38 
.93 
.51 

.45 

.50 
.61 
1.43 

.08 

.73 
1.22 
.51 

.09 
.05 

.03 

.03        .04 

T 

.12 

.10 

.15 

.22 

.12 

.03 
.02 
.06 

.39 

.61 
.63 

1,69 
,02 
,02 
7     ,08 
,82 

.32 

4.03 
3.99 
2,51 
1,69 

T 

.02 
.06 

,12 
,16 
,23 

.13 

7 

.02 

7 

.15 

.01 

T 

.46 
.22 
.06 
.06 
.46 

.41 
.19 

.45 
.41 
.17 
.80 
.08 

.30 
.18 
.13 

7 

7 
7 

.15 

BRADFORD  3  NM  MEOGEHOG 

BREE2EW0OD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

BUFFALO  MILLS 

9.73 
6.76 
6.64 
7.98 

,06 
.50 
.02 
.13 

.47 
,05 

.08 
1.76 
1,01 

.06 

1.40 
.53 
,46 

,02 

.38 
.01 
.61 
1.03 

T 
T 

.10 

.04 

T 

.21 

.11 
.09 

.05 

.30 
.03 

.59 
.06 

,01   ,04 

5,25 

2,54 

.02 

.01 

2,40 

7 
5,51 

.13 

,03 
1,02 

3.66 

.07 

.46 
.31 

7 

7 

7 

.05 
.10 
7 
.05 

.66 

.40 
.06 
.10 
.07 

.34 

7 
.18 

.04 
.46 
.09 
.20 
.45 

.18 
,04 

.14 
.07 

BURGETTSTOWN  2    M 
BURNT  CABINS  2  N£ 
BUTLER 
CAMP   MILL 
CANTON  1  NH 

6.41 
7.50 
9.48 
3.71 
1.67 

T 

,28 
,03 
.04 

,15 

,11 
,01 
.03 

.67 
.03 
1.90 
.03 
.08 

.37 
.47 
.99 
.35 

1.15 
.66 
.92 
.11 

.01 
.04 

.05 
.03 

.11 

.05 
.09 

.88 

■  44 
.05 

.06 
5,05 
.04 
.72 

3.67 

.06 
1.09 

.05 

.21 

.04 
.19 
.03 

.08 

.02 
.06 

.07 
.07 
.26 
,32 

7 

.12 
.46 

.07 
.43 
.04 

,03 

7 

,30 

.03 

.18 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2    SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADOS  FORD 

3.90 
8.67 
3.91 
3.37 
2.69 

.05 
,25 
,28 

,20 

,04 

,06 
,02 

.04 
1.28 
.26 
.20 

.34 
.72 

.56 
.22 
.14 
.22 

.43 

T 
.05 

T 
.03 

T 

.16 
•  15 

7 

.11 

.12 

.04 
.14 
.16 

1.30   .46 

7        4.03 

.02       2.44 

(2.02 

.43 

.02 

7 

T 

7 
7 

.02 
.11 
.18 

.10 

7 

7 

7 

,16 
,25 

.07 

,05 

.20 

7 
.33 

.43 
.27 
.09 
7 
1.32 

.42 

.26 
.02 
.10 
.11 

7 
.07 

CMAMBERSBURG  1  ESE 
CMARLEROl  LOCK  * 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SH 

5.31 

6.71 

10.34 

,12 

,05 

.04 
,25 

,01 
,01 

T 

.11 
,03 

T 
,04 

.26 

T 
1.00 
1.75 

.60 
.32 
.02 
.02 
.91 

.28 

.95 
.28 
•  40 
.49 

T 
.01 
T 
T 
.02        .01 

.08 

T 

.03 

.04 

.08 
,21 

.11 

.05 
,96 

3.20 
T     T   3.61 
7     ,11   - 
.02,  - 
.19  4.75 

.02 

.02 

.01 

7 
.08 

.39 

.04 

7     7 

.06 

*os 

7 

,14 
,19 
,09 
.09 
.10 

.64 
.10 
.15 
.09 

.60 
.22 
1.13 
.08 
.09 

.19 

.07 
.07 
.11 

,04 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  w 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERKONT 

3.12 
5.96 
5.11 
6.80 
5.21 

.05 
.28 
,10 
,70 

.01 

T 
.02 

.53 

.60 
1.86 
.70 

.10 
.25 
.52 
.02 

.76 
.71 
.45 
.14 
.36 

T 

.05 
.15 

,06 

7 

■  26 

,10 

,75 

1.00 
.01  3.23 

2.78 
3.56 
.02   .0212.17 

.02 

7 

.02 

.17 

.03 
.06 

.06 

7 

•  09 

.28 
.12 
.20 
.43 
.14 

.13 
.14 
.12 

• 

.30 
.16 
•  18 
.16 
.07 

.44 
.25 
.10 

.02 

,21 

7 
7 

7 

COALOALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

3.07 
3.33 
2.37 
2.55 

4.44 

,01 
.03 
.02 
,03 

T 

T 
T 

.87 

.10 
.08 

.10 

T 

.29 

T 

.01 
.01 

.22 

.05 
.34 
.38 
.24 
.38 

.04 
.02 

.01 
.04 

.05ll,77 

T     .02ll,58 

7     ,01   ,55 

'l,58 

1,55   .07 

.01 

7 

.24 
.13 
.17 
.07 
.19 

.15 
.01   .04 
.01   .03 

.07   7 

7 

■  01 
.06 
.06 
.05 
.16 

.27 
.12 
.17 

.05 
.65 
.70 
.16 
.51 

.27 
.12 
.12 

.07 
.42 

.08 
.08 
.07 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONSMOHOCKEN 
CORAQPOLIS  NEVILLE  IS 

8.01 
8.47 
9.25 
3.48 

* 

.12 

.15 
.14 
T 
.31 

.23 

.11 

T 

.03 
.02 

.13 

.25 

.27 
.45 

T 
1.73 

.05 

.21 

.39 

T 

.33 

.21 

.31 
.38 
.40 
.60 

.03 

.04         T 

.05 

.04 
.03 
.10 

T 
.80 

,01 
,10 

,15 
,66 

.0114.93 
.03{4.e4 
I5.I2 
T     .70 
.05:3.01 

.03 

.03 
,11 

.05 
.08 
.04 
.10 
.17 

.37   7 

.03 

.04 
.06 

.01 

.23 
.28 
.25 
.06 
.09 

.30 
.49 
.52 
.21 
.13 

.39 
.40 
.32 

1.18 

.11 
.10 
.09 
.18 

7 
7 

.03 
.10 

CORRV 

COUDERSPORT  2  NM 
COUOERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIDE 

9.08 
4.81 
4.69 
4.14 
8.11 

.52 
,86 

,48 
,64 
,13 

.17 
.02 

T 

1.54 
.35 
.27 
.07 

1.18 

.14 
.77 

.26 
.30 
.44 
.21 

.07 

.08   T 
.03 

.34 

.15 
.15 
.23 

,32 

,05 

.07 
.07 

,50 
,78 
,62 
,14 
,57 

.36  3.11,  .79 
.13   .06  1.76 
.32       2.16 

,2.31 
'3.40 

.15 

.01 

,04 
,03 

,07 

.02 
.02 
7 
.21 

.43 

.10 

.14 

7 

.13 

.08 
.12 
7 
.32 

.10 
.05 
.02 

7 
.15 

T 

.03 

.03 

,11 

.55 

7 
7 

CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  H 
DANVILLE 
DERRY 

DEVAULT  1  H 

9.01 
5.58 
2.62 
11.32 
2.89 

,08 
,72 
,05 
,47 

T 

•  30 
,10 

.03 
.46 

.72 
.58 
.40 
1.75 

.46 
.06 

.33 

T 

.93 
.10 
.15 
.40 

.03 

.03 

T 
•  10 

.13 

.03 
.05 

,61 

5.68 

.10,2,55 

,97 

5*001, 50 

,93 

.06 
.04 

,05 
.08 

.10 
.05 

.04 
.33 

7 

.03 

7 

7 

.17 
.07 
.08 
.53 
.06 

.29 
.20 

.35 

.04 
.30 
.26 
1.07 

,15 
,01 
.20 
.10 
.22 

.23 

.06 
.03 

DIXON 
DONEGAL 
DONOR A 
OOYLESTOWN 
OU  BO  IS  7  E 

1.15 
9.72 
7.15 
3.17 
7.32 

.02 

.08 
.03 
.45 

.03 

T 

,21 
.23 
.26 

T 
.37 

.03 
.53 
.34 

1.55 

.56 

.09 

.62 

.08 
.84 
.23 
,55 
,09 

T 

•  08 

•  10 

T 
T 

.02 

T 

.02 
.03 

.03 

,02 
,16 

,48 

,30 

5.50,  7 

.77J3.12 

.60^  ,20 

1.51^1,62 

T 
.02 

7 

.12 

.04 

.05 

.18 

.01 

7 

.13 

7 
7 

.32 

,07 

.02 
1.02 
.43 
.20 
.30 

.04 
.14 

.02 
.40 
.21 
1.16 
.13 

.27 
.02 
.12 

.14 
.11 

.03 
.03 

.01 

DUSMORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENS8URG 

1.96 
2.25 
10.30 
5.56 
6.99 

.02 
T 
1.46 
T 
.18 

T 
1,06 
.08 
.06 

.24 
,13 
,79 
,21 
,93 

.46 
.03 
.49 

,13 
,17 
,02 
,91 
,14 

.03 

T 

•  03 

T 
T 

.02 

.04 

T 
T 

,52 

,04 

1,00 

1*18 

3,98|l,40 

,0313,20 

.3,26 

.01 

.16 

7 

.30 

•  30 

•  02 

7 
7 

.07 
.29 
.11 
.25 

.13 

^43 
.13 

.20 
.07 
.06 
.43 
.32 

.08 

.10 
.20 

.08 
.OS 

7 
7 

EOINBORO 

ELI2ASETMT0WN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHHATA 

11.76 
3.40 
4.85 
2.59 

3.41 

1.25 

.03 
.36 

.03 

.27 

.01 

T 

.17 

2,42 
.03 
.62 
.22 

.03 

.03 
.02 

.08 

,21 
,72 
.27 
.10 
.46 

.04 
.01 

•  01 

.37 

.13 
.05 

.82 

.04 

,42 

,28 

,01 

,19   ,95  3,76 
1,60 

,02   ,04  2,68 

1,82 

1,10,  ,02 

.13 

.01 
.01 

.16 

.01 

•  11 
.18 
.03 
.09 
.11 

.02 

.08 

.22 

.07 
.10 
.06 
.38 

.11 

.01 

7 

.03 
.40 
.04 
.05 
.60 

7 

.42 

.01 

.05 

.28 

.56 

7 
.10 

EOUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  *  S  DAM 

2.06 
9,87 
6.80 
8.49 

T 

,23 
,13 
,20 

.04 

.26 

.05 
.27 

T 

.04 
1.01 

1.82 
1.51 

.05 
.99 
.46 
.47 

.09 
.01 

.44 

.89 

.02 

T 

T 

.37 

.17 
.01 

.02 
.16 

7 

1,27 
,10 

T 

,20 
,92 

,16  4,35  .15 

3.94 
.36  4.23   .34 
.02  4,76 

1.03 

.22 

.02 

,12 
,44 

,10 

1.02 

.12 

7 

,02 

,14 

■  13 

■  22 

.04 

.21 

.07 
.43 
.01 
.16 

.32 

.54 
.14 

7 

.09 
.08 

.15 
.02 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELANO 

GALETON 

SeiGERTOWN 

7.78 
4.04 
3.53 

3.44 

3,50 

,52 

,20 

,29 

,02 

.01 
.18 

.02 

.92 

.13 
.10 

.35 

.17 

T 

.39 
.69 
.26 
.24 
,64 

T     T 
.02 

.09 

.02 

.13 
.01 
.05 
.03 

,09 

,65 
,18 

,04|4.00 
.07  1.24 

[l.70 
.03   .012.05 

ll.OO 

.11 

.20 
.01 

,22 

,12 

,02 

.02 
.28 

.18 
.51 

.20 
.05 

.06 
.04 
.12 
.10 
.05 

•  03 

•  39 

.08 

.09 
.78 

.02 
.95 

.24 

.40 
.06 
.24 

.06 
.09 

7 
.04 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GIFFORO 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

2.51 

4.00 
5.32 
4.90 
8.56 

,05 
.80 
,38 
,21 

T 

.12 
.01 

.11 

.64 
.88 
1.36 

1 
.02 
.03 
.78 

,34 
,45 
.1* 
,29 
.25 

.02 

.01 

T 

T 
.02 

.10 
.17 
.01 

.02 

7 
,03 

.51 
,60 
,70 

.41 

1.18 
2.42 

.02 
.02 

.16 
,09 
,20 

7 
.03 

.05 

7 
,02 

.29 
.12 

.10 
.11 
.07 

.09 

.24 
.04 
.23 

1.08 

:S3' 

.05 
.07 

.13 

■.it 
.02 

.01 

.04 

.01 
.02 

2.07 
3.58 

.01 

7 

.03 

GORDON 
GOULOSBORO 
GRANTVILLE  2  SW 
GRATERFORD 
6RATZ  1  N 

2.97 
3.23 
4.21 
3.42 
3.82 

,01 
,05 
,03 

T 
T 

.40 

T 

T 

.04 
T 
,04 

.05 
.05 
.05 

.18 
.31 

T 

.12 
.12 
.62 
.24 
.73 

T 
.47 

T 

T 

1.24 

7 
1.56 

1.78 

•  04 

•  88 
U93 

.02 

,25 

.09 

.48 
.03 
.11 
.16 

.13 

.02   .14 

.02 

.20 

.03 

.28 
.04 

■  39 

■  09 

■  13 

.06 
.05 
,17 
,14 

.41 

.34 
.08 
.14 

,30 
,47 
.22 
.86 
.32 

.07 

.32 
.15 

GREENSBORO  LOCK  7 

GREENSSURG  3  SE 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRIsaURG  MB  AP         R 

6.18 
8.99 

10.90 
3.81 
3.75 

,08 
.09 
.62 
.08 
.02 

.04 
.31 

.02 
.07 

,01 
,61 
,17 

,01 

.43 

1.23 
2.36 

.02 
.02 

.27 
.39 

1 
.32 

.84 
,57 
,01 
,02 
.82 

.03        .02 

•  02 

•  01 

•  10 

•  30 

T 

,01 
.30 

,01 
,14 
.52 

4.37 
.28  4.94 

7 
7    1.67 

3.76 

•  51 

•  57 
1.49 

7 

.08 
.06 

.03 
,07 
.06 

.02 

.14 

7 

,02 

,01 

7 

,06 

.19 

.31 
,14 
,14 
,21 

,30 

7 

.20 
.25 
.01 
.61 
.38 

.12 

.05 

7 

.38 

.26 

7 

.02 

.15 

7 

HARRISBURG  NORTH 

MAWLEY 

NAWLEY  1  S  DAM 

HOLLISTERVILLE 

MOLT WOOD 

4.43 
2.28 
1.98 
2.90 
2.33 

.03 

.05 
.02 
.10 
,02 

.02 
.01 

,07 

,02 

T 
T 

.11 

7 

.02 

.02 

.01  1 

,05 

.03 

T 
T 

.02 
.10 
.09 
.12 
.36 

•  02 

T 

T 
T 

.08 

.05 
.04 

.69 

7 

.02 
.23 

1.43 
.90 
.86 

1.04 
.83 

.30 
.25 
.52 

.03 

.10 

.07 
7     .03 
7     .03 

7 

,16 
,11 
,06 

,14 

7 

,03 

.38 

.30 

7 
.48 

.40 

.35 

.60 
.18 

7 

.40 

.09 

.05 

.09 

MONESDALE  <>  NM 
HOOVERSVILLE 
MOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

2.81 
7.50 

6.37 
4.46 

,03 
,0S 

.03 
.03 

.04 
T 

.10 

.01 
.21 

•  39 

.06 

,34 
,34 

,02 
,13  1 
,03 

.09 
.16 
.08 
.01 
.23 

T 

T 
.02 

•  12 

.02 
•  04 

7 

7 

.03 

.77 
4.62 

.17 
3.92 

2.11 

7 
,03 

.08 

.04 

.39 

.04 

.19 

7 

.09 

.12 

7 

,18 

.08 
.04 

.53 

.24 

.07 

.20 
.28 
.07 
.29 
.39 

.32 
,08 
.15 
.18 
.38 

.02 

.11 
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Table  3-Contmued 

PBniSTLVilll* 
OCTOBEB  1654 

1 

Day  of  month 

Station 

o 

E- 

1 

2 

3 

4  ] 

5 

6 

7   8    9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23  24 

25   26 

27 

28   29 

30 

31 

HYNDMAN 

«.96 

.14 

.02 

•  04 

.06 

•  29 

1.01 

.03 

3^98 

.02 

.05 

•  13 

•  01 

.02 

.09 

•  15 

50 

•  02 

INDIANA  3  SE 

8.30 

.13 

•  09 

1.06 

.65 

1.15 

•  01 

.02 

•  01 

.01 

.26 

•  12 

3^91 

•  02 

.03 

.02 

.14 

•  23 

20 

•  16 

.08 

IRWIN 

7,«: 

2.34 

.39 

.27 

.05 

.18 

2.90 

1^20 

.12 

.03 

•  13 

•  25 

•  00 

JAMESTOWN  2  NW 

10,38 

1.69 

.02 

•  02 

.94 

.79 

•  32 

T 

•  15 

•  39 

•  32 

•  77 

•  30 

.86 

3^45 

•  01 

.13 

•  02 

7 

•  09 

•  04 

01 

.06 

JIM  THORPE 

2.9S 

T 

T 

.07 

T 

.10 

T 

•  03 

.90 

•  60 

•  29 

.10 

.23 

7 

S3 

•  10 

JOHNSTOWN 

7.16 

.06 

.31 

•  15 

1.01 

.18 

.72 

.05 

T 

.05 

3^65 

7 

.05 

•  04 

.01 

.16 

•  30 

36 

•  06 

7 

KANE   1  NNE 

7, SO 

1.62 

T 

.07 

.83 

.02 

.39 

.03 

.16 

.04 

.68 

.04 

2.89 

.06 

.31 

7 

.17 

.15 

.08 

KARTHAUS 

5.94 

.12 

1.52 

.02 

.90 

T 

•  04 

.07 

2^87 

•  05 

7 

•  12 

.12 

•  11 

24 

•  16 

KEATING  SUMHIT 

5.22 

.58 

T 

T 

•  48 

.02 

.32 

•  12 

.57 

•  25 

.06 

2.42 

•  02 

•  02 

7 

7 

.13 

•  07 

06 

•  04 

.06 

KEftG 

6.91 

.03 

•  03 

•  08 

.43 

•  58 

4.25 

.01 

•  18 

.14 

•  24 

54 

7 

7 

KITTANNING  LOCK  7 

a. 07 

.12 

•  05 

K36 

1.41 

•  79 

T 

T 

T 

•  06 

.24 

.07 

4.29 

•  01 

•  07 

•  20 

•  23 

14 

•  03 

7 

KREGAR  4  SE 

9.67 

.03 

.09 

•  23 

•  53 

.59 

•  93 

T 

.17 

.02 

4.72 

•  03 

•  25 

.36 

1^11 

53 

7 

.06 

KRESGEVILLE  3  W 

- 

•  03 

•  07 

•  02 

T 

1.38 

•  20 

•  12 

.32 

58 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

6.20 

1.05 

.05 

•  70 

.04 

•  25 

•  17 

•  06 

.62 

.04 

2.31 

•  03 

.24 

•  19 

.23 

07 

7 

.15 

LAKEVILLE  1  NNE 

2.42 

.01 

•  01 

.02 

•  23 

•  03 

.04 

.82 

•  35 

•  01 

.06 

7 

.16 

.52 

.16 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

3.44 

.10 

.22 

T 

T 

.08 

•  56 

T 

1.18 

•  11 

•  06 

•  07 

•  08 

.03 

61 

.34 

LANOISVILLE 

3.90 

.07 

.02 

•  57 

•  01 

.06 

U88 

•  02 

•  19 

•  04 

.03 

•  OS 

.11 

54 

.30 

.05 

LANSFORO 

RECORD  HISSING 

LATROBE 

- 

T 

•  IS 

•  82 

.97 

•  70 

.05 

.15 

.03 

- 

7 

.03 

T 

•  18 

•  30 

23 

.10 

7 

LAWRENCEVILLE  2  S 

2.36 

.66 

•  00 

•  10 

•  03 

T 

•  12 

.28 

1.03 

•  06 

•  22 

7 

LEBANON  2  NW 

3.79 

T 

•  04 

.33 

•  69 

1.46 

.02 

•  04 

.06 

•  19 

7 

.26 

34 

.37 

LEHIGHTON 

2.62 

.02 

T 

•  12 

T 

•  04 

•  02 

.02 

1.35 

T 

•  22 

.02 

.08 

7 

•  02 

7 

42 

.25 

.04 

LE  ROY 

1.96 

.08 

•  24 

.09 

.03 

.69 

.20 

.38 

•  15 

10 

LEWIS  RUN  3  S 

5.50 

•  68 

.01 

•  01 

•  68 

.03 

•  10 

•  04 

•  08 

•  03 

.53 

.06 

2.35 

•  05 

.15 

•  03 

•  08 

•  33 

03 

.01 

.02 

LEWISTOWN 

6.12 

T 

•  06 

•  31 

.06 

•  93 

•  01 

3.40 

•  18 

•  10 

•  58 

39 

.10 

•  01 

L1NE5VILLE  5  WNW 

10.09 

.82 

T 

U24 

.14 

.35 

T 

•  12 

•  85 

•  81 

.41 

•  27 

.89 

3.S4 

.14 

T 

•  18 

•  07 

•  26 

LOCK   HAVEN 

4.02 

.07 

•  94 

.03 

•  35 

.01        T 

T 

•  05 

7 

T 

7 

1.92 

•  01 

•  02 

•  19 

•  09 

•  12 

14 

.08 

7 

LONG  POND  2  W 

3.83 

•  02 

T 

•  25 

•  11 

T 

•  02 

.12 

2.04 

•  32 

.02 

.02 

•  02 

•  16 

.65 

•  OS 

MADERA 

6.53 

•  14 

•  14 

•  66 

.18 

•  63 

7 

•  09 

•  01 

3.79 

•  03 

7 

•  29 

.03 

•  16 

•  12 

25 

.11 

7 

MAHAFFEY 

5.37 

•  13 

•  35 

•  68 

.38 

•  54 

•  01 

•  19 

•  01 

2.42 

•  03 

•  01 

•  02 

•  16 

•  18 

15 

.11 

7 

MAPLE  GLEN 

3.01 

•  04 

T  . 

T 

•  60 

.70 

.06 

.01 

•  20 

•  13  1 

10 

.17 

MAPLETON  DEPOT 

7.11 

T 

.02 

•  20 

.14 

1^09 

T 

•  05 

T 

4.55 

•  01 

•  01 

.25 

.03 

•  12 

•  07 

36 

.21 

MARCUS  HOOK 

2.10 

T 

T 

.05 

•  10 

T 

.27 

7 

T 

.06 

.01 

•  04 

•  16 

1 

31 

.10 

MARION  CENTER  2  SE 

7.65 

.18 

•  05 

1.04 

1.18 

•  80 

.02 

T 

.03 

•  46 

•  03 

3.08 

•  01 

•  06 

.03 

•  15 

•  26 

17 

.10 

7 

MARTINSBURG  CAA  AP 

5.67 

.02 

•  15 

.11 

.64 

•  77 

T 

•  06 

2.90 

7 

7 

•  20 

•  16 

•  21 

38 

.07 

7 

MATAMORAS 

2.42 

.08 

•  12 

•  06 

.72 

•  14 

.16 

.03 

•  04 

•  34 

.70 

•  03 

MAYBURG 

10.73 

1.95 

T 

2.00 

.39 

•  37 

•  25 

.07 

•  62 

.07 

4.27 

•  06 

•  39 

•  16 

•  08 

09 

7 

MC  CONNELLSBURG 

7.88 

.19 

T 

.95 

T 

5.69 

•  20 

•  20 

55 

•  10 

MC  KEESPORT 

6.68 

.08 

1.50 

.25 

.07 

* 

•  56 

2.30 

1.60 

•  OS 

•  07 

20 

7 

MEADVILLE  1  S 

9.51 

1.23 

T 

1.27 

•  28 

.17 

.01       T 

•  05 

•  S4 

.23 

•  68 

•  42 

.47 

3.72 

•  03 

•  13 

•  02 

T 

•  16 

•  05 

01 

7 

•  04 

MED  IX  RUN 

5.97 

.27 

•  02 

1.57 

.31 

.54 

T 

7 

•  09 

.06 

.24 

7 

.02 

2.69 

7 

•  01 

7 

•  09 

•  03 

05 

•  03 

7 

MERCER  *  NW 

- 

.81 

T 

2.25 

.46 

.64 

T 

•  02 

•  09 

.12 

•  65 

•  17 

.61 

3.83 

•  05 

•  15 

•  03 

7     7 

- 

- 

MERCERSBURG 

5,75 

.10 

.05 

1.18 

.30 

3. IS 

•  17 

67 

.13 

MEYERSDALE 

9.88 

.10 

.11 

.10 

.34 

1.26 

6.79 

•  02 

•  23 

•  46 

42 

.06 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

3.45 

.03 

T 

.03 

.03 

.21 

.54 

T 

1.62 

.02 

•  04 

T 

•  06 

•  16 

37 

.36 

7 

MIDLAND  0AM  7 

7.73 

.25 

T 

1.40 

.35 

1.32 

.02 

•  09 

T 

.03 

•  29 

•  06 

.16 

3.33 

•  02 

•  19 

•  07 

•  06 

04 

.07 

7 

MILANVILLE 

2.31 

.03 

T 

.08 

.10 

•  11 

•  OS 

•  68 

•  49 

.08 

•  01 

•  23 

.36 

•  10 

MILLHEIM 

5.40 

.09 

.32 

T 

•  26 

•  02 

7 

3^69 

7 

•  01 

•  25 

•  11 

•  34 

21 

.10 

7 

MILLVILLE  2  SW 

2.39 

.06 

.33 

.01 

•  17 

T 

T 

•  01 

T 

U02 

•  23 

7 

•  12 

•  05 

10 

.19 

.10 

MILROY  3  NE 

RECORD  MISSING 

MONTROSE  3  E 

1.89 

•  06 

T 

•  02 

T 

.44 

•  10 

.04 

T 

•  09 

.32 

•  26 

7 

.03 

T 

•  39 

r 

.09 

.06 

MORGAN TOWN 

2.96 

T 

T 

.09 

•  40 

•  75 

•  25 

•  10 

.02 

.01 

•  21 

77 

.40 

MT  GRETNA  2  SE 

3.99 

T 

T 

.16 

•  67 

1^60 

T 

•  14 

.06 

.35 

45 

.56 

MT  POCONO  2  N  AP 

2.40 

.05 

•  19 

T 

1^00 

.68 

•  41 

.07 

7 

7 

MUHLENBURG  1  SE 

2.19 

•  01 

•  05 

.09 

.03 

•  15 

•  03 

•  83 

.27 

•  02 

.23 

7 

.05 

20 

•  23 

MYERSTOWN 

2.39 

•  03 

•  87 

T 

.54 

.09 

•  33 

03 

•  48 

.02 

NATRONA  LOCK  k 

9.42 

•  09 

T 

•  03 

2.06 

.51 

1.25 

T         T 

•  03 

•  01 

T 

•  78 

T 

•  03 

4.26 

•  11 

•  03 

•  11 

13 

•  03 

NEFFS  MILLS  *.  NE 

RECORD  MISSING 

NESHAMINY  FALLS 

2.53 

T 

.03 

•  54 

•  49 

.04 

7 

7 

•  19 

1 

10 

•  14 

NEWBURG  3  W 

5.07 

•  10 

.55 

•  85 

2^70 

.04 

•  08 

55 

•  20 

NEW  CASTLE  1  N 

10.80 

•  20 

.01 

.70 

2.50 

.21 

•  52 

.01   .01 

•  10 

.02 

.62 

•  68 

•  06 

•  66 

3.70 

•  07 

.47 

.02 

.02 

.01 

•  06 

•  01 

02 

.02 

.10 

NEWELL 

6.92 

•  10 

•  78 

.11 

•  78 

.08 

•  15 

•  80 

2.80 

.12 

.12 

•  71 

•  02 

24 

•  11 

NEW  PARK 

4.05 

.14 

.OS 

•  70 

.04 

2^06 

.12 

7 

•  02 

•  11 

60 

.21 

NEWPORT 

4.78 

T 

T 

•  12 

.02 

•  78 

T 

2. 85 

.03 

7 

•  10 

.25 

36 

.20 

•  08 

NEW  STANTON 

7.14 

.02 

.01 

•  60 

.30 

•  SO 

.02 

.04 

T 

•  04 

4.62 

•  06 

.06 

.21 

•  35 

30 

•  02 

NEW  TRIPOLI 

3,04 

T 

T 

.07 

.31 

T 

1.13 

.23 

T 

.07 

.10 

.03 

.23 

76 

.12 

NORRISTOWN 

3.07 

•  01 

.03 

T 

.52 

.OS 

7 

.63 

.10 

.01 

•  01 

•  22  1 

09 

•  27 

•  13 

NORTH  EAST  2  SE 

10.53 

•  25 

.11 

•  51 

.10 

.59 

.32 

1.15 

.37 

.41 

4.62 

T 

.49 

.04 

•  34 

•  12 

04 

•  05 

1^03 

ORMcLL  3  N 

2.23 

•  23 

.46 

•  03 

.14 

.16 

T 

.03 

•  52 

.37 

•  20 

7 

07 

PALM 

3.56 

•  62 

•  92 

.42 

.06 

.38 

36 

.77 

•  05 

PALMERTON 

2.13 

T 

T 

.01 

•  05 

.01 

.04 

T 

.98 

.11 

.13 

•  11 

T 

•  17 

43 

.09 

PARKER 

8.54 

•  37 

.01 

1^03 

.65 

.58 

•  04       T 

.01 

.02 

.48 

.99 

.10 

3.79 

.28 

•  07 

.06 

r 

•  06 

PAUPACK  2  WNW 

2.02 

•  03 

•  01 

.14 

•  06 

.05 

.80 

•  29 

•  04 

.06 

05 

,41 

•  08 

PECKS   POND 

1.83 

•  02 

T 

.02 

.08 

•  03 

T 

.65 

•  30 

•  21 

.07 

7 

.16 

25 

.03 

•  01 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

- 

T 

T 

T 

•  22 

T 

- 

•  05 

•  02 

7 

•  14 

1 

00 

.10 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

2.40 

T 

.03 

T 

.01 

.30 

T 

T 

.63 

7 

7 

•  04 

•  01 

.02 

•  19 

1 

07 

.10 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

1.85 

T 

T 

.13 

7 

.37 

.03 

7 

7 

.20 

1 

04 

•  08 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

2.89 

•  15 

.02 

.45 

.27 

.20 

.02 

•  07 

.04 

.02 

.26  1 

16 

•  24 

PHILADELPHIA  WB  CITY    R 

1.94 

T 

T 

T 

T 

.14 

T 

.43 

7 

.06 

•  03 

7 

.18 

92 

•  08 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

4.80 

•  32 

T 

.27 

.28 

•  40 

.04 

T 

•  01 

.02 

2.59 

.02 

•  03 

.08 

.12 

.22 

20 

•  13 

•  07 

PHOENIXVILLE  1  E 

3.10 

•  07 

•  10 

.29 

.85 

.02 

.04 

.01 

.33 

1 

16 

•  23 

PIKES  CREEK 

1.62 

T 

•  01 

•  07 

T 

.08 

.03 

T 

T 

.86 

.20 

7 

•  06 

.01 

03 

•  20 

•  07 

PIMPLE  HILL 

3.42 

.02 

•  18 

T 

.10 

T         T 

•  01 

.13 

1.75 

.29 

•  04 

7 

•  02 

.14 

46 

•  29 

•  03 

PINE  GROVf^  1  NE 

3.54 

T 

T 

•  03 

1.18 

T 

7 

1.23 

•  07 

.20 

.02 

•  06 

.25 

23 

•  27 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

8.20 

.28 

.05 

•  92 

U4« 

•  98 

T 

T 

•  OS 

•  01 

.12 

.27 

3.56 

7 

•  19 

7 

.06 

•  06 

07 

7 

•  09 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

7.79 

T 

•  20 

.52 

U40 

•  74 

.17 

•  OS 

•  02 

.04 

.65 

3.57 

7 

•  12 

.06 

.06 

15 

T 

•  02 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

1.97 

.07 

T 

•  02 

•  07 

.11 

.04 

•  03 

7 

.66 

.17 

.11 

•  02 

.24 

•  32 

•  11 

PORT   CLINTON  1  S 

3.29 

.92 

1.10 

.11 

.06 

•  06 

.18 

05 

•  71 

•  12 

»»0«TLAND 

1.44 

.03 

T 

.01 

7 

.26 

.13 

•  04 

.17 

15 

•  65 

POTTSTOWN 

3.50 

•  04 

T 

.78 

.06 

.66 

•  35 

1 

11 

•  26 

.04 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

2.43 

•  02 

•  05 

.43 

.02 

.95 

.03 

•  25 

.08 

•  04 

.12 

26 

•  18 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

8.72 

•  16 

•  07 

U04 

•  48 

.56 

•  02 

•  01 

.01 

.43 

.02 

4.86 

7 

.06 

7 

.30 

•  51 

12 

.07 

QUAKERTOWN  1  E 

3.55 

•  08 

.80 

•  01 

.55 

.29 

•  25 

.29 

•  07  1 

07 

•  14 

RAYMOND 

4.68 

.60 

•  30 

T 

.12 

.05 

•  11 

.73 

.32 

1.98 

.10 

•  30 

.07 

READING  WB  CITY         R 

3.50 

T 

T 

T 

T 

•  11 

.84 

T 

1.03 

.12 

•  02 

•  01 

.02 

.39 

73 

.23 

RENOVO 

4.30 

.11 

T 

•  78 

•  50 

.43 

•  04 

.07 

2.05 

.06 

•  18 

05 

.04 

REW 

4.60 

.71 

.47 

.03 

.09 

.01 

•  15 

,02 

.44 

.03 

2^11 

.01 

.09 

.07 

.28 

03 

.02 

.05 

RICES  LANDING  L  6 

6.22 

.21 

.37 

.17 

.62 

.05 

•  OS 

.05 

.20 

.02 

3^45 

.25 

.10 

.25 

.18 

21 

.04 

RIDGWAY  3  M 

6,44 

.46 

•  31 

1.80 

.29 

.05 

.06 

T 

.06 

.54 

2.17 

•  30 

.OS 

•  15 

.14 

05 

.01 

RUSH 

2.01 

.10 

•  29 

.02 

.12 

•  02 

•  07 

•  37 

•  32 

.56 

06 

.09 

RUSHVILLE 

2.47 

.16 

•  93 

•  01 

.13 

•  03 

•  08 

•  37 

•  26 

.29 

03 

.14 

.04 

SAGAMORE  1  SE 

7.22 

.50 

•  OS 

•  30 

1.99 

•  7S 

•  OS 

.20 

2^80 

•  18 

.10 

.24 

06 

.10 

7 

SALINA  3  W 

7.99 

.05 

.07 

•  45 

1.60 

.76 

•  07 

.01 

•  70 

•  01 

T 

.50 

2.49 

•  57 

.05 

•  05 

.07 

.15 

19 

.12 

.09 

SAXTON 

7.26 

T 

T 

•  03 

•  12 

.12 

1.S6 

T 

•  02 

7 

4^29 

.04 

•  04 

•  19 

.03 

i07 

.29 

37 

.09 

T 

SCHENLEY  L  5 

9.42 

.20 

•  05 

'•'* 

.77 

•  96 

.01 

•  02 

•  01 

T 

.74 

T 

•  03 

4^29 

.04 

•  08 

.07 

•  28 

12 

.01 

SCRANTON  WB  CITY       R 

1.98 

.02 

.06 

T 

.01 

•  04 

•  03 

•  03 

•  63 

•  21 

•  14 

•  09 

T 

.35 

29 

.08 

7 

SELINSGROVE  CAA  AP 

2.63 

T 

T 

.09 

.17 

•  OS 

•  02 

1^60 

7 

7 

.14 

.08 

23 

.25 
.25 

•  10 

SHAMOKIN 

2.88 

.03 

•  06 

T 

•  19 

1^44 

•  35 

.04 

.06 

•  13 

23 

SHiPPENSeURG 

5.04 

•  25 

.03 

•  OS 

T 

.22 

•  76 

T' 

2^36 

•  26 

7 

.40 

SI 

.20 

SINNEMAHONING 

5.27 

•  17 

7 

•  73 

.22 

•  42 

T 

.06 

.16 

•  12 

•  04 

2^99 

.02 

7 

•  15 

.06 

.06 

06 

.01 

T 

SLIPPERY  ROCK 

9.03 

.34 

2>1S 

.76 

•  54 

T 

.05 

•  55 

•  04 

3^8S 

.10 

•  60 

.09 

.03 

04 

.11 
.12 

7 

SOMERSET 

6.18 

.13 

.05 

•  06 

•  20 

.43 

•  92 

.05 

•  06 

4^97 

7 

•  11 

•  05 

.23 

.42 

39 

SOMERSET  WATER  WORKS 

7.81 

.02 

•  05 

•  22 

•  30 

.20 

KOO 

•  09 

3^95 

•  61 

.02 

•  07 

•  09 

.60 

42 

•  04 

SOUTH  MOUNTAIN 

7.07 

.06 

•  01 

T 

•  09 

1.68 

4^08 

.02 

7 

.12 

•  03 

7 

SO 

.41 

SPRING  GROVE 

3.81 

.10 

.01 

•  05 

T 

.02 

.82 

1.45 

•  31 

.02 

7 

.02 

7 

7 

•  05 

49 

.47 

SPRINGS  1  SH 

9.24 

.34 

•  14 

•  17 

.02 

.32 

1.54 

•  02 

5^16 

•  01 

.01 

•  14 

.21 

•  47 

49 
18 
43 

.20 
.13 
.23 

7 
7 

•  12 

•  02 

7 

STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 

5.27 
3.36 

.10 
.01 

•  02 

.24 
.07 

•  19 

•  01 

.61 

.06 
.75 

T 

T 

T 

3^42 

7 

1.18 

7 

•  11 

.09 

.02 

.07 

•  14 

•  06 

•  39 

STROUDSBURG 

1.84 

.01 

•  04 

.12 

.04 

•  08 

.55 

.21 

•  02 

•  05 

•  02 

•  12 

25 

10 

.43 
.05 

STUMP  CREEK 

7.20 

.95 

.09 

•  82 

.47 

•  48 

.02 

.02 

•  30 

4.00 

•  01 

•  01 

•  16 

Sm  lUitmn  NatM  FoUowliia  Sudan  tndn 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

Table  3-Continued 

OCTOBER 

19M 

Station 

•a 

Day  of  month 

g 

1  [ 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7   8   9 

10  1 

1 

11  1 

12 

13  1 

14   15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22   23   24 

25   26 

27 

28 

29   30 

31 

SUNSURY 

2.41 

.03 

.08 

.07 

.16 

T 

1.25 

.06 

.18 

.13 

.17   .18 

.10  . 

SUSQUEHANNA 

1.21 

.05 

T 

T 

.06 

.01 

.06 

.55 

T 

.21 

.04 

T 

.13 

.09 

.01  . 

SUTERSVILLE 

. 

.05 

T 

T 

.60 

.74 

.75 

.11 

.03 

.15 

.02   .06 

.03 

.11 

.05 

.18   T 

T 

TAMA QUA 

3.39 

.04 

.08 

.18 

.02 

.10 

1.83 

.18 

.13 

.03 

.14 

.28   .30 

.08  . 

TAMAQUA  1,    N  QAM 

3.7<. 

.03 

.15 

.08 

.02 

.02 

1.98 

.31 

.14 

.03 

.22 

.03 

.57   .16 

TAMARACK  2    S  FIRE  TWR 

_ 

. 

_ 

. 

- 

.32 

T 

.10 

.13 

.12 

T 

2.13 

T 

.55 

.07 

.02 

.12   .05 

T    . 

TIONESTA  2  SE  DAM 

10. IS 

.82 

.01 

1.82 

.90 

.37 

.02 

.14 

.09 

.64 

.07 

4.72 

.01 

.33 

.12 

.04 

.07   T 

.01  , 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

10, 0« 

.79 

.06 

2.94 

.25 

.01 

.01 

.32 

.13 

.63 

3.79 

.48 

.13 

.04 

.19 

.11   T 

.18  . 

TORPEDO  «.  W 

9.56 

1.85 

.07 

1.57 

.13 

.28 

.03 

.30 

.13 

.65 

.10 

3.67 

.03 

.10 

.20 

.10 

.10   T 

.25  , 

TOWANOA 

1.73 

.11 

T 

.02 

T 

.13 

.03 

.08 

T 

T 

.64 

.36 

T 

.11 

.02   .02 

.01  . 

TOWER  CITY  5  SW 

».97 

.04 

.09 

.06 

.26 

.54 

2.13 

.18 

.11 

T 

.73 

.33   .50 

TROY 

1.67 

.25 

.02 

.15 

.05 

.06 

.05 

.69 

.10 

.06 

.04   T 

T    , 

TURLEPOINT  *.  NE 

<>.32 

.62 

.02 

.40 

.10 

.06 

.16 

T 

.44 

.12 

1.85 

.02 

.13 

T 

T 

.05 

.27 

.06   T 

.02  , 

TYRONE  *  NE  8AL0  EAGLE 

6.30 

.01 

.26 

.56 

.05 

.90 

T 

.03 

.02 

T 

3.82 

T 

.02 

.10 

T 

.10 

.11 

.22   .10 

UNION  CITY  FlLTRA  PLANT 

10.69 

.57 

.07 

2.00 

.05 

.20 

.37 

.49 

.46 

.74   .10 

3.65 

.12 

.34 

.07 

.32 

.16 

.13 

.85  , 

UNIONTOWN 

8.21 

.04 

.03 

.27 

.49 

.17 

1.32 

.02 

.01 

.05 

.02 

4.60 

T 

.08 

.28 

.41 

.35   .05 

.02  . 

UPPER  0AR8Y 

2.60 

T 

T 

T 

.33 

.68 

T 

.03 

.02   T 

.25 

1.15   .14 

VANDER6RIFT 

10.06 

.05 

.02 

1.73 

.40 

1.45 

.05 

.02 

T 

•  54 

.06 

4.81 

.03 

.10 

.17 

.23 

.18   .22 

VlRGINVILLE 

3.»t 

.07 

.59 

1.10 

.21 

.08 

.46 

.18   .71 

.04  , 

WARREN 

B.37 

.98 

.95 

.11 

.15 

.15 

.07 

.53 

.03 

4.66 

.02 

.20 

.05 

.16 

.09   .03 

.10  , 

WAT50NT0WN 

2.14 

.05 

.09 

.41 

.08 

.44 

.76 

.06 

.06 

.10   .09 

WAYNESBURO  2  H 

7.57 

.38 

.01 

.63 

.11 

1.30 

.04        .02 

.03 

.12 

.25 

T 

3.32 

.03 

.32 

.11 

.30 

.33 

.20   .07 

T    \ 

WELLSBORO  3  S 

2.16 

.31 

.01 

.07 

.19 

.04 

.11 

.01 

.09 

T 

1.11 

.01 

.15 

.02 

.01 

.02   .01 

WELLSVlLLE 

3.20 

.03 

.03 

.05 

.03 

.26 

.45 

1.13 

.15 

.03 

T 

.03 

.14 

.46   .41 

WERNERSVILLE  1  W 

4.46 

1.00 

1.00 

.97 

.20 

.08 

.86   .20 

.15  ! 

WEST  CHESTER 

2.71 

.02 

.01 

.02 

.26 

.70 

.03 

T 

.34 

1.13   .20 

WEST  GROVE  1  E 

2.16 

T 

.02 

.25 

.05 

.03   .05 

.34 

.02 

.10 

.17 

.93   .18 

.04  , 

WEST  HICKORY 

1I.16 

1.42 

.04 

1.98 

.04 

.42 

.04 

.26 

.30 

.62 

.10 

5.27 

.28 

.16 

.05 

.14 

.02  . 

WHITESBURG 

7.46 

.21 

.05 

.98 

.61 

.83 

.01 

.02 

.58 

3.75 

.01 

.05 

.08 

.09 

.13   .02 

.04  . 

WILKES  BARRE 

2.01 

T 

T 

.06 

.08 

T 

T 

.93 

T 

.26 

T     .03 

.02 

.08 

7     .42 

.13  , 

WILLIAMSBURG 

6.33 

.05 

.47 

.15 

.75 

T          T 

T 

4.14 

.02 

.19 

.02 

.11 

.31   .12 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

2.29 

T 

.01 

.40 

.24 

.10 

T 

.03 

T 

1.00 

.02 

.11 

T 

.05 

.02 

.24   .07 

7    , 

WOLFSBURG 

7.18 

.04 

.07 

.06 

.02 

1.51 

.03 

4.37 

.05 

.05 

.20 

.03 

■  11 

.16 

.41   .05 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

4.79 

.05 

.12 

.02 

.13 

1.39 

1.53 

.22 

.03 

.01 

.11 

.01   .03 

.09 

.55   .50 

YORK  HAVEN 

3.50 

.03 

.03 

.02 

.72 

.01 

.02 

1.62 

.04 

.15 

.06 

.13 

.36   .25 

.06  , 

2I0N  GROVE 

_ 

.01 

.28 

.08 

_ 

. 

.23 

.08 

.05 

.17 

.15   .50 

210NSVILLE  3  SE 

3.94 

.09 

.92 

.01 

.87 

.32 

.02 

.02 

.40 

.55   .61 

.13  1 

WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


it  has  been  difficult  to  establish  a  figure 
for  the  area  struck  by  the  hurricane  winds. 
The  latter  two  figures  above  are  very  rough 
estimates.   Newspaper  sources  advise  the  best 
information  they  have  been  able  to  obtain  was 
an  estimate  of  $3,500,000  to  $5,000,000. 

"From  the  American  Red  Cross  (Harrisburg 
Chapter) ,  the  following  data  were  received 
which  apply  to  the  flood  effects  in  Western 
Pennsylvania  following  the  heavy  rains: 


Number  of  persons  killed 
Nximber  of  persons  injured 
Homes  with  major  damage 
Homes  with  minor  damage 
Other  buildings  destroyed 


13* 
29 

263 
2117 

212 


Total  families  suffering  loss   -   2929" 

♦Originally  reported  as  8. 

Most  of  the  flooding  due  to  the  rain  associ- 
ated with  the  hurricane  occurred  in  the  Pitts- 
burgh watershed  which  rather  closely  coincides 
with  the  Ohio  Drainage  division  and  includes 
most  of  the  heavier  rain  area.   The  Meteor- 
ologist in  Charge  of  the  Weather  Bureau  Office 
in  Pittsburgh  describes  the  flooding  as  follows: 

"Heavy  rainfall  occurred  over  the  Pittsburgh 
watershed  during  the  approximate  12-hour 
period  from  8  A.M.  to  8  P.M.  Friday  October 

15,  1954 Small  creeks  in  the 

Pittsburgh  watershed  turned  into  raging 
torrents,  swelling  the  main  rivers  that 
flow  through  Pittsburgh.   The  week-end  flood 
in  Pittsburgh  failed  to  match  the  33.4-foot 
mark  recorded  in  1945  at  the  Point  in  Pitts- 


burgh but  the  32.4  -  foot  stage  (7.4  feet 
above  flood  stage)  which  occurred  at  8  P.M. , 
October  16th,  did  far  more  damage  according 
to  newspaper  accounts.   At  least  thirteen 
persons  are  known  to  have  lost  their  lives 
in  Western  Pennsylvania.   In  Pittsburgh, 
water  was  reported  in  cellars  of  some  down- 
town business  establishments  necessitating 
use  of  pumps,  the  B&O  railroad  yard  on  the 
Northside  inundated  by  about  ten  feet  of 
water,  and  the  dwellings  and  business  estab- 
lishments along  the  river  bank  on  the  North- 
side  flooded  as  usual  when  flood  stage  is 
exceeded. 

"Hardest  hit  in  Allegheny  County  was  Turtle 
Creek  where  high  waters  invaded  stores, 
homes,  churches,  and  the  East  Pittsburgh 
Westinghouse  Plant.   In  many  Monongahela  and 
Youghiogheny  River  communities,  hundreds  of 
persons  were  reported  left  homeless  due  to 
the  high  water.   West  Newton,  Pennsylvania, 
on  the  Youghiogheny  River  suffered  from  the 
worst  flood  in  the  borough's  history  with 
the  town's  business  district  reported  as 
covered  with  five  feet  of  water  -  two  feet 
more  than  in  the  1936  flood.   Confluence, 
Pennsylvania,  Connellsville,  Pennsylvania,  and 
Sutersville,  Pennsylvania,  all  located  along 
the  Youghiogheny  River,  were  subjected  to 
severe  flooding  during  this  rise  which  appar- 
ently exceeded  the  1936  flood  crests  by  one 
to  three  feet  at  the  above  mentioned  localities. 

"As  the  flood  moved  down  the  Ohio  River  from 
Pittsburgh  flood  stages  were  exceeded  from 
six  to  ten  feet  at  all  communities  as  far 
down  river  as  Dam  13,  McMechen,  West  Virginia. 

"Newspaper  reports  indicate  that  flood  damages 
may  be  expected  to  range  between  $10,000,000 
and  $15,000,000  in  the  basin." 

Jacob  T.  B.  Beard 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSVLVANIA 
OCTOBER  1954 


Day  Oi  Month 


10      11      12      13      14     IS      16      17      IS      19 


ALBION 

ALLENTOKN  WB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

AR6NDTSVILLE 

ARTEMAS  1  WNW 

AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  t  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  t   V 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CMAMBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONOR A 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


77  78  78 

65  e^  d^ 

84  8*  80 

67  61,  6* 

B<,  83  86 

69  66  66 

79  80  75 

66  62  61 

88  85  BU 

65  66  59 

80  81  78 
63  65  58 

84  84  75 

66  63  61 

78  80  76 
62  66  68 

84  83  79 

66  60  62 

82  81 

68  58 

84  84  81 

68  62  64 

87  84 

67  66 

74  78  71 

65  62  62 

80  78  75 

62  55  55 

78  82  74 

59  55  66 

80  83  85 

65  56  64 

83  80  79 
65  62  58 

84  87  87 

69  58  67 

80  79  79 

63  61  58 

86  83  81 

69  69  66 

83  79  81 

67  64  61 


86   86 

74   71 


80   83   74 
60   53   53 


83   77 
60   67 


85   83   83 
71   66   60 


87   86 
68   62 


79   79 
59   63 


77   78   76 
66   60   59 


78   79 
62   57 


80   81 
68   64 


84   82   84 
56   55   60 


83   86 
65   58 


77   77 
59   56 


81   31   82 
71   67   69 


75   76   75 
64   62   63 


85   80 
60   65 


79   75 
65   66 


73   79   73 
65   57   58 


74   70 
65   49 


82  82  77 
66  60  53 

73  70  53 

65  52  49 

84  81  75 

66  63  55 

80  79  64 

63  60  50 

77  67  57 

67  53  39 

74  71  60 

64  58  46 

75  74  59 

65  54  49 

83  73  64 
61  55  47 

77  75  61 

64  54  48 

86  80  64 

70  60  48 

69  68  63 

63  60  40 

72  70  55 

58  45  40 


72  60  57 

60  52  34 

75  78  68 

66  63  49 

78  75  57 

65  55  44 

84  75  56 

67  56  48 

7J  77  60 

62  47  42 

78  74  66 

68  62  53 

79  76  62 

66  58  50 

86  63  81 

70  62  56 

72  67  57 
60  47  43 

80  76  66 
66  60  48 

75  67  55 

55  51  44 

85  83  78 

66  61  54 

81  78  63 

68  63  53 

74  79  70 
65  63  55 

73  68  55 

63  49  43 

72  63  55 

60  46  3  6 

75  74  62 
63  61  52 

81  77  68 

54  43  32 

78  80  65 

58  47  45 

75  71  60 

61  56  33 

80  81  72 

70  67  54 

67  61 

62  40 


70   68 
65   59 


70   68   66 


50  61  69 

31  33  50 

56  59  69 

33  29  46 

60  58  62 

36  29  36 

55  58  75 
27  27  44 

60  54  60 

35  30  31 

56  60  75 
27  26  43 

51  63  69 

31  27  47 

54  64  72 

32  36  46 


56   60   72 
31   25   43 


27  26  31 

60  62  71 

35  29  44 

59  64  73 

36  32  50 

52  62  68 

27  32  46 

51  60  67 

21  20  44 


54  62  68 

24  27  47 

60  55  64 

27  26  30 

55  57  71 
29  25  43 


60  67  70 

28  29  50 

54  49  54 

31  26  34 


58   62   75 


62   58   65 


55  62  72 

22  25  42 

54  62  72 

24  23  43 

54  58 

19  25 

60  58  62 

36  28  35 

59  63  74 

36  30  49 


29  26  31 

53  63  67 

28  28  49 

49  57  68 

25  25  43 

55  55  72 

28  33  52 


57 

60 

21 

30 

58 

54 

27 

22 

50   63   67 


60   69 
37   53 


52  45  52 

28  29  31 

58  64  74 

29  31  43 

49  49  56 

29  30  48 

65  58  60 

34  28  44 


68  79  81 

60  62  62 

72  84  85 
55  51  55 

71  74  85 

54  53  57 

73  83  65 
52  53  59 

74  77  86 

49  51  56 

78  85  86 

50  50  56 

67  82  87 

61  58  63 

74  80  84 

62  66  64 


85   88 
49   58 


69   64   88 


75 

86 

88 

60 

59 

63 

70 

78 

79 

55 

63 

64 

65  74  79 

56  56  59 

68  77  83 

58  63  62 

74  73  83 

54  58  60 


76  65  85 

51  49  59 

80  80  83 

59  60  65 

62  77  77 

56  60  60 

78  87  89 

54  52  56 


77 

85 

86 

49 

50 

60 

66 

79 

86 

60 

56 

60 

71 

78 

62 

55 

54 

58 

76 

83 

62 

56 

57 

60 

72  78  84 

46  52  53 

78  67  90 

57  53  59 

69  74  80 

47  46  50 

67  77  79 

59  62  63 


55   56   61 
74   82   84 


49  51  55 

74  81  85 

61  6  5  66 

62  61  73 

44  54  55 


82 
57 


75  82  74 

57  57  46 

85  78  73 

56  60  57 

87  83  60 

59  64  66 


76  61  72 

60  57  46 

69  86  77 

57  56  62 

65  62  74 

55  60  46 

82  62  71 

62  60  54 

75  63  74 

64  66  50 

63  79  75 


57 

64 

80 

79 

58 

65 

64 

76 

59 

65 

89   61   70 
64   64   54 


60   61   42 


58  48  46 

76  83  69 

57  58  40 

83  76  65 

62  59  58 

83  60  72 

56  58  46 

64  85  65 
66  59  45 

82  77  78 

57  56  65 

65  63  77 
60  63  64 

84  80  72 
57  56  51 

87  87  76 

66  63  68 

77  83  72 
57  54  42 

78  64  75 

62  59  41 

81  79  77 

59  56  59 

66  87  81 

57  59  65 

66  60  74 

59  63  67 

82  60  62 

55  56  59 

74  82  75 

63  53  46 

72  76  68 

56  54  50 

83  85  77 


66 

65 

62 

42 

84 

86 

78 

71 

52 

55 

54 

40 

81 

66 

83 

83 

51 

55 

54 

52 

79 

73 

81 

65 

56   53   33 
85   86   77 


67   65   54 


79   81 
53   59 


64  60  46 

83  76  75 

64  63  62 

75  78  66 

56  59  44 


62   59   63 

42   37   33 


72   63   60 
48   40   35 


55   53   50 
41   34   35 


72   60   60 

34   34   34 


50   56 
29   35 


53   56 
38   34 


54   63 

42   34 


50   57 
28   33 


57   67   70   70   67   60 


62   55   57 
42   40   34 


51   55   50 
40   39   42 


73  55  52 

44  33  32 

72  51 

45  40 

75  60  61 

48  36  32 

61  57  66 

46  41  37 

49  50  46 
37  37  38 

65  48  49 
37  31  34 

50  50  49 

39  39  40 

59  54  56 

36  36  39 

57  56  50 

37  34  34 

66  55  55 

40  42  40 


70   56   50 
43   37   35 


73   60   60 


58   58   60 
40   38   35 


53   52   51 
34   35   35 


53   57   56 
35   39   36 


73   62   60 
40   36   31 


72   62   64 

42   37   35 


67   53   52 
41   39   37 


57   50   48 
38   39   36 


66   47   47 
37   34   34 


55   50 
41   42 


60 
31 


73   62   56 
39   32   28 


59  56  54 

40  33  38 

55  54  62 

35  30  30 

50  60  54 

37  35  34 

49  53  60 

34  31  35 

53  53  58 

36  27  29 

50  52  53 
34  28  33 

53  50  59 

41  31  30 

54  54  59 

37  44  41 

48  47  52 

33  30  35 

47  48  58 

26  20  25 

49  51  59 
29  24  27 

53  50  53 
26  23  25 

54  52  60 

34  26  27 


54   63 
30   29 


49   59 
24   26 


46   54 
19   28 


66   52   52 

35   40   34 


55   51   63 
45   37   39 


52  60 

26  29 

54  52 

28  28 


61  70 

38  32 

59  61 

36  34 


59   69   71 


69   66   64 

36   39   43 


71   74 
39 


61  61 

38  39  44 

63  71  76 

33  36  40 

56  69  65 

36  32  46 

63  70  73 

39  35  37 

61  71  75 


60   71   74 
33   29   38 

62   70   75 


56  63  65 

39  42  47 

59  65  66 

29  29  35 

60  67  71 
26  28  30 

59  62  68 

30  28  29 

60  71  74 
30  33  39 


68   66   64 

41   49   43 


71  !  75   70   67 


51 

53 

60 

66 

27 

30 

35 

32 

48 

49 

55 

54 

31 

32 

34 

37 

55 

62 

62 

74 

36 

37 

43 

41 

62   72   75 


62 

62 

46 

40 

60 

68 

29 

28 

71  62  66 
40  45  52 

68  68  64 
37  43  42 

73  67  66 

45  50  46 

69  70  65 

37  40  53 

73  69  67 

36  45  49 

67  66  64 

38  41  51 

72  69  65 

44  45  43 

72  60  59 

45  49  40 

70  65  61 
36  39  39 

71  63  63 

34  41  40 

72  74  64 
30  33  49 

68  68  68 


72  75  68 

44  46  55 

66  64  67 

37  38  48 

71  69  69 

41  46  52 

70  65  68 


76   72   66 
46   55   56 


71   66   63 


74  I  74 
29  :  29 


70   74   71 


50 

49 

56 

56 

24 

26 

28 

36 

50 

58 

58 

66 

29 

35 

30 

33 

50 

55 

58 

69 

23 

29 

35 

31 

50 

56 

60 

68 

26 

32 

37 

37 

57 
28 

60   59 
37   32 


63   74   77  j  71   66   72 
36   35   45  I  41   44   52 


70  74  62 
27  36  45 

71  66  58 
36  43  43 

66  65  56 

36  44  38 

75  62  62 

39  I  37  47  49 

73  ;  68  68  71 

37  I  37  41  30 

71  I  65  66  71 

36  33  34 


58  69 

29  39 

54  58 

26  24 


50   50   50  i  45   45   61  I  63   63   64 
34   30   26   26   21   21   25   29   28 


54   54   56  .  55 
42   44   40  '  39 


67   56   56   53 


62   56   55 
42   38   42 


64   53   50 
39   37   39 


61   52   46 
36   36   37 


52  56 

33  35 

46  45 

30  30 

50  60 

31  33 


61   67   70 

39   40   39   39   49   57 


71   57   57 
29   37   32 


74   76   63 


56   49   42 
44   41   31 


54   56   47   47 
35   37   32   32 


65   56   57   47 
40   41   36   34 


55 

50 

46 

36 

32 

39 

33 

32 

70 

58 

55 

48 

33 

37 

37 

26 

58 

51 

47 

44 

29 

40 

35 

27 

55 

50 

45 

43 

36 

41 

37 

32 

54 

52 

44 

36 

32 

42 

31 

34 

59 

62 

48 

42 

31 

41 

37 

30 

64   55   62   50 
32   38   30   31 


64   49   41 
39   38   35 


60 
32 

57  55  47  48 

39  40  34  33 

51  48  41  31 

30  40  29  28 


49 

45 

36 

31 

30 

28 

50 

41 

37 

40 

32 

30 

63   56   51   41 
26   27   29   31 


55   53   45   43 
40   42   32   29 


68   57   49   39 
33   40   32   30 


64   52   48   49 
29   32   36   35 


59   53   51   46 
36   42   39   28 


57 

33  39  33 

72  59  59 

42  45  40 


54   46   47 
39   33   31 

59   59   53 

30 


53   50   42   38 


*l 

27 

33 

28 

28 

65 

67 

51 

44 

37 

45 

29 

37 

30 

31 

60 

51 

50 

50 

27 

35 

66 

69 

56 

58 

46 

52 

35 

34 

37 

29 

62   69   51   51 
36   36   37   30 


59 

50 

38 

31 

33 

28 

47 

44 

37 

41 

31 

32 

44 

41 

35 

31 

32 

30 

47 

47 

40 

37 

32 

32 

56 

46 

50 

30 

30 

20 

70  56  52  62 

26  27  23  24 

54  47  34  33 

21  33  24  22 

66  56  54  44 

35  45  34  33 


49  51 

34  35 

63  70 

i  35  33 


66   66 

3  7   43 


62   64  >  60   49   49   44 
44   49  I  28   29   33   29 


51   52   54 


31 

33 

36 

40 

50 

56 

65 

64 

27 

30 

32 

33 

72   74   67   64 
34   40   45   49 


69   71   66 
48   50   53 


67   60   60 

35   45   41 


57   52   48   40 
33   40   32   32 


59   55   46   36 
34   36   32   29 


42 

30 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl»  5  ■  CoDlinutd 


PENNSYLVAmA 
OCTOBER   1954 


Day  Of  Month 


9   10   II   12   13   14  15   16   17   18   19 


EMPORIUM  1  E 
EPHRATA 

ERIE   CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORO  CITY  k    S  0AM 

FRANKLIN 

FREDERICHSVILLE  1  SE 

FREELAND 

GEORQE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

GRAT2  1  N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

HAMLEY  I  S  DAM 

MOLTWOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

IRHIN 

JAMESTOWN  2    NW 

JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MEADVILLE  1  S 

MERCER  »  NW 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLO 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


Si      81   82 
62   61   61 


83   82   84 
66   65   69 


7*   75   76 
63   63   64 


85   82   78 

65   63   58 


82   85   77 
68   60   68 


83   80   82 
67   58   60 


81   83   80 
67   59   63 


82   83   82 
68   68   60 


77   72   73 
54   63   62 


83   8S   84 
73   69   69 


88   84   84 
70   68   62 


81   81   79 
65   60   60 


64   85   85 
68   62   62 


81   85   76 
62   58   63 


88   84   83 
68   67   62 


85   81   81 
70   67   63 


78   80   80 
60   52   50 


82   81   85 
71   69   65 


80   83   83 
62   56   63 


80   80   75 
65   68   61 


73   75 
64   61 


78   77 
66   64 


73   60 
56   48 


78   72   62 


85   83 
68   63 


86   81 
67   62 


85   84   82 
68   60   62 


79 

81 

82 

82 

75 

70 

64 

62 

62 

65 

77 

77 

79 

73 

73 

64 

53 

64 

60 

49 

83 

80 

79 

79 

74 

64 

59 

57 

66 

56 

81 

81 

82 

79 

77 

67 

65 

59 

65 

69 

87 

83 

83 

84 

61 

69 

66 

62 

66 

62 

88 

63 

83 

76 

66 

62 

39 

60 

62 

46 

85 

82 

82 

82 

76 

62 

60 

61 

67 

63 

83 

67 

83 

77 

79 

63 

64 

63 

63 

60 

79 

82 

78 

73 

66 

64 

60 

62 

65 

49 

83 

85 

75 

74 

69 

66 

61 

64 

66 

62 

85 

80 

81 

74 

70 

61 

65 

66 

64 

67 

85 

81 

64 

64 

78 

73 

71 

68 

74 

65 

80 

80 

77 

73 

69 

65 

63 

60 

66 

54 

83 

80 

82 

76 

73 

64 

68 

61 

64 

64 

87 

85 

80 

81 

68 

63 

65 

65 

64 

49 

85 

83 

82 

76 

74 

70 

68 

65 

66 

59 

75   75 
66   69 


76   70 
66   63 


68  67  66 

62  49  41 

83  78  68 

66  69  54 

64  81  75 

72  62  56 

75  71  63 

60  62  47 

76  75  75 
64  61  50 

76  72  58 

64  51  44 

86  82  77 

69  60  49 

79  74  60 

69  56  46 

75  77  65 

61  45  39 

82  75  64 

71  64  50 

78  76  70 

63  69  52 

72  70  60 
63  58  51 

79  76  64 
66  63  50 

78  76  60 


77   76 
63   64 


61  56  61 

22  22  25 

58  61  71 

30  29  46 

49  64  70 

35  33  53 

52  59  76 

27  23  38 


32   33   49 


59  54  63 

27  29  34 

67  60  71 
26  28  48 

62  60 

30  29  43 

56  52  60 

26  29  39 

54  61  71 

37  31  43 

68  65  61 

35  30  46 

54  57  66 

33  23  41 

67  66  59 

34  26  32 

55  62  71 
26  27  48 

58  56  63 
32  29  31 

56  61  73 

36  31  47 

56  49  68 

26  20  21 

59  63  77 

41  38  52 

58  61  62 

29  29  31 

56  66  71 

28  26  47 

56  58  62 


60   56   58 
29   31   36 


60   69 
25   41 


72  64  80 

47  54  62 

74  64  88 

52  56  57 

69  78  61 
60  65  64 

79  82  84 

51  46  49 

74  83  84 

63  63  62 

72  76  82 

44  53  61 

70  79  61 
59  58  63 

70  72  83 
50  53  57 

63  75  80 

44  54  62 

76  83  64 

54  54  60 

74  8  0  66 

50  62  61 

71  82  84 
50  49  62 

70  74  82 

49  54  58 

69  80  81 

59  59  62 

74  79  65 

50  51  54 

76  86  88 

65  53  61 

67  67  79 

36  47  51 

79  84  64 

55  59  63 

77  77  67 

45  51  52 

75  61  82 

51  52  57 

73  80  80 
58  62  63 

72  68  79 
54  60  63 

74  83  88 
53  52  56 


86  78  83 

60  54  64 

86  79  73 

60  60  63 


55 

59 

62 

75 

76 

65 

86 

32 

30 

39 

65 

54 

61 

63 

55 

52 

60 

67 

64 

75 

80 

21 

22 

36 

35 

56 

59 

59 

53 

60 

74 

76 

64 

65 

83 

28 

26 

44 

53 

49 

56 

56 

56 

60 

71 

73 

83 

64 

83 

35 

28 

46 

50 

51 

56 

67 

69 

57 

61 

73 

77 

86 

88 

35 

31 

40 

53 

53 

53 

69 

60 

51 

62 

68 

71 

83 

87 

23 

22 

26 

48 

50 

60 

60 

59 

59 

71 

75 

83 

86 

83 

34 

29 

40 

54 

52 

67 

59 

61 

59 

62 

75 

76 

67 

90 

34 

32 

32 

46 

53 

53 

69 

63 

59 

71 

66 

79 

60 

77 

25 

28 

50 

69 

60 

62 

56 

59 

60 

74 

68 

86 

69 

63 

26 

26 

46 

64 

65 

69 

60 

65 

55 

59 

74 

71 

82 

66 

26 

23 

27 

48 

48 

64 

68 

59 

64 

71 

74 

63 

84 

65 

38 

39 

53 

60 

62 

65 

64 

53 

58 

73 

75 

63 

85 

81 

29 

29 

47 

58 

60 

64 

60 

68 

54 

60 

69 

67 

76 

61 

26 

29 

36 

55 

60 

63 

62 

64 

60 

72 

69 

78 

81 

71 

29 

34 

49 

59 

65 

63 

64 

65 

60 

72 

74 

84 

86 

84 

38 

32 

50 

64 

58 

61 

62 

85  82  71 

54  57  41 

74  85  74 

63  59  46 

83  78  84 

64  58  65 

77  83  79 

61  66  47 

85  85  76 

57  60  64 

74  68  66 

66  63  40 

66  83  75 

59  60  64 

88  86  82 

61  59  66 

83  77  73 

52  55  65 

85  84  78 

59  61  67 

76  83  71 

61  57  45 


68  58  60 

77  85  74 

59  69  47 

79  85  85 

63  63  40 


62   60   53 

87   80   74 
58   56   66 


66   54 
39   36 


69   65 
39   36 


54   50   52 
40   39   36 


66   59   51 
37   31   34 


54   57   64 
38   40   34 


60   46   53 
29   22   26 


56   58   68 
39   30   32 


59   64   71 
30   27   27 


73   68  1  60   57   46 
40   44   36   30   36 


70   70  1  58   58   49 


40  65 

30  I  40 

47  70 

29  I  45 

69   66   60  I  55   50   39   37  j  62 

46   49   44   37   39   32   32  |  46 


35   32   45   39   42   51  |  32   38   36 


69   70   73   69   65   64   59 


55   52   62 

30   27   31  I  32   32   33  I  34 


53   53   63   66   71   74  !  74   69   64  I  58 
32   28   36   35   34   32   36   55   43  '  38 


30   26   40 


36   31   45 


69   64   55  I  51   49   51   58   60   68   70   74   72   66   56   52   41   66 


32   28   29 


32   36   30   31  !  43 


51   64   63 
38   38   36 


70   63   60 
36   36   35 


75   61 
45   39 


74   61   68 
40   42   34 


70   68   57 
43   34   33 


53   56   60 
37   39   31 


82 

73 

63 

38 

76 

60 

52 

45 

76 

70 

48 

41 

72 

61 

56 
82 

47 
70 

47   40   36 


64   53   50 
41   38   38 


54   52   55 
37   40   34 


49   51   61  I  62   70   71  i  73   66   64   54   50   45 


32   29   33  I  35   33 


37   44   45  I  32   38   32 


50   59 
33   35 


58   66  I  73   68   67   65   55 


48   61  I  63   64   57   62   62   62   56 


59   59   61   59 


44 

45 

38 

37 

31 

49 

39 

60 

56 

64 

64 

62 

75 

76 

41 

36 

35 

43 

38 

50 

44 

56 

49 

51 

56 

68 

74 

66 

39 

39 

25 

32 

26 

37 

33 

61 

51 

47 

56 

58 

70 

72 

39 

33 

34 

40 

33 

43 

38 

50 

50 

60 

62 

70 

72 

74 

26 

26 

33 

32 

32 

32 

35 

60 

64 

64 

61 

62 

73 

76 

37 

33 

31 

32 

35 

36 

40 

54 

51 

60 

60 

71 

74 

67 

44 

38 

39 

41 

39 

51 

42 

58 

48 

52 

53 

55 

68 

62 

26 

31 

30 

26 

27 

37 

26 

54 

50 

57 

58 

72 

73 

75 

46 

43 

43 

41 

39 

47 

47 

50 

54 

55 

61 

62 

71 

76 

39 

28 

28 

31 

32 

32 

33 

51 

62 

55 

59 

67 

69 

74 

32 

25 

27 

29 

30 

36 

34 

51 

50 

56 

56 

67 

75 

34 

29 

32 

35 

34 

37 

53 

50 

50 

58 

60 

66 

68 

32 

27 

32 

32 

35 

33 

36 

61 

51 

60 

60 

72 

76 

70 

43 

36 

36 

35 

31 

50 

37 

47   50   50  I  29   32   30   27  i  43 

68   66   73   61   57   48   52  ,  69 
62   48  I  36   45   37   35  I  48 


71  65  I  71  58  58  48  |  70 

44  49   38  40  37  34  ;  48 

I 

65  62   56  54  50  44  65 
36  52   29  36  35  33  42 

68  67   63  55  54  45  [   67 

42  46   34  38  38  31  45 

66  62  I  56  48  43  40  j  64 
46  45  ;  30  38  31  32  i  42 

71  63  j  72  67  67  46  I  69 

40  46  I  34  34  37  27  44 

70  71  j  68  55  48  45 

45  46   39  42  37  30 


68   67   66   52   50   46 
27   31   30   29   26   27 


64   70  I  60   57   46   55 

48   50  I  43   45   41   37 


67 
34 


58   54   44 
32   39   37 


85  ^  67 
65  1  42 


65   49 

37   31 


65   55   50 
37   35   38 


74   60   64 
41   37   33 


52   63   53 

38   31   32 


54   63   59 
32   29   34 


43   34   32 


63   64  I  55   53 
39   45   30   37 


64   65  I  56   55   47 


72   67   62   54   48   42 
47   52   31   35   31   32 


68   66   60   56   52   50  ,  69 


59   61   69   72   77   66 

34   35   39   38   44   51 


67   67 
30   30 


40   38   35   45   34   37 


64 

71 

60 

53 

1  51 

64 

46 

36 

34 

33 

72 

69 

57 

62 

62 

66 

41 

37 

33 

'  42 

80 

76 

60 

56 

61 

62 

48 

39 

38 

40 

72 

62 

55 

52 

i  49 

46 

39 

40 

34 

33 

76 

72 

54 

53 

54 

69   73  ,  69   64   64 
40   41  '  37   46   42 


60   69   73  I  66   66   70 
33   30   39  ;  37   41   51 


59   69   70  !  73   68   61 
41   36   39   43   43   49 


36 

36 

36 

30 

46 

■  0 

62 

69 

53 

42 

67 

|4 

33 

36 

34 

33 

46 

•  4 

60 

52 

48 

37 

62 

2 

25 

36 

31 

31 

39 

2 

56 

52 

42 

36 

66 

8 

30 

38 

34 

30 

43 

0 

62 

56 

53 

49 

68 

5 

33 

37 

36 

31 

45 

3 

70 

56 

59 

47 

66 

9 

35 

40 

39 

34 

47 

1 

67 

66 

53 

49 

66 

5 

31 

31 

38 

29 

40 

0 

49  52  •   58   57   68  i  68   70 
27   23   26   27   32  !  40   40 

50  58   70   73   73  ,  70   67  63   66  55  48  48  |  68 
43  49  '   33  39  35  30  !  46 

73   76   72  69  i  68  60  53  45 

37  I  44   44  46   34  34  39  36 


35   35  I  37   48   41 


66  I  62 
31   31 


59   63  I  44   37   35   34 


76   82  I  68   56 


38   33   34 


63   62 

60   48 


67   54 

45  I  50 


66 

43   39 

82  t  55 
55   40 


55   53   48 


54  I  49   49 


41   34  I  33   29 


66  60  66 

33  j  30  33 

67  '  65  74 
28  i  31  32 

52  I  56  57 

24  {  26  26 

I 

65  61  74 

47  I  47  46 

66  56  65 

36   37  42 

49  j  66 

33  !  33 


71   66   69 

34   35   42 


77   66 

38   42 


70   67  I  56   51 
42   50  !  30   41 


42 

39 

31 

32 

46 

42 

38 

31 

68   72   71   65  i  63   56   50   39 
27  >  34   36   45  !  28   29   32   29 


74  78  1  72 

46  58   54 

65  69   70   66   62 

42  47   42   48   42 

62  69   71   72   66 


65   70  j  59   61   48 
52   53   43   46   41 


60  I  60   60 
44   37   40 


73  I  58 
54   47 


46   60   56   60   60 
34   32   37  I  36   42 


62 

34 

56   61  I  64   52 

42   38  '  43   39 


33   35 
69   71 


50 

69 

40 

54 

36 

63 

29 

45 

54  50 

32  39 

60  53   48   39  :  63 

32  39   32   33   43 


69   63   54   63   53   40   63 


49   53   42  ,  33 


30   30   45 


60  .  59 
39  ■  40 


69   73   66   66   70   56   56   47   46   67 

37   47  !  44   45   48   39   43   40   31  .  48 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


PENMSYLVAMIA 
OCTOBER  1954 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 

ao 

82 

78 

79 

69 

60 

53 

63 

72 

74 

80 

32 

75 

34 

71 

62 

54 

52 

50 

52 

58 

59 

63 

67 

57 

65 

64 

55 

53 

43 

40 

64.4 

MIN 

63 

62 

66 

66 

54 

41 

31 

32 

62 

69 

59 

62 

63 

61 

42 

43 

40 

38 

34 

29 

37 

39 

39 

35 

40 

47 

38 

35 

38 

23 

27 

46.2 

MONTROSE  3  E 

MAX 

78 

79 

80 

71 

75 

59 

54 

46 

55 

62 

64 

76 

31 

77 

78 

71 

56 

60 

53 

46 

50 

52 

52 

68 

69 

64 

67 

63 

60 

49 

43 

62.6 

MIN 

62 

58 

56 

57 

48 

40 

28 

27 

28 

42 

66 

65 

59 

56 

59 

39 

36 

35 

37 

32 

32 

33 

36 

39 

33 

39 

46 

30 

30 

35 

26 

41.5 

MORGANTOWN 

MAX 

75 

60 

55 

59 

64 

50 

50 

57 

56 

67 

72 

58 

65 

69 

54 

55 

45 

49 

MIN 

67 

65 

61 

64 

50 

45 

32 

30 

49 

65 

56 

60 

62 

50 

64 

41 

36 

48 

43 

38 

33 

34 

34 

43 

40 

47 

46 

36 

38 

33 

29 

46.1 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 

64 

80 

81 

76 

75 

60 

51 

61 

71 

75 

83 

87 

65 

79 

73 

60 

58 

62 

64 

48 

60 

58 

70 

74 

67 

66 

68 

56 

56 

45 

48 

67.0 

MIN 

67 

65 

61 

65 

56 

42 

33 

29 

45 

52 

53 

56 

58 

52 

52 

38 

34 

32 

39 

36 

33 

36 

35 

46 

41 

44 

47 

36 

38 

34 

26 

44.9 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

77 

80 

72 

74 

68 

58 

49 

55 

64 

52 

78 

81 

80 

75 

68 

67 

53 

56 

51 

46 

52 

53 

58 

64 

56 

65 

62 

52 

49 

44 

40 

62.2 

MIN 

62 

59 

56 

64 

50 

29 

28 

25 

38 

55 

51 

61 

58 

57 

60 

40 

35 

31 

39 

34 

34 

31 

36 

49 

36 

44 

47 

32 

33 

32 

26 

43.0 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 

84 

81 

74 

74 

69 

64 

51 

59 

57 

65 

81 

84 

79 

81 

72 

71 

55 

59 

50 

49 

65 

56 

69 

69 

66 

66 

63 

57 

51 

45 

43 

64.8 

MIN 

61, 

60 

59 

64 

40 

44 

29 

25 

40 

64 

53 

59 

68 

63 

64 

41 

35 

31 

38 

29 

29 

33 

32 

42 

38 

41 

51 

30 

35 

36 

27 

43.0 

NEFFS  MILLS  <.  NE 

MAX 
MIN 

NEWBURG  3  W 

MAX 

87 

84 

80 

80 

73 

63 

60 

59 

70 

76 

83 

86 

88 

85 

69 

69 

55 

58 

65 

54 

64 

65 

72 

75 

75 

69 

70 

62 

65 

47 

49 

68.9 

MIN 

66 

67 

62 

68 

64 

60 

34 

34 

44 

45 

47 

63 

52 

60 

48 

43 

41 

40 

36 

34 

38 

47 

50 

48 

42 

49 

45 

34 

41 

33 

31 

47.5 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

82 

84 

80 

77 

75 

60 

56 

61 

74 

74 

82 

83 

79 

84 

60 

63 

56 

53 

50 

52 

60 

54 

69 

71 

72 

66 

65 

65 

63 

45 

41 

65.3 

MIN 

69 

60 

69 

66 

54 

49 

27 

29 

51 

69 

62 

64 

64 

69 

46 

40 

40 

34 

31 

28 

35 

34 

35 

36 

37 

49 

46 

39 

38 

32 

31 

45.6 

NEWELL 

MAX 

77 

31 

82 

77 

81 

76 

59 

60 

68 

74 

82 

65 

36 

85 

66 

54 

54 

57 

65 

52 

56 

69 

63 

69 

74 

75 

63 

66 

50 

53 

43 

68.2 

MIN 

68 

65 

65 

65 

66 

64 

37 

33 

50 

60 

60 

62 

64 

61 

54 

40 

45 

46 

40 

34 

33 

39 

36 

38 

39 

47 

57 

35 

44 

35 

36 

48.6 

NEWPORT 

MAX 

86 

86 

84 

79 

78 

72 

59 

59 

61 

71 

77 

85 

37 

84 

30 

73 

59 

58 

58 

55 

54 

60 

63 

73 

76 

71 

70 

66 

58 

54 

46 

69.1 

MIN 

55 

65 

64 

62 

59 

52 

34 

30 

30 

46 

50 

60 

57 

57 

60 

44 

36 

34 

37 

33 

30 

30 

34 

36 

41 

41 

44 

33 

33 

40 

29 

43.4 

NEW  STANTON 

MAX 

83 

86 

83 

82 

75 

72 

59 

63 

73 

75 

63 

66 

79 

88 

73 

60 

56 

52 

52 

62 

56 

61 

70 

73 

78 

63 

62 

57 

50 

51 

46 

68.3 

MIN 

62 

60 

59 

60 

58 

40 

28 

28 

46 

69 

60 

60 

61 

60 

42 

39 

42 

36 

31 

30 

27 

33 

32 

32 

34 

42 

34 

31 

30 

32 

25 

42.3 

NORRISTOWN 

MAX 

85 

84 

87 

85 

78 

63 

59 

62 

75 

79 

86 

85 

69 

82 

75 

67 

63 

68 

53 

54 

63 

60 

72 

75 

72 

69 

74 

68 

67 

48 

53 

70.4 

MIN 

71 

70 

65 

70 

62 

46 

37 

33 

50 

69 

50 

66 

55 

65 

60 

48 

41 

37 

47 

42 

38 

40 

36 

46 

42 

46 

43 

41 

42 

37 

34 

49.9 

PALMERTON 

MAX 

82 

84 

79 

80 

73 

61 

57 

61 

72 

74 

83 

85 

84 

75 

75 

61 

58 

63 

52 

51 

57 

50 

70 

73 

67 

67 

67 

57 

55 

46 

47 

67.0 

MIN 

66 

63 

66 

66 

53 

40 

33 

27 

48 

66 

57 

59 

60 

63 

57 

40 

33 

32 

45 

39 

33 

35 

30 

42 

36 

38 

45 

35 

37 

35 

31 

45.1 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

85 

81 

84 

84 

82 

68 

59 

61 

72 

78 

34 

87 

87 

82 

76 

63 

61 

58 

53 

55 

63 

63 

73 

76 

74 

68 

73 

60 

59 

52 

52 

70.4 

MIN 

73 

72 

68 

73 

68 

51 

39 

42 

53 

61 

63 

65 

63 

67 

60 

52 

48 

46 

50 

45 

42 

46 

48 

66 

54 

65 

60 

45 

48 

41 

42 

54.8 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

85 

82 

85 

35 

84 

67 

61 

65 

73 

79 

85 

88 

87 

64 

76 

64 

63 

69 

63 

55 

63 

50 

73 

75 

76 

67 

71 

59 

59 

47 

52 

70.5 

MIN 

72 

70 

63 

71 

65 

49 

37 

38 

50 

60 

60 

66 

64 

64 

69 

48 

45 

41 

48 

45 

43 

43 

40 

50 

49 

52 

49 

40 

44 

38 

38 

51.8 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

85 

82 

34 

34 

81 

68 

57 

62 

72 

77 

85 

86 

86 

32 

76 

54 

51 

67 

54 

56 

51 

60 

71 

74 

72 

65 

72 

58 

58 

48 

52 

69.6 

MIN 

73 

72 

68 

73 

57 

60 

40 

43 

54 

60 

64 

67 

56 

65 

69 

60 

48 

47 

50 

46 

45 

47 

42 

52 

55 

53 

52 

46 

47 

40 

40 

54.0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

84 

83 

85 

83 

80 

76 

52 

60 

73 

76 

64 

36 

S3 

67 

79 

76 

65 

67 

62 

54 

61 

60 

71 

73 

72 

69 

73 

56 

68 

67 

66 

71.8 

MIN 

73 

69 

65 

69 

54 

49 

37 

35 

48 

57 

60 

63 

63 

62 

69 

45 

42 

37 

48 

44 

40 

40 

34 

45 

42 

46 

67 

37 

40 

40 

35 

50.2 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 

85 

81 

84 

84 

30 

63 

60 

62 

72 

77 

84 

67 

36 

82 

75 

64 

61 

67 

54 

56 

63 

52 

72 

75 

71 

65 

70 

59 

58 

51 

51 

69.9 

MIN 

73 

71 

68 

74 

68 

49 

39 

42 

53 

60 

63 

66 

66 

65 

59 

62 

43 

47 

46 

45 

43 

46 

46 

56 

53 

53 

48 

43 

45 

40 

39 

53.8 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 

76 

79 

72 

68 

60 

63 

53 

66 

70 

65 

60 

62 

75 

78 

55 

51 

50 

48 

49 

50 

53 

55 

55 

66 

65 

63 

61 

55 

46 

37 

33 

60.7 

MIN 

58 

55 

63 

61 

50 

35 

23 

25 

46 

52 

61 

62 

56 

58 

40 

31 

33 

38 

32 

25 

32 

30 

40 

38 

31 

43 

37 

31 

37 

30 

30 

41.4 

PHOENUVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

85 
68 

85 
64 

38 
59 

85 
64 

78 

58 

70 

52 

61 

34 

52 

27 

74 
40 

78 
62 

85 

54 

86 

67 

89 
59 

80 
66 

74 
54 

PIMPLE  HILL 

MAX 

75 

77 

79 

71 

71 

67 

63 

47 

54 

52 

67 

78 

82 

61 

73 

66 

69 

63 

56 

46 

44 

50 

62 

65 

64 

64 

64 

60 

60 

47 

40 

61.8 

MIN 

65 

63 

62 

63 

50 

43 

26 

30 

40 

47 

55 

60 

59 

63 

62 

38 

35 

33 

37 

29 

32 

34 

38 

47 

42 

46 

49 

26 

34 

31 

26 

44.1 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

81 

82 

76 

76 

59 

57 

52 

60 

70 

73 

80 

82 

74 

63 

69 

51 

53 

50 

49 

52 

58 

61 

68 

71 

71 

62 

54 

53 

50 

41 

37 

53.7 

MIN 

68 

64 

69 

63 

55 

41 

32 

36 

51 

59 

65 

63 

65 

66 

40 

38 

40 

39 

36 

33 

40 

41 

41 

40 

39 

52 

38 

33 

39 

30 

30 

46.8 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

83 

32 

77 

80 

72 

59 

54 

62 

73 

75 

83 

34 

78 

34 

72 

53 

55 

64 

61 

54 

59 

63 

70 

72 

74 

66 

66 

56 

53 

43 

39 

66.0 

MIN 

71 

67 

69 

68 

57 

45 

36 

37 

66 

51 

67 

67 

67 

55 

42 

42 

44 

44 

39 

36 

41 

45 

43 

43 

43 

53 

43 

40 

41 

34 

34 

49.7 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

77 

78 

79 

72 

74 

63 

54 

46 

54 

55 

65 

76 

30 

76 

76 

60 

62 

55 

47 

48 

49 

51 

65 

68 

52 

54 

62 

49 

48 

42 

61.6 

MIN 

60 

54 

51 

57 

48 

41 

27 

22 

28 

45 

50 

66 

52 

45 

65 

33 

32 

36 

32 

31 

31 

29 

41 

29 

31 

44 

32 

31 

32 

26 

39.4 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 

84 

85 

85 

82 

79 

75 

62 

65 

56 

69 

73 

86 

86 

85 

82 

72 

62 

57 

64 

53 

47 

57 

53 

70 

73 

66 

67 

64 

57 

62 

45 

67.9 

MIN 

65 

62 

62 

63 

63 

52 

34 

25 

27 

60 

•50 

55 

57 

66 

57 

43 

34 

30 

32 

35 

30 

30 

27 

30 

36 

37 

40 

33 

35 

34 

33 

42.2 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

83 

30 

83 

74 

72 

61 

58 

54 

62 

71 

71 

80 

83 

78 

63 

63 

52 

54 

60 

49 

60 

57 

60 

67 

70 

72 

64 

64 

52 

52 

40 

65.0 

MIN 

63 

57 

59 

64 

67 

47 

24 

28 

34 

62 

57 

60 

62 

69 

64 

37 

40 

39 

27 

26 

29 

30 

31 

32 

34 

38 

46 

30 

32 

30 

30 

42.5 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 

82 

84 

83 

79 

77 

73 

53 

61 

70 

72 

83 

85 

89 

79 

75 

67 

58 

55 

56 

52 

69 

59 

63 

73 

69 

68 

69 

60 

54 

52 

48 

69.0 

MIN 

66 

64 

60 

68 

58 

60 

33 

23 

39 

53 

50 

59 

60 

67 

67 

42 

35 

29 

45 

40 

32 

36 

28 

46 

37 

38 

48 

32 

33 

33 

29 

44.8 

READING  WB  CITY 

MAX 

84 

84 

84 

81 

79 

62 

58 

61 

72 

74 

86 

88 

87 

78 

74 

62 

59 

55 

54 

51 

61 

61 

71 

76 

70 

68 

68 

65 

57 

47 

48 

56.5 

MIN 

72 

70 

66 

72 

59 

46 

38 

34 

61 

61 

58 

66 

67 

63 

57 

47 

43 

33 

45 

39 

38 

42 

39 

53 

46 

47 

49 

41 

43 

41 

37 

50.6 

RIOGWAY  3  W 

MAX 

79 

80 

73 

73 

65 

57 

55 

61 

59 

65 

77 

83 

75 

82 

66 

51 

50 

54 

47 

50 

58 

59 

58 

68 

70 

64 

63 

62 

49 

41 

38 

52.7 

MIN 

64 

54 

58 

62 

52 

45 

22 

25 

46 

67 

55 

61 

60 

62 

47 

36 

35 

37 

28 

24 

26 

26 

25 

29 

34 

37 

42 

26 

32 

33 

32 

40.7 

SALINA  3  M 

MAX 

84 

31 

87 

75 

73 

60 

53 

62 

71 

74 

80 

32 

77 

83 

77 

62 

62 

61 

49 

50 

55 

98 

57 

68 

74 

62 

64 

53 

51. 

44 

37 

64.7 

MIN 

65 

59 

65 

54 

57 

48 

25 

27 

47 

49 

62 

63 

63 

51 

44 

39 

40 

40 

32 

28 

32 

32 

34 

35 

37 

42 

44 

29 

38 

30 

30 

43.9 

SCRANTON  WB  CITY 

MAX 

83 

33 

76 

78 

68 

57 

51 

62 

69 

67 

81 

86 

81 

84 

73 

60 

55 

58 

51 

51 

54 

56 

69 

55 

67 

67 

54 

54 

52 

46 

45 

64.9 

MIN 

67 

62 

61 

67 

53 

40 

34 

29 

47 

51 

56 

61 

62 

59 

56 

44 

39 

34 

41 

38 

35 

37 

33 

45 

37 

42 

43 

38 

42 

39 

34 

46.4 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 

85 

85 

76 

76 

68 

60 

56 

57 

71 

70 

83 

38 

87 

80 

73 

58 

54 

54 

55 

52 

58 

60 

73 

74 

68 

69 

54 

57 

54 

48 

43 

66.3 

MIN 

64 

61 

62 

62 

55 

42 

29 

25 

46 

52 

51 

62 

56 

56 

64 

44 

33 

32 

35 

29 

28 

31 

30 

37 

39 

39 

43 

32 

41 

36 

35 

43.3 

SHIPPENSBURG 

MAX 

86 

82 

30 

78 

76 

58 

57 

60 

74 

73 

86 

88 

85 

81 

78 

72 

62 

62 

52 

54 

64 

63 

72 

73 

75 

68 

58 

62 

64 

60 

50 

69.5 

MIN 

69 

68 

63 

71 

58 

64 

34 

30 

46 

62 

51 

61 

59 

61 

62 

42 

41 

36 

36 

32 

33 

37 

40 

46 

42 

46 

56 

36 

40 

38 

31 

47.4 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

80 

85 

74 

72 

71 

60 

55 

60 

71 

70 

79 

81 

76 

84 

71 

52 

58 

63 

52 

54 

62 

62 

70 

72 

75 

65 

60 

54 

49 

44 

37 

55.1 

MIN 

67 

61 

67 

60 

50 

45 

29 

31 

48 

56 

63 

63 

63 

61 

44 

37 

33 

37 

33 

29 

37 

40 

33 

40 

44 

50 

41 

32 

40 

30 

31 

46.3 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 

77 

77 

72 

73 

73 

68 

54 

59 

69 

72 

79 

81 

80 

30 

72 

51 

50 

50 

50 

43 

56 

57 

66 

71 

74 

62 

58 

67 

48 

42 

32 

63.2 

MIN 

66 

59 

60 

63 

57 

47 

27 

25 

44 

59 

52 

57 

57 

52 

43 

33 

36 

34 

32 

25 

25 

26 

33 

32 

30 

39 

48 

25 

39 

30 

29 

41.6 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

74 

72 

70 

75 

75 

69 

49 

55 

56 

70 

76 

77 

76 

77 

66 

49 

48 

51 

46 

45 

51 

53 

61 

65 

69 

56 

59 

51 

44 

41 

30 

60.1 

MIN 

61 

58 

57 

62 

62 

44 

25 

25 

39 

62 

48 

53 

54 

63 

37 

32 

30 

35 

31 

27 

27 

34 

40 

35 

36 

41 

41 

26 

40 

28 

25 

40.5 

STATE  COLLEGE 

MAX 

80 

81 

74 

73 

67 

57 

54 

57 

73 

69 

83 

85 

79 

80 

70 

55 

52 

49 

51 

53 

57 

60 

68 

72 

67 

67 

52 

65 

50 

41 

38 

63.8 

MIN 

68 

62 

62 

67 

53 

40 

31 

29 

48 

57 

50 

64 

62 

62 

46 

39 

39 

42 

37 

32 

35 

41 

42 

49 

43 

50 

43 

33 

41 

32 

35 

46.2 

STROUDSBURG 

MAX 

85 

85 

87 

30 

81 

77 

63 

57 

62 

63 

76 

84 

88 

88 

83 

68 

64 

58 

52 

48 

MIN 

66 

59 

59 

64 

50 

60 

29 

23 

33 

42 

53 

53 

64 

54 

59 

30 

31 

31 

27 

Sm  R«f*mtc«  NotM  FoUowtng  Station     Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


PENMSYLVAIIIA 
OCTOBER   1954 


Day 

Of  Month 

? 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

56 

41 

53 

26 

49 
26 

53 

31 

67 

44 

61 

55 

75 

58 

81 
59 

74 
61 

77 
61 

65 

38 

48 
35 

46 
36 

47 
30 

45 
28 

51 
29 

53 

32 

58 

39 

68 

39 

69 

43 

65 
46 

67 

48 

64 
30 

53 
30 

42 
32 

38 
28 

58.7 
39.4 

TIONESTA  2  SE  0AM 

MAX 

MIN 

83 
69 

80 
62 

82 
65 

75 
67 

74 
57 

57 

49 

57 
33 

55 
35 

62 

40 

70 
55 

69 
58 

76 

57 

80 
63 

73 

57 

S3 
58 

67 

43 

53 

43 

52 

44 

53 

34 

50 
36 

49 

34 

60 
37 

61 
35 

66 

35 

70 
35 

73 
44 

67 

51 

62 

37 

54 
38 

46 
39 

40 
39 

64.6 
46.7 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

B2 
63 

78 
60 

84 
57 

75 
62 

68 

54 

59 
45 

56 

30 

64 

71 

70 

78 

81 

79 

85 

77 

57 

53 

52 

50 

50 

61 

63 

71 

72 

73 

70 

62 

54 

50 

42 

42 

65.5 

TOHANDA 

MAX 
MIN 

85 
65 

85 

58 

76 
61 

SO 
62 

68 

48 

59 

44 

52 

27 

62 

24 

59 

43 

68 
55 

82 
55 

87 
60 

81 
59 

86 

53 

72 
64 

73 

43 

55 
33 

56 

31 

53 
39 

55 

30 

58 

30 

56 
35 

75 
27 

69 

40 

67 
38 

72 

38 

68 

42 

57 
30 

57 
38 

51 
39 

45 
26 

67.1 
43.2 

UNIONTONN 

MAX 
MIN 

SO 
69 

78 
67 

75 
65 

79 
68 

74 
67 

68 

47 

55 

32 

65 
29 

70 
49 

76 
60 

83 
64 

83 
61 

78 
64 

86 
66 

73 

43 

53 
42 

55 
42 

51 
41 

50 
38 

50 
31 

60 
30 

61 
39 

69 

38 

.71 
37 

73 
37 

58 
45 

61 

44 

57 
35 

51 
42 

42 
34 

37 
32 

65.2 

47.0 

UPPER  DARBY 

MAX 
MIN 

8S 
69 

82 
66 

85 
62 

84 
67 

78 
61 

69 

50 

57 
33 

62 

30 

72 
45 

78 
56 

84 
57 

86 

60 

88 
59 

82 
59 

74 
56 

66 

42 

62 

41 

67 

34 

62 

40 

54 
39 

53 
39 

59 
41 

71 
35 

74 

43 

69 
42 

66 
46 

72 

53 

56 
36 

59 
42 

46 
36 

50 
31 

69.5 
47.4 

MARREN 

MAX 
MIN 

79 
65 

.  83 
59 

77 
60 

74 
64 

67 

49 

57 

44 

52 
26 

64 
28 

70 
49 

65 

59 

78 
63 

82 
63 

75 
61 

84 
55 

74 
47 

52 

40 

53 

38 

53 
38 

47 
32 

48 
29 

58 
29 

59 
32 

69 
31 

68 

34 

73 
38 

69 
43 

59 

43 

56 

30 

48 
36 

43 
32 

42 
32 

63.8 
43.5 

WAYNES8URG  2  W 

MAX 
MIN 

82 
67 

82 

6* 

78 
65 

SI 
65 

82 

63 

70 
52 

55 

31 

63 

27 

71 
46 

77 
55 

83 
52 

83 
56 

80 
59 

86 
57 

78 
45 

53 
37 

56 

41 

55 
41 

51 
30 

54 
27 

58 
30 

62 

34 

67 
30 

73 
32 

73 
32 

59 
41 

64 
51 

56 

30 

50 
39 

46 
32 

37 
32 

66.6 

44.0 

HELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

81 
65 

78 
60 

79 
60 

72 
63 

75 
49 

58 
40 

58 
27 

50 
2B 

57 
31 

67 
47 

64 
57 

77 
60 

82 
60 

75 
56 

78 
63 

69 

41 

53 

37 

50 
37 

47 

34 

46 

20 

51 
31 

56 

34 

56 

37 

70 
39 

68 

38 

66 

39 

67 

47 

65 

29 

53 
30 

44 
35 

45 
30 

63.1 
43.0 

WELLSVILLE 

MAX 

MIN 

84 
65 

82 
65 

83 
58 

79 
66 

77 
57 

62 
52 

56 
35 

61 
26 

72 

45 

75 
46 

84 
46 

87 
54 

86 

54 

80 
57 

75 
65 

73 
38 

57 
33 

62 

31 

55 
33 

53 
33 

60 
32 

61 
30 

71 
30 

74 
38 

68 
37 

67 
40 

70 
34 

56 
32 

58 
37 

50 
36 

46 
29 

68.5 
43.2 

WEST  CHESTER 

MAX 

MIN 

at, 

70 

81 
69 

86 

64 

32 
69 

76 
63 

67 
53 

57 
35 

64 
33 

72 
47 

76 
57 

85 
56 

88 
62 

88 
61 

82 
63 

77 
67 

70 
43 

63 

40 

68 
37 

56 

47 

53 
40 

61 
38 

56 
40 

70 
36 

74 

47 

70 
46 

66 
49 

73 
55 

59 
39 

56 
40 

47 
39 

50 
32 

69.8 
49.6 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
64 

85 
62 

77 
63 

76 
63 

68 

53 

64 

42 

57 
34 

58 
28 

70 
47 

66 

54 

82 
54 

89 

57 

S3 

59 

81 
58 

74 
52 

61 

45 

55 
36 

55 
36 

55 
39 

55 
33 

57 
32 

62 

35 

73 
31 

74 
41 

67 
42 

66 

42 

69 

44 

56 

33 

52 

42 

49 
38 

44 
37 

66.6 

45.0 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

85 

70 

84 
61 

85 
61 

83 
68 

79 
60 

65 
56 

58 

34 

65 
29 

75 
47 

79 
49 

87 
52 

90 
59 

86 
58 

82 
61 

78 
66 

73 
40 

60 
36 

64 
33 

54 
44 

54 
30 

62 
31 

63 

72 
33 

76 
39 

73 
38 

66 

42 

70 
56 

62 
33 

56 
41 

52 

40 

49 
29 

70.6 
46.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  montl) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

^2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

CONFLDKMCB  1  SW  DAM 
rOSD  CITY  4  S  DAM 
HAWLKT  1  3  DAM 
JAMESTOWN  2  NV 
LAKDISVILLE 
PIMPLE  BILL 

EVAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

KVAP 

WIND 

EVAP 

WIND 

.07 
26 

.11 
56 

.10 
93 

.19 
38 

.03 
16 

.07 
72 

.06 
6 

.09 
26 

.11 
52 

.09 
14 

.10 
14 

.09 
40 

.06 
20 

.07 
18 

.16 
51 

.12 

17 

• 
* 

.13 
49 

.03 
56 

.03 
31 

.06 
109 

.05 
30 

.19 
39 

.06 
73 

.07 
23 

.07 
38 

.10 
119 

.06 
19 

.06 
53 

.10 
89 

.11 
20 

.07 
42 

.09 
50 

.15 
33 

.12 
25 

.11 
34 

.09 
SO 

.11 
82 

• 

125 

.01 
58 

.11 
109 

.14 
91 

.08 
23 

.08 
20 

• 
65 

.10 
12 

.13 
32 

.09 
42 

.09 
26 

.07 
32 

.28 
74 

.07 
35 

.11 
13 

.10 
77 

.10 
33 

.08 
38 

.09 
144 

.05 
30 

.09 
19 

.09 
33 

.05 
55 

.05 
39 

.02 
38 

.08 
6 

.15 
126 

.11 

48 

.11 
63 

.15 
140 

.16 
60 

.17 
21 

.19 
78 

.14 
38 

.17 
60 

.17 
138 

.21 
38 

.16 
26 

.18 
80 

.07 
16 

.07 
22 

.11 
58 

.06 
18 

.09 
13 

.14 
44 

.14 
66 

.19 
90 

.09 
59 

50 

46 

.12 
112 

80 

125 

.06 
154 

76 

128 

181 

.07 
67 

71 

.13 
100 

.08 
75 

.10 
50 

.11 
64 

.03 
43 

68 

* 
110 

.04 
27 

.09 
32 

.10 
64 

.03 
22 

32 

.14 

48 

.04 
24 

.08 
21 

.11 
61 

.07 
40 

31 

.03 
35 

.05 
20 

.04 
42 

.04 
78 

.07 
43 

21 

.03 
51 

.05 
14 

.01 
63 

.01 
84 

.04 
31 

.04 
60 

.03 
17 

.10 
57 

.06 
90 

.04 
29 

.10 
71 

.03 
20 

.12 
40 

.14 
100 

.07 
30 

.12 
132 

.11 
15 

.12 
64 

.14 
121 

.08 
25 

.08 
56 

.05 
8 

.09 
39 

.14 

77 

* 
20 

.09 
48 

.05 
11 

.09 
6 

.14 
72 

• 
61 

« 
58 

.02 
53 

.02 

7 

.06 
77 

.13 
81 

198 

.07 
53 

.09 
73 

.09 
137 

.09 
23 

.20 
55 

.08 
34 

.10 
31 

.13 
75 

.02 
39 

.05 
80 

.02 
63 

.04 
75 

.09 
75 

.03 
95 

82.16 
1223 

B2.76 
B2664 

B2.34 
B1002 

B2.81 
1240 

B3.09 
2446 

8m  Babmic*  NoM  Follswlov  SUIn      >°''« 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENMSYLVAHIA 
OCTOBER   1954 


Day  of  month 


1        2       3       4       S       6       7       8       9      10      11      12      13     14      15      16      17     18      19     20     21     22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


ALBION 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

BELLEFONTE  4  S 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTOmi  3  W 

BUTLER 

CORRY 

DONEGAL 

EAGLES  HERE 

EAST  WATERFORD  3  E 

EUPORIUU  1  E 

FORD  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

INDIANA  3  SE 

JOHNSTOWN 

HEAOVILLE  1  S 

UERCER  4  NW 

MONTROSE  3  £ 

MOUNT  PCCONO  2  N  AP 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

RIDGWAY  3  W 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 
UNIONTOTO 
WAYNESBURG  2  W 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


1.7 
T 


3.5 
2 


2.3 
2 


T 
1.0 
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STATION  INDEX 


Stabo 


ACMETONIA  L<X<  3 
ALBION 

ALIENS  HtLLS 
ALLENTOWN  we  AB 
ALLENTOHN  GAS  CO 

ALTOOHA  HORSESHOE  CURVE 
ARDENTSVILLE 
ARTEMA5  1  HNU 
AUSTINBURG  2  H 
AVOCA  CAA  AP 

■AKERSTOHN  3  wm 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVEH  FALLS 
BEA VERT OWN 


County 


ALLEGHENY 
ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 
ADAMS 
BEDFORD 
TIOGA 

LUZERNE 


,0355  ALLEGHENY 

0409  WARREN 
j 04571  NORTH 'LAND 

0*75| BEAVER 

0482  SNYDER 


BEECH  CHEEK  STATION 

0499 

CENTRE 

BELLEFONTE  4  S 

OSSOiCENTRE 

BEBW:CK 

0611. COLUMBIA 

BETHLEHEM 

0629, NORTHAMPTON 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 

0634  NORTHAMPTON 

SLAIN 

0725! PERRY 

BLAIRSVILLE  6  CNE 

0736] INDIANA 

BLARESLEE  CORNERS 

0743  MONROE 

BLOSEfiVILLE  1  N 

0763 

CUMBERLAND 

BOSWELL  6  WWW 

0820 

SOMERSET 

BRAOOOCK  LOCK  2 

0861 

ALLEGHENY 

BRADFORD  CNTRL  FIHE  STA 

0867 

MC  KEAN 

BRADFORD  4  W  RES 

0868 

MC  KEAN 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

0875 

MC  KEAN 

BREEZEWOOO 

0905 

BEDFORD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

1002 

JEFFERSON 

BRUCETON  1  S 

1033 

ALLEGHENY 

8UCKST0WN  1  5E 

1073  SOMERSET 

BUFFALO  MILLS 

10671  BEDFORD 

BURGETTSTOWN  2  W 

1105  WASHINGTON 

BURNT  CABINS  2  NE 

1115  HUNTINGDON 

BUTLER 

1130  BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

1135  BUTLER 

CAMP  MILL 

1198  CUMBERLAND 

CANTON  1  NW 

1215 

BRADFORD 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2   W 
CEDAR  RUN 
CHADOS  FORD 

CHAM8ERSBURG  1  E$E 
CHARLEROl 
CHARLEROI  LOCK  A 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARION  3  SM 

CLAU5SVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  B  NW  NURSERY  1522  CLE' 


il234  CUMBERLAND 
125Sl CAMBRIA 
1262, POTTER 
1301 ! LYCOMING 
1342, DELAWARE 

IS 54  FRANKLIN 
1372i WASHINGTON 
1377|WESTHORELAND| 10 
14231  DELAWARE 
I  1480  CENTRE 


I 148S  CLARION 
15051  LEHIGH 
1512  WASHINGTON 

1519  CLEARFIELD 


CLERMONT 
COALDALE  2  m 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
C06AN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 

COMSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUOERSPORT  2  NW 
COUOERSPORT  7  E 

COVINGTON 
CHEEKSIDE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

DERRY 

OEVAULT  1  W 
OINGMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

OONORA 
OOYLESTOWN 

oRinwooo 

DU  BOIS  7  E 
OUNLO 

DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

E8ENSBURG 

EOINBORO 

ELIZABETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EOUINUNK 

ERIE   CAA   AIRPORT 

EVERETT    1    SW 

FARRELL-SMARCW 

FORD   CITY   4   S   DAM 

FRANKLIN 

FRCDERICKSVILLE    1    SE 

FREELANO 

GALETON 

6EIGERT0WN 

GEORGE    SCHOOL 
GETTYSBURG 

GETTYSBURG   1    S 

QIFFORD 

GLENCOE 

GLEN   HAZEL   2   NE   DAM 
GLEN   ROCK 

GLENWILLARD   DASH   DAM 
GORDON 
GOULDSBORO 

ORAKTVILLE   2    SW 
GRATERFORD 
GRATZ    1    N 
GREENSBORO   LOCK   7 
GREENSBURG   2    E 

GREENSBURG   >    SE 

GREENVILLE 

KANOVER 

KARRI SBURG  MB  AP 

HARRI5BUR0   NORTH 

HAWLET 

KAWLEY    I    5    DAM 

HOLLIDAYSBURG 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOO 


1529  MC  KEAN 
1572  SCHUYLKILL 
1589  CHESTER      | 
159*  CHESTER 
1631  LYCOMING 

16751  LANCASTER 
1705i  SOMERSET 
1710  FAYETTE 
1723  FAYETTE 
1729  FAYETTE 

1737  MONTGOMERY 
1773  ALLEGHENY 
1790  ERIE 

] 180S  POTTER 

jl809  POTTER      1 

i 18321  TIOGA       I  : 
1881 1  INDIANA      I 
189S  CAMBRIA 
1978  MC  KEAN 
2013  MONTOUR 

2108) WESTMORELAND 
2116  CHESTER 
2160  PIKE 
2171  WYOMING 
21B3  WESTMORELAND  : 

2190  WASHINGTON 
2221  BUCKS 
2245  CAMERON 
3265  CLEARFIELD 
2298  CAMBRIA 

2324  SULLIVAN  .] 
; 23*3  SULLIVAN  j] 
,2363'CLARION  I 
'24591  PERRY 

2466  CAMBRIA 

2514  ERIE 

2560  LANCASTER  I 

,  263)  CAMERON  ] 

J2644:lyC0MING  ] 

2662! LANCASTER  ] 

I  2669' WAYNE 
I  2682  ERIE 
2721, BEDFORD 
|2ai4JMERCER 

2942  I  ARMSTRONG 

13028  VENANGO 
3047  BERKS        ] 
,3056  LUZERNE      h 
,3130  POTTER 
|»18*  BERKS 

I  3200  BUCKS 
'3218  ADAMS 
3223  ADAMS 

3297  MC  KEAN 

3298  I  SOMERSET 

9311  EL< 
3990IyORK 
394) I  ALLEGHENY 
3379  SCHUYLKILL 
3394  WAYNE 

'3422  DAUPHIN 
:3435  MONTGOMERY 

9438  DAUPHIN 
'9503  GREENE 

3515  WESTMORELAND  : 


40  9 

41  5* 
41  12 
40  99 
40  96 


40  39 

41  40 
40  90 
40  46 

40  45 

41  04 

40  51 

41  04 
40  9 
40  96 


40  11 

40  24 

41  57 
41  57 
41  59 

40  00 

41  09 
40  18 
40  04 
99  57 
40  29 


>  40  12 
I  40  35 
I  41  37 
<  41  31 
39  52 

39  56 

40  08 

40  09 

39  SO 

41  03 

41  12 

40  37 

40  07 

41  01 


•  39  58 
>  39  59 

■   41  21 


'  39  50 

'  40  01 
'  40  01 


40  30 

41  55 

41  46 


'  40  07 

I  40  11 
I  40  18 
.  41  20 
.  41  06 
.  40  17 

.  41  33 

I  41  24 

40  59 

I  40  21 

40  29 

41  52 

40  08 

41  31 

41  26 

>  40  11 

>  41  51 

42  09 

40  00 

41  14 
.  40  43 

41  29 

40  27 

,  41  01 


114  . 


I  13 


40  19 
12  99  50 
U  99  48 

41  51 
, 12  99  49 


9516 

3926 
3662 
3699 

9704 


WESTMORELAND  ] 

MERCER 

YORK 

YORK 

DAUPHIN 


41  94 

39  48 

40  93 

40  45 

41  15 

40  22 
,  40  14 
<  40  98 
I  39  47 

I  40  18 

40  17 

41  24 
■   99  48 

>  40  19 


.  BLAIR 
I  WAYNE 
I  LANCASTER 


79  49 

80  22 
78  59 

75  26 

75  28 

78  29 

77  18 

78  28 
77  92 

75  49 

79  99 

79  02 

76  90 

80  1« 

77  10 

77  94 

77  47 

76  15 
75  22 
75  29 

77  91 

79  09 
75  96 

77  22 

79  08 

79  52 

78  99 

78  44 
78  42 

78  14 

79  06 

79  59 

78  50 
78  99 

80  26 

77  52 


77  45 
77  27 
75  36 

77  3B 
79  55 
79  54 

79  21 

77  56 

79  26 
75  99 

80  28 

78  26 
78  32 

78  30 
75  56 
75  50 

75  49 

77  06 

76  3  0 

79  22 
79  22 
79  36 
79  33 

75  19 
BO  05 
79  38 

78  03 

77  99 

77  05 

79  12 

78  34 

79  41 

76  37 

79  18 
75  33 

74  52 

75  52 
79  23 

79  91 

75  08 
78  08 
78  38 

78  49 

76  21 
76  95 

79  37 


78  13 

77  17 
76  10 

79  14 

80  12 

78  23 


75  54 
77  99 

75  50 

74  56 

77  14 

77  14 

78  96 
78  51 

78  96 

76  44 
80  19 
76  20 

79  27 

76  41 

75  27 

76  49 
79  55 
79  91 

79  90 

80  29 

76  59 
76  51 
76  54 

71  10 
75  11 
78  24 

75  2« 

76  20 


Obaer- 
vation 

time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SWANSON  BOAT  OAR  CO 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ALLENTOWN-BETH  GAS 

ALTOONA  WATER  BUR. 
PA  STATE  COL  EXP 
GRAYSON  E.NORTHCRAF' 
OTTO  D.  BACON 
CIVIL  AERO.  ADM. 

ITT'GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  6  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRJCT  FORESTER 

WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  B.  M.  WILLOERS 


MRS.  MAE 


:IMMEL 


Refer 

to 
tablee 


2  9  9   7  C 


2  9  9 
2  9  9 
2  9  9 


CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  I^R  DEPT 
MR* . INEZ  M.  FREEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
SMITH  TWP  MUN  AUTM 

PA  TURNPIKE  COMM 
.lAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N,  HOBAHT 

MILDRED  SPENCER 

;.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIOHBAUM 
HERBERT  H.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 

.1AM  J.  DOTTERER 
MANUFAC.  L  6  1 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  M.SIM0ND1> 
PANTHER  VLY  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  SIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
POI.  COKE  fc  CKEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 

EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 

GROVEH  0.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 

).  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

S  N.  D.  WINEMAN 
TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
PA  TURNPIKE  COMM 

OONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  MART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  OU  BOIS 
D.  L.  WHITE 

PATRICK  P.  RYAN 
MRS. ELSIE  P.  BIGGER 
B.  KEMPEL 
5.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 

,IAM  SUOERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 

BLANCHE  DUNLAP 
CIVIL  AERO.  ADM. 
TURNPIKE  Zam 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYPIAKOS 
ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

GEORGE   M.    HART 
HUGH   C.    MC    ILHENNY 

MILITARY    PARK 
SOUTH   PENN   OIL  CO 

MARY   M.HARTMAN 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MRS. E. CMC   WILLIAMS 

CORPS   OF    ENGINEERS 

I9S   S.    M.    JOmSOM 

.  H.  EILENBERGER 

ARL  E.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  OEPT  HIGHWAYS 

WESTMORILAND  WTR  CO 

ARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 

WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

ALBERT  G.  TSCHEU 
POWER  i   LIGHT  CO 

JOHN  M.  RINGLER 

POWER  (  LIGHT  CO 

PA  WATER  fc  POWER  CO 


2  9  5   7  C 
C 

9 
2  9  5 

9 

2  9  5   7  C 

9 
2  9  5 

9 
2  3  5   7 

3       C 
3 
2  9  5   7  C 


2  3  5 

2  9  9 

2  3  5 

2  3  5 


2)9 

2  9  9   7  C 
2  9  9 

2  3  5  *  7  C 


2*5 

2  9  9 
2  3  5 


2  I  9  6  7  C 


Station 


HOME 

HONESOALE  4  NW 
HONESDALE  •  N 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HYNDMAN 
INDIANA  9  SE 
IRWIN 

JACKSON  SUIWIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 

KARTKAUS 
KEATING  SUMMIT 
KEGG 

kittanning  lock  7 
kreoar  4  se 

;kresgeville  9  w 

lafayette  mc  kean  park 

lakeville  1  nne 
[lancaster  2  ne  pump  sta 
i  lancaster  2  ne  filt  plt 

landisville 
Ilansford 

LATROBE 

laurelton  state  village 
lawrenceville  2  s 

lebanon  2  nw 
lebanon  9  sw 
lehighton 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  9  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2   W 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSSURG  1  SW 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MAT AMOR AS 

MAUCH  CHUNK 

MAYBURO 

MC  C0NNELL5BURG 

MC  KEE5P0RT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  I  S 
MED  IX  RUN 
MERCER  4  NW 
MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERSBURG 

MERW1N5BURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 

MILAN 

MILANVILLE 
MILLERS8UHG  2  E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
ImOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 

Imuhlenbuhg  1  SE 

HURRYSVILLE 

MYERSTOWN 
I  NATRONA  LOCK  4 
[NEFFS  MILLS  4  NE 


PAUPACK  2  WNW  6762 

PECKS  POND  67B6 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TEC6879 
PHIUOELPHIA  WB  AP  6889 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE   6899 


LLS 


HESHAMINY 
NEWBURG  3 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 

PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 


PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 

.IPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
OIKES  CREEK 

SIMPLE  HILL 
SINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  i 
aiTTSBURCH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

P0TT5T0WN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 
RENOVO 


6904 
6909 
6916 
6927 
6939 

6944 
6954 
6993 

6997 
7029 

7116 
7127 
7149 
7161 
7217 


RENOVO  9  S 

REW 

RICES  LANDING  1 

RIDGWAY  9  W 

ROCHESTER  1  N 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 
tA&AMORE  1  SE 
SAL  IMA  9  W 


7410 
7429 

7449 


7694 
7727 
7792 
7799 
7762 


County 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 
POTTER 
BEDFORD 
ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 
MC  KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 

LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 

MIFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 

CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 
BLAIR 
BLAIR 
PIKE 

CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 
FRANKLIN 

MONROE 
SOMERSET 

DAUPHIN 
BEAVER 
BRADFORD 

WAYNE 
DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 
BERKS 
LANCASTER 
MONROE 


LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 
LAWRENCE 
FAYETTE 
YORK 


BRADFORD 
MONTGOMERY 
CARBON 
ARMSTRONG 

CLARION 

•IKE 
'IKE 
PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 
SCHUYLKILL 
LLEGHENY 

LLEGHENY 
WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 
BUCKS 
POTTER 
BERKS 

CLINTON 

CLINTON 
MC    KEAN 
GREENE 
ELK 
BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

UNCASTER 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 


40  45 

41  97 
41  9« 

40  09 

41  49 

40  29 

40  06 
99  49 
40  96 

40  20 


41  07 
41  41 

39  99 

40  49 


0  54 

1  48 
41  27 


0  35 

41  41 
41  08 

1  08 
41  03 

>0  SO 
>0  59 
40  11 

40  24 
99  49 

41  28 
40  45 
40  18 

40  18 

41  22 

40  52 

41  36 
99  56 

40  21 

41  19 

41  98 

41  17 
41  17 
41  14 

39  50 

40  58 

39  49 

40  11 

40  38 

41  55 

41  40 


40  • 

41  50 
40  09 

40  14 

41  08 

40  24 

41  13 
40  26 
40  22 

40  37 
40  40 

40  09 

40  09 

41  01 
40  05 


0  29 

0  13 
40  41 

40  07 
42  12 

41  95 

40  26 

0  48 

1  05 

41  06 

41  24 
41  17 
39  57 
39  53 
39  55 


41  02 
40  34 
0  30 
0  27 


40  35 
40  55 

40  19 
40  41 
40  57 

40  99 

40  26 

41  92 

40  20 

41  20 

41  14 


l«  55 

40  44 
40  91 


79  06 
75  19 

75  17 

78  99 

79  49 

78  01 

77  18 

78  41 

79  07 
79  42 

77  01 
BO  28 

76  99 

78  59 

76  46 

76  07 
78  11 

78  49 

79  92 

79  14 

75  94 

78  40 

79  16 

76  17 
76  17 

76  25 

75  59 

79  23 

77  13 
77  07 

76  28 


76  39 

77  35 

80  31 

77  28 

77  27 
75  30 

78  26 

78  44 
75  11 

77  56 
75  25 

79  08 
79  02 

78  20 

78  19 

74  42 

75  45 

79  19 

78  00 

79  52 

75  40 


75  28 
79  01 

76  46 
eo  28 
76  91 

75  04 

76  56 

77  29 

76  34 

77  32 

75  49 

75  54 

76  26 

75  22 

77  59 

76  08 
79  42 

76  18 

79  49 

77  55 

74  57 
77  97 

80  22 
79  54 

76  30 

77  08 
79  36 

75  45 
79  21 
79  49 

76  16 

75  32 
75  37 
79  41 

79  40 

79  14 

79  06 
75  11 
75  14 
75  12 

75  19 
75  09 

78  05 

75  30 

76  08 

75  30 

76  22 

80  13 

80  00 

75  27 

76  02 

75  06 

79  39 

76  11 
79  00 

79  17 
79  20 

77  52 

75  58 


77  46 

78  92 

80  00 
76  47 
80  18 

7*  09 
76  07 
74  29 

79  14 
79  1> 


ObMT- 

vation 
time 


Reier 

to 
tablee 


MRS.  EDNA  H.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 

JOHN  R.  HENDERSON 
METRO  P.  D0R05H 
MRS. GERTRUDE  M. BURTON 
CLYMER  WATER  SVC  CO 
WESTMORELAND  WTR  CO 

ARCHIE  UIN 
DEPT  FOREST  6  WTRS 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  HATER  CO 

JEROME  S.  HOWE 
EUGENE  L.  KREITNER 
PA  TURNPIKE  C(»t* 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  TURNPIKE  COMM 

CITY  OF  BETHLEHEM 
CHARLES  GORDON 
MRS.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 

PA  STATE  COLLEGE 
LEHIGH  NAVI  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO 
THOMAS  OONNACHIE 
GOODWIN  S.  DEFREHN 
MRS.DIMMIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 

AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 
EMANUEL  ZETTLE 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 

WILLIAM  I .  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS.  I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AREO.  ADM. 
HARRY  B ISLAND 

COMBINED  WITH  STA  NO 
CORPS  OF  ENGINEERS  1 
MISS  RUTH  L.ROETTGER 
NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.  E.  M.  SNYDER 
TENN  GAS  TRANSM  CO 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 

GERALD  D.  MURPHY 
LOUIS  M.  WELD 
U.  S.  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  S.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 

RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  £.  BOWERSOX 
KENNETH  LEJGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 

MARRY    S.     FANCHER 

PA  TURNPIKE  COMM 

PA  TURNPIKE  COMM 

JOHN   DAVIS, 


MT   I 


>JION  WTR   WORKS 


2  9  6 

2  3  5 

2  3  6 

2  9  6 


THEODORE  J.  SAMPSON 
WM.  MC  WILLIAMS 
MRS. KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  STATE  COLLEGE 

PHILA  SUB  WATER  CO 
PA  TURNPIKE  COMM 
BAXTER  F.  JOHNSON 
GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 


2  3  6 
2  3  5 
2  3  5 


FRY 


MRS.  FRANCES 
PA  TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

WILLIAM  I.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  MALARKEY 
P.  M.  NEELY 

MISS  L.  VETTERLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
WEATHER  BUREAU 
ATLANTIC  REFINING 

SCHUYLKILL  NAVIG  CO 
.  WEATHER  BUREAU 
CIVIL  AERO.  ADM. 

ILA  sue  WATER  CO 
HARRY  SHELDON 

PA  DEPT  FRST  6  WTRS 

PA  POWER  6  LIGHT  CO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

S.  WEATHER  BUREAU 

FISH  COW 

RL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COW 

ILES  E.  SMITH 
JOHN  M.  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 
ARTHUR  LANGAN 

WEATHER  BUREAU 
C.  W.  BAIRD 

.  8ILLETTE 
HAROLD  C .  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOROUGH  OF  RIDGWAY 
OEOUESNE  LIGHT  CO 

18S  MAUDE  MC  CA^N 
CARL  KOPATZ 
SAFE  HARBOR  W6R  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MUN  AUTH  WSTMRLD  CO 


2  9  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 


2  3  5 
2  3  5 
2  9  5 


2  9  5   7  C 


jMaa»idMiigRv 
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Obser- 

i 

t-t- 

O 
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Refer 
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\ 

•S 

1 

1 

time 

Observer 

to 

d 

1 

1 

i 

1 

A. 

tablet 

SAXTON 

78*6 

BEDFORD 

6 

40  12 

76  15 

7B0 

BA 

MRS.ALVERTA  L.HOLMEf    3 

C 

SCANDIA  2  E 

7865 

WARREN 

1 

41  55 

79  01 

2040 

MID 

DAVID  H.  ANDERSON 

C 

SCMENtev  LOCK  5 

7663 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

79  40 

783 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCRANTON  WB  CITY 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SELINSGROVE  CAA  AP 

793 1 

SNYDER 

15 

40  49 

76  52 

437 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

5ELLER5VILLE  2  NW 

7938 

BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

MID 

SELLEBSVILLE  WTR  CO 

c 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

c 

SHAMOKIN 

7978 

NORTH -LAND 

15 

40  48 

76  33 

770 

SA 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  W 

8026 

WARREN 

1 

41  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

c 

SHIPPENSBURG 

6073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

4P 

4P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAHONING 

B145 

CAMERON 

16 

41  19 

78  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL     3 

SLIPPERY  ROCK 

8184 

BUTLER 

2 

41  04 

60  03 

1348 

7P 

7A 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

HC  KEAN 

1 

41  46 

78  27 

1510 

MID 

PA  DEPT  HKWWAYS 

c 

SOMERSET 

8244 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  C.  PECK 

3 

SOMERSET  WATER  WORKS 

8249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

0.  L.  GROVE 

2  3  5    7 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

8275 

WAYNE 

5 

41  31 

75  2* 

1400 

HID 

EUGENE  M.  COOK 

c 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1S20 

7A 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

S 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

4P 

P.  M.  GLATFELTER  CO 

3 

c 

SPRINGS  1  SW 

6395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2500 

8P 

6P 

ALLEN  E.  YOOER 

2  3  5    7 

STATE  COLLEGE 

6449 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

MID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

c 

STRAUSSTOWN 

85T0 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

SA 

JACOB  KLAHR 

9 

STROfJGSTOWN 

6589 

INDIANA 

40  33 

78  55 

1880 

MID 

HARRY  F.  BENNETT 

c 

STR0UDS8URG 

6596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

8A 

8A 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

6610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

78  50 

1320 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SUNBURY 

6668 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  48 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

3 

c 

SUSQUEHANNA 

6692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

3 

SUTERSVILLE 

6699 

WESTMORELAND 

17 

40  14 

79  48 

770 

7A 

MICHAEL  RACKO 

3 

TAMAOUA 

6756 

SCHUYLKILL 

14 

40  48 

75  58 

830 

SA 

MRS.  MARY  L.ROBERTS 

3 

TAMAQUA  A  N  DAM 

6763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

3 

c 

TAMARACK  2    S  FIRE  THR 

6770 

CL 1 NTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5    7 

TIONESTA  2    SE  0AM 

6873 

FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

eA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

c 

TITUSVILLE  2   S 

6860 

CRAWFORD 

1 

41  36 

79  40 

1525 

5P 

5P 

ARTHUR  M.  STOKES 

CLOSED  7/54 1 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

c 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

6866 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  *.  W 

6901 

WARREN 

1 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

3 

TOWANDA 

6905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5    7 

c 

TOWER  CITY  5  SW 

6910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

6P 

HARRIS6URG  WTR  DEM 

3      7 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

3 

TUmELTON 

8989 

INDIANA 

40  27 

79  23 

690 

MID 

MRS.  HART  E.  WEIMER 

c 

TURTLEPOINT  4  NE 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  54 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  0.  STRAIT 

3 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

6 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

3 

c 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

9042 

ERIE 

r 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 

) 

c 

Obser- 

Station 

i 
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*z 

•1 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

tables 

1_ 

a 

2 

3 

B 

A 

& 

UNIONTOHN 

9050 

FAYETTE 

10 

39  94 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

MM.  W.  MARETELLER 

2  9  9    7 

UPPER  CARBY 

9074 

DELAWARE 

5 

99  58 

75  IB 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  9  5 

VANDERGRIFT 

9126 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  99 

600 

UNITED  ENG6FNDRY  CO 

9 

VANOERGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  36 

995 

MID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

75  52 

950 

8A 

MS   MARY  M.  WRIGHT 

9 

WARNCN 

929» 

WARREN 

1 

41  51 

79  08 

1280 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  9  ft    7 

WASHINGTON 

9912 

WASHINGTON 

11 

40  11 

60  14 

1200 

MID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

C 

HATSONTOWN 

9945 

NOBTH'UND 

16 

41  05 

76  52 

470 

6P 

JEROME  C.  PAULHAMUS 

3 

HAYNESBURG  2  W 

9362 

GREENE 

10 

39  94 

80  19 

980 

6P 

RALPH  L.  AMOS 

2  3  5    7 

WAYNESBURG  1  E 

93*7 

GREENE 

10 

39  54 

60  10 

940 

MID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

HEB&TCR  MILLS  9  SW 

»eo 

FULTON 

12 

39  49 

78  05 

920 

MID 

WILLIAM  0.  COVER 

c 

WELLSBORO  3  S 

9408 

TIOGA 

16 

41  43 

77  16 

1920 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUMWAY 

2  9  9    7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

I* 

41  45 

77  16 

1950 

MID 

MRS.  IDA  5.  MAYNABD 

c 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

19 

40  09 

76  57 

900 

5P 

5P 

D.  D.  HOOVER 

2  9  9 

HCRNCRSVILLE  1  W 

9490 

BERKS 

14 

40  20 

76  06 

405 

8t 

CHARLES  A,  GRUBER 

1 

WEST  CHESTER 

9444 

CHESTER 

5 

99  57 

75  96 

440 

7P 

7P 

CLYDE  T.  SAYLOfi 

2  9  9   7 

WEST  OROVK  1  E 

9503 

CHESTER 

S 

89  49 

75  49 

440 

6A 

CONARD-PYLE  CO 

9 

WIST  HICKORY 

9507 

FOREST 

1 

41  94 

79  25 

1090 

BA 

MRS. HELEN  F.KINNEAR 

9 

WHITEUUR6 

9659 

ARMSTRONG 

I 

40  45 

79  24 

1990 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

WILKl»-BARRE 

9702 

LUZERNE 

19 

41  15 

75  52 

610 

7A 

MtS.  MARY  G.  MIRMAK 

9 

WILLIAMSBURG 

9714 

flUAIR 

6 

40  26 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  BIDOLE 

9 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOMING 

16 

41  15 

76  55 

527 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5    7 

c 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

MID 

OWEN  R.  PARRY 

c 

W0LFESBUR6 

9823 

BEDFORD 

6 

40  03 

79  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICE 

9 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9939 

YORK 

19 

39  95 

76  45 

990 

9P 

5P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  9  5   7 

YORK  2  S 

9996 

YORK 

15 

99  56 

76  44 

640 

MID 

YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

9990 

YORK 

15 

40  07 

76  49 

910 

BAlMETROPOL  EDISON  CO 

9 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

41  51 

79  19 

1205 

MID 

HENRY  CARLETT 

c 

2 1 ON  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

15 

40  54 

76  19 

940 

7A 

JAMES  D.  TEETER 

9 

ZIONSVILLE  1  SE 

9999 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HCWATT 

1 

NEW  STATIONS 

JIM  THORPE 

4370 

CARBON 

9 

40  52 

75  45 

830 

5P 

5P 

HENRY  S.  HAAK 

2  3  5 

Th«  four  digit  ideotlf Icntloo  Duabsrs  la  tb«  index  nuaber  coluaa  of  th«  Stat 

Fifftirea  and  letters  folloving  tbe  etatioD  naae,  eucb  mm   IS  SSW,  iodicate  die 

Obeervatioa  tines  given  In  tbe  Station  Index  are  in  local  etandard  tiae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  Deceaber  Issues  ot   thii 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aontbe  will  bi 

StatiODB  appearing  in  tbe  Index,  but  for  vblcb  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  ei' 

Dnless  otherwise  indicated,  diaenslooal  unit*  used  in  tbls  bulletin  are:   teaperature  in 
average  of  65°  F, 

Evaporation  is  neasured  in  tbe  standard  Veatber  Bureau  type  pan  of  6  foot  dlaaeter  unleai 

Sleet  and  hail  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaounte  in  Table  3  are  fron  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tablea  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and 
equivalent  of  snow  od  the  ground.  It  is  neasured  at  selected  stations  when  depth  o 
for  successive  obaervationa;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  1 

-   No  record  in  Tablea  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  S  Is 
*      And  also  on  a  li 
eluded 


7-KISKIHINZTAS;   8-LAEE  ERIE, 
RErEREKCK  NOTES 
Index  are  assigned  oa  a  state  basis.   There  will  be 
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ASHEVILLE:  1955 


PENNSYLVANIA  -  NOVEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Distribution  of  November  precipitation 
amounts  ranged  from  very  heavy  in  the 
northeastern  counties  to  very  light 
in  the  extreme  western  part  of  the 
state.   However,  the  average  for  the 
state  was  2,90  inches,  which  was  0.10 
inch  below  normal.   The  extremes  in 
monthly  amounts  were  7,22  inches  at 
Matamoras  and  0.52  inch  at  Beaver 
Falls.   The  greatest  daily  amount  was 
2.53  inches  at  George  School  on  the 
21st.   The  state-wide  snowfall  aver- 
age was  3.4  inches,  and  the  greatest 
monthly  amount  was  30.7  inches  at 
Rew.   Temperatures  averaged  40.4°, 
which  was  0.9°  below  normal.   During 
the  month,  extremes  in  temperature 
ranged  from  76°  at  Farrell-Sharon 
on  the  17th,  and  at  Donora  on  the 
18th,  to  9°  at  Springs  1  SW  on  the 
6th.   This  was  the  smallest  November 
range  in  temperature  since  1939.   The 
percentage  of  possible  sunshine  was 
generally  slightly  below  normal,  with 
the  greatest  deficiency  at  Philadel- 
phia, based  on  reports  from  available 
recording  stations. 

The  state  was  under  the  influence  of 
an  unseasonably  cold  air  mass  during 
the  first  week.   Low  pressure  systems 
moving  across  or  near  the  state  yield- 
ed precipitation  daily  through  the 
5th.   Under  fair  skies,  temperatures 
moderated  slightly  on  the  8th  and  9th, 
then  dropped  again  on  the  10th  as 
fresh  cold  air  moved  down  over  the 
state  from  Canada.   Weather  conditions 
continued  fair  and  seasonably  cold 
with  gradual  warming  to  near  normal 
on  the  16th  as  a  low  pressure  center 
approached  from  the  south.   This  Low 
drew  up  warmer  air  to  establish  the 
warmest  period  in  the  month,  and 
spread  rain  over  the  state.   The  warm, 
wet  period  lasted  through  the  21st 
as  the  advancing  low  pressure  center 
slowed  down  along  the  Middle  Atlantic 
Coast  and  was  overtaken  and  merged 
into  another  Low  from  the  west.   The 
Low,  moving  slowly  northward,  drew 


cooler  air  o.ver  the  state  lowering 
temperatures  to  near  normal  values 
on  the  22d  and  beginning  a  period  of 
fairly  stable  temperatures  lasting 
until  the  end  of  the  month.   Precipi- 
tation during  the  last  seven  days  was 
frequent,  with  light  to  moderate 
amounts  as  several  disturbances  moved 
eastward  or  northeastward  close  to 
the  state. 

Weather  during  the  month  was  generally 
favorable  for  agriculture.   The  corn 
harvest  was  nearly  completed,  but  was 
delayed  by  wet  ground  in  the  fourth 
week  and  the  necessity  for  much  hand 
picking  in  the  east  because  of  wind- 
twisted  stalks  left  as  a  reminder  of 
the  October  15th  hurricane.   Seeding 
of  winter  grains  was  completed,  and 
many  stands  are  growing  well  with 
favorable  indications  for  the  1955 
crop.   Pastures  were  still  green  late 
in  the  month  and  offered  better  forage 
than  is  usual  for  this  time  of  the 
year. 

The  Federal-State  Crop  Reporting  Serv- 
ice reports  that  the  total  value  of 
Pennsylvania  field  and  fruit  crops 
exceeded  1953  by  13  per  cent.   This 
was  due  principally  to  higher  yields 
per  acre  and,  in  some  instances,  to 
higher  prices  which  more  than  compen- 
sated for  reduced  acreage  in  several 
crops.   The  state  production  of  all 
vegetable  crops  for  both  processing 
and  fresh  market  was  down  14  per  cent 
and  the  total  value  was  15  per  cent 
lower  than  1953.   The  reduction  is 
attributable  to  a  combination  of 
reduced  acreage,  lower  yields  and 
prices  among  the  various  vegetable 
crops. 

Although  no  damaging  storms  were 
reported  during  the  month,  two  fatali- 
ties occurred  as  the  result  of  vehi- 
cles skidding  on  slippery  pavements. 
J.  E.  Stork 
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4 
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1 

0 

14 

- 
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17 

6.4 
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NW 

29 

77 
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68 

4 

3 
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1 
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0 
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0 
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*  This  datum   Is  obtained   by 

visual   observation  since  record- 

ing equipment    Is   not   available. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 
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? 

S 
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• 
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i 

12 

Ji 

^ 

<s 

1888 

42.2 

79 

4 

3.37 

2.1 

1889 

41.8 

73 

10 

6.72 

0.7 

1890 

41.8 

78 

10 

1.49 

0.5 

1891 

39.7 

76 

6 

2.65 

1.2 

1892 

39.0 

80 

10 

4.34 

8.6 

1893 

39.2 

68 

-  4 

2.93 

2.4 

1894 

38.2 

74 

6 

2.50 

5.3 

1895 

42.9 

78 

6 

2.48 

0.5 

1896 

46.0 

83 

12 

3.55 

1.1 

1897 

41.6 

76 

2 

5.28 

2.6 

1898 

40.0 

73 

8 

4.03 

6.9 

1899 

41.5 

72 

7 

2.66 

1.2 

1900 

43. S 

79 

7 

4.10 

3.1 

1901 

36.0 

76 

9 

2.56 

3.1 

1902 

47.3 

78 

0 

1.53 

1.5 

1903 

36.9 

78 

2 

2.18 

1.4 

1904 

38.8 

79 

-  4 

1.14 

3.5 

1905 

39.1 

68 

5 

2.47 

0.9 

1906 

41.5 

80 

9 

1.48 

4.0 

1907 

39.8 

70 

4 

3.60 

2.9 

1908 

41.2 

75 

-  2 

0.90 

5.0 

1909 

46.4 

80 

15 

1.40 

1.9 

1910 

36.8 

68 

9 

2.45 

8.5 

1911 

37.8 

77 

7 

2.84 
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43.0 

81 
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2.17 

1.9 
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1913 

43.9 

79 

10 
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4.5 

1914 

40.6 

81 
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1.76 

1.5 

1915 

42.1 

79 

13 

2.18 

1.3 

1916 

41.3 

79 

4 

2.27 

1.6 

1917 

37.6 

69 

-   5 

0.63 

1.4 

1918 

42.1 

76 

11 

2.03 

T 

1919 

41.2 

76 

11 

5.35 

2.3 

1920 

40.3 

75 

5 

3.54 

4.5 

1921 

42.3 

80 

3 

5.75 

1.4 

1922 

42.9 

73 

12 

1.21 

1.8 

1923 

40.7 

70 

10 

2.83 

0.3 

1924 

40.7 

78 

-  9 

1.54 

2.9 

1925 

39.  S 

71 

4 

3.56 

2.2 

1926 

40.4 

79 

-   1 

4.49 

0.9 

1927 

46.2 

85 

10 

4.95 

1.8 

1928 

43.4 

81 

4 

2.32 

2.3 

1929 

41.1 

81 

-10 

3.39 

1.9 

1930 
1931 

42.0 
49.2 

75 
80 

-15 
12 

1.48 
1.52 

2.3 
2.9 

1932 

39.4 

75 

-   2 

4.75 

0.3 

1933 

38.1 

83 

-11 

1.55 

7.0 

1934 

44.9 

80 

6 

3.61 

1.8 
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44.4 

85 

5 

3.84 

2.5 
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38.6 

78 

2 

2.40 

3.4 
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40.7 

79 

-   3 

2.56 
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NOVEUBER 

Temperature 
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42.7 
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-13 

3.10 

10.9 
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39.7 

76 

11 

0.97 

1.6 

1940 

41.3 

78 

9 

4.04 

5.8 

1941 

44.1 

83 

9 

2.48 

0.2 

1942 

41.8 

82 

0 

3.35 

1.8 

1943 

38.7 

79 

7 

2.87 

2.2 

1944 

41.6 

78 

7 

2.81 

3.2 

1945 

42.0 

85 

•  5 

5.25 

2.4 

1946 

44.7 

83 

11 

1.26 
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1947 

38.3 

71 
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4.22 

3.5 

1948 

46.0 

85 

13 

4.56 

2.5 

1949 

40.6 

79 

4 

1.77 

2.9 

1950 
1951 

40.5 
36.1 

86 

77 

-10 

-  7 

6.34 
5.06 

11.0 

5.4 

1952 

42.9 

76 

3 

4.61 

2.0 

1953 

42.6 

79 

8 

2.21 

9.2 

1954 

40.4 

76 

9 

2.90 

3.4 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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50.4 
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31.6 
32.7 
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41.6 
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40.4 
40.7 

-  1.3 

-  1.3 

-  2.5 

54 
66 
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69 

70 

18 

19 
14 
15 
14 
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24 
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19 

11 

7  + 
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1 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 

19 

21 
22 

0 
0 
0 
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0 

4.35 
4.43 
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E  2.46 

1.28 
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-   .60 
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.67 

2 
3 

20 
21 
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.0 
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1.4 

0 
0 

0 

1 
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8 
8 

7 
5 

3 

2 

3 

1 
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0 
0 

AVOCA  CAA  AP 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

47.3 
49.6 
49. 4M 
50.3 
50.7 

33.5 
30.5 
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32.4 
34.7 

40.4 
40.1 
40. IM 
41.4 
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-  .9 
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53 
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14 
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18 
18 
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17 
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13 
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11 
11 
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551 
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0 
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0 
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0 
0 
0 
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0 
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21 
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18 
14 

0 
0 
0 
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0 

4.63 
2.66 
2.29 
2.95 
4.85 

2.41 

-   .02 

1.59 

1.76 
.73 
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1.01 
1.06 

21 

3 
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21 

2 

T 
4.4 
2.5 
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T 
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3 
3 
0 
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3 
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49.2 
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674 
715 

0 
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18 
16 
10 

0 
0 
0 
0 
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2.40 
2.77 
4.62 

-  .75 

-  .05 

1.60 

.74 

.78 

1.58 

2 

2 

20 
29 

T 
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.5 

T 

0 
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0 

2 
2 

8 

6 
6 
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2 
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0 
0 

1 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERV 
COATESVILLE  1  SW 
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DEVAULT  1  W 
DI  XON 

51.1 
51.9 
50.0 
49.3 

30.3 
32.8 
25.5 
26.8 

M 
40.7 
42.4 
37.8 
38.1 

-  2.4 

50 
53 
67 
64 
66 

18 
15  + 
14  + 
14  + 
19 

20 
19 
21 
12 
12 

13 
11 
11 
10 
7 

673 
811 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

22 

18 
26 
23 

0 
0 
0 
0 

0 

4.21 
3.15 
3.05 
5.25 

.97 

1.04 

.74 

1.12 

1.32 

20 

20 

2 

3 

.0 
T 

.0 
2.5 

6 
0 
0 

0 

3 

3 

2 

8 
7 
6 
8 

4 
4 
3 
5 

1 

0 
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EAST  WATERFORD  3  E 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

EVERETT  1  SW 

42.0 
44.6 
48.1 
50.9 
50.9 

29.4 
31.1 
28.0 
30.4 
27,9 

35.7 
37.9 
38.1 
40.7 
39.4 

-  1.2 

-  3.1 

-  1.2 

64 
63 
65 
64 
68 

21 

15 

18 

14+ 

14 

21 
25 

14 
19 
15 

13 

1  + 
11 
11 

7+ 

725 
752 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

26 
24 
23 
24 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.50 
2.94 
2.  77 
3.69 
3.19 

-  .96 

-  .57 

-  .28 
.95 
.97 

.86 
.82 
.64 
1.08 
.97 

3 
20 
21 
21 
19 

14.5 
16.4 

5.5 
.0 
.0 

6 
9 
3 
0 
0 

3  + 

3 

3 

9 

7 
8 

7 
8 

3 
2 

1 

4 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELAND 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

49. 9M 
42. 5M 
51.3 
51.1 
48.4 

30. IM 
27. 4M 
34.0 
33.4 
29.1 

40. OM 
35. OM 
42.7 
42.3 
38.8 

-  2.7 

-  1.4 

-  .5 

-  1.4 

57 
52 
69 
65 

19+ 
19+ 
15 
18 

11 
20 
21 

17 

13 
11 
11 
11  + 

694 
661 

778 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
26 

15 
15 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

5.35 
4.71 
5.29 
2.37 
3.60 

.92 

2.17 

-   .50 

.05 

1.12 

2.53 
.58 
.96 

3 

21 

29 

2 

.0 
8.5 

T 

.6 
1.0 

0 
6 
0 
0 
0 

29 

9 
5 

10 

4 
4 

2 
2 

2 

1 
0 
0 

GRATZ  1  N 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP           R 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLTWOOO 

47.8 
50.4 
50.0 
47.1 
50.1 

31.1 
30.0 
34.8 
23.1 
36.2 

39.5 
40.2 
42.4 
35.1 
43.2 

-  4.8 

-  1.5 

-  2.3 

65 
68 
61 
60 
68 

21 

15 
14  + 
20+ 
14 

20 
22 
23 
U 
28 

11 
8 
11 
11 
11 

670 
651 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
24 
11 
26 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
2.49 
2.53 
5.76 
2.86 

-  .05 

-  .20 

.38 

.63 
.67 
.81 
1.94 
.81 

3 
3 
2 
2 

20 

3.0 

T 

1.8 

T 

.0 

3 
0 
0 
T 
0 

3 
22  + 

7 
6 
8 

7 
6 

2 
2 
1 
4 
2 

0 
0 
0 
3 
0 

HUNTINGDON 

JIM  THORPE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

50.8 
51. OM 

50.9 
49.5 

29.6 

31. IM 

30.6 
32.5 

40.2 
41. IM 

40.8 
41.0 

-  1.6 

-  .1 

-  2.5 

67 

65 

53 
56 

15 

18 

20 
15 

17 

17 

19 
22 

12 

11 

11 
11 

713 
718 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

19 
18 

21 
18 

0 
0 

0 
0 

2.14 
5.46 

3.00 
3.37 

.44 
1.74 

.29 

.63 
1.38 

.65 

1.01 

20 
21 

21 
20 

.5 

1.6 

T 
.0 

1 

T 

0 
0 

2 
24 

6 
10 

6 
5 

1 
5 

4 
4 

0 
2 

0 

1 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

49.7 
49.6 
51.3 
50.4 
47.6 

27.9 
32.4 
32.6 
31.6 
26.8 

38.8 
41.0 
42.0 
41.0 
37.2 

-  .5 

-  1.8 

-  .7 

68 
62 
68 
66 
65 

19 
18  + 
15 
14 
21 

16 
22 
22 
18 
15 

13 
U 
11 
11 
11 

713 

713 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
18 
18 
21 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
3.12 
2.13 
2.50 
1.90 

.36 

.11 

.00 

.74 
.78 
.50 
.66 
.45 

1 
2 

20 
3 

19 

3.9 

T 

T 
8.7 
1.9 

3 
0 
T 
1 
2 

3 

2+ 

3 
3 

5 

7 
5 

7 
7 

2 
3 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARCUS  HOOK 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MIDOLETOWN  OLMSTED  FLO 
MONTROSE  3  E 
MORGANTOWN 

52.8 
46.9 
49.2 
43.2 
51.1 

39.7 
31.4 
34.7 
27.8 
31.7 

46.3 
39.2 
42.0 
35.5 
41.4 

-  2.1 

-  1.6 

-  1.9 

54 
53 
62 
58 
55 

18 

14 

18 

19+ 

20 

33 
22 
23 
19 
21 

10+ 
5+ 

11 
7  + 

13 

557 
770 
582 

700 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
22 

13 
26 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3.87 
1.75 
2.85 
5.00 
3.45 

.64 

-   .09 
2.13 

1.03 

.54 

.89 

1.59 

1.03 

2 

19 

2 

3 

21 

T 

1.0 

T 

21.0 

T 

0 
T 
0 
10 
0 

2  + 

4 

8 

4 

10 

5 

8 

3 
1 
1 
5 
2 

1 

0 
0 

1 
1 

MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2  N  AP 
MUHLENBURG  1  SE 
NEFFS  MILLS  <.  NE 
NEWBURG  3  W 

49.9 
45.0 
47.6 

49.5 

32.1 

29.7 
30.3 

32.0 

41.0 
37.4 
39.0 

40.8 

.9 

54 
59 
69 

68 

14 
18 

18 

14 

20 

18 
19 

20 

13 

5 

13 

11 

712 
819 
773 

721 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

21 
25 
24 

21 

0 
0 
0 

0 

3.42 
6.11 
3.63 

3.58 

2.76 

.74 
1.74 
1.23 

1.15 

2 

2 

21 

3 

T 
4.0 

T 

0 
0 

8 

10 

8 

5 

2 

6 
2 

3 

0 
2 
2 

2 

NEWPORT 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP         R 

50.4 
53.1 
48.9 
53.4 
53.5 

30.4 
34.6 
32.3 
40.9 
37.2 

40.4 
43.9 
40.6 
47.2 
45.4 

-  1.2 

-  .5 

68 
65 
53 
65 
65 

15 
14 
18 
18 
18+ 

19 
23 
20 
34 
27 

11  + 

11 

11 

10 

11 

528 
725 
528 
583 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 

13 

19 

0 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.04 
3.80 
4.77 
3.79 
3.87 

-  1.30 

1.54 
.79 

.42 
1.20 
1.34 
1.28 
1.03 

29 

3 

2 

21 

21 

T 

.0 

.1 

.0 

.0 

0 
0 

T 
0 
0 

2 

8 
6 
11 
8 
8 

0 
3 
3 
2 
3 

0 

1 
1 
I 
1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY       R 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 

52. 7M 
52.8 
52.9 
43.8 

39. 8M 
34.1 
39.8 
29.0 

46. 3M 
43.5 
46.4 
36.4 
M 

-  1.4 

-  1.9 

-  1.4 

64 

63 
64 
59 

18 

18+ 
18  + 

14  + 

23 
33 
14 

11 

10 

6 

555 
637 
554 
850 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
17 

0 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.58 
4.21 
4.05 
2.29 
4.58 

1.13 
.97 

1.35 

1.27 
1.35 
1.43 
.36 
1.85 

21 
21 
21 

2  + 

2 

.0 

T 

T 

9.7 

.0 

0 
0 
0 

4 
0 

3 

8 
9 
9 
9 
6 

2 

3 
2 

0 

4 

1 
1 
1 
0 
2 

PIMPLE  HILL 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT   CLINTON  1  S 

QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY            R 

43.4 
42.7 
49.2 
51.5 
51.0 

30.0 
26.7 
28.9 
30.6 
36.5 

36.7 
34.7 
39.1 
41.1 
43.8 

-  2.7 

-  .5 

-  1.5 

60 
56 
54 
54 
64 

19 
21 

19 
18  + 
18 

18 
15 

17 
16 
26 

10 

6+ 
11 
11 
11 

713 
530 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
25 
21 
19 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

5.37 
6.80 
3.64 
4.72 
4.37 

2.88 

.83 

1.44 

1.32 

1.72 
2.00 
1.01 
1.43 
1.23 

3 

3 

21 

21 

21 

15.0 

29.0 

.0 

T 
T 

7 
11 
0 
0 
0 

6 

4 

11 

10 

8 

8 

9 

5 

6 
3 
4 
3 

1 

1 
1 
2 
1 

SCRANTON  WB  CITY           R 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHIPPENSSURG 

STATE  COLLEGE 

STROUOSBURG 

48.2 

49.1 
50.5 
46.9 
49. 6M 

34.5 
30.4 
32.5 
33.4 
29. OM 

41.4 
39.8 
41.5 
40.2 
39. 3M 

-  .5 

-  2.0 

-  1.9 

.0 

-  1.7 

64 
65 
69 
52 
65 

18  + 
14  + 
14 
14+ 
19 

23 
17 
21 
24 
15 

13 
11 
11 

7+ 
11 

702 
751 
697 
740 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

17 
18 
17 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

4.70 
2.34 
2.07 
2.48 
5.38 

1.80 

-  .50 

-  1.12 

-  .06 
1.57 

1.38 
.93 
.63 
.48 

1.59 

2 
2 
2 
20 
3 

4.<r 
3.0 
2.0 
5.0 

T 

T 
2 
2 
4 

T 

2+ 
3 
2 
3 

2 

6 
8 
7 
8 
9 

3 

1 
1 
0 

4 

2 

0 
0 
0 
2 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TOWANDA 
UPPER  DARBY 
WELLSBORO  3  S 

42.3 

49.4 
52.5 

44.0 

28.3 
31.0 
31.9 
29.8 

35.3 
40.2 
42.2 
36.9 

.2 

-   .7 

60 
59 
63 
51 

21 
18 
20 
19 

21 
18 
21 
21 

6+ 

13 
11 
13 

735 
676 

0 
0 
0 
0 

5 
0 
0 
0 

26 

19 
20 
25 

0 
0 
0 
0 

1.99 
3.25 
4.33 
1.52 

.95 
-  1.00 

.57 
1.10 
1.28 

.64 

21 

21 

3 

18.1 
11.7 

T 
17.0 

5 

6 

0 

10 

4  + 
3 

3 

7 
8 
8 
5 

1 
3 

4 

1 

0 

1 
1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  170  - 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  195* 


Temperature 

Precipitation 

IJ 

>  « 
<  2 

li 

<  2 

> 

< 

a 
£  0 

Q 

1 

P 

Q 
% 

1 

No.  ol  Days 

H 

E 
1  ^ 

a  £• 

D 

1 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max 

Min. 

1 

n 

S  5 

0 

£ 

0 
0 

o 

(0 

o  J3 

S5 

s5 

5  J 
om 

s 

0 

M  0 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

50.6 
51.2 
48.6 
51.9 

29,9 
34.9 
32.6 
31.7 

40,3 
43.1 
40.6 
41.8 

-  .3 

-  1,1 

-  1.9 

69 
53 
65 
68 

14 
14  + 
18 

14 

17 
25 
20 
20 

11 
11 
11 
11 

736 
653 
724 
590 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

21 
14 
18 
20 

0 
0 
0 
0 

2,42 
4.49 
3.03 
2,62 

.89 

-  .23 

-  ,08 

.80 
1.34 
1.04 

.85 

2 

21 
2 
2 

1.0 

T 
5.5 

1 
0 

1 

2 

2 

2  + 
2 

5 
6 
9 
5 

1 

4 

1 

2 

0 
2 

1 

0 

DIVISION 

40,5 

3.55 

3,0 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

50.7 
<.6.7 
45.9 
47.4 
50.1 

35.3 
31.7 
27.5 
29.6 
27.2 

43,0 
39,2 
36.7 
38,5 
38,7 

-  2.0 
.6 

72 
68 
65 
68 
72 

17 
17 
17  + 
17 
18 

20 
22 
14 
17 
16 

11 
6 
13 
11 
11 

655 

756 
840 
788 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

16 
20 
25 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1,37 
2,26 
2.08 
1.64 
.86 

-  .83 

-  1.53 

-  1.48 

.45 
.51 
.55 
.24 
.22 

4 

21 

3 

3 

28 

T 

12.3 

9.7 
.0 

T 
5 
3 
2 
0 

29 
3 

3 

3 

5 
7 
6 
9 
3 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

51.6 
46.3 
52.1 
46.5 
46.9 

32.6 
26.8 
27.6 
29.9 
32.5 

42,1 
37,6 
39.9 
39.2 
39.7 

.7 

-  2.1 

.9 

73 
69 
75 
65 
58 

18 
17 
17 
18+ 

1^ 

20 
14 
15 
21 
21 

11 
11 
11  + 

1 
13 

682 

819 
745 

750 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

18 
25 
22 
23 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1,27 
1,66 
,77 
1.53 
3,39 

-  1.65 

-  1.33 

-  1.79 

-  .65 

.20 
.22 

.17 
.29 
.83 

3 
29 
30 
21 

3 

T 
1.0 

.5 
12.0 

T 
1 
T 
T 
5 

3 

3 
25  + 

3  + 
30 

6 
9 

3 
5 
8 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

OONORA 

EAST  BRADY 

43.6 

51.0 
45.0 
53.9 
50.5 

29.0 
32.5 
25.0 
36.5 
33.1 

36.3 

41,8 
35.0 
45.2 
41,8 

-   .6 

.0 

51 
70 
66 
76 
73 

17 

17  + 
19 
18 
17 

17 
22 
13 
27 
22 

6 
15 

1 

7+ 
11 

855 
688 
893 

589 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
5 
0 
0 

26 
17 
25 
12 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

2,75 
2,15 
1.52 
.65 
1.38 

-  .80 

-  1.94 

,52 

,61 
.32 
.17 
.28 

21 
29 
3 
29 
20 

15.8 
5.0 
4.7 

T 
T 

7 
1 
2 
0 

4 
3 

3 

3  + 

9 

8 
8 

2 
5 

1 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

EBENS8URG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  •,    S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

44.8 
51.7 
49.3 
49.4 
49.7 

29.7 
32.5 
28.9 
31.5 
31.3 

37,3 
42,1 
39,1 
40,5 
40,5 

-  1.3 

.4 

.8 
.4 

64 
76 
70 
71 
74 

20 

17 
18 
17 
17 

14 
22 

18 
20 
19 

6 

13 
11 
13 

13 

825 

678 

729 
727 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

24 
18 
22 

17 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
1.77 
1.40 
2.02 
2.76 

-  .20 

-  .60 

-  1.10 

-  .27 

.55 
.45 
.21 
.28 

,50 

21 
20 
29 
25 

20 

T 
1.7 

4,6 

5 

0 

1 
1 
1 

3  + 

3 

1 

25 

11 

a 

6 
9 

10 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

50.7 
50. 9M 
48.2 
50.7 
44.4 

31.1 
33. IM 
29.8 
32.9 
27.5 

40.9 
42. OM 
39,0 
41,8 
36,0 

-  .6 

-  .3 

-  .3 

68 
74 
71 
67 
56 

17 
17 
18 
21 
18 

19 
23 
21 
24 
15 

5 

1  + 
13 

5+ 
13 

715 
680 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

20 
17 
25 
18 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

1,65 

2.31 
1.27 
2,48 

-  1.28 

-  .31 

-  1.70 

-  1.06 

,35 

.48 
.44 
.35 

21 

26 

21 
25 

2.5 

T 

6,0 
17,6 

1 
0 
2 
4 
10 

3 

26 

3 

4 

5 

11 

5 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  i.  NW 
MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

48.3 
48.5 
46.2 
49.8 
50.8 

31.0 
30.1 
33.1 
32.9 
31.2 

39,7 
39,3 
40,7 
41,4 
41.0 

.2 

-  1.1 
.4 

70 
72 
71 
73 
71 

17 
18 
17 
18 
17 

21 
20 
18 
23 
20 

13  + 
13 

13 

8 

11  + 

754 

725 

702 

711 

I 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

20 
21 

17 
20 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2,30 
2,81 
2,10 
1.24 
1,17 

-  .90 

-  .61 

-  1.30 

-  1.33 

.51 
.44 
.26 
.21 

.16 

3 
20 

21  + 
29 
25  + 

13.0 
6,7 

T 
T 

4 
4 

1 
0 
0 

30 

30 
1 

8 

11 
3 
5 
7 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

53.5 

52.3 
48.9 
51.4 
48.1 

35.3 
31.8 
34.1 
37.1 
27,5 

44,4 
42.1 
41,5 
44,3 
37,8 

.5 

-  .6 
.5 

-  .3 

72 
74 
71 
72 
68 

18  + 

17 

17 

17 

18 

25 

21 
26 
30 
20 

11 
1  + 

1 
11 
6  + 

680 
697 
515 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

13 
17 
16 
8 
26 

0 

0 
0 
0 
0 

1,14 
.85 

1.00 
,96 

1,58 

-  1.45 

-  1.84 

-  1.59 

-  1.55 

.31 

.15 
.14 
.16 
.25 

29 
4 
20 
27  + 
29 

T 

1,0 

,4 

0 

T 
T 

3 

25  + 

3  + 

1 

5 

5 

4 
4 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

46.7 
50.2 
49.2 
47.7 
43.9 

28.9 
31.5 
32.7 
27.6 
26.5 

37.8 
40.9 
41.0 
37,7 
35.2 

-  .3 

-  1.0 

-  3.2 

56 
68 
72 
54 
60 

17 
17  + 
17 
14  + 
14 

13 
21 

25 

12 
9 

11 
7+ 
6+ 
5 
6 

807 
719 
715 
815 
888 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

3 

24 
20 
20 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1,62 
1.39 
1.13 
2.17 
2.25 

-  1.41 

-  1.08 

-  .85 

.29 
.26 
.23 
.68 

.54 

3 
29 
29 
21 
21 

T 

,0 

2,6 

7,7 

10.2 

T 
0 
1 
4 
4 

2+ 

3 

3  + 

4  + 

7 
9 
5 
6 

7 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

TIONESTA  2  SE  0AM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

48.7 
49.3 
53.0 
48. 2 
52.5 

29.5 
30. 3M 
34.0 
32.1 
29.7 

39.1 
39. 8M 
43.5 
40.2 
41.1 

-  .5 

.8 

-  2,0 

70 
71 
75 

70 
73 

18 

17 
17 

17 
17 

18 

24 

20 
19 

1 

11 
13 

11 

728 
640 
738 
710 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

24 

17 
18 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
2.63 
1.04 
2.49 
.64 

-  .92 

-  2.06 

-  1.04 

-  1.Q6 

.40 

.61 
.29 

.41 
.18 

25 
20 
21 
21 
28 

5.4 
3,2 
1.0 
5.4 
.9 

2 
2 

T 

4 
T 

30 

30 

3 

30 

1  + 

9 

10 

5 

9 
2 

0 

1 

0 

0 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

40.1 

1.74 

4.1 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

49.4 

48.4 

32.8 
35.5 

41,1 
42,0 

58 
59 

17 
18 

25 
28 

1 
1  + 

707 
585 

0 
0 

0 
0 

19 
10 

0 
0 

.85 
1.95 

.27 
.45 

3 
29 

2.0 

5 
1 

30 

1 

7 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

41,6 

1.40 

2.0 

STATE 

40,4 

-   ,9 

2,90 

-   .10 

3,4 

S««  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-  171   - 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15      16       17       18 


22      23      24 


25      26      27 


ACMETONIA  LOCK  3 

ALBION 

ALLENTOWN  HB  AP         R 
AULENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  I  WNW 
AUSTINBURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 
BAKERSTOWN  3  WNM 

BARNES 
BEAR  6AP 
BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  <.  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSEHVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 
BRADOOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  ^t  W  RES 


HEDGEHOG 


BRADFORD  3  NW  I 

BREE2EW00D 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

BUFFALO  MILLS 

BURGETTSTOWN  2  M 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADOS  FORD 

CHAMBER5BURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  h 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 
.CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 

COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVlLLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONSHOMOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

C0UDEH5P0RT  2  HW 
COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIDE 


SE 


CRESSON 
CUSTER  CITY 
DANVILLE 
DERRY 
DEVAULT  I  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DOYLESTOWN 
DU  BDIS  7  E 

DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRAOV 

EAST  WATERFORO  3  E 

E6ENSBURG 

EOINBORO 

ELIZABETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

FREDERICKSVlULi:  1  SE 

FREELANO 

6ALET0N 

GEIGERTOMN 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

61FF0RD 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

GORDON 
GOULDS 60R0 
GRANTVICLE  2  SW 
GRATERFORO 
GRATZ  1  N 

GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 
HANOVER 
HARRISBURG  WB  AP 

HARRISBURG  NORTH 

MAWLEY 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLlSTERVlLLE 

HOLTWOOD 

HONESDALE  4  NW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGOON 
MUNTSOALC 


tOS   *02 
.05 
.11   T 


.07   .09 
•03   .12 


T     T 

*1 
.03   T 


2« 

32   . 

05 

12 

74   . 

08 

55   . 

61 

34   . 

15 

60   , 

69 

51   . 

05   • 

44  1. 

00 

21 

06   . 

03 

43   . 

02 

06   . 

Ok 

43   . 

51   . 

02 

48   . 

19  1. 

07 

54  1. 

05 

59   . 

06 

• 

15 

50   . 

10 

09   . 

26 

22   ■ 

02 

12   • 

20 

09   . 

31  1 

40   * 

IS 

16   . 

13 

97 

68   • 

02 

02   7 

07 

IS   . 

07 

10   . 

03 

45   • 

10   . 

05 

48   f 

20 

20   . 

13   . 

02 

28   . 

90  I. 

09 

78   . 

26 

12   • 

12 

63   • 

03 

35   . 

20 

12   . 

1 

42  1. 

01 

07   • 

30 

25   . 

25 

06 

04   • 

kQ 

60   . 

22  1 

04   , 

2*  1 

08   . 

46   • 

01 

74   • 

21 

11   . 

22 

14   . 

15 

92  1. 

13 

1» 

46   . 

20 

09   . 

25 

* 

14   . 

07 

• 

64 

37   . 

05 

17   - 

17   . 

14 

15   7 

19 

59   • 

08  1. 

11 

03   . 

03 

06   T 

11 

80  1. 

13 

60   . 

05 

06   . 

06 

52   • 

08 

28   . 

16 

82   T 

32 

21   . 

12   • 

04 

45   . 

29 

22   . 

35   . 

13 

58  1. 

01 

23  1. 

37 

97 

36   . 

20 

45   7 

16 

08   . 

04 

04   . 

30 

90  1. 

47   • 

04   . 

22 

84   . 

04 

69  2. 

08 

38   * 

08 

08   ■ 

07 

10   . 

05 

08   . 

21 

22   . 

05 

56  !• 

04 

50   . 

31  1. 

20   . 

18 

14   . 

03 

01   T 

25 

50   , 

02 

33   . 

11 

41   . 

07 

56   . 

03 

42  1. 

05 

45  1. 

12 

81   . 

04 

33  1. 

35 

09   * 

24 

72   . 

08 

63   • 

07 

42   . 

•03   •SI   T 


.22 
.01 


4iiiSfiMaQ«Kxyv 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


12   I    13  I    14   I    15 


16      17       18 


25      26      27 


28      29      30 


HVNDHAN 

INDIANA    3    S£ 

tRHlN 

JAHeSTOMN  2    NH 
JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KARTMAUS 
KEATING  SUMMIT 
KEGG 

RITTANNING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 
KRESGEVlLLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVlLLE 

LANS^ORO 

LATR09E 

LAKRENCEVILLE  ?    S 

LEBANON  2  NH 

LEHIGMTON 

LE  ROV 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOHN 

LINESVlLLE  5  WNW 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
MADERA 
MAMAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAYSURG 

MC  CONNELLSeUftO 

MC  KEESPORT 

MEADVILLE  I  S 

MEDIX  RUN 

MERCER  «•  NW 

MERCERSBURG 

MEYERSOALE 

MiOOLcTOXN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  OAM  7 
MILANVlLLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  Z    SW 
MILROY  3  NE 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2    SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUHLEN9URG  1  SE 

MrERSTOWN 
NATRONA  LOCK  «. 
NEFFS  MILLS  4  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  M 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

N£M  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NOHRISTOWN 
NORTH  EAST  2    SE 

ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 

paupack  2  mnw 

pecks  pond 

phic  oreiel  inst  of  tec 

pnilaoelphia  w8  ap    r 
Philadelphia  pt  breeze 
Philadelphia  smawmont 
philadelphia  wb  city   r 

PHlLIPSBURO  CAA  AP 

PMOENIXVILLE  I  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  W8  AP  2    //R 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  8R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  I  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITV  r 

RENOVO 

REw 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  H 

RUSH 

RUSHvlLLE 
SAGAMORE  1  SE 
SALINA  3  W 
SAX TON 
SCMENLEY  L  5 

SCRANTON  WB  CITY         R 
SELINSGROVE  CAA  AP 
SHAMOK I H 
SHiPPENSauRG 
SINNEMAHQNING 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SOUTH  MOUNTAIN 

SPfllHG  GROVE 

SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STRAuSSTOWN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 


T\  .00   .5* 

Irecord  missing 

»'  T     .03 


.78   .25 

.16  1.3& 

.10   .34 

.17   .lO 


•  26 


.«2 


.03   .06 

T     .11   .66 

.12  UU 

T     .03   .11 

.03   .12 

.SO  .OS 


J. 27 

.01 

.07 

.21 

2.10 

.IS 

.13 

.0! 

2.32 

.13 

.21 

1.70 

.10 

.02 

2.8S 

T 

.89 

.12 

1.2« 

.06 

.13 

.03 

6.12 

.07 

iSE 

2.19 

T 

.23 

i'>4 

2.37 

T 

.13 

.85 

3.^2 

.<.9 

.65 

s.oo 

.03 

.20 

.59 

.03   .69 

03   .11 

RECORD  MISSING 


•02   .10   .03 


5.86 

1.2« 

.11 

3.80 

.05 

.20 

2.39 

.07 

.08 

.<•!. 

3.91 

.03 

.28 

.23 

<>.24 

.12 

.25 

3.87 
3.58 

^.21 


3*99 
6.37 
2.81 


6.80 
3.6'. 
*.77 


.07   .18  2.00 


3.^9 
2.29 
1.39 
2.19 
1.27 

k.70 
2.34 
2.94 
2.07 
2.91 


2.26 
2.48 
3.98 


.18 


.06 


.08  .13 

.16  .06 

.40  .15 

.20  .04   T 

.10  .06 

T  .20 


•12  .03 
.27  .16 
.62   .35 


.12  .22 
.13  .16 
.09   .16 


.11  .02   7 

.19  .06   T 

.03  .05 

.02  .02 


10 

.15 

.08 

.05 

37 

.27 

.03 

7 

16 

.59 

.27 

.37 

09 

.59 

.22 

.19 

■31  1.05  1.38 


.21   .73  1.00 


.30  1.03 

.60  .40 

.52  1.37 

.18  1.23 


.40  1.51  1.21 


.03  .02  T 

T  T  .21 
.28 

T  .04  .03 


.13  .08   .03 

.06  .12   .04 

.16  .08 

.02  .05 

.18  .10   T 


T 

.10 

.16 

T 

•  07 

T 
.2S 

T 

.09 

T 

.26 

T 

.21 

02 

.08 

.02 

13 

•  04 

.11 

•  06 

•  01 

.18   .44   T 


DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 


Table  3-Continued 

NOVEMBER 

1«4 

■3 

Day  of  month 

Station 

0 

1 

e2 

'   1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   8    9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SUNBURY 

2,i2 

.09 

.88 

.04 

.08 

.02 

T 

.23 

.20 

.18 

.13 

T 

T 

.09 

•  58 

SUSQUEHANNA 

6*33 

.04 

.09 

1.65 

1.32 

.06 

.01 

.01 

.06 

1.24 

1.06 

.14 

•  64 

.19 

SUTERSVILLE 

•  66 

.13 

.07 

.05 

T 

.03 

.02 

T 

.07 

T 

.05 

T 

T 

T 

.02 

T 

.22 

T 

TAMAQUA 

».37 

.16 

.83 

.24 

.25 

.05 

.50 

.64 

•  91 

•  05 

.09 

.09 

.56 

TAMAQUA  *  N  DAM 

't.ld 

.16 

.86 

.29 

.27 

.03 

.28 

.53 

•  83 

.16 

.12 

.10 

.52 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

1.99 

.03 

.10 

.25 

.20 

.05 

.01 

T 

T 

.02 

.14 

.57 

•  05 

.01 

.03 

.09 

.04 

.23 

.15 

.02 

TIONESTA  2  S£  DAM 

2*15 

.09 

.15 

.13 

.15 

.09 

.03 

T 

.02 

T 

.25 

.06 

.10 

.03 

.03 

T 

.40 

.12 

.17 

•  27 

.06 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

2.63 

.10 

.48 

.14 

.07 

.07 

.16 

.61 

.02 

.05 

.14 

.01 

.14 

•  19 

•  29 

.16 

TORPEDO  4  W 

2.51 

T 

.10 

.26 

.10 

.27 

T 

.02 

.30 

.23 

.37 

T 

.09 

.02 

.04 

.10 

•  07 

.12 

.22 

.20 

TOWANOA 

3.26 

.14 

.12 

1.10 

.26 

^ 

T 

T 

T 

T 

.20 

.52 

.30 

.05 

T 

.01 

•  55 

.01 

TOWER  CITY  5  SW 

't.'.J. 

1.13 

.60 

.16 

.22 

T 

T 

.20 

.41 

.31 

.31 

.06 

.23 

•  81 

TROY 

2.2i> 

.10 

.91 

.26 

.01 

T 

.05 

.18 

.21 

.04 

.03 

.45 

TURLEPOINT  »*    NE 

2.00 

.09 

.06 

.34 

.21 

.04 

.01 

.07 

.03 

.32 

.04 

.11 

.07 

•  04 

.10 

.35 

.12 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

2.23 

T 

.16 

.14 

.14 

.04 

T 

.20 

.56 

.18 

.05 

.15 

.03 

.19 

.39 

T 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

3.32 

.06 

.44 

.47 

.38 

.35 

•  37 

.09 

.12 

.05 

•  12 

•  15 

.26 

.46 

UNIONTOWN 

1.04 

.03 

.10 

.09 

.03 

T 

.04 

.03 

•  29 

.12 

.03 

T 

.10 

.14 

.04 

UPPER  DARBY 

4.33 

.92 

.06 

T 

.10 

.15 

.03 

.11 

.85 

1^28 

.11 

T 

T 

.72 

VANDERGRIFT 

.71 

T 

.10 

.08 

.12 

T 

T 

T 

T 

.13 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.16 

.08 

T 

VIRGINVILLE 

3.73 

.03 

1.09 

.06 

.12 

.09 

.31 

.94 

•  40 

.03 

T 

•  29 

.37 

WARREN 

2.49 

.04 

.09 

.15 

.34 

.17 

.05 

.13 

.08 

.41 

.03 

.02 

.16 

.03 

.06 

•  16 

.27 

.30 

WATSONTOWN 

1.61 

.36 

.18 

.21 

.10       .07 

■  04 

.09 

.05 

.03 

.07 

.06 

.04 

.04 

.02 

.43 

WAYNESBURG  2  W 

.64 

T 

.05 

T 

.02 

.05 

T 

.05 

.02 

.01 

.03 

.02 

.07 

.02 

•  IS 

•  12 

T 

WEULS80R0  3  S 

1.62 

T 

.08 

.64 

.12 

T 

T 

T 

.13 

.31 

.04 

T 

.02 

T 

•  03 

.25 

T 

WELLSVILLE 

2.42 

.80 

.08 

.03 

.20 

.04 

T 

.04 

.48 

.16 

•  05 

.04 

•  03 

.47 

WERNERSVILLE  I  W 

- 

.60 

.21 

.40 

.60 

.70 

.81 

.21 

.10 

- 

WEST  CHESTER 

4.49 

1.24 

.06 

.01 

.17 

.02 

T 

.17 

.78 

1.34 

.04 

T 

T 

•  01 

.65 

WEST  GROVE  1  E 

4.61 

.10 

.90 

.12 

.18 

T 

.26 

1.08 

.96 

.26 

.05 

•  05 

.63 

WEST  HICKORY 

2.31 

.30 

.14 

.12 

.15 

.12 

.03 

.26 

.09 

.10 

.05 

.01 

.01 

.29 

.10 

•  21 

.23 

.10 

WHITES8URG 

1.10 

.10 

.06 

.07 

.06 

.04 

.11 

.03 

.14 

.14 

.06 

.09 

.20 

WILKES  BARRE 

3,87 

.18 

1.01 

.33 

.13 

T 

T 

.02 

T 

.30 

.94 

.53 

T 

T 

T 

.05 

.38 

T 

WILLIAMSBURG 

2.73 

.17 

.07 

.23 

.08 

.02 

T 

.23 

.83 

.35 

T 

.06 

.03 

T 

.21 

.43 

WILLIAMSPORT  Wll  AP 

3.03 

T 

.04 

.12 

.05 

T 

.01   .01 

.01 

.34 

.18 

.36 

.13 

.04 

.02 

.12 

.29 

•  31 

T 

WOLFSBURG 

3.22 

.19 

T 

.20 

.04 

.01 

.01 

.79 

.78 

.55 

T 

T 

.07 

.14 

•  44 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2.62 

.85 

.05 

.09 

.23 

.06 

T 

.02 

.27 

.32 

.04 

.04 

.04 

.06 

•  53 

.02 

YORK  HAVEN 

2.54 

.08 

.73 

.16 

.25 

.02 

T 

.01 

.28 

.23 

.11 

.06 

.03 

•  58 

2  I  ON  GROVE 

3.70 

.02 

1.18 

.25 

T 

.25 

.39 

.70 

.30 

.05 

•  13 

•  43 

ZIONSVILLE  3  SE 

4.56 

.OB 

1.46 

.09 

.27 

T 

.01 

.08 

.51 

.77 

.47 

.10 

•  06 

.66 
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DAILY  TEMPERATURES 


PEHMSYLVANIA 
NOVEMtER    1«9* 


Station. 


Day  Of  Month 


8        9       10      11      12      13      14     IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


ALBION 

allentown  wb  ap 
allentown  gas  co 
altoona  horseshoe  curve 
asenotsville 

ARTEMAS  1  HNW 

AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  »  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BSADFORO  <•  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

8URGETTST0WN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

C-IAMBERSBURG  1  ESE 


CLARION  3  SW 

CLArsVILLE  3  W 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRV 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

OEVAULT  1  W 

CIXON 

DONEGAL 

OONORA 

tAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORO  3  E 

EBENSBURG 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


l>7  <,e      Ul 
29   33   35 


ii      4B 
31   30 


49  <>7  38 

25  29  32 

*9  43  42 

19  30  27 

44  41  39 

30  33  33 

44  45  43 

27  28  32 

4*  36  40 

28  26  31 

38  43 


44   41 
29   27 


48   46 
33   35 


39   34 
24   2  7 


36   35 
23   21 


41   34 
25   29 


37   45 
20   23 


45   38 
22   32 


40   43 
28   29 


47   40 
28   26 


47   42 
30   32 


47   37 
25   33 


52   51 

35   36 


40   37 
22   25 


45   42 
21   22 


50   48 
29   27 


48   41 
31   30 


35   44 

21   24 


39   37 
26   30 


36   33 
26   26 


45   41 
26   30 


55   48 

21   19 


48   48 
28   26 


40   33 
13   21 


45   48 
28   31 


35   37 

25   26 


45   42 
30   30 


37   43 
25   32 


40   35 
22   29 


45 

48 

32 

33 

46 

48 

30 

25 

48 

47 

37 

27 

43   44   48 
33   33   26 


42 

46 

45 

31 

29 

20 

42 

45 

42 

35 

30 

26 

42 

45 

44 

34 

26 

26 

43 

48 

47 

36 

32 

22 

42 

39 

44 

32 

34 

22 

43 

47 

44 

36 

36 

26 

46 

45 

51 

35 

32 

29 

36   37   39 
28   29   22 


40 

41 

30 

17 

43 

46 

23 

20 

47   38   45 


42   45   48 
35   25   16 


43   45 
35   24 


48   50 
37   26 


49   47 
32   22 


48   49   49 
36   39   32 


43 

44 

30 

17 

49 

47 

26 

18 

43 

48 

47 

33 

36 

26 

46 

41 

50 

35 

36 

31 

40 

39 

40 

25 

31 

24 

39 

38 

41 

32 

32 

27 

35  40  39 

30  26  17 

44  38  42 

27  33  23 

47  47  48 

23  19  26 


45   46 
33   22 


41  45 

36  30 

33  37 
30  2  3 

46  47 

36  28 

34  41 
29  2  7 

39  40 

28  14 


48   55   49 
29   30   26 


51   59   50 
23   27   31 


49   49   60 


48   51   60 
26   27   32 


52   64   54 


52   60   52 

31   28   32 


46   50   57 
23   19   31 


50   44   51 
25   25   25 


52   46   52 

25   20   25 


21   29   31   26 


47   55   43 


56   60   52 

27   32   30 


50   60   53 


55   66   51 
22   23   30 


54   61   51 
27   29   35 


50   54   46 
25   35   31 


48   52   47 
20   23   22 


52   59   47 
22   24   27 


46   54   62 
20   20   22 


51   61   51 


55  57  61 

23  30  27 

41  45  55 

22  25  30 

51  64  59 

25  27  32 

51  60  54 

23  25  29 

52  55  61 


51   59   51 
19   20   22 


56   62   51 
17   21   23 


48   52   58 
23   25   26 


54   62   55 
25   26   33 


41   52   58 
24   25   28 


49   54   45 
23   30   24 


45   53   41 
19   29   27 


55   60   49 

23   27   31 


51   48   57 


42   46   58 


16   19   24 


27   32   35 


50   59   57 


44   50   48 
25   25   29 


48   58   51 
32   20   42 


45   55   56 
23   17   28 


51   46   54 
26   20   19 


47   53   53 
24   19   28 


29  25  34 

5  0  5  7  50 

28  29  36 

47  58  54 

23  16  32 

50  57  49 

23  17  26 

50  50  62 

24  16  17 

47  55  55 

23  18  29 

61  53  61 

27  20  40 

42  45  52 

23  25  30 


27   20   29 


24  2  0  31 

55  50  53 

32  25  33 

49  58  50 

20  14  30 

52  52  55 


27   19   21 


46   54   60 
24   21   29 


50   53   63 
28   23   26 


49   68   61 


44   68   49 
23   22   30 


52   61   52 
26   23   33 


46   62   60 
12   27   25 


47   48   54 
17   15   16 


53   56   64 

34   27   42 


38  42  50  I  40  42  44 

24  28  31  I  22  22  25 

54  61  57  I  50  62  53 

30  27  31  j  27  22  35 

41  46  55  !  48  46  55 

28  32  34   25  26  32 

45  52  43  '  43  55  48 

19  24  31  i  25  21  33 


45 

64 

68 

64 

64 

58 

26 

29 

41 

49 

63 

42 

51 

45 

55 

64 

66 

61 

27 

24 

46 

50 

52 

65 

59 

50 

48 

65 

66 

69 

31 

27 

30 

48 

53 

53 

52 

50 

51 

58 

66 

60 

25 

28 

44 

49 

62 

52 

69 

50 

48 

56 

67 

57 

33 

27 

33 

46 

52 

53 

63 

54 

54 

56 

56 

60 

28 

31 

44 

50 

52 

53 

45 

52 

60 

66 

63 

63 

32 

31 

46 

53 

55 

50 

52 

62 

72 

65 

66 

62 

31 

36 

49 

56 

56 

38 

59 

48 

62 

62 

60 

61 

25 

28 

43 

46 

62 

54 

62 

48 

53 

67 

59 

60 

27 

27 

26 

44 

54 

62 

50 

48 

62 

69 

65 

64 

27 

28 

41 

54 

55 

57 

56 

49 

56 

63 

58 

61 

36 

29 

47 

50 

51 

66 

66 

64 

68 

63 

67 

60 

28 

37 

48 

60 

63 

42 

46 

61 

66 

65 

60 

58 

21 

21 

37 

46 

53 

42 

50 

61 

68 

62 

63 

60 

23 

25 

41 

62 

66 

43 

63 

53 

64 

72 

68 

67 

20 

20 

25 

37 

46 

49 

50 

50 

52 

57 

66 

69 

25 

32 

43 

47 

53 

53 

39   39   44 


42   39   37 


52   60   63 
21   30   23 


20  24  26 

50  65  61 
23  26  30 

46  69  63 

22  25  29 

62  53  61 

32  33  40 

51  59  60 
25  23  16 

60  66  56 

15  29  17 


58   50   53 


49   67   53 
22   27   29 


60   66   64 
24   25   28 


54   61   49 
21   42   27 


19  30  27 

60  64  59 

23  35  22 

47  64  49 

27  30  29 

51  47  62 

16  16  24 

53  59  61 

19  29  21 


27  35  32 

46  39  52 

21  22  27 

56  62  56 

33  39  26 

61  48  63 

25  28  29 

46  69  46 


65   70   73 
25   41   56 


52   66   50 
56   47   38 


43 

47 

57 

64 

66 

28 

36 

45 

46 

52 

46 

53 

58 

58 

50 

28 

44 

51 

51 

57 

47 

52 

58 

57 

60 

26 

42 

61 

52 

54 

54 

56 

64 

65 

63 

40 

43 

62 

55 

56 

63 

69 

61 

61 

56 

21 

35 

44 

49 

40 

63 

76 

69 

69 

69 

21 

36 

45 

52 

42 

66 

59 

60 

55 

33 

43 

50 

51 

52 

49 

67 

53 

59 

26 

27 

49 

53 

54 

48 

56 

62 

59 

67 

27 

46 

49 

53 

63 

68 

57 

65 

60 

65 

27 

30 

45 

64 

49 

62 

66 

66 

60 

57 

30 

4j 

53 

66 

43 

66 

61 

60 

65 

66 

30 

41 

51 

51 

42 

68 

70 

66 

70 

62 

23 

49 

58 

58 

42 

49 

56 

58 

59 

62 

30 

37 

43 

44 

42 

49 

52 

62 

66 

64 

21 

23 

46 

49 

52 

61 

64 

60 

66 

60 

24 

44 

49 

47 

36 

57 

70 

76 

68 

74 

32 

47 

61 

60 

50 

43 

46 

66 

62 

57 

26 

32 

45 

51 

52 

58 

73 

65 

64 

60 

27 

40 

45 

51 

36 

50 

48 

53 

52 

54 

30 

34 

48 

48 

50 

69 

58 

60 

58 

64 

29 

44 

51 

52 

44 

31  31   31  1  35  32  33 

41   47   41  j  47  43  45 

32  29   29  I  30  24  23 

48   42   47  I  42  51  46 

34   32   30  !  36  27  27 

37  40  38 

32  31  21 

41  43  47 
2B  28  25 

42  40  41 
28  30  21 

42  39  43 

32  26  30 


37   43   39 
33   33   32 


46   44   47 
29   28   32 


41   46   46 
34   26   33 


39   46   39 
36   32   37 


43   44   46 


36  32  35 

59  41  45 

35  35  35 

43  47  43 

36  29  37 

42  49  41 

37  32  32 


34   41   40 


36   40   38 
26   29   30 


37   40   39 
33   30   33 


42   41   46 
37   34   34 


43   47   42 
35   31   31 


40   44   46 
34   30   36 


39   40   42 
32   30   29 


45   46   43 
36   32   37 


44   46   4  3 
34   32   35 


60   45   47 
32   30   36 


38 

41 

30 

26 

41 

45 

33   36   32 


30  29  30 

50  44  46 

32  25  27 

46  49  44 

31  29  28 

39  38  45 

34  34  35 

37  42  40 

32  31  36 

35  38  33 
28  27  31 

39  46  45 

34  35  37 


20   19   17 


34   41   40 
27   28   28 


44   43   60 
42  I  38   40   37 


64   39   36   40 
37   29   28   27 


48   40   44   44 
36   35   32   36 


58   37   37   43 
37   31   30   31 


43   35   42   39 


40 

42 

40 

64 

36 

30 

34 

32 

43 

44 

43 

62 

31 

26 

22 

27 

40 

38 

44 

32 

24 

26 

44 

40 

46 

67 

34  25  31 

47  43  45 

32  26  29 

34  34  36 


38  34  35 

29  28  23 

36  39  36 

31  27  24 

46  38  36 


40  42  43 

27  27  22 

44  43  39 

36  33  26 

36  39  37 
32  25  26 

46  46  45 

31  31  25 

42  47  43 

27  34  26 

52  50  49 

35  30  30 

37  38  40 


36   39   43 
31   26   20 


44  47  47 

29  23  24 

49  50  52 

29  33  29 


60   48   44 
30   36   35 


45   52   49 
26   36   37 


31   29   29 


27  31  33 

50  44  41 

28  31  30 

52  41  40 

36  34  35 


51   36   30 


48   46   32 
29   27   27 


50   37   34 
33   30   29 


50   43   38 
32   33   33 


40   32   30 


51  46  41 

29  39  36 

51  43  40 

33  35  36 

48  53  60 

32  35  38 

51  46  35 

29  27  25 

54  47  41 

37  30  23 


26   29   34 
56   48   45 


30   38   33 


23   31   28 


33   30   29 


29  27  28 

53  48  37 

37  31  29 

62  46  43 

27  21  28 

45  51  43 


47   35   29 
26   24   23 


63   57   37 


33   36   44   34 
26   26   32   30 


39   40   42   45   39   38 
31   33   32   35   33   32 


35   35   40 

28   29   26 

35   35   35 


46 

35 

32 

32 

37 

36 

31 

33 

40 

39 

32 

34 

42 

44 

24 

18 

40 

46 

34 

22 

32   32   31 


49 

40 

34 

36 

33 

38 

30 

27 

49>4 
32«6 


49.7 
31il 

50.5 
30.9 

47.3 
33.5 
60.7 
35.3 
49.6 
30.6 

49.4 
30.7 

60.3 
32.4 


47 

4 

29 

6 

50 

1 

27 

2 

49 

.2 

30 

.3 

51 

.6 

32 

•  6 

44 

■  9 

30 

.2 

50 

.6 

33 

.6 

26.8 
52.1 


37   47   37 
28   31   26 


46   36   31 


33   31   31   32  I  30   31   22   31   27   26 


48.6 
29.9 

46.9 
32.5 

43.6 
29.0 

51.0 
32.5 

50.0 
26.6 

49.3 
26.8 

45.0 
25.0 

63.9 
36.5 

42.0 
I   29.4 

50.5 
33.1 

44.6 
31.1 

44.6 
29.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


PENNSYLVANIA 
NOVENBER  19S* 


Day 

0(  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

40 
30 

42 

24 

38 
31 

40 
32 

37 
33 

46 
22 

42 

21 

51 
21 

58 

21 

49 
24 

49 
14 

61 

15 

50 
16 

51 
16 

64 
23 

50 
20 

61 

20 

65 
46 

62 

56 

60 
54 

63 
38 

39 
33 

40 
27 

43 
28 

38 
33 

38 
31 

39 

24 

40 
24 

51 
32 

37 
31 

48.1 
28.0 

E'HRATA 

MAX 
MIN 

48 
26 

43 
32 

40 
30 

45 
31 

48 
32 

48 
24 

52 
21 

58 
24 

54 
28 

47 
22 

53 
19 

59 
29 

48 
21 

64 
32 

52 

28 

50 
26 

58 

41 

64 
45 

59 

49 

62 
52 

57 
40 

45 
30 

48 
28 

42 
28 

48 
30 

46 
23 

46 
25 

52 

30 

48 
35 

44 
30 

50.9 
30.4 

ESIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
28 

42 
32 

45 
38 

42 
34 

46 
34 

45 
33 

62 
32 

53 
40 

47 
30 

43 
29 

60 
31 

50 
34 

54 
28 

54 
37 

48 
29 

59 
36 

65 
46 

69 

57 

63 
53 

57 

43 

43 
35 

39 
33 

45 
33 

44 
36 

39 
34 

37 
33 

40 
31 

51 
38 

40 
32 

39 

34 

48.4 
35.5 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

46 
19 

37 
33 

42 
28 

40 
32 

47 
23 

48 
20 

52 

15 

61 

19 

61 
27 

52 
23 

57 

15 

57 
28 

57 
22 

68 
17 

52 
22 

57 
22 

59 

47 

58 
48 

59 
53 

60 
48 

54 
34 

41 
34 

46 

27 

45 
32 

41 
27 

45 

25 

43 
23 

50 
18 

48 
28 

44 
29 

50.9 
27.9 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

43 
26 

44 
30 

47 
27 

44 
31 

43 
34 

47 
27 

55 

24 

63 

28 

52 

26 

51 
28 

63 
24 

53 
32 

55 
22 

60 
35 

56 
30 

64 
32 

76 
48 

70 
57 

64 
58 

62 

36 

44 
36 

41 
33 

43 
28 

45 
34 

39 

33 

42 
34 

41 
28 

55 
34 

48 
31 

41 
30 

51.7 
32.5 

FORD  CITY  4  S  DAM 

MAX 
MIN 

39 
26 

44 
28 

38 
28 

44 
31 

36 

32 

46 
20 

45 
20 

52 

21 

59 
24 

49 
25 

50 
18 

60 
24 

52 
21 

65 
21 

62 
23 

53 
24 

62 

27 

70 
40 

65 
50 

66 

45 

55 
38 

43 
34 

39 
34 

44 
34 

43 
32 

39 
32 

38 
25 

42 

27 

52 
34 

37 
29 

49.3 
28.9 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

40 
23 

40 
29 

43 
30 

42 
33 

44 
33 

44 
24 

53 
23 

69 
26 

52 

28 

49 
26 

60 
21 

52 

38 

53 
20 

57 
28 

51 
24 

65 
26 

71 
42 

65 
53 

62 

50 

59 
45 

45 
38 

39 
33 

43 
31 

41 
33 

39 
33 

39 
33 

40 
28 

51 
33 

47 
31 

37 
30 

49.4 
31.5 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

48 
27 

47 
26 

46 
32 

41 
31 

48 
34 

45 
23 

47 
24 

49 
27 

58 

31 

52 

21 

53 
24 

58 
21 

46 
27 

60 
26 

50 
27 

54 
36 

64 

49 

57 
52 

60 
44 

46 
30 

40 
28 

45 
27 

40 
30 

49 
24 

45 
27 

52 
35 

48 
32 

49.9 
30.1 

FREELAND 

MAX 
MIN 

33 
25 

37 
25 

37 
26 

37 
29 

38 
28 

48 
20 

50 
30 

48 
31 

44 
19 

43 
24 

47 
32 

40 
11 

46 
27 

37 
22 

43 
26 

55 

40 

52 
48 

57 
48 

57 
50 

47 
26 

38 
20 

44 
20 

38 
20 

35 
25 

33 
25 

33 
21 

40 
26 

40 
23 

35 
27 

42.5 
27.4 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

46 
28 

48 
38 

48 

34 

46 
40 

47 
33 

48 
27 

52 

24 

60 
25 

52 

26 

46 

25 

55 
20 

49 
32 

50 
22 

58 
31 

52 

35 

62 
25 

61 
48 

60 
51 

62 

55 

62 

57 

60 
47 

47 
32 

46 
29 

45 

37 

49 
36 

46 
26 

48 
25 

51 
37 

50 
40 

44 
35 

51.3 
34.0 

GETTYSBURG 

MAX 

MIN 

48 
30 

47 
35 

38 
32 

45 
33 

45 
36 

50 
29 

49 
25 

53 

27 

62 

34 

52 

27 

46 
21 

53 

30 

61 
25 

59 
28 

69 
33 

51 
28 

48 
36 

55 
47 

58 
53 

58 
54 

62 

45 

53 
35 

44 
31 

48 
33 

42 
29 

44 
34 

47 
27 

50 
31 

50 
40 

46 

35 

51.1 
33.4 

GORDON 

MAX 
MIN 

42 
35 

38 
25 

36 
30 

44 
32 

40 
31 

47 
18 

46 
18 

56 

19 

52 
25 

45 
20 

51 

17 

63 
25 

44 
17 

62 
24 

56 
25 

48 
25 

61 

44 

65 
44 

60 
50 

59 
50 

57 
40 

42 
34 

45 
25 

42 
26 

42 
29 

38 
23 

40 
27 

52 
26 

47 
35 

41 
34 

46.4 
29.1 

GRAT2  1  N 

MAX 
MIN 

46 
29 

44 
29 

37 
32 

42 

32 

42 

34 

46 
23 

45 
21 

48 
24 

59 
27 

48 
27 

45 
20 

50 
24 

54 
22 

45 
26 

62 
30 

40 
30 

46 
33 

55 

45 

63 
53 

60 

54 

65 

46 

45 
35 

43 
29 

45 
29 

39 

31 

44 
27 

42 
27 

41 
28 

51 
32 

43 
34 

47.6 
31.1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

40 
20 

41 
30 

44 
28 

41 
32 

44 
33 

46 

27 

65 
23 

60 
27 

49 
25 

61 
32 

62 

21 

51 
38 

55 
19 

56 
33 

52 
21 

66 
25 

74 
40 

67 
52 

64 
52 

58 

43 

44 
36 

39 
33 

45 
28 

42 
34 

37 
32 

38 
32 

38 
29 

51 
33 

46 

30 

35 

30 

49.7 
31.3 

KINOVER 

MAX 
MIN 

48 
24 

48 
25 

39 

31 

42 

31 

46 
33 

48 
24 

48 
23 

52 
22 

61 
25 

53 
25 

47 
23 

53 
25 

62 
23 

50 
23 

68 
32 

52 

27 

47 
32 

53 
43 

59 
50 

59 
52 

62 

43 

46 
29 

43 
28 

47 
30 

42 
28 

46 
28 

46 
26 

48 
28 

51 
36 

47 
31 

50.4 
30.0 

KARRISSURG  KB  AP 

MAX 
MIN 

46 
30 

39 
33 

46 
34 

45 
37 

48 
34 

48 
27 

51 
26 

60 
28 

52 

34 

47 
28 

53 
23 

57 
37 

48 
25 

61 
30 

52 
35 

46 
30 

55 
45 

61 
52 

58 

54 

61 
56 

57 
39 

44 
38 

48 
35 

42 

37 

45 
31 

44 
33 

45 
28 

52 

33 

47 
38 

42 

35 

50.0 
34.8 

HAHLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

45 
28 

42 

25 

47 
27 

50 
30 

47 
30 

42 
16 

42 

14 

48 
14 

52 

19 

40 
14 

46 
11 

55 

12 

48 
13 

45 
14 

57 
24 

47 
14 

55 
15 

57 
39 

58 
44 

60 

44 

60 
38 

45 
26 

36 

26 

43 
26 

35 

27 

42 

15 

39 

15 

41 
16 

49 
28 

40 
29 

47.1 
23.1 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

46 
36 

45 
39 

45 
37 

48 
39 

48 
36 

46 
32 

50 
32 

59 
31 

50 

34 

46 

30 

57 
28 

55 
34 

52 
29 

68 
33 

54 
34 

47 
32 

50 
46 

61 
45 

55 
51 

58 
54 

55 
39 

44 
34 

45 
33 

43 
36 

45 
34 

45 
34 

45 
32 

51 
36 

46 
38 

43 
37 

50.1 
36.2 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

43 
26 

47 
25 

37 

33 

49 

33 

42 
36 

47 
22 

48 
20 

54 
20 

62 
22 

53 
26 

51 

18 

61 

17 

66 
21 

52 

21 

67 
24 

55 
26 

56 

24 

54 
46 

58 
49 

60 
54 

64 

44 

45 
38 

43 
35 

47 
35 

46 
32 

44 
32 

44 
23 

42 
22 

52 
30 

45 
35 

50.8 
29.6 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

44 
25 

39 
30 

42 
30 

42 
32 

45 
30 

44' 

19 

52 
22 

58 
22 

49 
28 

52 
25 

59 
21 

52 

30 

55 
22 

63 
25 

56 
21 

66 

31 

68 

43 

66 
50 

67 

54 

66 

47 

47 
38 

43 
35 

45 
36 

45 
35 

38 
32 

37 
33 

40 
25 

53 
28 

52 

32 

36 
33 

50.7 
31.1 

IRWIN 

MAX 
MIN 

46 
23 

45 
28 

43 
29 

43 
32 

39 
33 

39 

24 

60 
23 

60 
31 

51 
31 

59 
23 

69 

40 

58 
24 

59 
33 

58 
25 

64 
30 

74 
43 

72 
55 

69 
53 

67 

44 

66 
39 

42 
35 

42 
37 

45 
37 

42 

33 

38 
35 

39 
26 

39 
32 

33 
32 

37 
30 

50.9 
33.1 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

38 
23 

40 
26 

59 
28 

45 
33 

36 

32 

42 
29 

44 
26 

63 
28 

59 
23 

48 
26 

48 
24 

60 
27 

48 
21 

54 
27 

55 
24 

48 
25 

63 

32 

71 
45 

67 
52 

62 

45 

48 
32 

40 
33 

38 
26 

44 
28 

42 
31 

39 

32 

35 
27 

38 
29 

50 
32 

34 
29 

48.2 
29.8 

JIM  THORPE 

MAX 
MIN 

47 
30 

45 
27 

45 
34 

47 
34 

47 
33 

50 
23 

53 
21 

62 

24 

52 

30 

50 
24 

56 

17 

59 
29 

48 
23 

63 
25 

54 
34 

52 

24 

66 

45 

60 
52 

58 
56 

60 
39 

40 
35 

50 
30 

43 
32 

45 
34 

40 
22 

43 
23 

53 
30 

46 
38 

45 
35 

51.0 
31.1 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

38 

27 

46 
33 

37 
32 

41 
27 

39 

35 

41 
24 

42 
26 

53 
26 

60 

34 

51 
32 

54 
24 

65 

31 

56 
28 

55 
29 

66 
28 

56 
29 

64 
32 

65 
52 

63 

66 

64 
54 

67 
41 

42 

36 

46 
36 

49 
36 

45 
34 

48 

34 

39 
25 

40 
28 

51 
28 

37 

30 

50.7 
32.9 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

37 
23 

36 

24 

35 

30 

36 

32 

34 
31 

41 
18 

41 
18 

47 
22 

53 
22 

44 
18 

46 
18 

52 

25 

45 
16 

52 

18 

54 

20 

46 

24 

60 
26 

66 

41 

64 

54 

58 
52 

58 

34 

34 
31 

37 
28 

41 
30 

36 

31 

36 

30 

35 

24 

37 
24 

37 
32 

34 
29 

44.4 
27.5 

KESe 

MAX 
MIN 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

48 
29 

44 
28 

41 
36 

47 
34 

47 
35 

49 
23 

50 
22 

58 
23 

53 
25 

48 
21 

54 
19 

52 
25 

48 
20 

61 
24 

59 
26 

48 
24 

57 
43 

62 

47 

60 
51 

63 
55 

61 

47 

46 
30 

46 
27 

44 
27 

47 
32 

46 
25 

45 
25 

52 

27 

48 
38 

44 
31 

50.9 
30.6 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

45 

31 

46 
30 

41 
33 

44 
32 

45 
36 

47 
29 

43 
24 

44 
28 

59 
31 

51 
26 

45 
22 

53 
26 

59 
25 

47 
36 

66 
32 

49 
28 

48 
34 

57 
47 

61 

53 

59 
53 

62 

45 

47 
34 

45 
29 

46 
26 

42 

34 

45 
28 

46 
29 

45 
26 

52 
34 

47 
33 

49.5 
32.5 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

50 
30 

45 
21 

37 
27 

41 
32 

41 
33 

45 

21 

45 
18 

51 
21 

57 
25 

45 
19 

48 
19 

63 
25 

55 
16 

56 
19 

58 

24 

50 
23 

67 
26 

66 

45 

68 
56 

62 

54 

66 
38 

39 
32 

42 
26 

45 
28 

39 
31 

41 
19 

43 
22 

43 
26 

54 

31 

40 
31 

49.7 
27.9 

LEBANON  2  NW 

MAX 

MIN 

45 
28 

45 
30 

40 
35 

46 

35 

47 
35 

48 
25 

50 
23 

58 
26 

58 
32 

45 
27 

51 
22 

66 
33 

45 

56 
26 

55 
32 

44 
27 

57 
42 

62 

50 

57 
51 

62 

54 

69 

40 

44 
34 

45 
32 

40 
33 

44 
31 

42 
26 

44 
26 

50 
28 

46 
33 

46 
32 

49.6 
32.4 

LEWlSTOWN 

MAX 
MIN 

46 
28 

48 
28 

38 

34 

45 
35 

43 
36 

51 
25 

49 
24 

53 

24 

64 
30 

64 
29 

50 
22 

59 
32 

59 
25 

50 
24 

68 
26 

53 
28 

55 
28 

53 
46 

60 
51 

59 
55 

63 

47 

48 
39 

45 
39 

49 
39 

42 

34 

46 
30 

46 

27 

43 
27 

54 
31 

46 
36 

51.3 
32.6 

LINE5VILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

40 
26 

41 
28 

44 
28 

40 
32 

43 
32 

44 
31 

51 
25 

57 
29 

53 

31 

47 
29 

59 
23 

53 
31 

61 
21 

55 
34 

47 
21 

62 
25 

70 
36 

66 
44 

61 

51 

55 
42 

43 
35 

42 
33 

44 
28 

42 

33 

37 
32 

36 

33 

36 
30 

51 
33 

45 
30 

35 
29 

48^3 
31.0 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

45 
30 

38 
28 

41 
32 

43 
32 

51 
35 

45 
21 

50 
20 

63 

23 

54 
26 

49 
26 

59 
18 

59 
31 

50 
21 

66 
24 

50 
26 

55 
23 

65 
43 

65 
52 

61 
55 

60 
55 

59 
39 

43 
36 

47 
32 

41 
37 

43 
32 

40 
30 

42 
25 

52 

30 

46 
32 

40 
35 

50.4 
31.6 

MAOERA 

MAX 
MIN 

37 

24 

44 
26 

36 
29 

39 
29 

37 
32 

42 

16 

45 
20 

51 
20 

59 
21 

50 
21 

49 
15 

55 
18 

59 

16 

51 
17 

63 
22 

50 
22 

60 
25 

60 
44 

62 

51 

58 
53 

65 

34 

38 
32 

37 
32 

42 
32 

40 
30 

36 

30 

37 
18 

39 
18 

49 
28 

38 
29 

47.6 
26.6 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

51 
38 

50 
40 

43 
35 

47 
40 

49 
39 

52 

36 

53 
37 

62 

38 

57 
40 

46 
33 

50 
33 

61 
39 

50 
33 

59 

36 

52 

38 

52 
36 

63 
50 

64 
56 

62 

56 

62 

58 

62 

42 

46 
37 

45 
36 

46 

40 

51 
39 

49 
35 

49 
36 

52 

40 

52 
39 

46 
36 

52.8 
39.7 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

43 
24 

39 
31 

39 
28 

37 
31 

42 

27 

46 
22 

52 
22 

57 
29 

49 
32 

46 
28 

61 
25 

51 
32 

47 
23 

63 

30 

51 
27 

53 
29 

52 

44 

56 

50 

57 
53 

61 
46 

46 
36 

38 
33 

46 
33 

43 
33 

38 
32 

38 

27 

38 
23 

48 
32 

40 
31 

33 
28 

46.9 
31.4 

MEAOVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

40 
23 

40 
21 

51 
28 

49 
33 

36 
32 

45 
30 

45 
25 

52 
28 

59 
25 

47 
26 

49 
22 

59 
28 

48 
20 

63 
24 

55 
21 

50 
23 

65 
33 

72 
43 

65 

51 

62 

48 

48 
38 

39 
34 

39 

31 

49 
31 

42 

32 

37 
33 

37 
28 

39 
29 

50 
33 

34 
29 

46.5 
30.1 

MERCER  4  NW 

MAX 
MIN 

36 

30 

39 
27 

43 
33 

38 
32 

42 
32 

44 
28 

51 
29 

56 
29 

48 
32 

46 
33 

57 
29 

48 
35 

61 
18 

59 
32 

47 
27 

63 
34 

71 
47 

69 

55 

61 

55 

58 
36 

39 
32 

37 
32 

42 
33 

41 
33 

36 
32 

37 
33 

36 
28 

48 
33 

48 
33 

45 
30 

48.2 
33.1 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MAX 
MIN 

45 
33 

40 
34 

45 
31 

46 
38 

48 

35 

46 

28 

48 
27 

59 

28 

52 
32 

45 
27 

52 
23 

60 
34 

45 
24 

56 
29 

48 
31 

47 
28 

56 

45 

62 

63 

99 

54 

60 
56 

57 
40 

46 

36 

46 
36 

42 

37 

44 
33 

45 
32 

45 
28 

51 
35 

47 
38 

44 
37 

49.2 
34.7 
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Table  S  -  Conlinuad 

DAILY  TEMPERATURES 

PENMSYLVAMIA 
NOVEHSER  1454 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30   31 

< 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 

*5 

40 

45 

38 

43 

46 

51 

59 

49 

49 

56 

55 

52 

62 

50 

60 

71 

73 

65 

54 

43 

41 

45 

45 

40 

42 

41 

53 

44 

38 

49.8 

MIN 

24 

25 

30 

32 

26 

26 

27 

23 

31 

27 

24 

31 

27 

36 

31 

38 

46 

54 

54 

41 

37 

36 

39 

32 

32 

32 

29 

36 

32 

29 

32.9 

MONTROSE  3  E 

MAX 

40 

39 

38 

37 

38 

39 

41 

44 

49 

36 

42 

49 

44 

41 

53 

43 

50 

55 

58 

58 

58 

40 

33 

36 

.34 

38 

38 

40 

45 

38 

43.2 

MIN 

26 

25 

29 

29 

30 

23 

19 

25 

28 

21 

20 

22 

19 

19 

25 

25 

27 

44 

49 

49 

39 

27 

27 

27 

30 

22 

22 

25 

30 

30 

27.8 

MORGANTOWN 

MAX 

47 

48 

44 

47 

47 

46 

50 

57 

53 

47 

46 

60 

49 

62 

49 

49 

57 

64 

60 

65 

61 

48 

47 

45 

48 

47 

47 

53 

46 

43 

51.1 

MIN 

'27 

33 

31 

34 

29 

24 

23 

26 

30 

25 

22 

33 

21 

34 

30 

28 

44 

52 

52 

55 

35 

31 

28 

27 

29 

23 

26 

32 

35 

32 

31.7 

WT  GRETNA  2  SE 

MAX 

48 

40 

44 

44 

48 

46 

50 

60 

51 

45 

52 

59 

45 

64 

50 

48 

55 

63 

60 

62 

58 

45 

46 

40 

45 

49 

44 

50 

47 

43 

49.9 

MIN 

26 

34 

31 

36 

32 

24 

25 

27 

31 

24 

24 

31 

20 

27 

30 

29 

45 

52 

53 

57 

38 

35 

29 

29 

26 

26 

26 

28 

35 

32 

32.1 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

41 

40 

42 

46 

40 

41 

47 

52 

43 

45 

53 

47 

41 

54 

46 

48 

56 

59 

54 

57 

56 

32 

41 

36 

38 

36 

36 

47 

40 

37 

45.0 

MIN 

26 

24 

30 

31 

31 

18 

23 

27 

30 

20 

24 

34 

19 

27 

28 

25 

42 

48 

49 

52 

31 

29 

27 

29 

29 

22 

23 

31 

32 

30 

29.7 

MUHLEN8URG  1  SE 

MAX 

40 

41 

36 

40 

44 

48 

48 

55 

44 

47 

50 

50 

50 

54 

51 

46 

60 

69 

59 

60 

58 

39 

40 

39 

41 

39 

42 

52 

44 

42 

47.6 

MIN 

27 

25 

30 

32 

30 

21 

21 

22 

32 

20 

20 

21 

19 

25 

36 

28 

42 

51 

52 

54 

34 

32 

27 

31 

32 

24 

27 

32 

32 

31 

30.3 

NcFFS  MILLS  *  NE 

MAX 
MIN 

NcNBURG  3  N 

MAX 

43 

40 

36 

43 

50 

51 

46 

54 

58 

54 

55 

56 

46 

68 

58 

57 

60 

61 

63 

63 

56 

44 

44 

42 

43 

36 

40 

45 

38 

36 

49.5 

MIN 

30 

36 

30 

37 

32 

28 

29 

27 

31 

26 

30 

32 

24 

32 

29 

30 

42 

45 

45 

44 

33 

34 

32 

36 

29 

28 

30 

29 

31 

30 

32.0 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

42 

40 

47 

43 

44 

47 

55 

60 

50 

50 

62 

58 

55 

61 

52 

60 

71 

65 

66 

62 

45 

39 

46 

44 

41 

41 

41 

51 

49 

38 

50.8 

MIN 

27 

30 

27 

30 

33 

28 

22 

27 

27 

24 

20 

27 

20 

31 

21 

21 

40 

51 

54 

44 

37 

34 

28 

35 

32 

34 

35 

35 

32 

30 

31.2 

HEWELL 

MAX 

44 

50 

45 

47 

41 

46 

47 

58 

62 

51 

56 

64 

54 

64 

66 

61 

68 

72 

67 

72 

57 

43 

46 

90 

48 

39 

41 

62 

57 

38 

53.5 

MIN 

28 

32 

32 

35 

36 

27 

27 

28 

33 

30 

25 

34 

27 

31 

31 

32 

45 

56 

53 

50 

42 

39 

40 

40 

35 

37 

29 

38 

33 

33 

35.3 

HcKPORT 

MAX 

47 

47 

37 

45 

44 

50 

49 

50 

62 

54 

50 

56 

51 

49 

68 

54 

48 

53 

61 

58 

60 

47 

46 

49 

41 

47 

47 

44 

52 

49 

90  •4 

MIN 

26 

28 

33 

34 

36 

24 

23 

23 

24 

28 

19 

19 

22 

22 

25 

25 

28 

45 

49 

55 

46 

39 

32 

32 

32 

26 

25 

23 

26 

37 

30.4 

NEW  STANTON 

MAX 

48 

42 

45 

40 

45 

45 

50 

58 

52 

55 

63 

55 

61 

65 

61 

66 

74 

67 

73 

61 

44 

41 

49 

49 

40 

42 

47 

48 

46 

39 

52.3 

MIN 

21 

30 

30 

36 

23 

22 

25 

23 

28 

24 

21 

28 

24 

29 

26 

26 

42 

55 

49 

43 

37 

36 

38 

34 

33 

34 

37 

42 

28 

31 

31.8 

NORRISTOWN 

MAX 

52 

50 

46 

49 

47 

50 

54 

61 

54 

49 

57 

61 

50 

65 

52 

50 

59 

64 

60 

64 

60 

43 

48 

47 

52 

60 

46 

56 

52 

46 

53.1 

MIN 

32 

35 

36 

38 

33 

29 

28 

29 

33 

26 

23 

33 

26 

29 

35 

28 

47 

50 

55 

57 

38 

32 

30 

36 

33 

26 

30 

37 

38 

36 

34.6 

PALMERTON 

MAX 

45 

45 

43 

47 

46 

47 

49 

59 

48 

46 

50 

55 

44 

58 

48 

46 

54 

63 

68 

61 

59 

41 

46 

41 

44 

41 

43 

49 

49 

43 

48.9 

MIN 

28 

30 

35 

36 

30 

24 

22 

25 

29 

23 

20 

32 

24 

26 

30 

26 

46 

51 

53 

56 

40 

36 

30 

31 

29 

25 

23 

34 

37 

37 

32.3 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

49 

58 

45 

48 

47 

51 

54 

62 

56 

49 

53 

62 

52 

61 

54 

54 

62 

65 

61 

64 

61 

44 

47 

47 

50 

48 

47 

53 

52 

46 

53.4 

MIN 

38 

41 

40 

41 

41 

37 

36 

38 

43 

34 

37 

41 

36 

39 

41 

39 

49 

55 

55 

58 

43 

38 

37 

43 

39 

37 

36 

39 

41 

36 

40.9 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

50 

53 

46 

48 

48 

51 

56 

63 

65 

49 

53 

61 

52 

61 

56 

53 

62 

65 

61 

65 

60 

44 

46 

47 

51 

48 

49 

53 

52 

48 

53.5 

MIN 

33 

40 

36 

39 

37 

33 

33 

30 

37 

31 

27 

37 

33 

33 

36 

34 

49 

53 

55 

59 

38 

33 

32 

40 

35 

31 

31 

37 

37 

36 

37.2 

PHILADELPHIA  PT  8REE2E 

MAX 

50 

56 

44 

48 

47 

49 

53 

61 

55 

48 

53 

61 

51 

61 

52 

52 

62 

64 

61 

48 

48 

50 

48 

60 

53 

52 

45 

52.7 

MIN 

38 

42 

37 

40 

40 

37 

36 

36 

40 

35 

35 

40 

36 

38 

41 

38 

48 

55 

54 

40 

44 

42 

35 

36 

41 

35 

35 

39.8 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

50 

53 

50 

48 

47 

49 

52 

59 

53 

51 

53 

59 

58 

62 

60 

48 

59 

63 

60 

63 

62 

43 

46 

46 

49 

45 

47 

53 

50 

45 

52.8 

MIN 

31 

30 

37 

38 

39 

28 

27 

28 

32 

26 

23 

31 

25 

29 

30 

29 

47 

49 

54 

57 

36 

31 

29 

35 

34 

26 

28 

34 

43 

38 

34.1- 

PHILADELPHIA  W8  CITY 

MAX 

48 

57 

45 

48 

47 

52 

53 

62 

56 

48 

52 

61 

50 

60 

53 

53 

62 

64 

61 

64 

60 

44 

46 

46 

49 

48 

48 

52 

51 

46 

52.9 

MIN 

37 

40 

35 

40 

39 

35 

36 

40 

38 

33 

37 

37 

34 

37 

41 

39 

49 

53 

54 

57 

42 

38 

37 

41 

39 

36' 

36 

40 

37 

36 

39.8 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 

37 

33 

36 

34 

41 

38 

49 

54 

46 

47 

58 

50 

45 

59 

48 

48 

51 

55 

54 

59 

45 

36 

40 

35 

35 

35 

34 

44 

36 

33 

43.8 

MIN 

26 

28 

28 

30 

26 

14 

15 

22 

23 

23 

23 

28 

17 

33 

22 

34 

44 

50 

51 

45 

33 

31 

31 

32 

30 

22 

19 

32 

29 

28 

29.0 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

52 

46 

58 

65 

60 

63 

62 

47 

47 

46 

50 

47 

48 

55 

50 

46 

MIN 

38 

21 

44 

40 

52 

54 

44 

28 

25 

30 

28 

21 

22 

30 

40 

33 

PIMPLE  HILL 

MAX 

40 

39 

43 

34 

37 

39 

39 

45 

51 

38 

42 

91 

47 

39 

57 

44 

54 

56 

60 

55 

66 

39 

33 

42 

33 

36 

34 

34 

45 

39 

43.4 

MIN 

26 

27 

28 

28 

30 

21 

24 

31 

30 

18 

25 

32 

21 

28 

26 

28 

37 

48 

49 

51 

38 

28 

28 

29 

29 

26 

26 

30 

31 

28 

30.0 

PITTSBURGH  W8  AP  2 

MAX 

43 

41 

44 

36 

43 

43 

52 

60 

48 

50 

60 

52 

54 

62 

50 

62 

71 

63 

66 

57 

42 

39 

43 

42 

36 

38 

40 

51 

41 

37 

48.9 

MIN 

26 

28 

29 

28 

30 

29 

31 

32 

35 

33 

27 

35 

29 

39 

30 

33 

47 

56 

56 

42 

36 

36 

37 

34 

32 

31 

28 

35 

31 

30 

34.1 

PITTSBURGH  MS  CITY 

MAX 

44 

43 

47 

39 

45 

46 

54 

63 

51 

50 

63 

94 

57 

64 

54 

65 

72 

64 

69 

59 

45 

42 

49 

46 

39 

41 

45 

53 

43 

39 

51.4 

MIN 

31 

32 

32 

34 

33 

31 

31 

34 

39 

36 

30 

38 

31 

39 

34 

39 

49 

58 

59 

44 

39 

37 

39 

38 

35 

36 

33 

40 

34 

32 

37.1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

41 

38 

41 

35 

39 

41 

42 

45 

47 

37 

41 

45 

44 

41 

51 

43 

49 

53 

54 

59 

96 

41 

39 

40 

33 

40 

37 

37 

45 

34 

42.7 

MIN 

28 

23 

29 

30 

31 

15 

15 

20 

28 

16 

16 

29 

15 

15 

26 

20 

24 

43 

48 

48 

40 

28 

25 

25 

30 

22 

23 

26 

31 

31 

26.7 

PORT   CLINTON  X    S 

MAX 

42 

47 

40 

45 

45 

46 

46 

51 

58 

50 

45 

50 

67 

44 

58 

50 

47 

62 

64 

59 

62 

48 

43 

48 

40 

49 

42 

49 

49 

43 

49.2 

MIN 

29 

24 

34 

34 

37 

21 

20 

21 

24 

24 

17 

18 

21 

22 

24 

23 

24 

45 

49 

52 

44 

35 

28 

28 

33 

23 

26 

26 

30 

30 

28.9 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

40 

41 

35 

41 

35 

45 

45 

51 

59 

46 

48 

57 

SO 

54 

61 

50 

62 

68 

62 

65 

60 

40 

39 

44 

41 

38 

40 

40 

51 

36 

48.1 

MIN 

23 

25 

27 

30 

30 

20 

21 

22 

26 

23 

20 

23 

21 

20 

21 

22 

30 

44 

37 

48 

36 

31 

29 

29 

30 

30 

23 

29 

30 

28 

27.5 

QUAKERTOMN  1  E 

MAX 

58 

49 

48 

47 

45 

48 

48 

59 

53 

45 

48 

58 

50 

60 

55 

48 

58 

64 

58 

59 

64 

46 

49 

45 

46 

41 

45 

53 

53 

45 

51.5 

MIN 

28 

29 

33 

37 

36 

22 

20 

22 

28 

20 

18 

27 

19 

21 

26 

26 

44 

48 

52 

57 

42 

30 

29 

28 

34 

21 

20 

29 

37 

35 

30.6 

READING  WB  CITY 

MAX 

47 

45 

45 

46 

48 

48 

51 

60 

54 

47 

53 

59 

49 

59 

50 

47 

56 

64 

59 

62 

59 

49 

48 

44 

46 

45 

47 

53 

49 

44 

51.0 

MIN 

35 

37 

35 

39 

35 

30 

29 

30 

37 

31 

26 

36 

28 

33 

37 

31 

45 

51 

55 

57 

41 

37 

35 

33 

35 

30 

33 

38 

39 

37 

36.5 

RIOGUAY  3  M 

MAX 

40 

35 

39 

39 

40 

42 

48 

55 

45 

47 

56 

46 

49 

56 

47 

61 

66 

65 

62 

62 

46 

39 

41 

38 

36 

3« 

36 

48 

45 

36 

46.7 

MIN 

26 

26 

31 

33 

29 

17 

17 

20 

25 

24 

13 

31 

15 

25 

21 

22 

38 

50 

55 

45 

34 

32 

28 

28 

32 

32 

24 

31 

32 

30 

28.9 

SALINA  3  H 

MAX 

43 

41 

44 

42 

44 

44 

SI 

59 

50 

50 

59 

51 

55 

62 

53 

64 

68 

64 

68 

60 

46 

44 

44 

44 

41 

38 

41 

53 

47 

35 

50.2 

MIN 

24 

28 

24 

30 

32 

22 

21 

25 

28 

26 

21 

41 

26 

31 

22 

28 

40 

53 

54 

44 

36 

36 

35 

35 

30 

32 

28 

36 

29 

28 

31.9 

SCRANTON  WB  CITY 

MAX 

43 

43 

40 

42 

44 

43 

48 

56 

43 

47 

51 

49 

47 

55 

47 

52 

62 

64 

64 

64 

63 

39 

45 

40 

43 

41 

49 

92 

42 

41 

48.2 

MIN 

32 

32 

32 

35 

34 

28 

26 

28 

34 

27 

24 

32 

23 

33 

33 

31 

47 

55 

54 

53 

34 

35 

34 

37 

33 

29 

31 

37 

35 

36 

34.6 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 

44 

38 

44 

44 

48 

45 

50 

59 

50 

46 

53 

53 

46 

65 

49 

47 

54 

65 

60 

61 

55 

44 

47 

40 

41 

43 

43 

52 

43 

43 

49.1 

MIN 

26 

33 

35 

36 

28 

23 

21 

22 

27 

21 

17 

27 

19 

23 

23 

23 

44 

45 

53 

55 

38 

36 

33 

33 

26 

29 

22 

27 

35 

36 

30.4 

SHIPPENS8URG 

MAX 

48 

41 

38 

43 

48 

50 

54 

60 

57 

49 

52 

59 

53 

69 

62 

47 

53 

96 

57 

60 

98 

46 

46 

40 

43 

46 

43 

90 

46 

41 

60.9 

MIN 

28 

32 

33 

34 

29 

24 

24 

27 

30 

25 

21 

34 

23 

26 

30 

27 

42 

50 

52 

55 

41 

36 

34 

36 

30 

30 

29 

30 

36 

32 

32.9 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

40 

43 

43 

42 

48 

44 

92 

62 

50 

49 

60 

51 

56 

60 

51 

60 

72 

63 

63 

57 

44 

38 

42 

41 

38 

38 

39 

49 

49 

36 

49.2 

MIN 

27 

28 

27 

31 

32 

25 

26 

32 

34 

29 

26 

37 

25 

38 

27 

33 

45 

55 

53 

42 

36 

33 

30 

32 

31 

32 

27 

32 

29 

28 

32.7 

SOMERSET  HATER  NORKS 

MAX 

44 

37 

3S 

37 

41 

40 

92 

58 

49 

50 

61 

60 

54 

64 

55 

64 

61 

57 

»1 

63 

46 

36 

49 

42 

35 

34 

35 

47 

42 

32 

47.7 

MIN 

17 

29 

26 

27 

28 

12 

16 

20 

23 

22 

17 

32 

17 

25 

21 

22 

41 

49 

63 

49 

39 

31 

30 

32 

29 

30 

18 

31 

27 

29 

27.6 

SPRINGS  I    sm 

MAX 

39 

36 

35 

3* 

35 

37 

4« 

53 

45 

44 

56 

49 

46 

60 

51 

57 

57 

94 

57 

99 

43 

34 

42 

40 

31 

32 

3« 

44 

37 

29 

43.0 

MIN 

16 

26 

21 

26 

21 

9 

16 

23 

25 

22 

20 

28 

20 

25 

23 

26 

42 

50 

51 

42 

32 

30 

29 

29 

28 

l» 

16 

30 

25 

24 

26.9 

STATE  COLLEGE 

MAX 

42 

35 

41 

40 

44 

43 

49 

59 

49 

47 

57 

52 

46 

62 

49 

51 

51 

58 

58 

62 

90 

40 

44 

3« 

37 

3« 

39 

49 

40 

36 

4«.g 

MIN 

27 

30 

30 

34 

30 

25 

24 

27 

33 

29 

26 

31 

24 

31 

32 

35 

45 

53 

54 

47 

36 

36 

36 

37 

35 

31 

27 

33 

32 

31 

33.4 

STROUDSBURG 

MAX 

49 

48 

49 

41 

47 

46 

50 

52 

60 

47 

48 

52 

55 

46 

58 

51 

52 

65 

96 

99 

47 

40 

48 

43 

43 

38 

93 

47 

49.6 

MIN 

24 

24 

34 

35 

34 

19 

19 

21 

25 

18 

15 

20 

18 

21 

27 

21 

39 

47 

50 

52 

47 

34 

28 

28 

20 

21 

27 

37 

35 

29.0 

Sm  Rrfmiiu  Mom  FoIk>wlii«  Station    I>><ln 
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Table  5  -  Conttnued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1»54 

Day 

Of  Month 

E 

Station 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 

3« 

40 

31 

34 

30 

42 

37 

45 

54 

46 

42 

56 

48 

43 

56 

42 

52 

53 

55 

63 

60 

36 

35 

36 

32 

34 

32 

33 

44 

32 

42.3 

MIN 

26 

26 

28 

29 

29 

21 

22 

28 

28 

24 

22 

26 

23 

21 

26 

26 

30 

44 

48 

50 

35 

28 

26 

25 

29 

27 

24 

22 

30 

27 

28.3 

TIONESTA  2  S£  0AM 

MAX 

42 

40 

53 

41 

41 

43 

43 

50 

58 

57 

49 

60 

60 

53 

57 

50 

64 

70 

69 

62 

67 

40 

38 

44 

40 

37 

38 

39 

50 

35 

48.7 

MIN 

18 

26 

30 

29 

34 

27 

24 

25 

28 

25 

20 

25 

20 

22 

24 

25 

28 

42 

53 

60 

37 

33 

32 

32 

32 

32 

27 

26 

32 

26 

29.6 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

',6 

40 

41 

41 

43 

43 

52 

57 

48 

47 

61 

50 

53 

56 

48 

62 

71 

65 

62 

67 

44 

40 

41 

42 

44 

61 

44 

50 

47 

34 

49.3 

MIN 

25 

27 

17 

28 

16 

26 

19 

21 

35 

49 

56 

42 

33 

30 

30 

34 

32 

32 

26 

32 

29 

28 

30.3 

TOWANOA 

MAX 

♦  5 

36 

38 

42 

44 

46 

48 

59 

45 

45 

58 

48 

50 

60 

46 

64 

69 

69 

63 

64 

58 

42 

47 

40 

46 

42 

44 

59 

45 

42 

49.4 

MIN 

26 

23 

32 

35 

32 

23 

21 

22 

31 

20 

19 

29 

18 

30 

26 

25 

44 

62 

63 

55 

34 

34 

29 

35 

33 

22 

23 

35 

32 

36 

31.0 

UNIONTOHN 

MAX 

'•6 

43 

41 

40 

43 

45 

56 

64 

53 

59 

64 

55 

63 

70 

60 

68 

75 

66 

74 

60 

46 

40 

60 

47 

37 

40 

46 

66 

43 

40 

53.0 

MIN 

27 

29 

28 

32 

33 

26 

25 

27 

30 

25 

24 

34 

29 

33 

32 

32 

51 

59 

58 

45 

38 

36 

38 

36 

34 

28 

27 

40 

32 

31 

34.0 

UPPER  DARBY 

MAX 

48 

31 

49 

48 

47 

49 

52 

60 

54 

48 

54 

60 

48 

62 

55 

51 

61 

62 

61 

63 

62 

44 

46 

46 

49 

48 

47 

63 

50 

48 

62.5 

MIN 

30 

30 

35 

34 

34 

25 

27 

25 

28 

26 

21 

30 

25 

27 

29 

30 

46 

40 

61 

54 

39 

28 

26 

36 

32 

24 

26 

32 

35 

32 

31.9 

WARREN 

MAX 

42 

38 

39 

40 

45 

44 

54 

55 

44 

50 

61 

47 

54 

53 

51 

64 

70 

65 

60 

57 

46 

35 

46 

39 

40 

37 

39 

52 

45 

37 

48.2 

MIN 

2« 

30 

32 

34 

33 

24 

23 

23 

28 

26 

21 

30 

20 

38 

25 

30 

43 

54 

56 

45 

34 

32 

33 

33 

33 

31 

28 

34 

32 

30 

32.1 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 

47 

44 

46 

41 

45 

44 

56 

61 

51 

52 

63 

54 

61 

66 

67 

66 

73 

68 

70 

70 

47 

41 

47 

44 

38 

39 

43 

56 

48 

38 

52.6 

MIN 

22 

25 

27 

30 

33 

21 

22 

23 

25 

21 

19 

29 

20 

27 

23 

25 

37 

44 

49 

47 

39 

35 

37 

36 

32 

31 

22 

29 

31 

29 

29.7 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

37 

38 

34 

38 

36 

42 

40 

45 

54 

43 

45 

57 

44 

44 

65 

45 

52 

56 

61 

57 

52 

38 

41 

37 

35 

36 

37 

38 

47 

37 

44.0 

MIN 

29 

27 

29 

31 

32 

22 

23 

24 

30 

24 

25 

28 

21 

22 

26 

26 

32 

44 

51 

52 

36 

30 

28 

29 

32 

27 

27 

27 

31 

30 

29.8 

WELLSVILLE 

MAX 

*7 

39 

41 

44 

49 

47 

52 

61 

52 

47 

52 

60 

47 

69 

60 

47 

53 

60 

59 

61 

60 

44 

48 

41 

46 

47 

45 

51 

46 

43 

60.6 

MIN 

23 

27 

34 

32 

35 

22 

20 

22 

24 

21 

17 

26 

18 

23 

27 

22 

45 

61 

53 

57 

42 

30 

27 

31 

26 

26 

22 

26 

37 

33 

29.9 

WEST  CHESTER 

MAX 

48 

47 

42 

49 

45 

49 

51 

59 

63 

47 

54 

59 

49 

63 

63 

50 

57 

63 

59 

62 

60 

45 

45 

44 

48 

45 

46 

52 

48 

45 

51.2 

MIN 

30 

33 

33 

35 

37 

30 

31 

29 

35 

29 

25 

36 

28 

31 

35 

31 

46 

61 

66 

57 

45 

31 

29 

36 

32 

27 

28 

33 

38 

33 

34.9 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 

44 

37 

44 

44 

48 

46 

50 

60 

48 

47 

51 

63 

45 

53 

60 

49 

54 

65 

60 

61 

54 

44 

44 

40 

43 

42 

42 

61 

44 

44 

48.6 

MIN 

29 

32 

34 

37 

28 

26 

23 

25 

30 

24 

20 

31 

22 

26 

27 

29 

45 

48 

54 

53 

40 

37 

30 

38 

30 

30 

27 

34 

34 

36 

32.6 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

47 

42 

40 

45 

49 

50 

54 

62 

55 

48 

55 

62 

51 

68 

61 

47 

54 

60 

60 

64 

61 

44 

48 

43 

46 

48 

47 

54 

49 

44 

51.9 

MIN 

27 

30 

34 

35 

37 

23 

22 

25 

27 

22 

20 

29 

21 

26 

28 

26 

45 

49 

64 

56 

44 

30 

28 

29 

30 

30 

23 

30 

38 

34 

31.7 

Sm  Rvtaranc*  NotM  ToUowtng  StatloQ     Index 
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joaM^saasAv: 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 


Table? 

J,  xx 

i^J 

L^  V^ 

'  »  f 

v-/ 

XI 

v^x 

iv^ 

\j  J. 

NC 

JVEMI 

ER  ] 

954 

Station 

Day  oi  month 

I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

ALLENTOWN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 
1 

ARTEMAS  1  mn 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.8 

1 

.3 
T 

AVOCA  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BEAVERTOira 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

4.0 
3 

T 

T 

BELLEFONTE  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BERKICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

T 

3.1 
3 

.5 
2 

1.3 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.6 

1 

T 
1 

T 
T 

1.0 

T 

.8 
1 

2.0 
2 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

.8 
1 

2.4 
2 

.3 

.3 

.4 

.1 

T 

1.2 

T 

.1 
T 

1.0 

1.7 

1.1 

T 

.2 

T 

BURNT  CABINS  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BUTLER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CANTON  1  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

6.0 
6 

- 

T 
3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.6 
2 

T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

CEAUBERSBURG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 

CLARION  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

CLEARFIELD  8  NH  NURSERY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

5.0 
8 

.5 

7 

4 

- 

- 

T 

2.7 
3 

- 

_ 

- 

- 

- 

6 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
T 

4.0 
3 

T 
1 

1.0 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 

1 

T 

4.0 
4 

2.5 
5 

COUDERSPORT  2  N¥ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

3.0 
4 

3.1 

7 

.5 

6 

T 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

1.0 
2 

.4 
2 

T 
2 

2,5 

4 

3.2 

4 

1.6 

6 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

T 
2 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.7 
2 

1,5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.5 

T 

EAGLES  MERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

6.0 
8 

2.0 
8 

1.0 
7 

T 
5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

2.5 
3 

T 
2 

EAST  WATERFORD  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

5.8 

9 

1.5 

8 

1.0 

6 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.5 
3 

T 
2 

T 
2 

.6 
2 

1.0 

I 

T 
T 

EMPORIUM  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

4.0 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

,5 

1 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

ORATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

.2 

.7 

T 

T 

.9 
1 

T 

.6 
T 

T 
T 

1.0 

HARRISBURG  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

i.e 

T 

T 

HAVLEY  1  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

HUNTINGDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

INDIANA  3  S£ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 

T 
T 

T 
T 

,5 
T 

JOHNSTOWK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
2 

3.1 
5 

2.5 
8 

2.1 
10 

9 

7 

4 

1 

T 

.5 

1 

.5 
1 

1.2 
2 

1.5 
3 

.3 

3 

1.0 
3 

1,2 

4 

1.8 
4 

LAWRENCEVILLE  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

T 

.9 

1 

T 

LEBANON  2  N« 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7-  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PSmiSTLVAllIA 
MOVUBIR  19M 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

LOCK  HATEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.1 
T 

6.6 

1 

.1 

.8 

T 

.1 

T 

T 

HEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

1 

.7 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

HERCER  4  NV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

.5 
T 

T 

T 

MOKTROSE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.2 
2 

3.0 
3 

9.8 
10 

T 

7 

T 

7 

6 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.3 
3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

a. 7 

3 

T 

a 

MOOKT  POCONO  2  N  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

3 

4.0 

T 

.3 

1.8 
2 

.2 

T 

NEW  CASTLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PALME ETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

T 

PHILAOELPBIA  SHATOONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

3.8 
2 

1.5 

4 

T 
3 

T 
3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.1 

1.8 

a 

T 
1 

T 
1 

PITTSBURGH  VB  AP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

.7 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

QUARKERTOWN  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RIDGWAT  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

I 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

T 
2 

T 

SOKERSET  VATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

3.8 

4 

.8 

4 

1.0 
3 

2 

T 

.7 
T 

.3 

T 

.5 
T 

T 
T 

SPRINGS  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.6 
3 

1.0 

4 

.5 

4 

3 

1 

T 

T 

2.0 

a 

.S 
2 

.1 

1 

1.0 

a 

.5 

1 

1.0 

a 

1 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

2.5 
3 

2.5 

4 

2.5 

5 

1.0 
5 

.3 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.2 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

3.0 

4 

a. 5 

3 

.4 

4 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

1.2 

1 

.7 

1 

1.0 

1 

T 

T 
T 

1.6 

a 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.7 
2 

7.0 
5 

2.0 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

TOWER  CITY  5  8W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

.4 

T 

.2 

T 

.3 

T 

.3 

T 

1.9 

4 

WATNESBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

.2 

T 

.3 

T 

WELLSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

11. 0 
10 

T 
S 

T 

4 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

3.0 
3 

T 
3 

WEtiT  CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

6.1 

1 

1 

.1 

T 
T 

.3 

T 

T 

YORE  3  SSW  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


! 

r 

n 

Obeai- 

~1 

Statioa 

i 

County 

1 

1 

< 

vatioQ 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

i 

\o: 

ACMETONIA   LOCH   3 
ALBION 

ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN   MB    A" 
ALLENTOWN    GAS    CO 

0022 
0062 
0099 

0111 

ALLEGHENY 

ERIE 
JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

1 
a 

9 

*0 
*1 

*0 

92 
54 
12 
39 
36 

79   49 

60   22 

78  55 
75   26 

79  28 

748 
920 
1600 
376 
25* 

MID 
7A 

7A 

MID 
MID 
7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 
SWANSON   BOAT   OAR   CO 
CHARLES    H.    ALLEN 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
ALLENTOWN-BETH  GAS 

3 
2    3 

2    3 
2    3 

5 

5 
5 

7   C 

C 
7   C 

ALTOONA   HORSESHOE   CURVE 
AROENTSVlLLE 
ARTEKA5    1   WNW 
AUSTINBURG   2   « 
AVOCA    C*A    AP 

OIJ* 
0229 
0259 
0313 
0319 

BLAIR 

ADAMS 

BEDFORD 

TIOGA 

LUZERNE 

15 
12 
15 

13 

40 

39 
99 
42 
41 

30 
55 

45 
00 
21 

78   29 

77  18 

78  28 
77   32 
75   *3 

1500 
710 
1250 
1590 
922 

6P 
6P 
MID 

6P 

8A 

7A 
MID 

ALTOONA   WATER    BUH . 
PA    STATE   COL   EXP 
GRAYSON    E.NORTHCRAF' 
OTTO   D.    BACON 
CIVIL   AERO.    ADM. 

2    3 
2    3 
2    3 
3 
2    3 

5 

5 
5 

9 

7   C 
C 
7 

8AICEBST0WN    3    MNM 
BARNES 
BEAR   GAP 
BEAVER   FALLS 

BEAVERTWN 

0355 
0*09 
0*57 
0*75 
0*62 

ALLEGHENY 
WARREN 
NORTH 'LAND 
BEAVER 
SNYDER 

1 

15 
2 
15 

*0 
41 

*0 
40 

99 

40 
50 
46 
49 

79    59 

79  02 

76  30 

80  19 

77  10 

1230 
1310 
900 
760 
6*0 

7P 

5P 

7P 

7A 
MID 
7A 
7A 

PITT'GH   CUT    FLWR   CO 
CORPS   OF    ENGINEERS 
ROARING  CBK  WTR   CO 
HOWARD   R.    KEMP 
JAMES   F.    KERN 

2    3 

3 

3 

3 

2    3 

5 
5 

7 

BEECH  CREEK   STATION 

BELLEFONTE    *   S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

•ETHLEMEM   LEHISH   UNI 

0*99 

0530 
0611 
0629 

063* 

CENTRE 

CENTRE 
COLUMBIA 

NORT^v^MPT0N 

NORTHAMPTON 

16 
It 
15 
9 

9 

41 
40 
41 
40 
40 

04 
51 
04 
97 
96 

77   3* 
77   *7 
76   19 
75   22 
75   23 

620 
1110 
570 
400 
450 

eA 

6P 
MID 

7A 

BA 
6P 

MID 

HAROLD   S.    RUPERT 
ROCKVIEW   PRISON   FRM 
AMER   CAR    &   FNORY   CO 
ARTHUR   CROPPER 
LEHIGH    UNIVERSITY 

3 

2    3 
2    3 

9 
!    3 

5 
9 

5 

7 

7 

C 

8LA1N 

BUAIHSVILLE   6   ENE 
BLAKESLEE   CORNERS 
BLOSERVILLE    1   N 
60SWELL   6  WNW 

0725 
0736 
07*3 
0763 
0B20 

PERRY 

INDIANA 
MONROE 
CUMBERLAND 
SOMERSET 

15 

15 

1 

40 
40 
41 
40 
40 

20 
27 
06 
16 

11 

77   31 
79    09 
75   36 
77   22 

79   08 

750 
2048 
1650 

650 
2580 

ep 

MID 

MID 
5P 
7A 

DISTRICT    FORESTER 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
WALTER   WILDRICK 
MRS.    B.    M.    WILLDEHS 
MRS.    MAE    L.    KIIWEL 

2   3 

3 

3 

5 

C 

c 
c 

flRAOPOCK    LOCK    2 
BRADFORD   CNTRL   FIRE    STA 
BRAOFQAO    4>    W    RES 
BRADFORD   3   NW  HEDGEHOG 
BREEIEWOOO 

0B61 
0867 
0668 
0875 
0905 

ALLEGHENY 
MC    KEAN 
MC    KEAN 
MC   KEAN 
BEDFORD 

10 

1 
1 
1 
6 

40 
41 
41 
41 
40 

24 
57 
57 
59 
00 

79   52 
78   39 
78   44 
78   42 
78    14 

725 
1500 
1680 
2250 
1352 

5P 

7A 
6A 
5P 

MID 

CORPS   OF    ENGINEERS 
BRADFORD   FIRE   DEPT 
BRADFORD   WTR   DEPT 
MRS. INEZ    M.     FREEMAN 
PA    TURNPIKE    COMM 

3 

9 

2   3 

3 
3 

5 

7 

BROOKVILLE   CA*   AIRPORT 
BftuCETON    I    5 
BUCKSTOWN   1    SE 
BUFFALO   MILLS 
fluRGETTSTOWN    2   U 

1002   JEFFERSON 
1033   ALLEGHENY 
1073    SOMERSET 
10671  BEDFORD 
U05I  WASHINGTON 

1 
10 

11 

41 
40 

39 
40 

09 
18 
0* 
57 
23 

79   06 
79    99 

78   50 
78   39 
SO   26 

1417 
1065 
2*60 
1318 
980 

MID 

MID 
MID 

CIVIL   AERO.    ADM. 
AUSTIN   R.    COOPER 
ALVIN   W.    MANGES 
MRS.    NELLE   R.    BROWN 
SMITH    TWP    MUN    AUTH 

2   3 

3 

9 
2   3 

9 
5 

7 

C 
7 

BURNT   CABINS   2   ME 

BuTlER 

BUTLER   SUBSTATION 

CAMP    MILL 

CANTON    1     NW 

Ills    HUNTINGDON 
mOiBUTLEft 
11351  BUTLER 
1193, CUMBERLAND 
1215   BRADFORD 

6 
2 

2 
15 
15 

40 
40 

40 
41 

05 
52 

51 
15 

77    52 

79    54 
79   53 
76   55 

76    52 

990 

1100 
1140 
461 

1520 

MID 
7A 

MID 

MID 
6P 
7A 

PA   TURNPIKE   COMM 
WILLIAM   C.     FAUST 
WEST    PENN   POWER   CO 
JOSEPH    N.    HOBART 
MRS. MILDRED   SPENCER 

2    3 
2    3 

3 
2   3 

5 
5 

5 

7 
7   C 

CARLISLE 

CARROLLTCWN   2    SSE 
CARTER   CAMP    2   W 
CEDAR   RUN 

CMAD05   F0»0 

123* 
1255 
1262 
1301 
13*2 

CUMBERUNO 

CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 
DELAWARE 

15 
16 
16 
16 
5 

40 

40 
41 

41 

39 

12 
35 

37 
31 
52 

77  11 

78  42 
77   45 
77   27 
75   36 

460 
2040 
2030 

BOO 
180 

6P 

6P 
8A 

7A 

8A 

C.    E.    MILLER 
ROBERT    F.    MAURER 
RICHARD   L.    MENKEN 
KATHRYN    T.KREIGHBAU^ 
HERBERT   W.    GUEST 

2    3 
3 
3 

3 
3 

5 

7 

CHAMBERSBURG   1    ESE 
CHARLEROJ 
CHARLEROI    LOCK   k 
CHESTER 
CLARENCE    1    E 

1354 
1372 
1377 
1423 
1460 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND 

DELAWARE 

CENTRE 

12 
10 
10 
5 
16 

39 

40 

39 

41 

56 
08 
09 
50 
03 

77    38 
79   55 

79   54 
75   21 
77   56 

640 

1040 

749 

86 

14*0 

9P 

8A 

9P 
MID 
7A 
8A 
7A 

CHARLES   A.    BENDER 
WEST    PENN   POWER   CO 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CHESTER   TIMES 

MARGARET    A.     SWANCER 

2    3 

3 

2    3 
3 

5 

5 

7   C 

CLARION   3    SW 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE    3   ¥ 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD   8   NW   NURSERY 

1485 
1505 
1512 
1519 
1522 

CLARION 
LEHIGH 
WASHINGTON 
CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

1 
9 
11 
16 
16 

41 

*0 

*1 
*1 

12 
37 

01 

07 

79  26 

75  39 

80  28 

76  26 
78   32 

HI* 
670 
1000 
1100 
2120 

7P 

7A 
8A 
7A 
7A 

PA    ELECTRIC   CO 
WILLIAM   J.    DOTTEREH 
MANUFAC.     L    &   H    CO 
IRA    TAYLOR 
R.    R.    HOUPT 

2    3 
3 

2   3 
3 

2    3 

5 
9 

5" 

7   C 

7 

CLERMONT 
CO>LDALE    2   NW 
COATESVILLE    1    SW 
COATESVILLE 
COGAN   STATION   2   N 

1529 
1572 
1589 
1594 
1631 

MC    KEAN 

SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

1 
9 
5 
5 

16 

*1 
40 
39 
39 

41 

*1 
90 
56 
59 
21 

78   30 
75    56 
75    50 
75   49 
77    06 

2104 
1026 
342 
340 
640 

8A 

7A 

BA 

7A 

MRS.TILLIE   H.SIMOND 
PANTHER    VLY    WTR    CO 
PHILA   ELECTRIC   CO 
EDWARD   0.    SIEDEMAN 
LEON   L.    CARSON 

3 

3 

2    3 

3 

3 

5 

7   C 

COLUMBIA 

CONFLUENCE    1    SW   DAM 
CONFLUENCE    1    HM 
CONNELLSVILLE 
COHHELLSVILLE    2    £ 

1675 
1705 
1710 
1723 
1729 

LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 

FAYETTE 

15 

17 
17 
17 

40 

39 
39 
40 
40 

02 
48 
50 

01 
01 

76   30 
79   22 
79   22 
79   36 
79   33 

300 
1*90 
1331 

890 
1300 

SS 

8A 

SS 

7A 
7A 

MID 

JAMES   H.    RUST 
CORPS   OF    ENGINEERS 
JOHN   L.    REID 
EMERY   C.    STEWART 
HARRY   C.     JOY 

2  3 

2   3 
3 

3 

5 

5   6 

CONSHCHOCKEN 
CORAOPOLIS   NEVILLE    IS 
CORBY 

COUOERSPORT    2   NW 
COUDERSPORT    7    E 

1737   MONTGOMERY 
1773   ALLEGHENY 
1790; ERIE 
1805   POTTER 
1609   POTTER 

5 
11 

1 
1 
1 

40 

40 
41 
41 
41 

04 
30 
55 

46 

75   19 
80   05 
79   38 
78    03 
77    53 

70 
720 
1427 
2220 
2*25 

6P 

8A 
6P 
7A 

PHILA   ELECTRIC   CO 
PC».    COKE   6  CHEM  CO 
GEORGE   P.    MULDERICK 
J.    EDWARD   TWIGGS 
CAMP   POTATO 

9 

3 
2    3 
2    9 

3 

5 

5 

7 
7 

COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSON   2    SE 
CUSTER   CITY   2   W 
DANVILLE 

1832   TIOGA 
1881    INDIANA 
1695   CAMBRIA 
1978    MC    KEAN 
2013.  MONTOUR 

15 

1 
6 
1 
15 

41 
40 
*0 
41 
*0 

45 
41 
27 
55 
58 

77  05 
79   12 

78  34 
78   41 
76   37 

1193 
1035 
2540 
2120 
460 

7A 
7A 

7A 

GROVER   D.    CLEVELAND 
CORPS   OF    ENGINEERS 
JOHN    RAYMOND    LONG 
M.    D.    BOOTH   AND   CO 
MRS. MARIE   H.    LITTLE 

3 

3 
3 
3 
3 

C 

DERRT 

OEVAULT    I   H 
DIMGMANS   FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

21081  WESTMORELAND 
2116  CHESTER 
2160  PIKE 
2171   WYOMING 
2183   WESTMORELAND 

1* 
5 
15 
17 

40 
40 
41 

41 
40 

20 
05 
13 
94 

07 

79   18 
75   33 

74  52 

75  52 
79   23 

1150 
360 
360 
660 

17*6 

6P 
MID 

HID 

6P 
MID 
MID 

MID 

MISS    N.    D.    WINEMAN 
PA   TURNPIKE   COMM 
CLARENCE   H.    SMITH 
ANDREW   P.    YESUL 
PA   TURNPIKE   COMM 

2   3 
2    9 

2   3 
2   3 

9 

5 

5 
5 

C 
7   C 
7 

DONORA 

DOVLESTOWN 

DRIFTWOOD 

OU   BOIS   7    E 
OUNLO 

2190  WASHINGTON 
2221    BUCKS 
2245   CAMERON 
22GS   CLEARFIELD 
2298   CAMBRIA 

10 
5 

16 
16 

40 
40 
41 
41 
40 

11 
18 
20 
06 
17 

79    51 
75    08 
78    08 
78   38 
78   43 

814 
393 
880 
1670 
2*10 

Noor 

NOOt 
5P 

MID 
5P 

MID 

DONORA    ZINC   WORKS 
GEORGE   HART 
SIDNEY   KENNEDY 
CITY   OF   DU   BOIS 
MRS.    0.    L.    WHITE 

2   3 

3 

3 

9 

C 

C 
C 

Dl/SHORE    3   NE 

EAGLES   MERE 

EAST   BRADY 

E.    WATERFORD   3    E 

EBENS8URG 

232*   SULLIVAN 
23*3   SULLIVAN 
2363;CLARION 
2459, PERRY 
2*66!CAM8RIA 

16 
16 

1 
6 

41 
41 
40 
*0 
40 

93 

24 
59 
21 
29 

76   21 

76  35 
79   37 

77  33 

78  43 

1750 
2020 
820 
2125 
2  090 

5P 
8A 
7P 

7A 

5P 
BA 

PATRICK    P.    RYAN 

MRS. ELSIE    P.    BIGGER 
A.    8.    KEMPEL 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
ROBERT    A.    WASSEH 

9 
2    3 
2    3 
2    3 
2    3 

5 

9 
9 

5 

c 

7   C 

7 

EDINBORO 

EL1ZA8ETHT0WN   1    SW 
EMPORIUM   1    E 
ENGLISH  CENTER 
tPHRlTA 

2514   ERIE 
2560| LANCASTER 
2633  1  CAMERON 

264*   LYCOMING 
2662  1  LANCASTER 

1 
15 
16 
16 
15 

*1 
*0 
41 
41 
40 

52 

08 
31 
26 
11 

80   08 

76  37 
78   13 

77  17 
76    10 

1220 
*B0 

1160 
681 
*65 

7A 
6P 

6A 
7A 
7A 

EDINBORO   ST    TCHR   CO 
MASONIC    HOMES 
RUSSELL    E.PALMATEEB 
WILLIAM   SUDERS 
STANLEY   L.VON   NEIDA 

3 
2    3 

3 
2    3 

5 
9 

7   C 

C 

EOUINUNK 

ERIE   CAA   AIRPORT 
EVERETT    1    SW 
FAR RE LL- SNA RON 
FORD  CITY   «   S   DAM 

26691  WAYNE 
2682   ERIE 
2721 'BEDFORD 
281*   MERCER 
29*2   ARMSTRONG 

5 

6 

2 

1 

41 
42 
40 

*0 

51 

05 

00 
14 
*3 

75   14 
80   12 

78  23 
80  30 

79  30 

900 
732 
1020 
865 
950 

HID 
MID 

6A 

8A 

MID 
MID 

8A 

MRS,    BLANCHE   DUNLAP 
CIVIL   AERO.    ADM. 
PA   TURNPIKE   COMM 
SHARON   STEEL   CORP 
CORPS   OF    ENGINEERS 

3 

2    3 

2    3 
2    3 

2    3 

5 
5 
5 

5   6 

7   C 
7   C 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE   1    SE 

FREElAND 

GALETCw 

CEIGERTOHN 

3028   VENANGO 
30*7   BERKS 
305*   LUZERNE 
3130  POTTER 
31B9| BERKS 

1 
1* 
IS 
16 
1* 

*1 
*0 

*1 

41 

40 

23 

27 
01 

13 

79   49 
75   41 
75   54 
77   39 

75   50 

987 
940 
1900 
1323 
400 

7P 
SA 
6P 

7A 
8A 
8A 

8A 

JAMES   K.    ELLIOTT 
ALEKO  A,    KYBIAKOS 
ANDREW   B.    EVANSHA 
W.    GALE   LUSH 
WALTER   C.    WOLF 

2    3 
2    3 

2    3 

3 
3 

9 

5 
9 

7   C 

GEORGE    SCHOOL 
GETTYSBURG 
CETTrSBUfiG   1    S 
CIFFORD 
6LENC0E 

3200| BUCKS 
3 21 B   ADAMS 
9223    ADAMS 
3237 'MC    KEAN 
3298   SWERSET 

5 

12 
12 

12 

40 
39 
39 
41 
39 

19 
50 
48 
51 
49 

7*   56 

77   14 

77  14 

78  36 
78    51 

135 

5*0 
560 
2220 
1620 

7P 
9A 

7P 

BA 
HID 

GEORGE   H.    HART 
HUGH  C.    MC    ILHENNV 
NAT    MILITARY    PARK 
SOUTH   PENN   OIL  CO 
MRS.    MARY   M.HARTMAN 

2  3 

2  > 

3 

3 

7 
7 
C 

C 

GLEx   HAZEL   2   NE   DAM 
6LEH   HOCK 

SLEfWILLARO   DASH   DAM 
GORDON 
MULDSBORO 

3311    ELK 
93301  YORK 
33*3   ALLEGHENY 
9379.SCWJVLKILL 
399*1 WAYNE 

1 
15 
11 
15 

9 

41 
39 

40 

40 
41 

34 

46 
33 

45 

15 

78   36 

76   44 
80   13 

76   20 
73   27 

1725 
620 
705 
900 

1890 

6P 

6P 
7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 
MRS. E. CMC   WILLIAMS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
MISS   S.    M.    J0rt*SON 
L.    H.    EILENBERGER 

S 

3 
2   3 

3 

i 

c 

c 

fiRAKTVlLLE    2   SW 
GRATERFORO 
GRAT2    I   N 
GREENSBORO   LOCK   T 
6REENSBURG   2    E 

3*221  DAUPHIN 
3*35  MONTGOMERY 
3*38'dauPHIN 
3503  I  GREENE 
3515!WESTMORELANO 

15 
1* 
15 

10 
10 

40 
40 
*0 
39 
*0 

22 

14 

38 

18 

76   *1 

75  27 

76  43 
79   55 
79   31 

910 
160 
760 
808 
1225 

" 

SS 

eA 

HID 

EARL    E.    RHOADS 
CLAUDE   K.    KULP 
LEE    M.     LEITZEL 
CORPS   OF    ENGINEERS 
PA   DEPT    HIGfWAYS 

3 

3 

2    3 

3 

5 

7   C 

c 

GREENSBUR6   3    SE 
GREENVILLE 

HARRISBURG   WB    AP 
NARRISBURG  NORTH 

3516 
3526 
3662 
3699 

370* 

WESTMORELAND 

MERCER 
YORK 

YORK 
DAUPHIN 

10 
2 
15 

19 

19 

*0 
*1 
39 

*0 

17 
24 
*B 
13 

16 

79  30 

80  23 
76   59 
76   51 
75    5* 

1245 
1026 
600 
335 
323 

6P 

SA 

HID 

6P 

BA 
9A 

WESTMORELAND  WTR   CO 

C.    EARL   MILLER 
HANOVER    EVENING    SUN 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
GEORGE    S.    BEAL 

3 
2    3 

2    3 

2    3 

3 

9 
5 
5 

7 
7   C 

MAWLEY 

MAWLEY    1    S    DAM 

HOLLIDAVSBUfiG 

MOLLISTERVILLC 

MOLTWOOO 

3758 
3761 
4001 
400B 
4019 

WAYNE 
WAYNE 
BLAIR 
WAYNE 
LANCASTER 

9 
5 
6 
5 

15 

41 
41 
40 
41 
39 

29 
28 
26 

23 
50 

75   10 
75    11 
78   24 

75  26 

76  20 

880 
1200 

960 
1360 

7A 
MID 

7A 
MID 

aA 

BA 

ALBERT   G.    TSCHEU 
PA   POWER   ^   LIGHT    CO 
JOHN  M.    RINGLEP 
PA   POWER   6   LIGHT   CO 
PA   WATER   &   POWER  CO 

3 
2    3 

3 
2    3 

9   6 
9 

7   C 
C 

C 

Statio 


HOME 

MONESDALE    *    NW 
HONESDALE   6   N 
HOOVERSVILLE 
HOP   BOTTOM   2   SE 

HUNT  1 NGDON 
HUNT5DALC 
HYNDMAN 
INDIANA   3   SE 
IRWIN 

JACKSON   SUMMIT 

JAMESTOWN   2   NW  4325 

JOHNSTOWN  4389 

JOHNSTOWN   2  4390 

KANE    1    NNE  4432 

|KARTHAUS  4450 

SEATING   SUMMIT  4466 

;KEGG  4481 

:iTTANNING  LOCK  7                 461J 

'KREGAR   4  SE  4667 

KfiESGEVlLLE  3  W 
.LAFAYETTE   MC    KEAN   PARK 

LAKEVILLE  1  NNE 
ILANCASTER   2   NE   PUMP   STA 

LANCASTER    2   NE   FILT    PLT 

JUNDISVILLE  4778 

JLANSFORD  4804 

LATR06E  4832 

LAURELTON   STATE   VILLAGE   4893 
LAWBENCEVlLLE    2   S  4873 

LEBANON   2   NW  4891 

LEBANON   3   SW  4896 

LEHIGHTON  493* 

LE   ROY  4972 

LEWIS   RUN   3    S  4984 

LEWISTOWN 
INESVILLE    5  WNW 
HAVEN 
LOCK    HAVEN    2 
LONG   POND   2   W 

MADERA  5336 

MAHAFFEY  5342 

MAPLE   GLEN  5368 

MAPLETON  DEPOT 
MARCUS    HOOK 

MARIENVILLE  5400 

ION   CENTER   2   SE  5408 

MARTINS9URG   1    SW  5453 

MAHTINSBUR6   CAA   AP  5464 

MATAMORAS  5470 

MAUCH   CHUNK 

MAYBURG  5490 

CONNELLSBURG  5526 

EESPORT  5573 

MEADOW   RUN   PONDS  5601 

MEADVILLE    1    S  5606 

MEDIX   RUN  5627 

MERCER   4   NW  5652 

MERCER   HIWAY   SHED 
MERCERSeURG 

MERWINSeuRG 

MEYEfiSDALE 
IDDLETOWN   OLWSTED   FLO      5703 
IDLAND   DAM   7  5710 

MlUN  5731 

MLANVILLE  5738 

ULLERSBURG  2    E                       5775 

ILLHEIM  5790 

MLLVILLE   2  SW                         5617 

IILROY   3   NE  5825 


MONTROSE    3   E  5915   SUSQUEHANNA 

MORGANTOWN  6956   BERKS 

MT   GRETNA    2    SE  6026   LANCASTER 

MOUNT    POCONO   2   N   AP  5065  MONROE 

MOUNT    UNION    1    N  5067    MIFFLIN 


MUHLENBURG   1    SE 

MURRYSVILLE 

MVERSTOWN 

NATRONA    LOCK    4 
NEFFS   MILLS    4   NE 

HESHAMINY   FALLS  6194 

NEWBURG   3   W  6225 

NEW   CASTLE    1    H  6233 

NEWELL  6246 

NEW   PARK  5269 

NEWPORT 

NEW   ST*NTON 

NEW   TRIPOLI  6326 

NORRISTOWN  6370 

NORTH   EAST    2    SE  6396 

ORWELL   3   N  6621 

PALM  6681 

PALMERTON  6669 

PARKER  6721 

PARKER    1    E  672* 


County 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 

MC    KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 


LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 

MIFFLIN 

CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
tRFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 


PIKE 

CARBON 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 
ELK 

MERCER 
MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIM 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 
DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 


LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAVETTE 

YORK 


/ESTMORELAND 


BRADFORD 

MONTGOMERY 
CARBON 
ARMSTRONG 
CLARION 


PAUPACK   2   WNW  6762 

PECKS   POND  6766 

PHILA   DREXEL    INST   OF   TEC6879   PHILADEL-m- 
PHILADELPHIA    WB    AP  6669    PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA   PT    BREEZE      6899   PHILADELPHIA 


PHILADELPHIA    5HAWM0NT 
PHILADELPHIA   WB  CITY 
PHILIPSBURG   CAA    AP 
PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES  CREEK 

PIMPLE   HILL 
PINE   GROVE    I    NE 
PITTSBURGH  WB   AP   2 
PITTSBURGH  WB   CITY 
PLEASANT   MOUNT    I    W 

PORT   CLINTON   1    S 

PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE   PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEV 

PUTNEYVILLE    2   SE   DAM 
OUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 
READING  WB   CITY 

RENOVO 


6944 
6954 
6993 
6997 
7029 


7229 
7239 
7310 
7318 
7409 


RENOVO   5   S 

REW 

RICES   LANDING   LOCK   6 

RIDGWAY   3   W 

ROCHESTER    1    N 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE    HARBOR 
SAGAMORE    1    SE 
SALINA   3   W 


■ELPHI;^ 
I   PHILADELPHIA 
.   CENTRE 
'   CHESTER 
I   LUZERNE 

MONROE 
SCHUYLKILL 

(ALLEGHENY 
ALLEGHENY 
WAYNE 

BERKS 
'   NORTHAMPTON 
I  MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 
'   JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

)  CLINTON 


7694 
7727 
7732 
7739 
7782 


I   BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 


41    43 

*0  29 
*0   06 

39  49 

40  36 

40  20 

41  97 
41  30 
40  20 

40  19 

41  41 

41  07 
*1    *1 

39  59 

40  *9 
*0   06 

I  54 


I   03 

40    06 

0  50 
40  19 
40   5* 

1  59 

0  22 
40  19 

40  50 

41  41 
41    50 

40   35 


41    36 

39  56 

40  21 

41  13 

41  38 
41  17 
41  17 
41    1* 

39  50 

40  56 

39  49 

40  11 

40  38 

41  55 


41 

40  35 
40  55 
40  15 
40  41 
40  57 

40  55 

40  26 

41  92 

40  20 

41  20 

41  14 
41    54 

39  57 
41    25 

40  43 

41  47 
41    »7 

39  55 

40  46 
40  31 


79  06 
75  19 
75  17 
78    55 

75   43 

78    01 


79   42 

77  01 
60   28 

78  55 
78    95 

76   48 

76    07 
76   11 

78  43 

79  32 


75  16 

76  17 
76   17 

76  25 
75  53 
79   23 

77  13 


76  28 
76   26 

75  43 

76  43 
78   39 

77  35 
80  31 
77    28 

77  27 
75   30 

78  26 


75   29 

79  08 

79  02 

78  20 

78  19 

7*  *2 

75   45 


78  24 
80  17 
80  15 
77    54 

75  28 

79  01 

76  46 


76  56 

77  29 

76  34 

77  3? 


75  54 

76  26 
75    22 

77  53 


76 

16 

79 

43 

77 

55 

74 

57 

77 

17 

60 

?? 

79 

■>4 

76 

30 

76  16 

75  32 

75  37 

79  41 


41  17 
39  57 
39  53 
39   55 


75   12 

75    15 

75  09 

76  05 

75  30 

76  08 

75  30 

76  22 
60  13 
80  00 

75  27 

76  02 
75   06 

75  39 

76  11 
79   00 

79  17 
79   20 

77  92 

79  58 
77   45 

77  *6 

78  32 

80  00 

78  *7 
80  16 

76  03 
76  07 
76   23 

79  1* 
79   33 


Obser-j 
vation  i 
time   ! 


Observer 


110  IhRS.    EDNA   M.    BUSH 
9A  IGEORGE   C.    WILLIAMS 
iIO   FRIEND   E.    WALTER 
ELECTRIC   CO 
JOSEPH   J.    SANSUSKAS 


7A   JOHN   R.    HENDERSON  2   3    5 

BA   METRO   P.    DOROSH 

BA  IMRS. GERTRUDE   H. BURTON 

7A  ICLYMER   WATER   SVC    CO        2    3    5 

5P   WESTMORELAND   WTR   CO        2   9    9 

MID  lARCHIE    UlN 
8A   DEPT    FOREST   t  WTRS 
9A   JOHNSTOWN   TRIBUNE 
r   OF   JOHNSTOWN 
8A   SPRING   WATER   CO 


JEROME    S.    HOWE 
EUGENE    L.    KREITNER 
PA    TURNPIKE    COMM 
CORPS   OF    ENGINEERS 
PA    TURNPIKE   COMM 

■   OF    BETHLEHEM 
CHARLES   GORDON 

GLADYS  HEINEKE 
LANCASTER  WATER  BUH 
LANCASTER   WATER   BUR 

STATE   COLLEGE 
LEHIGH   NAVI    COAL   CO 

WEST    PENN   POWER   CO 
DEPT    OF   WELFARE 
HARRY   P.    HOWLAND 

LEBANON   BDCSTG   CO 
THOMAS   DONNACHIE 
GOODWIN   S.    DEFREHN 
MRS.DIMMIS   M.BAILEY 
SOUTH  PENN   OIL   CO 


AMERICAN   VISCOSE   CO  I  2   3    5 

MISS   RETTA   M.    CRUMB  |  2    3    5 

EMANUEL    ZETTLE  2   3    5 
H'ikjH    F.    "ARKER 

THOMAS    MECKES  3 


.lAM    I.     SWOOPE 
EDWARD   A.    MILES 
*CES   E.SCHEIBNER 
I.    S.     BUCHANAN 
SUN   OIL   CO 

ROY    A.    MARKER 
CORPS   OF    ENGINEERS 
BLUE   MT   CANNERIES 
CIVIL   AREO.    ADM. 
HARRY   e ISLAND 


7.1 


2   3   5   5   7  C 


2    3   9 


COMBINED   W 
CORPS   OF    ENGINEERS 
MISS   RUTH   L.POETTGE 
NAT lONAL   TUBE   CO 
GEORGE    PEARAGE 

CITY   OF   MEADVILLE 
MRS.    E.    M,    SNYDER 
TENN   GAS   TPANSM  CO 
PA    DEPT    HIGHWAYS 
ROLLIN   P.    GILBERT 
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GERALD   D.    MURPHY 

LOUIS   M.    WELD 

3 

U.    E.    AIR    FORCE 

2    3    5 

CORPS   OF    ENGINEERS 

2    3    5 

W.    S.    ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  BOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 

HAPHY    S.     FANCHER 

PA   TURNPIKE   COMM 
H.    JOHN    DAVIS,     JR. 
MT    UNION  WTR   WORKS 

THEODORE   J.    SAMPSON 
WM.    MC    WILLIAMS 
MRS. KATHLEEN   WANDELL 
CORPS   OF    ENGINEERS 
PA    STATE   COLLEGE 

PHILA    SUB   WATER   CO 
PA   TURNPIKE   COMM 
BAXTER    F.    JOHNSON 
GENERAL   CHEMICAL   CO 
CLINTON   J.    ALLEN 

MRS.    FRANCES    K.    FRY 
PA   TURNPIKE   COMM 
FRED   C.    OSWALD 
GEORGE    H.    BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

WILLIAM    I.    BROWN 
FRED   C.    ESCHBACH 
NEW   JERSEY   ZINC   CO 
LOUIS   A.    MALARKEY 
P,    M.    NEELY 

MISS   L.    VETTERLEIN 
MRS.    CARRIE   NESS 
FRANCIS   K.    DAVIS, JR 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
ATLANTIC    REFINING 

SCHUYLKILL   NAVIG   C( 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
CIVIL   AERO.    ADM. 
PHILA    SUB   WATER   CO 
HARRY    SHELDON 

PA  DEPT  FRST  6  WTRS 
PA  POWER  C.  LIGHT  CO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA   FISH  COMM 

EARL    E.    RARICK 
JOINT    BRIDGE   COW 
MILES   E.    SMITH 
JOHN  M.    SMITH 
JOHN   VOLANSKY 

CORPS   OF    ENGINEERS 

DENNIS   K.    FLUCK 

ARTHUR   LANGAN 

.    WEATHER   BUREAU 
.    C.    W.    BAIRO 

■.    BILLETTE 
HAROLD   C.    MEALY 
CORPS   OF    ENGINEERS 
BOROUGH   OF    RIDGWAY 
OEQUESNE   LIGHT   CO 

MISS  MAUDE   MC   CAiN 
CARL    KOPATZ 
SAFE   HARBOR  WtP   CORP 
CORPS   OF    ENGINEERS 
HUN  AUTH  HSTMRLD  CO 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2   3    5        7   C 


2    3    5 
2    3    5 

2    9    5 


2  3  5 
2  3  5 
2    3    5 


2  3  6 
2  3  5 
2   3    5 


2   3   5        7  C 


2    3    5        7  C 
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SAXTON 

Tafcfc 

BEDFORO 

1,0   12 

78  15 

780 

8A 

MHS.ALVERTA  L.HOLMES    3 

C 

SCANDIA  2  E 

7856 

WARREN 

'.1  55 

79  01 

2040 

MID 

DAVID  R.  ANDERSON 

C 

SCHENLfV  LOCK  5 

7663 

ARMSTRONG 

i-O  Al 

79  40 

763 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCRANTCN  we  CITY 

LACKAWANNA 

15 

'.1  25 

75  40 

746 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

SELINS&POVE  CAA  AP 

7931 

SNYDER 

15 

'.0  '.9 

76  52 

437 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

SfLLERSVlLLE  2    NW 

7938 

BUCKS 

'.0  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

C 

SHADE  CAP 

HUNTINGDON 

*.o  n 

77  52 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

C 

£ham;k.in 

7978 

NORTH 'LAND 

15 

i>0   -.6 

76  33 

770 

8A 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  W 

B026 

WARREN 

'.1  <.! 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

C 

SHlPPENSeURG 

6073 

FRANKLIN 

15 

'.0  03 

77  32 

709 

4P 

4P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  6 

SINNEMAHONINC. 

81*5 

CAMERON 

16 

'.1  19 

78  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELi 

5 

SLIPPERY  ROCK 

els'. 

BUTLER 

Al  0'. 

80  02 

1345 

7P 

7A 

WALTER  0.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPORT  MIGMWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

Ml    48 

76  27 

1510 

MID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

C 

SOMERSET 

82'.'. 

SOMERSET 

17 

AO  01 

79  05 

2140 

HOWARD  6.  PECK 

3 

SOMERSET  WtTtR  WOPKS 

e2A9 

SOMERSET 

17 

'.0  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

0.  L.  GROVE 

2  3  5 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

8275 

WAYNE 

41  31 

75  24 

1400 

MID 

EUGENE  M.  COOK 

C 

SOUTH  MOUNTAIN 

830£ 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

3 

SORING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

4P 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

3 

C 

SPRINGS  1  5W 

e39t 

SOMERSET 

17 

39  '.'. 

79  10 

2S00 

BP 

ALLEN  E.  YODER 

2  3  5 

STATE  COLLEGE 

e'.'.g 

CENTRE 

16 

40  «,« 

77  52 

1175 

MID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

C 

STRAUSSTGWN 

8570 

BERKS 

U 

'.0  29 

76  11 

600 

eA 

JACOB  KLAHR 

3 

STRONGS TOWN 

8589 

INDIANA 

J-D  33 

78  55 

1880 

MID 

HARRY  F.  BENNETT 

C 

ETROUDSBURG 

8596 

MONROE 

40  59 

75  12 

440 

SA 

SA 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON 

41  01 

78  50 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

5L;N6UP> 

8668 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  48 

44  0 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

3 

C 

SuSCuEMiSNNA 

869Z 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

76  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

3 

SUTERSVlLLf 

8699 

WESTMOPELiND 

17 

40  14 

770 

7A 

MICHAEL  RACKO 

3 

TAMACUi 

8758 

SCHUYLKILL 

1'. 

40  UB 

75  58 

830 

MRS.  MARY  L.ROBERTS 

3 

TAMACUA  4  N  DAM 

8763 

SCHUYLKILL 

40  51 

75  59 

1120 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

TAMARACK  !    5  FIRE  TWR 

8770 

CLINTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5 

TIONESTA  2    EE  CAM 

B673 

FOREST 

Al  29 

79  26 

1200 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

C 

TITUSVILLE  i    5 

8680 

CRAWFORD 

Al  36 

79  40 

1525 

5P 

5P 

ARTHUR  M.  STOKES 

CLOSED  7 

54 

TITUSVILLE 

8886 

CRAWFORD 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

C 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

6888 

CRAWFORD 

41  38 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPECO  i.   W 

6901 

WARREN 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

3 

TOWANOt 

6905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5 

c 

TOWER  CITT  !.  5W 

6910 

DAUPHIN 

15 

4C  31 

745 

HARRIS8UR6  WTR  DEFT 

3 

TRCV 

6959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

3 

TUNNELTON 

8989 

INDIANA 

40  27 

79  23 

690 

MID 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

c 

TURTLE^OINT  U   NE 

9002 

MC  KEAN 

41  54 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  0.  STRAIT 

3 

TYRONE  fc  NE  BALE'  EAGLE 

902'. 

8LAIH 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

3 

c 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

90A2IER1E 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 

3 

c 
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UNIONTOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39  54 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

WM.  W.  MARSTELLER 

2  3  5   7 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5 

39  56 

75  18 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  3  5 

VANDERGRiFT 

9126 

WESTMORELAND 

40  36 

79  33 

800 

7A 

UNITED  ENG6FNDRY  CO 

3 

VANDERGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  36 

995 

MID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

76  52 

350 

6A 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

3 

WARREN 

9298 

WARREN 

1 

41  51 

79  06 

1260 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  5   7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

n 

40  11 

80  14 

1200 

MID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

C 

WAT SON TOWN 

9345 

NORTH 'LAND 

16 

41  05 

76  52 

470 

6P 

JEROME  C.  PAULHAMUS 

3 

WAYNESBURG  2  W 

9362 

GREENE 

10 

39  54 

60  13 

980 

6P 

RALPH  L.  AMOS 

2  3  5 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

39  54 

80  10 

940 

MID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9380 

FULTON 

12 

39  49 

78  05 

920 

MID 

WILLIAM  D.  COVER 

c 

WELLSeORO  3  S 

9408 

TIOGA 

16 

41  43 

77  16 

1920 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUMWAY 

2  3  5 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

41  45 

77  16 

1550 

MID 

MRS.  IDA  S.  MAYNARD 

c 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

15 

40  03 

76  57 

500 

5P 

5P 

D.  D.  HOOVER 

2  3  5 

WERNERSVILLE  1  W 

9*30 

BERKS 

14 

40  20 

76  06 

405 

BA 

CHARLES  A.  GRU6ER 

3 

WEST  CHESTER 

9464 

CHESTER 

5 

39  57 

75  36 

440 

7P 

7P 

CLYDE  T.  SAYLOR 

2  3  5 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

5 

39  49 

76  49 

440 

BA 

CONARD-PYLE  CO 

3 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

1 

41  34 

79  25 

1090 

BA 

MRS. HELEN  F.KINNEAR 

3 

NHITESBURG 

9655 

ARMSTRONG 

I 

40  45 

79  24 

1530 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WILKES- BARRE 

9702 

LUZERNE 

15 

41  15 

75  52 

610 

7A 

MRS.  MARY  G.  MIRMAK 

3 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

6 

40  28 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  8ID0LE 

3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOMING 

lo 

41  15 

76  55 

527 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

MID 

OWEN  R.  PARRY 

c 

WOLFESBURG 

9623 

BEDFORD 

40  03 

78  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICE 

3 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

39  55 

76  46 

390 

5P 

5P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  3  5 

YORK  2  S 

9938 

YORK 

15 

39  56 

76  44 

640 

MID 

YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

IS 

40  07 

76  43 

310 

8A 

METROPOL  EDISON  CO 

^ 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

41  51 

79  19 

1205 

MID 

HENRY  CARLETT 

c 

2 ION  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

15 

40  S4 

76  13 

940 

7A 

JAMES  D.  TEETER 

3 

ZIONSVILLE  3  5E 

9995 

LEHIGH 

14 

*0  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HCWATT 

9 

NtW  STATIONS 

JIM  THOH=E 

4370 

CARBON 

40  52 

75  45 

630 

6P 

5P 

HENRY  S.  HAAK 

2  3  5 

[    l-ALLECHENV;   Z-BEAVEH;   3-  4-CONEBAUCH;   5-DELAWARE;   6- JUNIATA;   7-KISKIMINETAS;   8-LAKE  ERIE,   9-LEHIGH;   10-llOHONGAHELA;   ll-OHIO;   12-POTOMAC;   13-LAKE  OHTABIO;   14-3CHUYIJCILL; 

15-SUSQUEHANNA;   16-WEST  BRANCH;   17-YOUCHIOGHENy 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Ideotlf Icatlon  nuobers  In  the  iDdex  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  *111  be  no  duplication  of  ouubers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  nune,  such  ns  12  SSV.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  montbs  wilt  be  carried  In  the  June  Issue 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too 

indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   temperature  la   F. ,  precipitation  and  evap 


average  of  65°  F. 
Evaporation  Is  measured 


bulletin. 

I  be  included  in  this 
in  inches,  and  wind 


I  miles.  Degree  days 


the  ! 


tandard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foi 
snowfall  averages  in  Table  1.  beginning 


dlai 


■wn    by    : 


A.ouols  In 

Table  3  are  from  non-recording  gag 

D,ta  in  Tabl..  3.  5  .nd  6  .nd  .no.f.ll  d.t.  1 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  t 

equivalem 

of  snow  on  the  ground.   It  is  aeas 

for  succes 

sive  observations;  consequently  occ 

_ 

No  record  in  Tables  3.  6,  7  and  th 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

• 

Amount  Included  in  following  meaau 

Data  in  the  column  formerly  headed 

Cage  Is  equipped  with  a  windshield 

B 

Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

E 

U 

One  or  more  days  of  record  missing 

Amounts  from  recording  gage  (These 

ss 

T 

Trace,  an  amount  too  small  to  meas 

V 

Includes  total  for  previous  month. 

I  ted. 


'eau  and  CA, 


able  7    are    for   the   24    hours 

'   for   all    except    Weather   Bui 
d   at    selected   stations   wher 

;tBtion    Index.      No   record    in   Tables   2    and   5    . 
I   unknown . 


following  Table  6. 


I   ground  vi 


of  Days  .01  or 
Station  Index 


langed  i 


letter  -C"  Indicatei 


1  No.  of  Days  .10 


'  stations.   T^ei 


partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to 

■  Table  5  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  carr 

ints  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  ai 
m  in  Station  Index  means  sunset. 


tions  are  processed  for  special  purposei 
10  inches  of  new  snowfall. 
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PENNSYLVANIA  -  DECEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  coldest  December  since  1950,  al- 
though temperatures  averaged  30.5"  which  was 
only  0.8°  below  normal.   The  highest  tempera- 
ture during  the  month,  65°  at  Phoenixville  1  E 
on  the  28th,  was  the  lowest  December  maximum 
since  1945.   Bradford  4  W  Reservoir  recorded 
-16°  on  the  21st  for  the  state  minimum.   Pre- 
cipitation was  fairly  evenly  distributed  ower 
the  state,  the  average  amount  of  3.43  inches 
being  0.31  inch  above  normal.   Monthly  ex- 
tremes ranged  from  6.24  inches  at  Kregar  4  SE 
to  2.07  inches  at  Honesdale  4  NW.  Virginville  re- 
corded the  greatest  daily  precipitation  amount, 
1.90  inches  on  the  30th.   The  average  snowfall 
during  the  month  was  7.0  inches,  slightly  less 
than  the  long-term  average  of  8.1  inches. 
Snowfall  varied  considerably  over  the  state, 
ranging  from  average  amounts  of  2.8  inches  in 
the  Atlantic  Division  to  14.6  inches  in  the 
Ohio  Drainage  Division.   According  to  avail- 
able records,  the  percentage  of  possible  sun- 
shine was  much  below  normal  in  the  Philadelphia 
area  and  near-normal  elsewhere  in  the  state. 

The  month  began  cloudy  and  seasonably  cold  with 
light  snow  over  the  western  two-thirds  of  the 
state.   Successive  incursions  of  colder  air 
from  Canada  kept  temperatures  moderately  below 
normal  during  the  first  five  days.   A  small  low 
pressure  center  moved  rapidly  southeastward 
from  the  Hudson  Bay  region  on  the  5th,  pulling 
much  colder  Arctic  air  across  the  state  on  the 
6th  and  7th.   Precipitation  during  the  first 
week  was  mostly  in  the  form  of  intermittent 
light  snow  with  only  negligible  amounts  fall- 
ing in  the  extreme  east  portion.   On  the  8th, 
a  small  Low  in  the  North  Atlantic  moved  north- 
westward across  New  England  into  Quebec,  caus- 
ing precipitation  in  the  north  portion  of 
Pennsylvania.   A  large  low  pressure  system 
moving  eastward  across  the  Great  Lakes  region 
spread  light  to  moderate  amounts  of  snow  or 
rain  and  near-normal  temperatures  over  the 
state  on  the  9th  and  10th.   Widespread  cloudi- 
ness, sparse  precipitation,  and  slightly  above 
normal  temperatures  prevailed  through  the  13th 
when  the  high  pressure  center  following  the  Low 
held  well  to  the  south  of  Pennsylvania  as  it 
moved  eastward.   Another  period  of  general 
precipitation,  this  time  with  moderate  to  heavy 
amounts  of  rain  and  some  snow,  occurred  on  the 
14th-15th  when  a  disturbance  moved  northward 
along  the  coast  and  spread  out  over  the  Middle 
and  North  Atlantic  states  before  reaching  the 
Gulf  of  St.  Lawrence  on  the  16th.   Temperatures 
were  a  few  degrees  warmer  diiring  the  14th  and 
15th.   A  large  low  pressure  system  from  the 
Southern  Plains  reached  the  Great  Lakes  on  the 
17th  and  began  spreading  rain  over  the  west 
portion.   Moderate  amounts  of  rain  occurred 
over  the  state  on  the  18th,  mixed  with  snow  in 
some  areas,  as  the  Low  moved  down  the  St. 
Lawrence  Valley.   Southerly  winds  associated 
with  this  disturbance  warmed  the  eastern  half 
of  the  state  to  much  above  normal  levels  on 
the  18th,  and  the  colder  air  that  followed 
began  lowering  temperatures,  reaching  the  cold- 


est point  of  the  month  at  many  stations  dur- 
ing the  21st-22nd.   Another  one-day  warm-up, 
in  the  central  and  eastern  portions,  occurred 
when  a  small  low  pressure  center  moved  rapidly 
eastward  across  lower  Canada  and  the  North  At- 
lantic states  drawing  up  warmer  air  and  caus- 
ing scattered  light  precipitation.   The  25th 
and  26th  were  seasonably  cool  and  sunny  over 
the  entire  state.   The  warmest  period  of  the 
month  occurred  when  the  combined  effects  of 
a  High  off  the  coast  and  a  complex  Low  ex- 
tending from  the  Great  Lakes  to  Texas  circu- 
lated warm,  moist  air  over  the  state.   Warm- 
ing began  in  the  extreme  west  portion  on  the 
26th  and  affected  the  remainder  of  the  state 
during  the  27th  to  31st  period.   General  pre- 
cipitation was  mostly  rain  with  light  to 
moderate  amounts  from  the  28th  to  the  30th. 
A  few  thunderstorms  occurred  on  the  29th  and 
30th, 

Winter  grains  were  reported  doing  satisfacto- 
rily, especially  in  western  and  northern 
counties  where  beneficial  snow  cover  protect- 
ed many  stands.   In  some  localities,  late 
planted  wheat  made  little  growth  and  was  sus- 
ceptible to  winter-kill.   Topsoil  moisture 
supplies  were  generally  adequate  at  the  end 
of  the  month.   Early  in  the  month  the  remain- 
der of  the  corn  crop  was  harvested,  fall 
plowing  was  well  advanced,  and  most  farmers 
were  reported  ready  for  winter. 

FLOODS  AND  DESTRUCTIVE  STORMS.  ~  Moderate  to 
heavy  rainfall  occurred  over  the  Pittsburgh 
watershed  during  the  28th  and  29th,  a  period 
of  36  hours,  with  well  above  freezing  tempera-! 
tures.   The  runoff  resulting  from  the  rains 
and  snow  melt  caused  flood  stages  to  be  ex- 
ceeded by  2  feet  along  the  Cheat  River  at 
Parsons,  W.  Va,,  and  by  1/2  to  3-1/2  feet 
along  the  Monogehela  River  at  Lock  5,  Browns- 
ville, Pa.;  Lock  4,  Charleroi,  Pa.;  Lock  3, 
Elizabeth,  Pa.;  and  Lock  2  at  Braddock,  Pa. 
Flood  stage  was  exceeded  by  1  foot  along  the 
Ohio  River  at  Dam  7,  Midland,  Pa. 

Fatalities,  injuries  and  imstated  property 
losses  were  attributed  to  several  snowstorms 
over  the  state  during  the  month. 

During  the  daylight  hours  of  the  9th,  two  per- 
sons were  killed  near  Allentown  when  an  auto- 
mobile skidded  on  icy  highway. 

Three  injuries  occurred  at  Pottsville  on  the 
10th  in  a  skidding  accident  on  icy  street. 

One  fatality  on  the  night  of  the  17th  near 
Somerset  resulted  from  a  skidding  accident 
on  Pennsylvania  Turnpike. 

Two  persons  were  injured  during  the  early 
morning  hours  of  the  18th  in  a  collision  on 
icy  highway  just  west  of  Selinsgrove. 
J.  E.  Stork 
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PENNSVLVAHIA 
DECEUBER  1954 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°  "  s 

s 

a 
a 

Hi 

Station 

'3 

3 1? 

1 

s  . 

J 
g       1 

a     J 

'1 

OH 

O  H 

0. 
O  H 

« 

g 

? 

g 

2 

> 

„    0 

• 

III 

i 

^1 

ai 

H" 

i 

s 

i 

in 

§ 

^1 

(2 

s  s  § 

ALLENTOWN   WB  AP 

w 

15 

12.2 

- 

- 

- 

74 

79 

61 

73 

11 

3 

1 

4 

0 

0 

19 

- 

6.4 

HARRISBUBG   TO   AP 

w 

26 

8.9 

31 

NW 

7 

66 

70 

55 

63 

12 

3 

3 

3 

0 

0 

21 

44 

6.9 

PHILADELPHIA    WB   CITY 

WHWt 

18t 

H.6-t 

26 

NE 

14+ 

74t 

76t 

58t 

67 1 

8 

2 

2 

4 

0 

0 

16 

39 

6.6 

PITTSBURGH  TO  AP 

WSW 

32 

11.8 

34» 

SW 

23 

80 

82 

67 

75 

10 

9 

7 

1 

0 

0 

27 

27 

7.6 

READING  WB  CITY 

- 

- 

12.5 

50 

E 

30 

- 

- 

- 

- 

10 

3 

3 

2 

0 

0 

18 

41 

6.8 

SCHAKTOH  WB  CITY 

- 

- 

7.0 

22 

NW 

24 

- 

- 

- 

- 

14 

3 

5 

2 

0 

0 

24 

32 

7.5 

WILLIAIISPORT   WB   AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

61 

69 

7 

9 

2 

3 

1 

0 

22 

- 

7.5 

t     Airport  Data 

*      This   datum   Is   obtained   by 

visual   observation   since   record- 

ing equipment    Is   not   available. 

It    is   not   necessarily   ttie   fast- 

est  mile   occurring  during   tlie 

period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

13> 

■s 

"S 

0 

s.=a 

« 

■a 

S 

s 

SI 
S  0 

< 

£ 

a 

< 

<• 

1888 

32.5 

62 

-10 

3.14 

5.2 

1889 

39.6 

73 

0 

2.77 

0.9 

1890 

27.2 
38.4 
27.8 

59 
68 
70 

-11 

-   3 
-13 

3.97 
4.09 
1.69 

29.4 

1891 

0.3 

1892 

5.7 

1893 

32.2 

70 

-  7 

3.06 

9.4 

1894 

32.4 

66 

-28 

3.95 

11.9 

1895 

34.2 

70 

-10 

3.22 

2.3 

1896 

30.6 

67 

-13 

1.20 

5.4 

1897 

33.0 

73 

-   6 

3.95 

9.6 

1898 

29.8 

68 

-11 

2.98 

8.7 

1899 

31.5 

73 

-11 

3.04 

4.4 

1900 

31.2 

65 

-  2 

2.08 

3.9 

1901 

29.1 

77 

-18 

5.91 

7.6 

1902 

28.4 

68 

-12 

5.54 

17.3 

1903 

25.4 

60 

-14 

2.66 

13.2 

1904 

25.8 

71 

-19 

2.48 

14.4 

1905 

33.6 

65 

-   5 

3.57 

2.2 

1906 

30.8 

67 

-14 

3.97 

7.6 

1907 

33.2 

68 

-   8 

4.30 

9.8 

1908 

32.0 

74 

-   2 

2.86 

9.4 

1909 

27.0 

71 

-10 

3.39 

12.7 

1910 

24.4 

68 

-14 

2.65 

16.0 

1911 

36.3 

70 

5 

3.27 

5.4 

1912 

34.4 

74 

-   8 

3.27 

8.1 

Temperatui 

e 

Precipitation 

Year 

9 

> 
< 

1 

a 

1 

a 

1 

o>3 
11 

1913 

34.2 

66 

-   7 

2.63 

7.2 

1914 

27.3 

69 

-28 

4.63 

13.0 

1915 

29.4 

70 

-   7 

4.06 

13.7 

1916 

29.7 

73 

-12 

3.07 

10.5 

1917 

21.5 

52 

-28 

1.78 

15.0 

1918 

36.6 

72 

-  1 

3.38 

3.0 

1919 

25.3 

66 

-23 

2.61 

9.4 

1920 

33.4 

68 

-  7 

3.28 

3.8 

1921 

31.6 

66 

-11 

2.59 

7.2 

1922 

31.5 

69 

-  9 

2.75 

7.1 

1923 

39.6 

71 

1 

4.99 

2.4 

1924 

29.8 

69 

-23 

2.13 

3.6 

1925 

30.7 

62 

-15 

1.72 

3.8 

1926 

27.3 

62 

-20 

2.58 

10.0 

1927 

32.7 

73 

-   6 

4.41 

4.5 

1928 

34.4 

68 

-  2 

1.16 

0.9 

1929 

32.2 

70 

-  9 

2.77 

10.0 

1930 

30.0 

59 

-15 

2.29 

6.8 

1931 

38.1 

70 

-  1 

2.85 

1.1 

1932 

33.3 

72 

-14 

2.19 

7.4 

1933 

31.7 

74 

-22 

2.88 

8.7 

1934 

30.7 

73 

-10 

2.55 

3.0 

1935 

26.3 

60 

-19 

2.62 

13.5 

1936 

34.5 

74 

-11 

4.19 

6.3 

1937 

29.7 

66 

-14 

2.45 

5.7 

DECEMBER 

Year 

Temperature 

Precipitation 

f 

< 

1 

a 

t 

< 

11 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 

32.2 
33.9 
35.9 
35.6 
27.4 

28.4 
26.3 
25.6 
33.5 
29.6 

32.6 
33.6 
26.9 
31.9 
33.3 

35.0 
30.5 

64 
68 
68 
76 
62 

63 
60 
62 
75 
66 

69 
70 
72 
76 
73 

69 
65 

-  5 

-  8 

-  9 

-  8 
-25 

-23 
-26 
-22 

-  4 

-  5 

-16 

-  8 
-23 
-22 
-12 

-  7 
-16 

2.56 
2.24 
3.08 
3.10 
5.05 

1.12 
3.79 
2.73 
2.32 
1.52 

4.25 
3.32 
3.59 
4.65 
3.41 

3.28 
3.43 

4.7 
6.0 
3.1 
2.0 
11.5 

2.1 

22.6 

16.6 

6.0 

6.3 

8.6 

4.7 

14.5 

16.8 

7.0 

3.5 
7.0 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  185  - 
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PENNSYLVAUI* 

TABLE  2 

DECEMBER  1954 

Station 

Temperature 

Precipitation 

li 

1  1 

1 

.1 
|2 

s 

S 

& 

No.  of  Days 

a 
1  ^ 

a 
1 

Snow,  Sleet,  HaU 

No.  of  Dayt 

Max. 

Min. 

^1 
it 

e 
1 

i 

& 

11 

> 

< 

Q  £ 

2 

S 
Q 

Q 

1 

*sl 

y 

0  i 

bffl 

s 
s2 

a  b 

(5 

[2 

1 

i 

0 

'^0 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP            R 

39.6 

23.8 

31.7 

•  6 

56 

28+ 

13 

21+ 

1023 

0 

5 

27 

0 

3.29 

.27 

.87 

29 

.1 

T 

3+ 

5 

4 

0 

ALLENTOWN  SAS  CO 

40.7 

24.6 

32.7 

.6 

57 

29 

14 

21 

0 

5 

26 

0 

3.27 

.04 

1,31 

30 

.3 

0 

7 

2 

1 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

35.5 

22.4 

29.0 

-   .9 

56 

27 

6 

6+ 

1112 

0 

10 

30 

0 

4.31 

1.49 

.92 

30 

14.6 

3 

10 

11 

3 

0 

ARENOTSVILLE 

39.5 

23.5 

31.5 

-  1.2 

56 

29 

12 

21 

0 

4 

26 

0 

3.18 

.08 

1.10 

30 

.2 

T 

2+ 

7 

3 

1 

ARTEMAS  1  WNW 

40.1 

22.8 

31.5 

59 

27 

7 

21 

1033 

0 

6 

27 

0 

2 

18 

AVOCA  CAA  AP 

35.5 

23.8 

29.7 

52 

28+ 

8 

22 

1087 

0 

11 

27 

0 

2.98 

.25 

,89 

29 

2.2 

2 

16 

7 

3 

0 

BEAVERTOWN 

37,9 

23.2 

30.6 

50 

27+ 

9 

21 

1063 

0 

7 

31 

0 

3.77 

1,40 

30 

3.3 

2 

18 

4 

3 

2 

BELLEFONTE  <,    S 

36.7 

21.6 

29.2 

-  1.1 

55 

29 

8 

21+ 

0 

6 

31 

0 

3.09 

.54 

1.02 

30 

2.0 

1 

2+ 

6 

3 

1 

BERWICK 

33.7  , 

24.5 

31.6 

53 

29 

10 

21 

1025 

0 

5 

27 

0 

3.33 

.88 

18 

2.2 

2 

15+ 

7 

2 

0 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

40.  7M 

27. 4M 

34. IM 

.8 

59 

28 

16 

7 

964 

0 

5 

26 

0 

3.22 

-   .05 

1.26 

30 

T 

T 

4+ 

6 

2 

1 

BURNT  CABINS  2  NE 

39.3 

23.6 

31.5 

60 

27 

11 

21 

1033 

0 

6 

28 

0 

4.13 

1.27 

14 

3 

17 

6 

4 

2 

CANTON  1  NW 

33.6 

18.9 

26.3 

50 

29 

4 

21 

0 

11 

31 

0 

3.04 

1.04 

30 

8.4 

2 

3+ 

8 

2 

1 

CARLISLE 

40.3 

27.5 

33.9 

2.0 

54 

28 

13 

21 

955 

0 

3 

22 

0 

3.65 

.73 

1.00 

14 

T 

0 

7 

4 

1 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

39.7 

25.6 

32.7 

-   .4 

54 

27 

14 

21 

996 

0 

5 

26 

0 

3.27 

.52 

.92 

14 

1.1 

T 

1+ 

6 

2 

0 

t CHESTER 

44.2 

26.3 

3S.3 

62 

29 

12 

21 

0 

1 

25 

0 

2.60 

.60 

30 

T 

T 

11 

9 

2 

0 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

M 

-  7 

6+ 

0 

10 

2 

COATESVILLE  1  SW 

41.6 

23.3 

32.5 

-   ,3 

60 

29 

6 

22 

0 

4 

26 

0 

3.26 

-   .50 

1.02 

30 

.4 

T 

3+ 

7 

2 

1 

COLUMBIA 

42.3 

26.7 

34.5 

58 

28 

13 

21 

939 

0 

2 

24 

0 

2.60 

.63 

14+ 

T 

0 

5 

2 

0 

DEVAULT  1  W 

41.0 

M 

62 

28 

0 

5 

3.76 

.39 

9 

6 

4 

0 

DIXON 

37.6 

18.7 

28.2 

55 

28 

3 

6 

0 

6 

31 

0 

3.35 

1.11 

15 

1.7 

1 

5+ 

5 

3 

1 

EAGLES  MERE 

31.3 

17.7 

24.5 

46 

28  + 

1 

21 

0 

16 

31 

0 

3.93 

.09 

1.15 

30 

10.6 

6 

16+ 

7 

3 

1 

EAST  WATERFORD  3  E 

32.4 

21.0 

26.7 

56 

28 

2 

21 

0 

17 

30 

0 

4.24 

1.39 

1,25 

30 

10.0 

4 

13+ 

8 

3 

1 

EMPORIUM  1  e 

35.2 

18.2 

26.7 

-  2.4 

49 

28 

-  1 

21  + 

0 

3 

29 

4 

3.44 

.26 

,86 

30 

10.3 

4 

18+ 

7 

3 

0 

EPHRATA 

40.8 

22.9 

31.9 

-  1.0 

59 

28 

8 

21 

1020 

0 

2 

30 

0 

2.88 

-   ,23 

.68 

30 

T 

0 

5 

4 

0 

EVERETT  1  SW 

39.5 

21.5 

30.5 

.6 

59 

27 

9 

20 

1062 

0 

6 

28 

0 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

M 

8 

21 

0 

4 

0 

FREELAND 

31.9 

18.4 

25.2 

-  2.1 

54 

27 

1 

21 

1226 

0 

17 

31 

0 

2.45 

-  1.13 

.90 

16 

8.5 

4 

16 

7 

1 

0 

GEORGE  SCHOOL 

43.1 

26.8 

35.0 

1.6 

61 

28 

14 

7 

922 

0 

3 

21 

0 

2.82 

-   ,46 

.67 

18 

T 

0 

5 

4 

0 

GETTYSBURG 

40.9 

26.1 

33.5 

.7 

56 

29 

13 

21 

0 

4 

24 

0 

2.95 

-   ,19 

,94 

30 

T 

T 

2+ 

6 

3 

0 

GORDON 

38.3 

23.2 

30.8 

1.4 

53 

29 

9 

21 

1054 

0 

6 

28 

0 

4.11 

.30 

1,21 

29 

4,3 

8 

3 

2 

GRATZ  1  N 

37.4 

23.2 

30.3 

55 

29 

9 

21 

0 

7 

27 

0 

2.32 

1,08 

30 

4,0 

4 

16 

6 

2 

1 

HANOVER 

40.8 

23.6 

32.2 

-  2.3 

58 

29 

11 

21+ 

0 

4 

28 

0 

3.17 

.13 

1.09 

30 

,5 

T 

11+ 

8 

1 

1 

HARRISBURG  WB  AP           R 

39.5 

27.3 

33.4 

-   .5 

57 

28 

14 

21 

973 

0 

4 

22 

0 

2.94 

.38 

.75 

18 

,4 

T 

2+ 

6 

3 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

34.6 

14.3 

24.5 

56 

28 

2 

6 

0 

12 

31 

0 

2.64 

1,10 

30 

T 

T 

3+ 

3 

2 

1 

HOLTWOOD 

40.5 

28.8 

34.7 

.1 

54 

28 

17 

21 

933 

0 

4 

19 

0 

2.36 

-   .18 

1,04 

30 

1,0 

T 

2+ 

S 

1 

1 

HUNTINGDON 

38.8 

23.6 

31.2 

-   .4 

56 

28 

10 

21 

0 

6 

24 

0 

3.85 

,95 

1.32 

30 

•  8 

1 

18 

5 

3 

2 

JIM  THORPE 

41.3 

24.4 

32.9 

2.5 

59 

28 

11 

21 

991 

0 

4 

26 

0 

3.59 

-   .21 

1.55 

30 

T 

T 

2+ 

6 

2 

1 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

42.2 

24.8 

33.5 

.4 

60 

28 

13 

21 

968 

0 

2 

26 

0 

2.36 

-   ,76 

,67 

30 

T 

0 

5 

2 

0 

LANDISVILLE 

40.7 

25.1 

32.9 

59 

29 

13 

21 

0 

5 

26 

0 

2.50 

1,00 

30 

T 

T 

10+ 

6 

1 

1 

LAWRENCEVILLE  2  S 

35.9 

18.7 

27.3 

-   .9 

55 

28 

1 

22 

0 

8 

31 

0 

2.89 

.96 

1,17 

15 

4.1 

1 

2+ 

7 

2 

1 

LEBANON  2    NW 

39.7 

23.7 

31.7 

-   .3 

54 

29 

10 

21 

1022 

0 

5 

30 

0 

3.24 

-   ,10 

.81 

18 

T 

0 

5 

4 

0 

LEWISTOWN 

39.4 

25.0 

32.2 

54 

28 

12 

21  + 

0 

5 

24 

0 

3.32 

1.09 

30 

T 

T 

3  + 

6 

3 

1 

LOCK   HAVEN 

37.4 

23.5 

30.5 

-   .4 

49 

27 

5 

21 

1063 

0 

5 

30 

0 

4.50 

1,60 

1,37 

30 

9.0 

2 

16 

9 

3 

1 

MADERA 

34.7 

17.0 

25.9 

S8 

28 

-  6 

21  + 

0 

12 

30 

4 

4.39 

1,19 

30 

14,4 

4 

16+ 

7 

3 

2 

MARCUS  HOOK 

42.7 

30.5 

36.6 

-  1.9 

58 

28 

17 

21 

870 

0 

3 

17 

0 

3.26 

,30 

,32 

29 

,2 

T 

5+ 

6 

3 

0 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

35.7 

23.1 

29.4 

69 

27 

9 

21 

1096 

0 

11 

29 

0 

3.67 

1.03 

14 

1,3 

T 

1+ 

7 

2 

2 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

39.5 

27.7 

33.6 

.6 

57 

29 

15 

21 

967 

0 

5 

19 

0 

2.81 

,10 

.74 

18 

T 

T 

10+ 

6 

2 

0 

MONTROSE  3  E 

31.4 

M 

50 

29 

0 

16 

31 

0 

2.90 

.26 

.84 

30 

6,6 

3 

3+ 

8 

2 

0 

MORGANTOWN 

40.0 

24.5 

32.3 

60 

28 

11 

21 

1008 

0 

7 

26 

0 

2.66 

.60 

9 

.6 

T 

3+ 

6 

2 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

39.4 

24.5 

32.0 

57 

28+ 

9 

7 

1019 

0 

5 

26 

0 

2.91 

,65 

29 

T 

0 

6 

4 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

33.1 

19.9 

26.5 

.8 

55 

27 

5 

21 

1187 

0 

13 

30 

0 

4.65 

1.09 

1,45 

30 

1.2 

MUHLENBURG  1  SE 

33. 5M 

19. 6M 

26. 6M 

3 

22 

1186 

0 

8 

29 

0 

3 

15 

NEWBURG  3  W 

39.6 

25.7 

32.7 

SI 

27+ 

9 

21 

996 

0 

4 

26 

0 

E  4.57 

1,30 

14 

1,0 

1 

17+ 

8 

4 

2 

NEWPORT 

39.0 

24.0 

31,5 

55 

29 

13 

21  + 

0 

5 

26 

0 

3.63 

.60 

1.30 

30 

,2 

T 

2+ 

6 

3 

1 

NORRISTOWN 

43.5 

27.1 

35.3 

64 

28 

16 

21+ 

912 

0 

4 

24 

0 

2.87 

.83 

30 

T 

0 

7 

2 

0 

PALMERTON 

38.8 

24.9 

31.9 

.6 

55 

29 

13 

21  + 

1019 

0 

6 

27 

0 

3.06 

.33 

.74 

18 

T 

T 

3+ 

S 

4 

0 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

42.6 

30.8 

36.7 

62 

28 

16 

21 

870 

0 

3 

17 

0 

2.81 

.60 

14 

.2 

0 

A 

4 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP         R 

43.1 

28.9 

36.0 

.1 

63 

28 

15 

21 

889 

0 

4 

19 

0 

2.66 

-   .01 

,65 

29 

T 

T 

3 

6 

3 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

42.9 

31.5 

37.2 

.6 

63 

28 

16 

21 

855 

0 

4 

14 

0 

2.17 

,62 

29 

T 

0 

6 

1 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

43.6 

28.1 

35.9 

1.0 

61 

28 

17 

21 

896 

0 

3 

21 

0 

2.S7 

-   .89 

,67 

18 

T 

0 

6 

2 

0 

PHILADELPHIA  WB  CITY       R 

43.0 

31.3 

37.2 

-   .2 

62 

28 

16 

21 

857 

0 

3 

15 

0 

2.83 

.06 

,65 

14 

.2 

T 

13 

6 

4 

0 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

32.3 

19.4 

25.9 

58 

27 

2 

21 

1206 

0 

15 

30 

0 

3.47 

,98 

14 

16.3 

13 

18 

7 

3 

0 

PHOENIXVILLE  1  E 

43.9 

24,2 

34.1 

.3 

65 

28 

12 

26 

949 

0 

2 

25 

p 

3.43 

.22 

,79 

9 

.0 

0 

6 

4 

0 

PIMPLE  HILL 

32.5 

18,6 

25.6 

56 

28 

3 

22 

0 

15 

31 

0 

4.61 

1,61 

30 

6.6 

2 

11+ 

8 

3 

1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

31.8 

15.6 

23.7 

SO 

28 

2 

20 

0 

16 

31 

0 

4.16 

.88 

1,27 

15 

8,0 

6 

11+ 

8 

2 

1 

PORT   CLINTON  1  S 

38.2 

22.8 

30.5 

-  1.3 

57 

29 

12 

21+ 

0 

8 

27 

0 

2.80 

-   .81 

.39 

30 

,5 

1 

3+ 

7 

1 

0 

QUAKERTOWN  1  E 

41.5 

23.7 

32.6 

1.2 

60 

28 

11 

21 

998 

0 

4 

27 

0 

3.90 

,51 

1.17 

30 

.0 

0 

S 

5 

1 

READING  WB  CITY            R 

41.2 

28.5 

34.9 

.1 

60 

28 

14 

21 

924 

0 

4 

20 

0 

2.73 

-   .07 

.62 

29 

.8 

1 

3+ 

5 

2 

0 

SCRANTON  WB  CITY           R 

36.5 

24.8 

30.7 

-   .2 

53 

27  + 

12 

6+ 

1054 

0 

9 

27 

0 

2.81 

.65 

.67 

29 

3,1 

2 

16 

7 

2 

0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

37.8 

23.6 

30.7 

-   .9 

51 

27 

10 

21 

1058 

0 

6 

29 

0 

3.47 

.43 

•  85 

13 

2.0 

1 

3 

7 

4 

0 

SHIPPENSBURG 

40.1 

25.8 

33.0 

.1 

55 

28 

12 

21 

988 

0 

4 

26 

0 

3.42 

.30 

.93 

14 

1,5 

T 

9+ 

S 

4 

0 

STATE  COLLEGE 

35.5 

24.1 

29.8 

-   .1 

52 

27+ 

8 

21 

1081 

0 

9 

29 

0 

3.25 

.61 

1.00 

14 

3,2 

2 

13+ 

6 

3 

1 

STR0UDSBUR6 

39.0 

21.9 

30.5 

.2 

56 

28 

11 

21 

0 

5 

27 

0 

4.96 

1.53 

1.70 

30 

T 

T 

9 

7 

3 

2 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

30.7 

17.1 

23.9 

49 

28 

-  2 

21 

0 

21 

31 

2 

3.64 

.97 

15 

17,6 

10 

13+ 

8 

3 

0 

TOWANDA 

37.5 

22.3 

29.9 

.9 

53 

29 

8 

21 

1080 

0 

6 

30 

0 

2.76 

.65 

1,05 

30 

2.1 

1 

7+ 

6 

2 

1 

UPPER  DARBY 

42.5 

24.9 

33.7 

61 

28 

11 

21 

962 

0 

2 

26 

0 

2.94 

,77 

18 

T 

0 

5 

3 

0 

WELLSBORO  3  S 

32.7 

18,5 

25.6 

-  2.0 

50 

29 

0 

21 

0 

15 

31 

1 

2.91 

.53 

1,10 

15 

7.5 

4 

18+ 

5 

2 

1 

SmR 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
OErEMBER  1954 


Temperature 


S  B 

<  2 


<x 


B 

s  s 

5  a 


No.  oi  Days 


Max. 


Min. 


Precipitation 


I-       0 

5    a 


C9 


Snow,  Sleet,  Hail 


^■2 
a  2 

2  0 


No.  of  Days 


8? 


WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK.  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRAOFORO  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

\  EBENS8URG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  I,    S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

LINESVILLE  5  WNW 
MEAOVILLE  1  S 
MERCER  Jt  NW 
MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  W8  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

RIOGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

DIVISION 

STATE 


40>3 
41.2 
37.6 
41.8 


37.8 
33.5 
32.8 
34.2 
37.6 

36.5 
36,1 
40.4 
36.3 
33.7 

31. 8M 
39. 4M 
32.3 
41.7 
38.8 

33.9 

39.1 
37.3 
36.8 
36.4 

37.9 
38.4 
35.7 
37. 3M 
32.3 

34.9 
34.9 
35.2 
39.1 
38.0 

41.4 

40.0 
36.9 
40.2 
35.5 

34.3 
38.0 
36.6 
35.4 
33.1 

34.5 
35.8 
40.8 
35.5 
40.7 


35.4 
36.5 


23.9 
27.4 
24.7 
25.7 


25.4 
21.8 
14.8 
19.0 
19.1 

23, 9M 

17,5 

20,1 

21,3 

22,0 

17, 9M 
24, 6M 
16,3 
28,4 
24,1 

20.0 

25,9 
20,6 
22,2 
23,0 

20.9 
25.4 
22.3 
24, 7M 
11.  OM 

22,0 
20,4 
23,9 
23,3 
23,5 

29.0 
23.2 
23.8 
27.9 
18.8 

17.3 
23.0 
22.9 
19.4 
18.5 

18.9 
17.5 
25.0 
22.0 
22.7 


26.1 
26.1 


32.1 
34.3 
31.2 
33.8 

31.1 


31.6 
27.7 
23.8 
26.6 
28.4 

31. 2M 

26.8 

30.3 

28.8 

27.9 

24. 9M 
32. OM 
24.3 
35.1 
31.5 

27.0 

32.5 
29.0 
29.5 
29.7 

29.4 

31.9 
29.0 
31. OM 
21. 7M 

28.5 
27.7 
29.6 
31.2 
30.8 

35.2 
31.6 
30.4 
34.1 
27.2 

25.8 
30.5 
29.8 
27.4 
25.8 

26.7 
26.7 
32.9 
28.8 
31.7 

29.3 


30.8 
31.3 


31.1 
30.5 


1.4 

1.3 


.0 
1.1 

1.6 
.6 


2.0 
.2 

.2 

1.2 

.5 

1.1 


1.5 
3.4 


2.0 

.2 

2.3 


1013 
945 

1042 
961 


1030 
1144 
1271 
1184 


1036 
1176 
1071 


1237 
1015 
1254 


1182 

1002 


1094 
1088 


1098 
1016 


1092 

1038 
1054 


1028 

1066 

952 


12oq 

1062 
1086 
1160 
1207 


1184 

987 

1117 

1025 


1054 
1036 


2.85 
3.01 
3.87 
3.03 

3.29 


3.53 
4.00 
2.71 
3.19 
5.11 

3.83 
4.24 
4.50 
2.73 
2.53 

6.00 

2.57 
3.78 
4.00 
3.32 

4.38 
2.54 
2.99 


4.32 
3.87 

3.39 

3.59 

2.62 

2.71 
2.70 
2.74 
4.69 

3.79 
3.80 
2.79 
3.91 
4.1? 

4.48 
4.61 
3.39 
4.47 
2.95 

3.71 


E  3.40 
2.94 


3.17 
3.43 


.75 

1.20 

.11 


2.66 

1.44 
1.38 


.70 

.81 

1.04 

.65 


2.86 

.23 

.87 
.59 

1.08 
.38 
.74 


1.67 

.86 

1.01 
1.01 

,19 
,41 
,19 
,17 


,14 

1,40 

,16 


1,05 

,94 

,85 

1,23 

1,16 

,98 
,95 
1,20 
,99 
,56 

1.18 
,51 

1,07 
,90 
.67 

1.11 
.80 


.65 
.75 

.86 
.81 

•  93 
.87 
,71 
,79 

•  88 

,99 
,94 
.75 
.78 
.89 

1,01 

,91 

,92 

1,11 

1,14 


,47 
1,06 


.11 


1^5 

.5 

4.5 


7.0 
25.9 
26.0 
14.5 

3.5 

13.5 

15.2 

3.6 

11.5 
30.0 


17.0 

26.5 

2.1 

7.5 

15.0 
4.4 
12.7 
17.0 
17.6 


15.1 

29.2 

48.7 
33.6 

3.6 
28.8 

1.0 
6.5 
7.3 
3.1 
15.0 


9.5 
16.2 
18.9 

14.3 

12.9 

5.5 

15<3 
3^3 

14^6 


11.6 

11.6 

7.0 


21  + 
21 

10 
19 

19+ 

11  + 
20 

10' 

11  + 
10 
3 
21 
18+ 

3 

3 

11 
11- 

10 

7+ 
11 

16- 

15' 

21 

21+ 

20+ 

21 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERA6ES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■B 

Day  of  month. 

S 

1 

^ 

3 

4 

5  1  6 

7 

« 

9 

.0] 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

3i3S 

.09 

.06 

.01 

.03 

T 

T 

T 

.12 

.19 

•  06 

T 

.30 

.11 

T 

.94 

.07 

.02 

.02 

.03 

.06 

.52 

.77 

T 

ALBION 

E3.*0 

.21 

.47 

.40 

.07 

.03 

.02 

.36 

.02 

.42 

.08 

•  02 

.05 

.43 

.37 

E.39 

.09 

.03 

ALLENTOWN  MB  AP         ft 

3>29 

T 

T 

T 

T 

T 

.60 

.01 

T 

.69 

.02 

T 

T 

.49 

T 

T 

T 

.07 

.87 

.98 

ALLENTOUN  GAS  CO 

3.27 

T 

T 

T 

T 

.02 

.69 

T 

.17 

.46 

.03 

.40 

.16 

T 

.13 

1.31 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ti31 

.02 

.09 

T 

.02 

T 

.22 

.19 

•  04 

.67 

.13 

.10 

T 

.75 

.12 

.03 

.17 

.17 

.47 

.92 

ARENOTSVILLE 

3iI8 

T 

.02 

.14 

.19 

•  01 

.02 

.53 

.34 

.06 

.60 

.03 

T 

.18 

1.10 

ARTEMAS  1  WNW 

- 

- 

T 

» 

• 

1.13 

.78 

.75 

.41 

AOSTINBURS  2  W 

2|»3 

T 

.06 

T 

.09   T 

.05 

.04 

.06 

T 

.82 

.10 

T 

.26 

.11 

T    T 

T 

.04 

.09 

.08 

.89 

T 

AVOCA  CAA  AP 

2.gB 

T 

T 

T 

T     T 

T 

.11 

T 

T 

T 

.59 

.19 

.07 

T 

.66 

T 

T 

T 

T 

T 

.22 

.89 

.33 

BAKERSTOWN  3  WNW 

.01 

.01 

.18 

T 

T 

.18 

.16 

.08 

.39 

•  76 

.01 

.01 

T 

T 

.42 

.18 

.12 

- 

- 

BARNES 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

- 

.06 

.40 

•  10 

T 

T 

.90 

.27 

T 

.82 

.29 

T 

T 

T     T 

.10 

T 

.19 

.59 

.62 

T 

BEAR  GAP 

3.76 

.07 

.23 

.06 

T 

.47 

.43 

1.03 

.03 

.10 

.71 

.63 

BEAVER  FALLS 

2.61 

.06 

.06 

.10 

T 

T 

T 

.02 

.12 

•  16 

T 

T 

.06 

.07 

T 

.67 

.12 

.06 

.01 

T     T 

.04 

.01 

.01 

.37 

.63 

T 

BEAVERTOWN 

3.77 

.03 

T 

.08 

•  02 

.09 

.89 

.02 

1.05 

.17 

T 

T 

.06 

1.40 

BEECH  CREEK  STATION 

3.08 

T 

.06 

T 

T 

.16 

T 

.09 

.60 

.07 

T 

•  44 

.14 

T 

.26 

1.09 

.02 

BELLEFONTE  4  S 

3. OS 

•  06 

T 

T 

.03 

.12 

T 

.11 

.89 

.03 

.58 

T 

.01 

.29 

1.02 

BERWICK 

3.33 

T 

.02 

.01 

T 

.22 

.03 

.47 

.44 

.12 

.88 

T 

.02 

.04 

.28 

.80 

BETHLEHEM 

3.1« 

T 

T 

T 

T 

.01 

.36 

T 

.17 

.49 

.02 

.42 

.22 

T 

T 

.08 

1.37 

BETHLEHEM  LEMIGM  UNIV 

3.22 

T 

T 

.49 

T 

.64 

.09 

.49 

.17 

.12 

1.26 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

3.73 

.33 

.26 

.06 

.03 

.14 

.22 

.46 

•  02 

.03 

.39 

.90 

.10 

.10 

.62 

.20 

.28 

.04 

.06 

.13 

.20 

.66 

.71 

BLOSERVILLE  1  N 

3.26 

T 

.11 

.28 

T 

T 

T 

« 

.69 

.02 

.01 

.83 

T 

T 

.03 

.46 

.70 

BOSWELL  6    WNW 

- 

.05 

.26 

.36 

.05 

.10 

.15 

- 

.40 

.12 

T 

.02 

.90 

.40 

1.00 

.29 

.97 

.44 

T 

.11 

T 

• 

• 

1.09 

BRADOOCK  LOCK  2 

3.11 

.03 

.05 

.01 

.01 

T 

.01 

.15 

.12 

•  06 

T 

.19 

.01 

.87 

.09 

.02 

.01 

T 

.04 

T     T 

.09 

.46 

.87 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

RECORD  MISSING 

BRADFORD  U    W  RES 

<>.^7 

.05 

.12 

.46 

T 

.16   T 

.02 

.03 

.32 

.23 

•  06 

.03 

.02 

.45 

.20 

.10 

.58 

.10 

.07 

.02 

.02 

.24 

.36 

.41 

.43 

BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

RECORD  HISSING 

BREEZEWOOO 

4.35 

.04 

.08 

.02 

.66 

.09 

T 

.02 

.10 

1.04 

.20 

.35 

.40 

.04 

T 

.55 

.70 

.11 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

4.46 

.13 

.23 

T 

.03 

T 

.02 

T 

.33 

.23 

.05 

.01 

.98 

.29 

.09 

.26 

.40 

.17 

.04 

T 

.01   . 

01   .04 

.61 

.46 

.08 

T 

BRUCETON  1  S 

2.71 

.01 

.01 

.03 

.01 

.19 

.02 

T 

.23 

.08 

T 

.02 

• 

.72 

.01 

.01 

.08 

.40 

.89 

BUFFALO  MILLS 

3.36 

T 

.03 

.04 

T 

T 

.06 

.07 

.03 

.05 

.07 

.87 

.03 

.66 

T 

T 

.02 

.14 

1.29 

BURGETTSTOWN  2  W 

3.77 

.36 

.35 

.02 

.01 

T 

.14 

.15 

.07 

.01 

.26 

.04 

.81 

.10 

.03 

.01 

.01 

.03 

.04 

.46 

.88 

BURNT  CABINS  Z  NE 

4.13 

.06 

.03 

.01 

.27 

T 

.03 

T 

1.27 

.03 

.04 

1.06 

.18 

.66 

.90 

BUTLER 

3.63 

.06 

.03 

.05 

.01 

T 

.22 

.12 

.23 

.20 

.12 

1.05 

.09 

.10 

.03 

.04 

.09 

.55 

.63 

CAMP   HILL 

2.96 

T 

T 

.35 

T 

.65 

.10 

.71 

.06 

.47 

.53 

.08 

CANTON  1  NW 

3.04 

T 

.10 

T 

.04   T 

.04 

.07 

T 

.04 

.07 

T 

.79 

.13 

.32 

.20 

.10 

T 

T 

.10 

1.04 

T 

CARLISLE 

3.66 

T 

.05 

T 

.30 

T 

T 

1.00 

.11 

.02 

T 

.65 

T 

.10 

.60 

.82 

CARROLLTOWN  2  SSE 

4.04 

.03 

.08 

.05 

.01 

T 

T 

T 

.16 

.23 

.13 

T 

.04 

.90 

.19 

T 

.51 

.11 

.02 

.02 

T 

.13 

T 

.03 

.35 

1.10 

CARTER  CAMP  2  W 

3.35 

.01 

.06 

.08   T 

.19 

T 

T 

.90 

.04 

.94 

.13 

.05 

.05 

.03 

.24 

1.08 

T 

CEDAR  RUN 

4.10 

.04 

.10 

T 

.12   T 

T 

T 

.29 

T 

T 

.02 

1.10 

.33 

.45 

.29 

.05 

.03 

.04 

T 

.20 

1.19 

.06 

CHADOS  FORD 

3.06 

T 

.30 

.34 

.23 

.25 

.54 

.32 

.20 

.00 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

3.27 

.02 

.01 

T 

.43 

T 

.02 

T 

.92 

T 

.02 

.75 

T 

T 

T 

.24 

.47 

.39 

CHARLEROI  LOCK  4 

3.32 

.02 

.05 

.06 

.01 

T 

.01 

.10 

.14 

.26 

T 

.02 

.09 

.06 

T 

.77 

.10 

.07 

T 

T 

.02 

.11 

.38 

1.09 

CHESTER 

2.80 

T 

T 

T 

T 

.11 

.45 

T 

T 

T 

.10 

.19 

.02 

» 

.44 

.99 

.11 

.23 

.60 

T 

CLARENCE  1  E 

3.14 

.03 

.04 

.01 

.08 

.04 

T 

.01 

.83 

.12 

T 

.99 

.06 

.01 

.01 

.02 

.21 

1.10 

T 

CLARION  3  SW 

4.00 

.04 

.12 

.11 

.02 

T 

.03 

.38 

•  13 

.03 

T 

.42 

.22 

.94 

.11 

.06 

.08 

.03 

T 

.06 

.50 

.70 

.02 

CLAUSSVILLE 

3.32 

.07 

.61 

•  30 

.31 

.40 

.20 

1.43 

CLAVSVILLE  3  W 

2.71 

T 

.08 

.02 

T 

T 

T 

.12 

.09 

•  04 

.01 

.05 

T 

.20 

.06 

.98 

.08 

.02 

T 

T 

.02 

.04 

.45 

.89 

T 

CLEARFIELD 

4.68 

T 

T 

.05 

T 

T 

.26 

•  25 

T 

T 

1.09 

.15 

.79 

T 

T 

.40 

.06 

.40 

1.30 

T 

CLEARFIELD  6  NW  NURSERY 

- 

.03 

.16 

.05 

- 

- 

.02 

.35 

.10 

- 

- 

.86 

.36 

.24 

T 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

CLERMONT 

4.08 

.05 

.04 

.20 

.12 

.03   .03 

.04 

.09 

T 

.30 

•  06 

T 

.70 

.24 

T 

.70 

.05 

.04 

T 

T     T 

.06 

T 

.24 

.62 

.45 

.04 

COALDALE  2  NW 

E3.66 

T 

.05 

E.05 

.35 

•  02 

.02 

.95 

.21 

.94 

.40 

.13 

1.33 

COATESVILLE  1  SW 

3.26 

.03 

.02 

.02 

.80 

T 

.01 

.16 

.22 

.05 

.36 

.26 

.31 

1.02 

COATESVILLE 

3.05 

.02 

.04 

.02 

.90 

T 

T 

.03 

.16 

.14 

.04 

.36 

.10 

.31 

.93 

COGAN  STATION  2  N 

3.24 

.04 

•  08 

.10 

.78 

.04 

.72 

.04   .05   .01 

.27 

1.11 

COLUMBIA 

2.60 

T 

T 

.46 

T 

T 

.63 

.02 

T 

.37 

T 

.49 

.63 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

3.10 

T 

.07 

.03 

.01 

T 

.13 

.16 

•  04 

.03 

.14 

.19 

.08 

T 

.70 

.03 

.06 

T 

T 

.06 

T 

.03 

.29 

1.23 

CONFLUENCE  1  NW 

3.62 

T 

.07 

.04 

.01 

T 

.16 

.20 

•  06 

T 

.01 

.10 

.21 

.09 

T 

.72 

.02 

.06 

.01 

T     T 

.07 

T 

.04 

.31 

1.34 

T 

CONNELLSVILLE 

3.46 

.02 

.08 

.06 

T 

•  26 

.06 

T 

T 

.35 

.08 

.04 

.64 

.04 

.08 

.04 

.06 

.19 

.30 

.97 

CONSHOHOCKEN 

3.57 

T 

T 

T 

.64 

.28 

.63 

.43 

.23 

.40 

.21 

.75 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

2.37 

.04 

.05 

.01 

.14 

.09 

.06 

.06 

.02 

* 

* 

.72 

.37 

.79 

CORRV 

5.11 

.09 

.36 

.34 

T 

.02   .06 

.02 

.15 

.39 

•  11 

.06 

.06 

.34 

.02 

.08 

1.18 

.12 

.03 

T 

.05   T 

.18 

.98 

.19 

.92 

COUOERiPORT  2  NW 

3.83 

.02 

.04 

.09 

.21   .07 

.05 

.04 

.07 

.14 

•  05 

.98 

.17 

* 

* 

* 

.48 

.12 

.17 

.32 

.81 

T 

tOUDERSPORT  7  E 

2.82 

T 

.03 

.03 

.02 

.05   T 

T 

.02 

•  11 

T 

.99 

.14 

.40 

.04 

.09 

.04 

.16 

.10 

.40 

.69 

.01 

COVINGTON 

3.00 

.07 

.04 

T 

T 

T 

T 

1.23 

.09 

.15 

T 

.18 

1.24 

CREEKS  IDE 

- 

- 

.12 

- 

- 

.19 

.13 

•  14 

.96 

.17 

1.05 

.15 

.18 

T 

.17 

.40 

.86 

CRESSON  2  SE 

4.65 

.01 

.09 

.13 

.03 

T 

T 

.04 

•  26 

•  28 

.01 

T 

T 

1.03 

.29 

.01 

.62 

.15 

.09 

.04 

T     T 

.10 

.04 

.02 

.20 

1.07 

.10 

CUSTER  CITV  2  W 

4.46 

.06 

.03 

.33 

T 

.04 

.09 

T 

•  49 

•  18 

.04 

T 

.62 

.19 

.68 

.21 

.02 

T 

.12 

.10 

.11 

.63 

.91 

.05 

DANVILLE 

3.39 

T 

.08 

•  25 

T 

.17 

.40 

.20 

.77 

.32 

1.20 

OERRY 

4.24 

.10 

T 

.06 

.09 

•  95 

•  04 

T 

.21 

.37 

T 

.10 

.89 

.20 

.10 

.10 

T 

.13 

.43 

.99 

DEVAULT  1  W 

3.76 

T 

.05 

T 

.89 

T 

.65 

T 

.04 

.79 

.23 

.70 

.45 

DIXON 

3.35 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

1.11 

.22 

.98 

.29 

.02 

T 

.08 

.96 

DONEGAL 

4.60 

.12 

.OB 

.01 

T 

T 

.07 

.32 

•  32 

•  04 

.03 

T 

.32 

.33 

.10 

.40 

.41 

.18 

.16 

.03 

T     T 

T 

.23 

1.20 

.19 

DONORA 

2.73 

.02 

.02 

.02 

T 

T 

T 

.17 

.05 

•  01 

.03 

.02 

.07 

.04 

T 

.81 

.05 

.01 

T 

T 

.01 

.08 

.33 

.99 

T 

DOYLESTOWN 

2.76 

T 

T 

.60 

.04 

T 

.41 

.04 

.66 

.90 

.51 

DU  BOIS  7  E 

4.86 

.03 

.08 

.03 

.06 

T 

.37 

.11 

.09 

T 

.92 

.49 

.16 

T 

.73 

.11 

T 

T 

.02 

T 

.32 

.03 

1.32 

T 

OUSHORE  3  NE 

3.85 

.06   T 

.11 

.05 

.77 

.20 

.49 

.63 

.12 

T 

T 

.10 

.26 

1.10 

T 

EAGLES  MERE 

3.93 

.04 

T 

T 

.04 

.02 

•  23 

•  07 

T 

.58 

.31 

.49 

.56 

.07 

T 

.39 

1.19 

.02 

EAST  BRADY 

2.63 

.09 

.02 

.03 

.01 

.01   .03 

.03 

.22 

.06 

.20 

.19 

.08 

.02 

.07 

.02 

.14 

.03 

.54 

.22 

.56 

EAST  WATERFORO  3  E 

4.24 

T 

.08 

.18 

T 

.03 

.14 

.08 

.04 

.01 

T 

.33 

.78 

.18 

.91 

.03 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.17 

1.25 

T 

EBENSBURG 

6.00 

.03 

.09 

.18 

T 

T 

T 

.12 

.32 

.40 

T 

T 

.04 

.88 

.99 

.69 

.69 

.39 

.05 

T 

.21 

T 

.11 

.JJ 

1.18 

T 

EDINBORO 

4.47 

.04 

.38 

.43 

.01 

.10   .01 

T 

.09 

.02 

•  25 

.26 

T 

T 

.23 

.32 

T 

.76 

.15 

.11 

.02 

T 

.15 

.01 

.11 

.40 

.96 

.04 

ELI2A8ETHT0WN  1  SW 

2.91 

•  41 

.43 

.16 

.94 

.10 

.01 

.16 

1.10 

EMPORIUM  1  E 

3.44 

T 

.03 

.11 

T 

.02 

T 

•  29 

.07 

.01 

.72 

.12 

.68 

.09 

.05 

.02 

.01 

.06 

•  30 

.86 

T 

ENGLISH  CENTER 

3i43 

T 

.09 

T 

•  08 

T 

.92 

.16 

.99 

.16 

.03 

T 

T 

•  20 

1.22 

T 

EPHRATA 

2.88 

.03 

•  60 

.44 

.09 

.01 

.90 

.02 

.65 

.68 

EOUINUNK 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

•  07 

1.99 

.15 

.63 

. 

_ 

. 

- 

. 

. 

. 

ERIE   CAA  AIRPORT 

2.94 

•  16 

.20 

.01 

.01 

T     T 

T 

•  02 

.02 

T 

T 

T 

.09 

.32 

r 

.12 

.55 

.10 

.03 

T 

T     .03   T 

.03 

.22 

1.06 

.02 

EVERETT  1  SW 

- 

.10 

•  21 

.04 

.91 

.19 

.94 

.27 

FARRELL  SHARON 

E2.67 

.06 

.03 

•  19 

E.30 

T 

T 

.04 

E.Ol 

.06 

.16 

.51 

E.20 

E.20 

.13 

.25 

.41 

FORD  CITY  *  S  DAM 

3.76 

.05 

.06 

.04 

.01 

T 

.01 

•  20 

.12 

•  13 

T 

.01 

.47 

.11 

1.07 

.15 

.10 

.01 

T 

.03 

.06 

.39 

.76 

T 

FRANKLIN 

4.00 

.04 

.12 

.23 

.01 

.02 

T 

.01 

•  03 

•  26 

•  23 

.02 

.29 

.20 

T 

.90 

.13 

.07 

.03 

.02 

.04 

.10 

.94 

.71 

T 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

- 

.05 

.02 

T 

• 

.79 

T 

.01 

» 

• 

• 

• 

* 

1.02 

T     T 

- 

- 

- 

FREELANO 

2.45 

T 

T 

.03 

T 

.03 

•  22 

.07 

T 

.05 

.90 

.28 

.30 

.29 

.10 

T 

T 

.02 

.20 

T 

T 

GALETON 

3.43 

T 

.04 

.04 

T 

•  01 

.10 

T 

.01 

T 

.98 

.02 

.42 

.22 

.07 

T 

.05 

.05 

.05 

.25 

I. OB 

.04 

GEIGERTOWN 

2.99 

.13 

•  10 

.58 

T 

.19 

.23 

.02 

.42 

T 

.24 

1.08 

GEORGE  SCHOOL 

2.82 

•  56 

T 

.61 

T 

T 

.67 

.90 

.48 

GE'^TYSBURG 

2.95 

T 

.01 

T 

•  17 

.07 

T 

.06 

.98 

.27 

T 

.63 

.08 

T 

.14 

.94 

61FF0RD 

DECORO  HISSING 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

4.03 

.03 

.03 

.10 

T 

.04   T 

T 

.02 

.06 

.29 

•  06 

T 

.02 

.92 

.15 

T 

.84 

.11 

.03 

.01 

.01   T 

.08 

.01 

.11 

.92 

.56 

.01 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

3.04 

.03 

.07 

T 

.03 

T 

.15 

.19 

.08 

.02 

.20 

.07 

.62 

.08 

.04 

T 

T 

.04 

T 

.04 

.47 

.79 

T 

GORDON 

4.11 

.02 

.03 

T 

T 

.28 

.14 

•  02 

.83 

.22 

l.ll 

.01 

T 

.10 

1.21 

.14 

GOULDSBORO 

4.44 

.03 

.04 

T 

.06 

.30 

.06 

•  02 

1.14 

.36 

.32 

.46 

.02 

.02 

T 

.03 

T 

.36 

1.18 

T 

GRANTVILLE  2  SW 

3.61 

T 

T 

T 

.40 

.67 

.09 

.09 

.87 

T 

T 

.44 

.99 

GRATERFORD 

3.10 

T 

T 

.62 

.01 

.47 

.04 

•  39 

.22 

.21 

1.14 

- 

GRATZ  1  N 

2.62 

T 

T 

T 

T 

T 

.19 

T 

T 

T 

.14 

.29 

.31 

•  70 

.08 

T 

.07 

1.08 

GREENSBORO  LOCK  7 

3.06 

.04 

.03 

T 

T 

T 

.19 

.08 

T 

T 

.04 

.04 

.16 

.09 

T 

•  94 

.06 

.02 

T 

T     T 

T 

.02 

.06 

.41 

1.32 

6REENSBURG  3  SE 

2.98 

.23 

T 

T 

.11 

.23 

.49 

T 

.48 

.03 

.02 

.22 

.62 

.99 

T 

GREENVILLE 

3.32 

.06 

.11 

.09 

.01 

.02 

.13 

.21 

T 

T 

.02 

.17 

.09 

.21 

.67 

.21 

.07 

.02 

T 

T 

.55 

.16 

.93 

HANOVER 

3.17 

T 

.06 

.18 

.41 

•  03 

.06 

.34 

.29 

.02 

.38 

.14 

.21 

1.09 

HARRISBURG  WB  AP        R 

2.94 

.01 

.01 

T 

T 

.36 

T 

T 

T 

T 

.60 

.04 

T 

T 

.79 

T 

T 

T 

T 

.11 

.68 

.38 

HARRISBURO  NORTH 

3.30 

.01 

T 

.27 

.14 

.38 

.27 

.09 

.72 

.02 

.01 

T 

.11 

1.28 

HAWLEY 

4.17 

T 

T 

T 

T 

T 

.18 

T 

.16 

.99 

.12 

.30 

.08 

T 

.08 

2.30 

HAWLEY  1  S  DAM 

2.64 

T 

.06 

.87 

.08 

.06 

.38 

.09 

1.10 

HOLLISTERVILLE 

4.04 

T 

.01 

T 

T 

.06   T 

T 

.10 

.11 

•  06 

T 

T 

.02 

.99 

.31 

T 

.04 

.66 

.02 

.01 

.02   T 

.01 

.02 

T 

.34 

1.26 

T 

HOLTWOOD 

2.36 

.09 

T 

.02 

T 

.40 

T 

T 

.03 

.16 

.04 

T 

.29 

.03 

T 

.26 

1.04 

HONESDALE  <•  NM 

2.07 

T 

T 

T    T 

T 

.08 

•  03 

.73 

.07 

.46 

.19 

T 

T 

T 

.23 

.32 

HOOVERSVILLE 

4.03 

.01 

.06 

.12 

.03 

T 

.01 

.16 

.20 

•  13 

.01 

.09 

.08 

.99 

.19 

.60 

.10 

.06 

.11 

T 

.05 

.03 

.02 

.29 

1.17 

T 

MOP  BOTTOM  2  SE 

2.81 

.02 

.04 

.22 

.11 

.18 

.89 

.29 

• 

.72 

T 

.16 

.22 

HUNTINGDON 

3.86 

.09 

.03 

T 

T 

.19 

•  02 

T 

.01 

1.11 

T 

T 

.84 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

.24 

1.32 

T 

HJNTSOALE 

3.43 

T 

.09 

.10 

.09 

.22 

T 

T 

.46 

.61 

.04 

.69 

.03 

T 

.14 

1.04 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MVNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRMIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KARTHAUS 
KEATING  SUMMIT 
KEGG 

KlTTANNING  LOCK  7 
KREGAR  *  SE 
KRESGEVILLE  3  M 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  I  NNE 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVlLLE 

LATROBE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEHIGMTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  5 

LEHlSTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
HADE R A 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 

MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MATAMORAS 

HA/BURG 

MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 
MEOIX  RUN 

MERCER  *>   NW 

HERCERSBURG 

MEYERSDALE 

MIOOLETOWN    OLMSTEO    FLO 

MIDLAND    DAM    7 

MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 
MONTROSE  3  E 


MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2 
MUHLENBURG  1  SE 

MVERSTOWN 


AP 


NATRONA  LOCK  W 

NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 
PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   PONO 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHlLAOELPMlA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SMAWMONT 
PHILADELPHIA  W8  CITY    R 
PHILIPS8URG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 

PIKES  CREEK 
PIMPLE  MILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 

PLEASANT  MOUNT  1  H 

PORT   CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING   WB   CITY  R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOGWAY  3  W 

RUSH 

SUSMVILLE 

SAGAMORE  1  SE 

SALINA  3  W 
SAXTON 

SCHENLEV  L  5 

SCRANTON  W8  CITY        R 

SELINSGROVE  CAA  AP 
SHAMOK I N 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAH0NIN6 
SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET    WATER    WORKS 
SOUTH    MOUNTAIN 
SPRING    GiroVE 
SPRINGS    1    SW 

STATE   COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STR0U0S9URG 
STUMP    CREEK 
SUNBURY 


Day  of  month 


RECORD   MISSING 


RECORD  MISSING 


.oe 

.03 

.02 

T 

01 

.02 

T 

.02 

.02 

T 

07 

.58 

.77 

.07 

T 

,09       .OA       .06 
.09       .07 


.03      .02      .05 

T  T 

.02      T  T 


.03      .10 

T 
.03 
.01      .01 


10      11      12 


16      .17      T 


32       .09      T 


13       14       15 


03 

.04 

13 

.0« 

15 

.07 

T 

11 

.19 

01 

T 

22      23      24 


T  T  T 


.01      T  .11 


T  T  .03 


T  .03       .09 


T  T  .0<. 


01 
02 

T 
.01 

.01 

7 

T 

.01 

01 

.01 

T 

.01 

7 

7 

.01. 

07 

•  01 

.01 

7 

.09 

25      26      27 


03 

12  1. 

09 

47  U 

22 

46   . 

09 

49   . 

17  1. 

06 

32  1. 

07 

50   . 

30  1. 

11 

61   . 

05 

39   ■ 

63 

84   . 

19  l.< 

14  l.< 

93   . 

09  1* 

12 

31  1. 

02 

12   . 

68   • 

10  1. 

22  lt< 

25 

28   .< 

29  1. 

19  1. 

OS 

40  1. 

OS 

45  1. 

57   .< 

IS  1. 

22 

92   . 

13 

47  1. 

14  1 

01  t* 

08  1. 

11 

68   • 

18   . 

10 

39   . 

09 

42   . 

04 

36   . 

02 

60   . 

33   ■ 

1. 

19 

71   . 

02 

76   . 

22  1. 

18  1. 

27  It 

14   . 

15 

99   . 

13 

65   . 

21  1. 

18  1. 

05 

40   • 

06 

61   . 

22 

62 

04 

47   ■ 

09 

33   . 

1 

60 

04  1. 

04 

87 

29  1. 

17   . 

08 

29   . 

22   . 

22  1. 

07 

63   . 

06 

22   • 

10  1. 

14  1. 

19 

90   • 

10 

69   . 

11 

52   . 

44   • 

13 

57   . 

07 

5>   . 

19 

7*   • 

41  1. 

17  1. 

19  1. 

32 

71   . 

54 

79   7 

39   . 

14   . 

18  1. 

04  1. 

10  1. 

06 

84   . 

90  I. 

07 

30   • 

07 

62   • 

IS   . 

08 

40  1. 

3a 

22   . 

12  1. 

12   • 

29 

69   . 

28 

52   . 

02 

15  1. 

07 

45   . 

24 

97   . 

08 

72   . 

20  !• 

91   • 

02 

24  1. 

04 

38   • 

37  1. 

24 

70   . 

02 

29   . 

59   . 

30 

SO   . 

23 

66   . 

21  1. 

15  1. 

06 

91   • 

14  li 
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Table  3-Continued 


Station 

-g 

Day  of  month 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5    6 

7 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

u| 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

SUSQUEHANNA 

2.g3 

.OA 

T 

T 

.01 

.04 

.20 

.11 

T 

■  02 

.69 

.15 

.03 

.40 

■  21 

T 

T 

.01   T 

T 

•  17 

•  76 

SUTERSVILLE 

Z.ii 

.02 

T 

•  OA 

T 

T 

T 

.06 

.07 

• 

* 

■  06 

.03 

.11 

.06 

.01 

.84 

T 

T 

T 

T 

T 

.29 

•  04 

T 

TAMAOUA 

3.69 

.06 

T 

.37 

T 

.13 

.50 

.09 

•  75 

.20 

.10 

1.41 

TAMAOUA  <•  N  DAM 

3.55 

•  02 

.02 

.01 

.28 

.03 

.04 

.55 

.27 

•  66 

.36 

.10 

1.19 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

3.6* 

.01 

.05 

.21 

.03 

T 

.18 

.03 

T 

T 

T 

.97 

.24 

•  75 

.19 

.04 

T 

T 

T 

T 

.01 

•  20 

.73 

T 

TIONESTA  2  SE  0AM 

A.«e 

.03 

.11 

.20 

.03 

.03   T 

T 

T 

.05 

.34 

.18 

T 

T 

T 

.63 

.28 

T 

1.01 

.14 

.01 

T 

T 

.08 

T 

.08 

.55 

•  73 

T 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

•■,61 

.10 

.45 

.13 

.01 

T     .03 

.02 

T 

.25 

.27 

.02 

.02 

T 

.10 

.35 

.10 

.21 

.91 

.07 

.02 

T 

T     T 

.07 

T     T     T 

.58 

.17 

.73 

T 

TORPEOO  »  W 

A. 74 

.OA 

.15 

.55 

T 

.15   .03 

T 

.03 

T 

.30 

.15 

.04 

.50 

.25 

T 

.80 

.24 

.06 

T 

.06   T 

.04 

.09 

.51 

.72 

.03 

TOWANOA 

2.75 

T 

.01 

T 

T 

T     T 

.02 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.63 

.14 

T 

.30 

.34 

.04 

T 

T 

.03 

T 

.16 

1.05 

T 

TOWER  CITY  5  SW 

«.23 

.OA 

.03 

.34 

T 

.84 

.08 

.30 

1.02 

T 

.46 

1.10 

TROY 

3.37 

.05 

.01 

.03 

.04 

.06 

1.01 

.14 

.36 

.28 

.05 

.05 

.03 

.07 

1.17 

TURLEPOINT  *  NE 

3.26 

.01 

.05 

.10 

.01 

.12   T 

.02 

.04 

.02 

.22 

.06 

.03 

•  02 

.86 

.36 

.30 

.05 

.03 

.17 

.05 

.31 

.41 

.02 

TYRONE  »  NE  BALD  EAGLE 

3.A9 

.05 

.05 

T 

.13 

.04 

T 

T 

1.07 

.05 

T 

.60 

.06 

T 

.02 

.02 

T 

.01 

.19 

1.18 

T 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

S.Al 

•  05 

.23 

.62 

.15   .05 

.03 

.07 

.05 

.49 

.20 

*05 

.25 

.24 

.04 

1.10 

.06 

.10 

.05 

.05 

.18 

.11 

.45 

.70 

.05 

UNIONTOWN 

3.39 

.06 

.03 

.03 

.01 

.25 

.12 

T 

.05 

T 

.13 

.17 

.04 

.37 

.38 

.07 

.04 

.02 

T 

.02 

.24 

•  92 

•  44 

UPPER  DARBY 

2.9A 

T 

.58 

T 

T 

T 

.48 

.02 

.02 

.77 

.62 

.45 

VANOERGRIFT 

3.02 

.15 

T 

.06 

T 

T 

.12 

.12 

.06 

.39 

.15 

.64 

.12 

.04 

.02 

.07 

.38 

.48 

VIRGINVILLE 

2.56 

.03 

T 

.04 

.23 

.11 

.07 

.02 

.18 

1.90 

WARREN 

'>*AT 

.02 

.11 

.29 

.11   .01 

.04 

.01 

.30 

.14 

.03 

.51 

.09 

.02 

1.11 

.15 

T 

.04 

.02   . 

31   .10 

.03 

.07 

.60 

.63 

.03 

WATSONTOWN 

A. 52 

.10 

1.10 

.30 

1.20 

.10 

1.32 

.40 

WAYNESeURG  2    W 

2.95 

T 

•  06 

.02 

.01 

T 

.22 

.12 

.02 

.07 

.09 

.05 

T 

.48 

.07 

.05 

T 

T 

T 

T 

.08 

.47 

1.14 

WELLSBORO  3  S 

2.91 

•  07 

T 

T 

.05   T 

T 

T 

.04 

T 

1.10 

.09 

.43 

.11 

.04 

T 

.10 

.86 

T 

WELLSVILLE 

2.S5 

T 

•  05 

T 

.30 

T 

.56 

.04 

T 

.70 

.53 

.67 

WERNERSVILLE  1  W 

••.le 

•  30 

.40 

.55 

.16 

.45 

.10 

.42 

.23 

.20 

1.35 

WEST  CHESTER 

3.01 

.03 

T 

.81 

T 

T 

.30 

.01 

.01 

.80 

T 

.58 

.47 

WEST  GROVE  I  E 

3.16 

.02 

.12 

.68 

■  05 

.23 

.12 

.05 

.43 

.22 

.30 

.96 

WEST  HICKORY 

A. 97 

.02 

•  13 

.20 

.02 

.05 

.01 

.06 

.30 

.20 

.02 

•  03 

.80 

.35 

.01 

.91 

.15 

.03 

.01 

.11 

.03 

.70 

.74 

T 

WHITESeuRG 

- 

.03 

•  10 

.07 

.01 

- 

- 

.07 

.17 

.22 

.58 

.28 

T 

1.02 

.12 

.07 

.02 

.03 

.09 

.36 

.88 

WILKES  BARRE 

3.3* 

T 

T 

T 

T 

T     T 

T 

T 

T 

.19 

.02 

T 

.48 

.45 

T 

.48 

.35 

.02 

T 

T 

T 

.35 

1.00 

WILLIAMSBURG 

3.8A 

T 

•  10 

.07 

T 

T 

.03 

.06 

.12 

.14 

1.05 

.03 

T 

.69 

.04 

.03 

.03 

.02 

T 

.06 

.12 

1.25 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

3.87 

.06 

T 

.05 

.01 

.01  .T 

T 

T 

.20 

.03 

T 

1.04 

.09 

T 

.04 

.90 

.03 

T 

.01 

.13 

.70 

.57 

W0LFS8URG 

3.51 

T 

.01 

.01 

T 

.07 

.01 

.03 

.02 

.25 

.87 

.02 

.69 

.02 

T 

.01 

.14 

1.36 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

3.03 

T 

.06 

.03 

.52 

.02 

T 

.06 

.65 

.01 

.02 

.46 

.58 

.60 

T 

YORK  MAVEN 

2.95 

•  03 

T 

.06 

.34 

T 

T 

.30 

.29 

.09 

.54 

.10 

.15 

1.05 

ZION  GROVE 

3.08 

T 

T 

.06 

.19 

.02 

.05 

.42 

.22 

.61 

.19 

.20 

1.13 

ZIONSVILLE  3  SE 

3. A* 

T 

T 

T 

.01 

.66 

.17 

.47 

.02 

.32 

.31 

.17 

1.31 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVAMIA 
DECEMBER   19S« 


BIXON 

MNE6AL 
MMORA 

EAGLES   MERE 

EAST    BRACY 

EAST   WATERFORD    3    E 

EBENSBURG 


SlatioD 

Day 

Of  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 
MIN 

37 

2a 

34 
27 

32 

20 

" 

32 

25 

27 
18 

27 
15 

33 
24 

41 
32 

35 

30 

39 

30 

36 

22 

3» 

27 

40 
30 

36 
32 

34 

30 

37 
22 

39 
34 

35 

25 

28 
15 

20 

10 

24 
14 

36 
23 

36 
30 

34 
29 

46 
30 

90 
35 

52 
34 

36 

30 

35 

31 

39 

31 

36.4 
26  •! 

ALLENTOWN  NB  AP 

MAX 
MIN 

\t\ 

40 
22 

34 
19 

34 
20 

41 

19 

27 
16 

29 
14 

39 

20 

41 
23 

38 

29 

39 
29 

38 
22 

39 

26 

41 
32 

42 
33 

42 

30 

34 
22 

54 
33 

42 
26 

30 
15 

24 
13 

27 
13 

39 
20 

46 
30 

40 
20 

43 
16 

91 
20 

64 

26 

66 
34 

46 

37 

40 
28 

39.6 
23.8 

AU.ENTOWN  SAS  CO 

MAX 
MIN 

AS 

■  35 

42 
29 

40 
22 

39 
22 

35 

24 

40 
16 

29 

16 

30 
19 

37 
22 

42 

30 

41 

30 

39 

23 

38 

25 

40 
29 

43 

35 

42 

34 

41 
26 

49 
26 

55 
33 

42 

21 

29 

14 

25 

15 

26 
15 

43 
24 

46 

24 

40 
16 

44 
18 

52 
23 

57 
30 

43 

37 

53 

30 

40.7 
24.6 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

37 
2B 

33 
26 

29 
19 

32 

17 

34 
22 

24 
6 

26 

12 

38 
M 

3« 
26 

35 
26 

32 

25 

37 

21 

34 

30 

36 

30 

39 
29 

33 

29 

32 

19 

38 
31 

32 

23 

23 

10 

17 
6 

23 

9 

47 
15 

44 
30 

36 

17 

49 
17 

54 
26 

49 
37 

43 
31 

38 
31 

38 

30 

36.5 

22.4 

ARENOTSVILLE 

MAX 
MIN 

♦2 

3* 

39 
25 

37 
23 

33 

19 

33 

23 

43 

17 

27 
17 

33 

13 

41 
14 

39 
29 

40 
29 

36 

19 

41 
23 

37 
32 

43 
37 

40 
33 

40 
25 

35 
27 

46 
30 

41 
17 

28 
12 

23 
13 

30 
17 

48 
20 

46 
23 

41 
17 

43 

20 

63 
23 

54 

34 

49 
39 

49 

27 

39.6 

23.5 

ARTEMAS  1  WNW 

MAX 
MIN 

36 
29 

34 
27 

33 

17 

35 
19 

40 
20 

31 

11 

30 
10 

41 
13 

46 
29 

35 

27 

39 
26 

42 
16 

36 

27 

38 

30 

40 
32 

36 

30 

34 

23 

42 
28 

42 
26 

29 

12 

28 

7 

29 

10 

65 
17 

50 
33 

44 
19 

93 

17 

99 

22 

59 

34 

54 
34 

41 

33 

39 
27 

48.1 
22.8 

AVOCA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
29 

31 
22 

30 
17 

31 

22 

31 

15 

20 
11 

24 
15 

32 

20 

39 

30 

39 
29 

39 

27 

38 

30 

38 

27 

41 
31 

40 
32 

34 

27 

33 
17 

49 
33 

36 
25 

25 

11 

16 
11 

23 

8 

40 
22 

40 
25 

30 
20 

43 
20 

61 
28 

62 
39 

52 
33 

49 
35 

34 

30 

39.5 

23.8 

BAKERSTOHN  3  WNW 

MAX 

MIN 

35 

28 

36 
29 

30 
18 

34 
24 

33 

23 

24 

11 

30 
15 

38 
U 

49 
31 

32 

28 

33 

25 

40 
24 

49 

33 

38 

30 

36 
32 

36 

30 

38 
30 

36 

30 

33 

16 

25 

10 

20 
8 

24 
16 

45 
21 

43 
26 

38 
24 

99 

28 

98 

38 

59 
47 

56 

34 

40 
34 

38 
31 

37.8 
26.4 

BEAVERTCNN 

MAX 

MIN 

38 
32 

37 
23 

34 
16 

30 
17 

31 
27 

29 

14 

31 
16 

39 
20 

38 

30 

39 
21 

39 
28 

37 
22 

3« 
24 

38 

30 

42 
32 

38 
31 

37 

20 

43 
30 

38 
28 

31 
13 

23 
9 

29 
13 

43 
18 

46 
32 

38 
16 

49 

14 

50 
18 

46 
29 

50 
32 

41 

31 

41 
32 

37.9 
23.2 

BELLEFONTE  *  S 

MAX 
MIN 

*7 
31 

35 
25 

34 
24 

30 
20 

35 

26 

36 

11 

25 
12 

28 

17 

43 
21 

39 
28 

36 

30 

36 
28 

37 
25 

37 
28 

40 
32 

36 
30 

34 

19 

36 

20 

39 
28 

38 
13 

24 
8 

20 
8 

25 

14 

47 
18 

36 
12 

39 
15 

38 
18 

94 
23 

56 

30 

39 
32 

39 
24 

34.7 
21.6 

BERWICK 

MAX 
MIN 

40 
32 

38 
25 

34 
22 

33 
19 

43 
27 

29 
12 

30 
17 

3« 

19 

48 
25 

37 
29 

39 

30 

39 
29 

3« 

27 

41 
32 

41 
32 

37 
31 

39 
15 

47 
32 

40 
29 

32 

15 

22 
10 

28 

11 

44 
19 

42 
34 

36 

19 

48 
16 

91 
22 

43 
30 

63 

34 

43 

34 

40 
33 

38.7 

24.5 

BETHLEHEM  LEHI6H  UNIV 

MAX 
MIN 

39 
27 

32 
26 

36 
22 

48 
18 

26 

17 

29 
16 

39 
22 

42 

28 

38 
30 

37 
29 

35 

28 

38 

30 

38 
31 

43 
32 

41 
32 

34 
26 

64 
34 

42 
32 

31 
17 

26 

18 

43 
28 

44 
23 

94 
30 

69 
34 

58 
36 

48 

39 

42 
34 

40.7 
27.4 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

33 

25 

30 
24 

24 
18 

29 
16 

29 
16 

20 
6 

20 
10 

36 

12 

41 
28 

29 
26 

27 
21 

33 

16 

3* 

28 

36 
29 

34 
27 

29 

27 

32 
22 

35 

27 

27 
19 

20 
13 

14 

4 

17 
8 

42 
16 

40 
27 

38 
19 

52 
25 

67 
38 

56 

42 

63 

31 

39 

29 

37 
28 

33.9 

21.8 

BRADFORD  <.  W  RES 

MAX 
MIN 

32 
25 

31 
21 

28 
3 

28 

10 

29 
15 

19 

-  9 

22 
6 

33 

15 

38 
23 

35 

23 

30 
23 

31 

16 

35 

19 

39 
20 

34 
27 

30 
24 

31 
8 

34 
27 

31 

17 

20 
-  4 

15 
-16 

22 
-  6 

35 

12 

35 

27 

30 
0 

45 

4 

63 

22 

50 
30 

49 
25 

37 
26 

39 
26 

32.8 
14.8 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
28 

32 
22 

29 

19 

31 
21 

31 
6 

23 

-  1 

26 

6 

36 
16 

42 

28 

32 
25 

30 
17 

30 
12 

37 
27 

39 
31 

35 

29 

32 
25 

35 

18 

35 
28 

30 
12 

22 

1 

20 
-  3 

23 

2 

42 

19 

34 
22 

34 
15 

50 
14 

66 

26 

99 
39 

37 
32 

37 
31 

36 

26 

34.2 

19.0 

BUR6ETTST0WN  2  M 

MAX 
MIN 

39 
25 

36 
2B 

35 
12 

32 

12 

36 

21 

34 

5 

26 

6 

28 

5 

42 
6 

45 
27 

33 

24 

35 

7 

36 

26 

42 
32 

40 
30 

35 

30 

33 
25 

41 
29 

36 
25 

30 
15 

23 
5 

24 

4 

32 

3 

47 
31 

37 
10 

40 
10 

95 

20 

98 

26 

56 

32 

47 
32 

39 

31 

37.6 
19.1 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

39 
30 

35 
27 

32 
22 

34 
20 

39 

20 

25 

13 

30 
14 

40 
24 

38 
32 

45 
29 

40 
27 

40 
19 

37 
29 

39 
31 

41 
32 

36 
28 

35 

23 

43 
33 

36 

24 

26 

14 

31 
11 

27 
13 

60 
21 

49 
20 

40 
17 

48 
15 

60 
18 

54 
31 

94 
34 

40 
36 

40 
27 

39.3 
23.6 

BUTLER 

MAX 
MIN 

36 
29 

36 
29 

36 

19 

35 

25 

35 

16 

34 

7 

29 
15 

34 

16 

49 
32 

36 

28 

36 

25 

32 

9 

39 
28 

43 
33 

39 
31 

34 

31 

36 

28 

35 

37 
28 

30 

14 

26 

0 

23 

7 

49 
21 

47 
32 

40 

21 

49 
22 

97 
32 

60 

40 

57 

33 

44 
33 

34 
32 

38.9 

23.9 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

37 
28 

34 
22 

40 
13 

30 
12 

28 

20 

28 
8 

18 
12 

21 

13 

32 

17 

35 

25 

37 
24 

34 
22 

34 
23 

36 

24 

38 
28 

36 
29 

32 

12 

36 
16 

39 
28 

32 

5 

19 
4 

15 
5 

24 

6 

40 
20 

38 

19 

3« 

6 

38 

25 

49 
32 

90 
31 

38 
28 

38 
29 

33.6 
18.9 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

40 
3S 

37 
28 

35 
25 

36 
21 

42 
28 

35 

18 

32 

20 

40 
17 

42 

35 

42 
32 

38 
34 

38 

24 

40 
31 

42 

34 

44 
37 

40 
35 

39 

24 

46 
32 

42 

30 

33 
22 

26 

13 

30 
17 

40 
27 

46 
36 

40 
26 

46 
17 

50 
20 

54 
32 

90 
37 

43 
36 

42 
31 

40.3 
27.9 

CMAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

38 
30 

39 
29 

35 

25 

35 
24 

42 
25 

27 
16 

32 
18 

39 
19 

39 

31 

39 
31 

36 
24 

38 
20 

38 

31 

43 
33 

43 
34 

38 
30 

37 
26 

45 
32 

40 
27 

28 
17 

25 

14 

29 
16 

49 
21 

47 
36 

41 
21 

46 
17 

94 
20 

63 

29 

93 

34 

43 
34 

39 
29 

3«.7 
29.6 

CHESTER 

MAX 

MIN 

46 
26 

43 

31 

43 
25 

38 
24 

36 
23 

46 

21 

35 
19 

34 
19 

40 
21 

48 
29 

42 
22 

33 
21 

40 
21 

48 

30 

47 
36 

46 
34 

43 
27 

56 
26 

53 
32 

55 

22 

33 

12 

29 
25 

35 
20 

40 
31 

42 
33 

41 
32 

50 
21 

51 
29 

62 

42 

59 
38 

50 
33 

44.2 
26.3 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

35 
25 

34 
20 

32 

15 

32 
16 

32 

18 

24 

-  1 

27 

0 

34 
10 

43 
24 

33 
23 

32 

21 

31 

7 

40 
21 

38 
27 

33 

26 

33 

26 

35 

19 

37 
29 

34 
18 

25 

7 

20 
-  8 

24 

-  6 

44 
15 

42 

36 

11 

49 
11 

65 

22 

93 
29 

99 

28 

42 
27 

34 

34 

36.1 

17.5 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 

MIN 

41 
25 

36 

27 

32 

8 

37 
24 

39 
22 

29 

5 

29 

5 

42 

5 

46 
30 

33 
29 

36 
13 

38 

a 

41 
30 

42 
31 

38 

30 

34 
29 

43 
23 

42 

30 

33 
21 

23 
5 

23 

1 

26 

4 

50 
17 

46 
32 

44 
11 

97 
11 

62 

20 

40 
33 

99 

32 

60 
32 

40 
31 

40.4 
20.1 

CLEARFIELD  3  NW  NURSERY 

MAX 

MIN 

30 
25 

30 
14 

28 

14 

28 

-  7 

24 
3 

32 

13 

38 
28 

35 

22 

34 
25 

39 
27 

35 

27 

30 
26 

29 
16 

29 

6 

17 
-  7 

CSATESVILLE  1  SM 

MAX 
MIN 

45 

34 

40 
27 

39 

21 

34 
15 

34 
17 

43 
18 

29 
18 

34 
18 

46 
19 

44 
32 

41 
31 

37 
22 

37 
27 

41 
33 

45 
39 

49 
33 

44 
23 

50 
25 

53 
28 

44 
22 

28 
13 

25 
6 

32 

13 

38 

24 

47 
23 

41 
14 

46 
16 

93 

20 

60 
27 

59 

37 

48 
28 

41.6 
23.3 

CtLUMBIA 

MAX 
MIN 

40 
35 

38 

28 

36 
25 

35 
20 

45 
28 

36 

18 

35 

19 

40 
22 

43 
27 

44 
31 

40 
34 

40 
26 

40 
31 

42 

34 

43 
39 

42 
34 

41 
25 

47 
32 

42 
32 

32 
21 

26 

13 

33 
17 

42 
22 

48 
28 

45 
22 

49 

17 

52 

20 

98 

29 

97 

37 

92 

36 

49 
30 

42.3 
24.7 

CtHFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

35 

28 

36 

29 

32 

19 

28 
20 

35 

25 

3« 

9 

23 

8 

24 
13 

42 

13 

47 
27 

31 
25 

30 
11 

3« 
12 

37 
31 

37 
32 

34 
30 

32 
21 

38 
22 

38 
28 

30 
18 

20 
10 

19 
10 

33 

13 

47 
33 

35 

18 

41 
16 

53 

16 

98 

21 

69 

35 

44 
34 

37 
30 

34.3 
21.3 

CWRY 

MAX 
MIN 

33 
28 

31 
26 

28 

10 

35 

20 

32 

17 

22 

10 

24 
16 

32 

15 

49 
2« 

32 
26 

32 
26 

34 
18 

36 

24 

40 
23 

38 

39 

32 

29 

34 
20 

36 

30 

33 

20 

20 
12 

18 

10 

22 

1 

36 
20 

33 

27 

33 

18 

49 
21 

50 
36 

90 
36 

40 
27 

40 
30 

34 

29 

33.7 
22.0 

CeuOERSP«RT  2  NW 

MAX 
MIN 

31 
25 

27 
18 

27 

10 

27 
16 

27 
9 

17 

1 

23 

10 

30 
15 

39 

26 

33 
23 

29 
23 

32 

19 

39 

20 

39 

23 

34 
28 

29 
24 

24 

11 

16 
-  8 

22 

0 

39 

19 

39 

20 

29 

9 

44 
18 

91 

30 

47 
37 

47 
26 

34 
27 

34 
29 

31.8 

17.9 

BCRRY 

MAX 
MIN 

38 

31 

33 
29 

31 
21 

34 
23 

34 
24 

24 
8 

26 

14 

40 
14 

44 
35 

39 

27 

32 

24 

38 
13 

40 
31 

3* 
39 

37 
21 

38 
26 

40 
35 

39 
32 

33 
24 

40 
17 

22 

10 

26 

7 

49 
20 

48 
34 

52 
19 

42 

29 

61 

49 

98 

39 

48 
33 

39.4 
24.6 

OeVAULT  1  H 

MAX 
MIN 

40 

38 

33 

32 

41 

28 

33 

41 

45 

40 

40 

37 

3« 

44 

43 

41 

40 

94 

43 

29 

23 

30 

42 

47 

42 

44 

49 

42 

56 

93 

42 

41.0 

MAX 
MIN 

43 
30 

40 
22 

36 

10 

35 

11 

32 
18 

34 
3 

26 

6 

24 
M 

34 

21 

41 
24 

39 
29 

34 
26 

42 
23 

40 
23 

38 

34 

42 

30 

39 

12 

36 
12 

46 
32 

38 
13 

26 

19 
8 

27 

8 

40 
20 

44 
16 

41 
12 

44 
13 

69 

21 

94 

23 

38 
31 

41 
39 

37.4 
18.7 

MAX 

MIN 

33 

23 

25 

19 

29 
1* 

29 

11 

19 
6 

20 

10 

34 

3 

41 
21 

24 
20 

24 

7 

32 
6 

39 

24 

39 

28 

29 
25 

27 
22 

33 

17 

34 
23 

26 

15 

17 
8 

16 

21 

1 

42 

10 

32 
21 

36 

10 

51 

17 

64 

21 

91 

32 

39 
28 

42 
27 

38 
23 

32.3 
14.3 

MAX 
MIN 

39 
32 

40 
32 

37 
27 

38 

34 

38 
14 

29 

17 

39 
19 

49 
39 

50 
30 

31 

28 

37 
19 

44 
34 

44 
37 

41 

34 

36 

33 

41 
30 

44 
34 

39 
28 

31 

20 

23 

14 

26 
16 

49 
23 

52 

37 

42 
22 

52 

26 

98 

32 

42 

49 

41 

37 

52 

3« 

37 
39 

41.7 
28.4 

MAX 
MIN 

34 
27 

32 

19 

29 
14 

24 
14 

28 
4 

14 
9 

22 

10 

2« 

14 

32 
23 

33 

21 

30 
23 

33 

22 

34 

29 

31 
30 

34 
27 

31 
19 

37 
19 

39 
29 

29 
6 

20 

14 
2 

22 

2 

36 

16 

34 
16 

29 

19 

34 
22 

44 
31 

44 
29 

17 
24 

39 
24 

31.3 

17.7 

MAX 
MIN 

34 

30 

36 

30 

35 
29 

39 

18 

27 
17 

29 

14 

17 
17 

49 

29 

34 
29 

34 
20 

33 

20 

41 

26 

39 
34 

38 
32 

39 

31 

38 

27 

39 
23 

39 

23 

28 
18 

21 

28 
5 

47 
22 

44 
22 

40 
20 

94 
29 

40 
26 

9* 
39 

98 

34 

44 
34 

40 
34 

38.8 
24.1 

MAX 
MIN 

33 

27 

31 
24 

27 
18 

29 
21 

31 
6 

19 
8 

24 
15 

34 
15 

34 
24 

30 
29 

27 
21 

34 
23 

32 

27 

39 

31 

32 
26 

30 
23 

32 

24 

36 
26 

31 
10 

20 
2 

16 

26 

11 

42 
26 

33 

17 

34 

24 

44 
24 

3I 

90 
34 

40 
29 

28 

12.4 

21.0 

MAX 
MIN 

39 

25 

30 
21 

31 

14 

34 
15 

21 

4 

24 
9 

33 

13 

40 
28 

30 
23 

29 
21 

35 

10 

32 
29 

35 

28 

34 
27 

30 
28 

33 

19 

34 

30 

30 
21 

21 

5 

20 
6 

18 

5 

40 
13 

41 
28 

33 

10 

46 

15 

55 
29 

53 

37 

50 
31 

39 
29 

37 
29 

33.9 

20.0 

Sm  Ratemc*  NotM  FoUowIng  Station     I&(l«x 
-  191   . 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

rr 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

r^ 

19 

20 

[K. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

> 

< 

EMWRIUM  1  E 

MAX 
MIN 

38 
30 

34 
22 

33 

16 

30 
17 

32 
21 

31 
0 

22 

0 

27 
15 

37 
23 

39 
27 

36 
28 

33 

22 

33 
22 

41 
28 

37 
33 

36 

30 

35 

17 

34 
20 

38 
28 

32 

1 

23 
-  1 

20 
-  1 

36 

3 

42 

21 

38 
10 

36 

6 

47 

8 

49 
19 

48 
33 

38 
32 

37 

31 

35.2 
18.2 

EPMRATA 

MAX 
MIN 

*0 
30 

41 
22 

35 
20 

34 
17 

47 
25 

32 

14 

35 
13 

40 
16 

41 
25 

4S 
27 

37 
28 

38 

20 

40 
26 

42 
29 

42 
30 

40 
28 

34 
21 

51 
28 

44 
29 

33 
16 

25 
6 

10 

39 
17 

46 
32 

41 
16 

45 
16 

51 
22 

69 
29 

49 
37 

47 

31 

43 
25 

40.8 
22.9 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
29 

35 

26 

31 
15 

36 
25 

35 
22 

25 

20 

28 
22 

38 
22 

43 
30 

1  ^' 
1  29 

36 
26 

37 
24 

38 
27 

41 
33 

37 
32 

35 
25 

38 
23 

38 

31 

32 
21 

22 

14 

20 

13 

25 

19 

36 

n 

37 
29 

37 
27 

50 
34 

55 

42 

52 

34 

41 
30 

43 
32 

39 
30 

36.5 
26.1 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

39 
29 

40 
23 

38 

19 

36 
20 

39 
19 

29 
10 

29 
13 

44 
14 

43 
29 

36 
26 

36 
28 

43 
15 

37 
28 

38 
29 

40 
34 

39 
22 

34 
18 

36 
23 

28 

14 

26 

9 

28 
12 

27 
11 

53 
16 

48 
29 

40 
22 

52 

13 

59 
16 

62 

27 

52 

34 

42 

35 

42 
27 

39.5 
21.5 

PARRELL  SHAROM 

MAX 
MIN 

36 

31 

39 
27 

33 

20 

38 
24 

34 
26 

32 

23 

32 

20 

40 
21 

46 

31 

36 

28 

38 
21 

38 
12 

41 
25 

40 
30 

39 

30 

39 
29 

40 
23 

41 
29 

32 

21 

22 

16 

22 
8 

27 

15 

45 
22 

36 
33 

42 
24 

52 

32 

59 

36 

66 
41 

45 

31 

48 
32 

44 
34 

39.1 

25.9 

FORD  CITY  *  S  DAM 

MAX 
MIN 

37 
28 

37 
28 

35 

19 

30 
20 

39 
26 

35 

7 

24 

7 

29 
14 

42 

9 

47 
27 

33 
25 

32 

9 

35 

!  1^ 

40 
29 

37 
31 

33 
29 

34 
25 

39 
26 

39 

28 

30 
16 

24 
3 

19 

7 

32 

14 

48 
29 

37 
16 

39 
16 

54 
17 

59 
24 

57 
33 

45 
33 

35 
30 

37.3 
20.6 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

35 
29 

35 

28 

31 

17 

34 
22 

34 
14 

24 

4 

27 

10 

34 
IS 

42 
31 

35 

27 

33 

24 

34 
12 

40 

23 

38 

30 

38 

30 

34 

30 

35 
27 

37 
24 

33 
18 

23 

14 

20 
0 

26 

4 

45 
20 

42 
31 

38 
22 

50 
19 

56 

30 

54 
36 

54 
31 

43 
32 

37   36.6 
31   22.2 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

45 
31 

41 
21 

39 
17 

34 
15 

32 

21 

42 
13 

40 
27 

38 
28 

35 

19 

38 
26 

47 
15 

28 
8 

21 

10 

28 
14 

44 
17 

47 
16 

37 
18 

FREELAND 

MAX 
MIN 

35 
23 

32 

11 

28 
18 

25 
IS 

25 

20 

20 
6 

24 

5 

28 
12 

35 
22 

I  36 
25 

31 
21 

29 

20 

30 
20 

38 
26 

38 
26 

31 
26 

29 

15 

33 
25 

33 

21 

26 

7 

16 

1 

20 

3 

31 

14 

31 
26 

33 

14 

44 
18 

54 
27 

48 
31 

34 

27 

36 
23 

38 

25 

31.9 
16.4 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

«5 
33 

43 
26 

36 

19 

36 
21 

46 
26 

35 
20 

31 

14 

39 
20 

48 
29 

48 
32 

44 
29 

37 
22 

41 
33 

46 
36 

46 
39 

43 

35 

35 
22 

55 

33 

45 
34 

35 
22 

24 
15 

29 

16 

43 

17 

48 
35 

45 
22 

44 
21 

49 
24 

61 
29 

57 
39 

58 

36 

44 
28 

43.1 
26.8 

GETTYSBHRe 

MAX 
MIN 

44 
34 

38 

30 

38 
26 

33 
23 

4S 
23 

46 
18 

27 
18 

34 
20 

42 
25 

40 
32 

41 
33 

38 
25 

40 
30 

38 
33 

44 
37 

42 
34 

40 
26 

38 
28 

47 
32 

42 
20 

30 
13 

25 

15 

32 
21 

49 
24 

47 
26 

42 
18 

45 
21 

65 
24 

56 
35 

45 
36 

46 
29 

40.9 
26.1 

easooN 

MAX 
MIN 

42 
35 

39 
22 

34 
25 

30 
20 

37 
22 

31 
12 

30 
16 

35 

17 

37 
22 

37 

27 

34 
28 

45 
27 

41 
23 

42 
29 

42 
32 

38 

30 

36 

17 

47 
30 

42 
29 

31 
15 

22 

9 

26 

10 

36 

15 

40 
30 

38 
16 

41 

15 

49 
18 

50 
29 

53 
34 

41 
34 

41 

30 

38.3 
23.2 

6RAT2  1  N 

MAX 
MIN 

42 
33 

33 
25 

35 
20 

30 
18 

30 
20 

38 
15 

25 
18 

31 
18 

36 

21 

3S 

28 

3« 
29 

34 
25 

37 
26 

39 

28 

43 
36 

39 
31 

36 
19 

42 
20 

44 
31 

39 
16 

30 
9 

20 
10 

26 
13 

43 
22 

44 
20 

36 

20 

43 
23 

51 
23 

55 
35 

40 
34 

42 
32 

37.4 
23.2 

eiEENVIB.E 

MAX 
MIN 

34 
29 

36 

29 

32 
19 

36 

23 

3J 

20 

24 

8 

28 
17 

34 
15 

41 
32 

33 
27 

34 

19 

36 

9 

40 
20 

38 
30 

36 

30 

35 
30 

37 
27 

38 
32 

32 

23 

23 
13 

20 
-  4 

26 

3 

40 
19 

39 
31 

39 
17 

52 
25 

57 

37 

63 
39 

40 
31 

44 
32 

40 
30 

36.4 

23.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

43 
31 

38 
26 

38 
21 

34 
20 

39 
23 

45 
16 

28 

14 

35 
15 

42 
19 

42 
29 

40 
30 

3« 
20 

39 

30 

39 
31 

42 
36 

40 
32 

41 
25 

38 
25 

45 
31 

43 
19 

31 
U 

25 
11 

32 

13 

45 
24 

46 
20 

43 
21 

48 
21 

67 
22 

58 
36 

46 

34 

46 
26 

40.8 
23.6 

HARRISBURe  WB  AP 

MAX 
MIN 

38 
32 

37 
29 

33 
25 

33 
22 

41 
22 

26 

19 

33 

19 

40 
21 

*9 

31 

42 
33 

38 

34 

38 
28 

39 
33 

43 
35 

44 
33 

40 
33 

36 
26 

44 
32 

40 

27 

29 
18 

23 
14 

30 
17 

42 
24 

44 
33 

39 
24 

46 
22 

50 
22 

67 
32 

54 
36 

46 
37 

42 
32 

39.5 
27.3 

tWWLEY  1  S  DAM 

MAX 

MIN 

40 
28 

35 
16 

30 
6 

29 

6 

32 

U 

31 
2 

19 

3 

23 

8 

34 
IS 

33 
24 

35 

21 

32 

20 

36 

18 

36 

18 

39 
25 

39 
23 

32 

10 

38 

10 

48 
26 

35 

9 

22 

5 

"4 

24 

5 

36 
19 

36 
16 

29 
3 

42 

3 

56 
16 

54 
24 

35 

26 

38 
24 

34.6 

14.3 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

43 
3« 

38 
29 

33 

27 

3« 
23 

42 
27 

29 

21 

35 
23 

43 
22 

41 
28 

41 
34 

38 
34 

38 
28 

40 
33 

44 
35 

44 
36 

40 
34 

36 

28 

53 
37 

41 
30 

30 
23 

25 
17 

31 
19 

42 
25 

46 
37 

37 
24 

46 
21 

49 
23 

54 
30 

50 
38 

50 
37 

41 
33 

40.5 
28.8 

MUNTINGOON 

MAX 
MIN 

39 
33 

40 
30 

37 
29 

33 
22 

32 
23 

38 

12 

28 
11 

32 
19 

42 
22 

40 
32 

38 
33 

35 

23 

40 
23 

39 

32 

42 
35 

40 
33 

39 
23 

37 
23 

42 

33 

36 
17 

27 
10 

23 

12 

26 

16 

63 

18 

41 
19 

41 
16 

60 

14 

56 

19 

60 

30 

42 

34 

42 

34 

38.8 
23.6 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

38 
28 

34 
26 

28 
22 

34 
20 

44 
15 

24 

3 

28 
9 

3« 

9 

46 
13 

34 
16 

32 

19 

36 

8 

40 
32 

38 
34 

37 
31 

33 
29 

38 

24 

38 
32 

33 
25 

25 
16 

18 

-  1 

23 

-  1 

46 
15 

45 

31 

40 
14 

54 
19 

59 
24 

67 
35 

55 
35 

43 
34 

39 
31 

37.9 
20.9 

IRMIN 

MAX 
MIN 

35 
30 

37 

30 

37 
19 

38 
30 

38 

28 

28 

12 

26 

15 

35 

14 

3S 

33 

3S 

28 

35 

22 

33 

14 

38 
31 

38 
36 

37 
32 

33 
31 

39 
28 

39 
33 

33 
27 

27 
18 

24 

7 

22 

11 

49 

20 

49 
34 

36 
16 

55 

22 

60 
33 

60 
35 

55 
34 

44 
33 

40 
30 

38.4 
25.4 

JAMESTOWN  2    NM 

MAX 
MIN 

35 
29 

37 
27 

35 
17 

31 
21 

35 

26 

30 
17 

25 

17 

29 

15 

38 

15 

40 
20 

35 
24 

31 
15 

3« 
20 

37 
22 

40 
30 

33 
29 

34 

27 

39 
27 

37 
25 

29 
14 

24 
12 

19 
6 

28 

14 

39 
27 

35 
15 

37 
23 

49 
29 

56 

37 

54 
31 

46 

30 

34 

30 

35.7 
22.3 

JIM  THO«PE 

MAX 
MIN 

44 
32 

41 
24 

39 
17 

37 
17 

43 
27 

31 
14 

30 
14 

39 

17 

35 
22 

37 
29 

37 
28 

43 
26 

44 
26 

42 
33 

43 
36 

42 

33 

38 
23 

48 

30 

40 
28 

33 
17 

26 

11 

30 
12 

36 
21 

46 
31 

41 
23 

46 
13 

57 

20 

59 
29 

55 
35 

56 

33 

42 
32 

41.3 
24.4 

JOHNSTOVM 

MAX 
MIN 

36 

30 

38 

30 

34 
24 

31 
22 

31 
28 

38 
11 

26 

14 

28 
19 

40 
23 

46 
28 

34 
27 

31 
14 

39 
26 

39 

34 

39 

34 

36 
31 

34 
25 

38 

27 

39 
29 

36 
19 

24 
11 

22 

12 

26 

17 

46 
22 

55 

24 

61 
28 

53 
37 

43 
36 

37 
33 

37.3 

24.7 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

32 

27 

31 
20 

32 

7 

29 
14 

25 
22  ■ 

29 

11 

20 
-  6  - 

19 

8 

40 
19 

37 

32 

30 

37 

37 

36 

32 

32 
14 

34 
17 

35 
25 

27 

-  2 

20 
-14 

17 
-14 

23 
6 

38 
22 

32 

0 

28 

8 

46 

9 

52 
25 

49 
29 

36 

28 

33 

28 

32.3 

11.0 

KESe 

MAX 
MIN 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

41 
34 

41 
24 

37 
21 

35 
19 

43 
26 

36 

17 

34 
17 

42 
18 

47 
21 

42 
29 

39 
32 

39 
24 

40 
29 

43 
33 

45 
35 

42 
32 

39 
22 

52 

31 

43 
28 

38 
20 

28 

13 

31 
14 

40 
16 

47 
24 

42 
20 

41 
15 

49 
18 

60 
25 

55 
44 

52 
36 

44 
30 

42.2 

24.8 

LANBISVILLE 

MAX 
MIM 

42 
35 

36 

27 

37 
25 

32 

20 

38 

20 

42 
18 

27 
17 

32 

20 

40 
23 

41 
30 

40 
32 

43 
26 

37 
26 

39 
31 

43 
39 

42 
33 

40 
26 

44 
25 

50 
32 

42 
20 

28 

13 

34 

14 

30 
17 

43 
23 

47 
23 

40 
16 

48 

23 

49 
21 

59 

35 

50 

35 

47 
32 

40.7 
25.1 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

39 
30 

35 
20 

31 
12 

33 
13 

32 

21 

33 

5 

21 
11 

26 

12 

37 
25 

40 
25 

39 
26 

35 

24 

38 

26 

39 

20 

36 
30 

38 
28 

38 
9 

36 

10 

42 
27 

37 
6 

21 
4 

18 

1 

25 
2 

43 
25 

36 
19 

30 
15 

47 
18 

55 

27 

53 

30 

40 
28 

39 

30 

35.9 
18.7 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

39 
32 

37 
24 

32 

20 

32 

19 

40 
19 

39 
14 

40 
13 

37 
16 

39 
25 

38 
28 

39 
32 

37 
23 

38 
27 

42 
31 

42 
31 

40 
31 

34 
22 

45 
30 

41 
28 

31 
17 

30 
10 

30 
13 

39 
16 

45 
27 

38 
22 

45 
18 

51 
22 

51 
29 

54 
33 

45 
32 

41 
29 

39.7 
23.7 

LEKISTOWN 

MAX 
MIN 

44 
35 

38 
30 

37 
28 

35 

22 

31 
25 

39 

17 

28 
16 

33 

19 

41 
23 

39 
32 

39 
32 

38 

28 

40 
27 

40 
32 

43 
33 

41 
33 

39 
25 

37 
25 

43 
33 

40 
19 

30 
12 

26 
12 

30 
15 

52 
22 

43 
21 

41 
18 

47 
18 

54 
21 

48 
34 

43 
34 

43 
35 

39.4 
25.0 

LINESVILLE  S  HNW 

MAX 
MIN 

35 
29 

35 
26 

32 
22 

36 
26 

33 
14 

23 

11 

28 

19 

32 

12 

40 
30 

27 

33 
24 

36 

6 

36 
19 

39 
25 

36 
30 

33 
30 

37 
27 

37 
30 

32 

21 

23 

13 

19 
-  2 

24 
-  1 

38 
20 

35 
25 

35 

14 

44 
22 

51 
35 

51 
36 

37 
32 

43 
31 

38 

30 

34.9 
22.0 

iiOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

38 
32 

37 
24 

34 
23 

31 
19 

39 
23 

27 
8 

33 
14 

39 
20 

36 

30 

40 
28 

35 

30 

37 
25 

42 
29 

38 
32 

40 
31 

39 

31 

35 
18 

42 
32 

37 
27 

27 
10 

25 

5 

29 
8 

46 
19 

46 
36 

37 
16 

42 

9 

49 

20 

43 
32 

40 
32 

38 
32 

40 
32 

37.4 
23.5 

MADERA 

MAX 
MIN 

35 

27 

29 

21 

32 
13 

29 
15 

32 

22  - 

35 

2 

24 

-  2 

27 
14 

34 
15 

40 
25 

33 
26 

30 
14 

36 

20 

37 

28 

36 

32 

32 
29 

33 

16 

36 
16 

39 
27 

30 
10 

25 
-  6 

17 
-  6 

23 

6 

45 
12 

33 

14 

35 

11 

52 

12 

58 

20 

55 
34 

38 
32 

36 
31 

34.7 
17.0 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

43 
36 

42 
32 

IV 

37 
28 

48 
28 

31 
22 

35 

19 

39 
24 

48 

36 

46 
36 

40 
33 

39 
31 

41 
34 

47 
39 

47 
38 

44 
35 

38 
31 

53 
38 

45 
31 

33 
22 

26 

17 

32 

18 

42 
24 

51 
38 

43 
29 

43 
26 

46 
29 

58 
36 

55 

39 

56 

36 

43 
36 

42.7 
30.5 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

MAX 
MIN 

36 
29 

30 
26 

28 

21 

32 

20 

34 

16 

23 

10 

26 

14 

40 
17 

39 

30 

32 
26 

31 
23 

37 
18 

31 

30 

36 

30 

37 
30 

33 

27 

33 

22 

37 
30 

31 

20 

22 

10 

16 
9 

22 

12 

48 
19 

37 
26 

40 
19 

51 
23 

69 
27 

53 
38 

52 
32 

37 
33 

41 
29 

35.7 
23.1 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

35 
27 

34 
26 

35 
14 

32 
15 

35 
26 

28 

4 

23 

6 

30 
13 

38 
14 

40 
27 

32 
25 

33 

10 

35 

16 

37 
15 

40 
32 

33 
30 

34 
26 

37 
28 

37 
25 

27 
15 

21 
0 

21 

-  1 

26 
16 

37 
28 

34 
23 

38 
19 

47 
22 

53 

37 

52 
31 

43 
31 

34 
31 

34.9 
20.4 

MERCER  *   NN 

MAX 
MIN 

33 

30 

32 

27 

30 
18 

32 
22 

37 
20 

23 
9 

27 
14 

36 

14 

41 

30 

31 
26 

31 
23 

35  1 

19  ! 

37 
26 

36 
32 

31 
28 

31 
29 

35 

27 

38 

30 

29 

19 

20 
14 

19 

7 

23 

9 

40 
19 

37 
21 

36 
23 

47 
28 

66 

40 

55 

49 

53 
28 

45 
31 

36 

30 

36.2 
23.9 

HieOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

40 
33 

38 
31 

33 

24 

34 
24 

41 
22 

25 
19 

32 
20 

39 
23 

38 

31 

43 

34 

38 
35 

40 
28 

39 

33 

43 
35 

43 
35 

41 
35 

35 
25 

44 
34 

41 
28 

28 

20 

23 
15 

29 

17 

40 
25 

44 
33 

37 
23 

45 

18 

48 
22 

56 

30 

57 
36 

46 

39 

43 
33 

39.S 
27.7 

Ss«  R«far*nc0  Note*  Followlna  Station     Ind«x 
-  192   - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 


Table  5  -  Continued 

DtCE 

MBEN 

1954 

Station 

Day  Of  Month 

i§ 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

38 
26 

36 
22 

32 

17 

38 
25 

40 
21 

25 
18 

30 
19 

38 
17 

4« 
29 

35 

29 

34 

20 

41 
20 

42 

30 

42 

34 

40 
29 

39 

30 

43 
32 

44 

30 

41 
18 

25 

10 

23 

10 

26 

11 

46 
19 

40 
24 

37 
18 

51 
21 

94 
22 

96 

34 

44 
35 

42 
33 

44 
20 

39il 
23i3 

MONTROSE  3  E 

MAX 

MIN 

'l'-. 

35 
20 

28 
12 

27 

27 

26 

15 

21 

30 

35 

32 

30 

35 

35 

36 

35 

29 

34 

42 
28 

32 

8 

18 
8 

12 

20 
5 

34 

19 

35 
16 

27 
16 

39 

20 

49 
29 

50 
29 

33 

27 

35 

28 

31  •4 

MORGANTOWN 

MAX 

MIN 

.  *3 
29 

39 
23 

31 
16 

32 
18 

41 

20 

26 

17 

31 
17 

38 

18 

43 
30 

39 
29 

35 
29 

36 

21 

38 
28 

44 
33 

42 
32 

43 

30 

35 
22 

53 
30 

42 
24 

30 
16 

23 
U 

32 

12 

49 
20 

45 
33 

35 

21 

40 
18 

46 
24 

60 

40 

56 

34 

54 
37 

40 
29 

40a0 
24i5 

MT  GRETNA  2  5E 

MAX 
MIN 

38 

30 

38 
27 

32 

18 

33 

17 

42 
21 

26 
16 

33 

9 

39 
15 

40 
28 

46 
30 

37 
30 

38 
23 

39 

29 

42 
33 

43 
33 

40 
32 

34 
22 

46 
32 

41 
26 

28 

17 

23 

10 

30 
14 

40 
17 

46 
33 

37 
21 

45 

19 

60 
22 

57 
32 

67 
34 

46 
38 

41 
30 

39.4 
24  a  5 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 
MIN 

33 
28 

28 
18 

28 
9 

26 

12 

29 
19 

19 

8 

18 
8 

30 
14 

35 
24 

35 
25 

30 
22 

35 
23 

35 

21 

38 
25 

37 
30 

35 
25 

29 

13 

47 
25 

33 
26 

29 

10 

13 
5 

19 
6 

33 
13 

36 

30 

31 
16 

38 
15 

55 

29 

50 
35 

52 

30 

34 
29 

35 

25 

33il 
19 19 

MUMLENBURG  1  SE 

MAX 
MIN 

36 

28 

35 

21 

31 
16 

29 

15 

35 
24 

26 

7 

26 

10 

33 

14 

35 

25 

38 
25 

38 
27 

36 

24 

37 
27 

40 
27 

38 

30 

35 
25 

31 
15 

45 
25 

33 
25 

26 

8 

18 
6 

27 
3 

40 
15 

37 
26 

33  •9 

19  .6 

NEFFS  MILLS  3  NE 

MAX 
MIN 

NEHBURG  3  W 

MAX 

MIN 

«8 
32 

38 

30 

36 
24 

36 

24 

38 
22 

30 
18 

34 
16 

42 
19 

3S 
28 

39 

27 

37 
26 

39 
27 

38 
31 

38 
33 

40 
33 

39 
26 

39 

27 

43 

31 

36 

24 

30 
18 

28 

9 

32 

16 

42 
22 

42 
28 

45 
22 

42 
20 

51 
28 

51 

35 

51 

34 

45 
36 

42 
31 

39<6 

25. 7 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

36 

29 

35 
27 

32 

19 

35 
19 

37 
24 

24 
8 

30 
11 

38 

14 

45 
33 

34 
31 

35 
25 

35 

10 

41 
27 

39 

30 

36 

30 

37 

30 

38 

30 

41 
32 

34 
24 

25 

10 

22 
6 

27 

7 

45 

20 

44 

31 

39 

16 

52 

20 

60 

30 

93 

40 

53 

31 

37 

33 

39 
32 

»,0 
23i9 

NEHELL 

MAX 

MIN 

41 
34 

40 
33 

33 
22 

36 
28 

38 
34 

3S 

19 

30 
18 

38 

18 

48 
38 

49 
31 

35 
29 

37 

19 

42 
34 

43 
38 

41 
35 

37 
34 

39 
31 

44 
37 

39 
29 

32 

21 

24 
15 

25 

18 

45 
23 

53 

37 

38 
22 

45 
23 

57 
28 

64 
41 

99 
38 

91 

37 

38 

35 

41 14 
2«i0 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

42 
36 

39 
27 

37 
24 

36 

18 

31 
22 

40 
16 

28 

17 

33 
19 

41 
22 

36 
31 

40 
32 

3« 

24 

40 
24 

40 
30 

40 
35 

39 

34 

40 
23 

36 
23 

44 
31 

41 
19 

31 
13 

25 

13 

31 

15 

46 
24 

45 
22 

41 

15 

35 

15 

94 
19 

95 

32 

43 

35 

44 
35 

39>0 
24.0 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

45 
30 

40 
24 

32 
12 

36 
22 

38 
12 

26 

9 

28 
12 

43 
12 

50 
2« 

34 
25 

36 

20 

39 

18 

40 
28 

40 
30 

38 

30 

35 
32 

44 
27 

42 
31 

33 

22 

25 

12 

21 
7 

28 
17 

51 

20 

44 
22 

43 
26 

50 
26 

62 

34 

60 
38 

91 

38 

45 
29 

42 
24 

40.0 
23.2 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

44 
34 

43 
27 

37 
23 

37 
23 

45 
24 

30 
21 

34 

18 

42 

20 

47 
24 

43 
32 

39 
32 

39 

24 

42 

31 

47 
36 

45 
36 

43 
31 

39 
26 

55 

37 

47 
29 

32 
20 

25 
16 

32 

16 

46 
21 

50 
35 

42 
23 

47 
19 

55 

24 

64 

30 

57 
38 

56 

40 

45 
31 

43.5 
27.1 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

40 
30 

37 
22 

34 
18 

32 
19 

39 
IS 

24 

15 

28 
16 

36 

21 

37 
28 

38 
31 

38 
31 

40 
23 

39 
28 

42 
32 

43 
35 

40 
32 

34 
22 

52 
32 

40 
30 

26 

15 

22 

13 

27 
13 

42 
23 

45 
33 

33 
21 

43 
15 

51 
23 

54 
31 

55 

35 

46 
37 

41 
31 

38.8 
24.9 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

46 

38 

44 
34 

36 

30 

36 

29 

46 

28 

32 
22 

34 
20 

37 
25 

47 
33 

41 
34 

38 

34 

36 

30 

40 
33 

48 
38 

45 
35 

42 
36 

38 
31 

56 

37 

43 
32 

33 
22 

23 
16 

30 
19 

45 
23 

49 

37 

42 
29 

44 
28 

49 
31 

62 

39 

57 
38 

59 

42 

44 
32 

42.6 

30.8 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

MIN 

42 
35 

43 
28 

35 
24 

36 
24 

46 
26 

30 
20 

34 

18 

39 
23 

48 
35 

43 
33 

39 
30 

38 
25 

43 
33 

48 
39 

46 
37 

43 
32 

37 
28 

56 

37 

46 
29 

32 
20 

26 

15 

32 

17 

44 
23 

50 
36 

41 
26 

46 
25 

50 
27 

63 
36 

66 

40 

60 
41 

49 
33 

43.1 

2«.9 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

42 
34 

41 
34 

36 

30 

37 
28 

45 
26 

30 
24 

33 

21 

38 
23 

46 
36 

43 
34 

40 
35 

39 

30 

43 
40 

48 
40 

45 
36 

43 
34 

43 
33 

55 

40 

45 
33 

30 
22 

24 
16 

29 
17 

44 
22 

48 
38 

42 
29 

44 
28 

61 

30 

63 
41 

56 
41 

60 
44 

48 
36 

42.9 
31.5 

"ILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

44 
37 

41 
28 

40 
23 

36 
22 

43 
33 

40 
20 

33 

19 

40 
22 

47 

28 

48 
33 

42 
33 

38 
23 

41 
30 

46 
37 

46 

40 

43 
36 

41 
25 

56 

30 

45 
30 

32 
25 

29 

17 

30 
18 

43 

19 

48 
36 

45 
25 

43 
19 

49 
24 

61 

30 

99 
39 

98 
39 

46 
30 

43.6 
28.1 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

42 
37 

43 
33 

36 
29 

36 
29 

46 
26 

31 
21 

34 

20 

38 
24 

49 
35 

43 

34 

39 
34 

38 
32 

42 

35 

48 
39 

45 
36 

43 
36 

38 
32 

55 

38 

45 
32 

33 
21 

24 
16 

32 
18 

45 
25 

49 
38 

43 
29 

46 
28 

49 
33 

62 
43 

97 
39 

98 
41 

44 
36 

43.0 
31.3 

PHILIPS8URS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

31 

27 

28 
22 

25 

15 

30 
13 

29 

8 

19 
5 

23 

10 

35 

15 

37 
28 

31 

24 

28 
25 

33 

20 

33 

28 

35 
29 

34 
28 

31 
23 

30 

10 

34 
27 

29 

14 

20 

4 

14 
2 

20 

3 

44 
17 

33 
22 

33 
14 

43 
25 

58 

20 

48 

40 

42 
30 

34 
29 

33 
24 

32.3 
l«t4 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

44 
33 

43 
24 

37 
IS 

36 
16 

45 
28 

36 
IS 

34 
14 

41 
20 

46 
19 

46 
29 

39 
30 

36 

18 

41 
28 

45 
34 

44 
37 

43 
33 

42 
19 

55 

30 

48 
29 

40 
21 

28 

13 

32 
15 

44 
17 

49 
30 

44 
23 

48 
12 

55 

17 

69 

29 

99 
37 

92 

36 

49 

26 

^.9 
2^.2 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

36 
26 

31 
18 

29 

14 

28 
16 

27 

20 

30 

5 

15 

7 

19 
12 

31 

16 

34 
23 

32 

21 

30 

21 

34 
22 

35 
23 

37 
32 

34 
26 

31 
16 

44 
19 

46 
24 

33 

8 

19 

4 

12 
3 

22 

6 

36 
21 

37 
16 

30 
20 

42 
27 

5* 

28 

91 
29 

34 
2S 

39 

25 

32.9 

18.6 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

34 
29 

34 
26 

30 
18 

36 
25 

33 

17 

25 

13 

28 
16 

38 

14 

46 
28 

33 
27 

34 
19 

35 
18 

40 
31 

39 
33 

35 
30 

34 
29 

39 
30 

41 
30 

31 

19 

21 
12 

20 
10 

25 

12 

46 
21 

36 

24 

37 
19 

52 

27 

9« 

35 

9« 

34 

46 
32 

4« 
32 

38 

29 

34.9 

23.8 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

39 
33 

37 
28 

33 
23 

37 
25 

37 
22 

28 

17 

30 
22 

40 
21 

48 

31 

35 
30 

37 
26 

39 
24 

43 
36 

42 
36 

37 
34 

38 

34 

43 
33 

43 

34 

34 
24 

26 
16 

24 
15 

28 
18 

50 
24 

40 
32 

41 
25 

57 
26 

»2 

34 

59 
38 

49 
36 

50 
36 

40 
34 

4«.2 
27.9 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

36 
28 

34 

21 

29 
3 

26 

4 

28 

4 

26 

5 

15 
6 

20 
9 

31 
16 

36 
26 

31 
23 

31 
24 

35 

10 

35 
9 

39 

30 

36 
25 

30 
14 

36 

15 

44 
28 

32 
2 

19 

7 

12 

5 

22 

5 

35 

20 

37 
17 

29 
5 

38 

10 

90 
29 

49 
29 

32 
29 

3« 

27 

31.8 

19.6 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 

MIN 

44 
34 

40 
24 

38 
22 

30 
16 

30 
16 

40 
15 

20 
16 

31 

17 

36 
21 

40 
26 

40 

30 

38 
24 

40 
25 

40 
30 

44 
36 

41 
32 

40 
26 

42 
28 

50 
32 

40 
20 

26 
12 

20 
12 

30 
13 

36 

18 

42 
22 

32 

13 

38 
14 

4« 
19 

97 
27 

47 
33 

4« 
34 

38.2 

22.8 

PttTNEYVILLE  2  SE  0AM 

MAX 
MIN 

36 
26 

34 
26 

34 

18 

30 
18 

32 

23 

32 

3 

23 

3 

28 

14 

39 

14 

45 

24 

33 
22 

30 

8 

33 

15 

39 
25 

38 
29 

32 

23 

33 
21 

36 

23 

37 
26 

30 
13 

22 

-  1 

18 

4 

30 
9 

45 
26 

35 
15 

39 

15 

53 

19 

96 

26 

9* 

31 

43 

30 

34 

30 

39.9 

18. S 

OUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

40 
33 

40 
23 

35 
19 

40 
20 

39 
27 

30 
16 

29 
13 

36 

19 

55 

24 

49 
29 

40 
27 

40 
20 

39 
25 

48 
31 

44 
35 

45 
29 

38 
22 

49 

30 

38 
29 

36 
19 

24 
11 

27 
12 

39 
18 

47 
29 

40 
22 

42 
17 

90 
18 

60 
24 

96 

34 

4« 
33 

42 
26 

41.9 

23.7 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

41 
36 

40 

31 

33 
24 

34 
24 

45 
23 

29 

20 

34 
22 

40 
23 

44 
35 

42 
32 

37 
34 

39 

28 

40 
32 

45 
38 

43 
34 

41 

34 

34 
28 

55 

34 

44 
29 

30 
19 

24 
14 

31 
16 

41 
25 

48 
34 

39 
26 

4« 
20 

94 
28 

60 
32 

99 

36 

48 
34 

42 
39 

41.2 
28.5 

RIOGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

34 
28 

32 
21 

33 
17 

33 
18 

31 
10  • 

20 

-  8 

25 
-  2 

32 
17 

42 
30 

33 
26 

30 
28 

31 
11 

36 
19 

36 

30 

35 
30 

34 
29 

33 
17 

35 

31 

32 

13 

20 
-  3 

16 
-11 

22 

-10 

40 
17 

40 
28 

30 
3 

47 
5 

92 

20 

51 
31 

52 
32 

38 
32 

36 
2« 

34.3 

17.3 

SALINA  3  W 

MAX 

MIN 

3S 
27 

34 
26 

34 
19 

34 
22 

34 
21 

24 
6 

27 

11 

37 
13 

46 
31 

35 
27 

32 
23 

36 

14 

41 
31 

38 
33 

37 
30 

35 

30 

39 
27 

38 
32 

33 

24 

25 
12 

IS 
4 

25 

10 

48 
15 

45 
31 

39 
16 

54 
20 

59 
27 

98 

33 

95 

34 

47 
32 

37 
32 

38.0 
23.0 

SCRANTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

37 
30 

33 
26 

31 
19 

32 
22 

31 
16 

21 
12 

24 

15 

34 
21 

41 
32 

38 
29 

34 
28 

38 

31 

38 
28 

42 

32 

41 
32 

34 
28 

35 
18 

49 
34 

36 

24 

24 
13 

17 
12 

25 

12 

42 
24 

41 
26 

32 
21 

45 
20 

53 

28 

S3 

39 

92 

34 

42 
35 

38 
32 

3«.5 

24.8 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

38 

32 

37 
22 

33 

20 

30 
19 

41 
18 

23 

14 

32 

18 

38 

20 

37 
31 

39 

30 

39 
31 

37 
23 

3« 
23 

48 
27 

41 

40 
27 

39 

21 

42 

33 

38 

23 

27 
13 

23 

10 

30 
12 

43 
21 

45 

30 

35 

16 

42 

14 

91 

19 

90 
36 

96 

32 

41 

39 

41 
29 

37.8 
23.5 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

3« 
33 

37 
29 

35 
25 

33 
23 

42 
26 

32 

17 

34 
17 

39 

18 

3S 

27 

39 
31 

38 

31 

38 

25 

39 
31 

40 
31 

42 
34 

40 
33 

37 
25 

45 
31 

40 
30 

31 
17 

25 
12 

30 
14 

46 

20 

49 

31 

43 
23 

46 
17 

94 
20 

99 

30 

53 
35 

42 

34 

42 
31 

48.1 
29.8 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

34 
27 

34 
26 

32 
16 

33 
22 

33 

18 

30 

10 

20 
11 

3« 

14 

34 
29 

29 
24 

35 

22 

40 
13 

38 

29 

37 
31 

35 
29 

32 

28 

3« 
26 

38 
30 

30 
20 

31 
12 

22 

4 

26 

4 

44 
16 

40 
30 

40 
19 

90 
26 

97 
37 

99 

49 

99 

31 

43 
31 

38 
30 

38.6 
22.9 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

35 

26 

31 
25 

28 
16 

32 
11 

32 

20 

22 

3 

25 

9 

3S 

10 

41 

28 

32 
23 

30 
16 

39 

11 

39 
28 

36 

28 

34 
28 

30 
28 

34 
16 

34 
27 

29 

21 

21 
9 

19 

7 

22 

9 

46 
14 

43 

27 

40 
10 

9* 

11 

»8 

18 

93 

31 

52 
33 

38 

31 

42 
27 

39.4 

19.4 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

MIN 

34 
22 

29 
23 

24 
13 

31 
12 

32 
17 

19 
3 

20 
10 

3* 
13 

41 
28 

29 
21 

2S 

17 

34 
17 

30 
24 

34 
28 

33 

26 

28 

24 

32 

17 

34 
26 

27 
17 

16 

7 

14 
4 

18 

7 

43 
12 

39 
26 

35 

10 

48 
14 

53 

24 

91 
32 

91 

32 

42 
24 

41 
25 

33.1 
18.9 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

34 
31 

32 
26 

29 
23 

31 
21 

34 
17 

23 

13 

27 
16 

37 
19 

38 

31 

35 

28 

31 
27 

37 

24 

3« 
32 

39 

31 

39 

30 

39 

28 

33 

23 

39 
32 

33 

20 

24 

11 

19 
8 

24 
11 

46 
22 

38 
26 

35 

21 

44 
21 

92 
26 

92 
39 

49 
32 

38 

33 

3« 
i* 

39.9 

24.1 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

4* 
32 

39 
21 

38 
14 

36 
16 

33 
22 

39 

13 

25 

13 

26 

18 

36 

21 

36 
29 

40 
27 

38 

18 

41 
20 

42 

24 

42 
34 

41 
34 

37 
16 

49 
19 

52 

27 

39 
18 

28 
11 

22 
13 

27 
14 

41 
27 

44 
22 

36 
12 

41 

20 

96 

27 

93 

34 

40 
34 

46 
28 

3S.0 
21.9 

S—  Ratar«iic«  NoIm  FoLlowln?  Station     Index 
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Tabu  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  19S4 


Station 

Day 

Of  Month 

« 

> 
< 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TAMARACK   2   S   FIRE   VHR 

MAX 
MIN 

32 
2« 

30 
20 

29 

17 

27 
15 

27 
16 

29 

4 

17 
6 

24 

10 

31 
17 

33 

23 

33 

23 

27 

20 

30 

20 

35 

25 

34 
31 

32 

26 

30 
18 

31 
17 

32 
24 

27 
6 

21 
-   2 

15 

-    1 

22 

5 

37 
15 

34 

12 

28 
12 

42 
18 

49 
25 

48 
30 

33 

27 

32 
25 

30t7 
17.1 

TIONESTA   2   SE  DAM 

MAX 
MIN 

32 

28 

33 

24 

32 
18 

30 
13 

32 
24 

30 
2 

24 

2 

25 

17 

39 
17 

42 
27 

33 

26 

30 
13 

32 
19 

32 

19 

40 
24 

33 

30 

34 
20 

35 

20 

36 

27 

28 

13 

23 

4 

18 
-    5 

26 

3 

42 
24 

35 

11 

37 
15 

50 
20 

55 

34 

55 
31 

42 
34 

35 
32 

34.5 

18.9 

TITttSVILLE   WATER   »fO«KS 

MAX 
MIN 

35 
27 

34 
22 

33 

11 

34 
16 

33 

10 

24 

1 

23 

6 

35 
11 

41 
28 

34 
26 

33 
25 

34 
16 

38 
14 

42 
28 

37 
20 

37 
28 

35 

19 

40 
18 

34 
15 

20 

4 

16 

-    4 

22 

2 

41 
16 

42 

16 

36 

8 

46 

15 

54 
26 

54 
32 

42 
32 

43 
28 

37 
27 

35. 8 

17.5 

TONANOA 

MAX 
MIN 

38 
31 

36 

20 

33 

15 

32 
19 

33 
1« 

23 
11 

26 

13 

37 
21 

39 
31 

41 
29 

38 

26 

41 
31 

39 
26 

37 
24 

41 
33 

35 

23 

34 
13 

44 
31 

38 

27 

29 

9 

20 
8 

29 

9 

40 
20 

41 
26 

34 
21 

47 
16 

51 

23 

52 

31 

53 

31 

42 

31 

40 
27 

37.5 
22.3 

WNIONTOWN 

MAX 
MIN 

♦3 
30 

39 

30 

31 
17 

37 
25 

38 
22 

28 

13 

28 
11 

44 
15 

48 
31 

33 
29 

3« 

18 

40 
15 

38 

31 

40 
36 

38 
33 

34 
32 

46 
28 

44 
32 

32 
23 

24 
13 

24 
11 

28 
14 

51 
23 

42 
29 

46 
19 

58 
22 

63 
26 

62 

43 

56 
3« 

49 
35 

45 

32 

40.8 
25.0 

U^ER  OARBY 

MAX 

MIN 

*2 
32 

41 
25 

35 

21 

37 
20 

41 
25 

33 

17 

33 

14 

40 
1« 

♦7 
26 

45 

30 

3« 
29 

37 
21 

41 

30 

47 

33 

45 
33 

42 
31 

37 
23 

55 

31 

45 
28 

36 

20 

25 

11 

30 
13 

43 
16 

49 
35 

42 
30 

44 
16 

49 
22 

61 

24 

57 
35 

59 

36 

43 
28 

42.5 
24.9 

MARREN 

MAX 
MIN 

3S 

29 

35 
25 

35 
10 

32 
22 

32 

13 

22 

1 

27 

9 

35 
18 

41 
32 

34 
28 

33 

29 

33 
21 

38 
25 

37 
30 

37 
31 

33 

30 

34 

20 

39 

31 

32 

21 

22 

10 

20 

1 

24 
2 

38 

20 

35 

32 

35 

20 

50 

16 

54 

29 

52 
36 

45 
30 

40 
31 

40 
29 

35.5 
22.0 

MAYNESSHRG   2   M 

MAX 
MIN 

39 

2« 

3« 

30 

33 

U 

37 
24 

36 
27 

28 
10 

27 
11 

42 

10 

48 
33 

36 

28 

33 
23 

39 

10 

40 
28 

40 
31 

39 
32 

34 
31 

47 
24 

43 
31 

31 
24 

28 
14 

22 

1 

26 

8 

53 

18 

49 
33 

44 
16 

57 

17 

»1 

21 

60 
34 

58 
34 

51 
34 

43 

32 

40.7 
22.7 

WELLSBOaO   3   S 

MAX 
MIN 

3* 
28 

32 

19 

31 
14 

30 
14 

29 
18 

29 

7 

17 
9 

26 

14 

32 

19 

35 
19 

35 

24 

30 
23 

34 
23 

38 
27 

35 

29 

36 
29 

32 
16 

35 
18 

36 
26 

31 

7 

19 
0 

16 

4 

26 

4 

40 
19 

36 

14 

30 
14 

40 
24 

47 
30 

50 
28 

38 

28 

3« 
27 

32.7 
18.5 

WELLSVIILE 

MAX 
MIN 

39 
38 

38 
26 

34 

15 

32 

17 

44 
24 

33 

17 

34 

18 

40 
14 

39 
23 

42 
26 

37 
32 

40 
20 

3« 

30 

42 
34 

43 
35 

40 
33 

38 

20 

45 
32 

42 
29 

30 
18 

25 

12 

31 
14 

41 
18 

46 
24 

41 
20 

45 

14 

54 
16 

52 
2* 

54 
36 

40 
35 

41 
26 

40.3 
23.9 

WEST   CHESTER 

MAX 

MIN 

♦9 

34 

40 
28 

32 
24 

34 
21 

42 

30 

32 
IS 

32 

18 

39 
20 

44 
27 

43 
31 

3« 

31 

36 

24 

40 
32 

43 
34 

43 
34 

41 
33 

36 
26 

53 
33 

43 
34 

34 
22 

24 
13 

30 
15 

40 
19 

43 
35 

39 
25 

43 
22 

52 
26 

61 
35 

55 

38 

5« 

36 

41 
30 

41.2 
27.4 

MIU.1AMSPMT   m   AP 

MAX 

MIN 

39 
32 

38 
25 

35 

23 

30 
21 

34 
17 

24 

16 

33 

20 

39 

3« 

32 

41 
30 

39 

34 

38 

29 

39 

30 

41 
31 

41 
33 

40 
26 

33 

19 

43 
32 

39 
25 

26 
13 

25 
11 

30 
13 

43 
22 

42 
28 

36 

20 

42 

18 

4« 
21 

48 
30 

45 
33 

41 
35 

39 

29 

37.6 

24.7 

Y«K   3   SS«   PV¥f   STA 

MAX 
MIN 

40 
3S 

40 
28 

35 

19 

34 
19 

45 

2« 

2« 

18 

34 
17 

43 
2* 

42 
27 

41 

29 

3a 

33 

39 

23 

39 

31 

42 
35 

43 

3« 

41 
34 

39 
23 

48 
34 

43 
31 

35 

19 

26 

14 

32 
14 

45 

20 

47 
27 

42 
19 

50 
16 

57 
19 

28 

5« 
37 

52 
37 

42 
2« 

41.8 

25.7 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1954 


Station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
m   ON  GND 

2 

S 

6 

: 

1 

: 

1 

- 

- 

4 

- 

: 

: 

- 

2 

1 

- 

- 

5 

10 

- 

-_ 

: 

- 

- 

- 

-_ 

3.5 

-_ 

- 

- 

ALLBNTOWN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EtJUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

.5 

1 

T 
1 

.5 

1 

2.5 
3 

3.5 

1 

1.0 

1 

1 

T 

2.5 

1 

2.5 
2 

.5 
2 

2 

2 

1 

T 
T 

ARTEMAS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

2 

AVOCA  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.2 

T 
2 

T 

1 

T 

T 

T 

BEAVERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

T 

.3 
T 

T 

2.3 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

BKLLEFONTB  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.2 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
3 

1.7 
4 

6.0 
9 

T 
8 

2.0 
10 

T 
8 

T 
8 

.5 
9 

T 
5 

2.5 

7 

.8 

7 

.5 

7 

T 
5 

4 

1.3 

5 

1.3 
6 

5 

2.6 
8 

1.7 
9 

1.3 
11 

.5 
11 

.5 
12 

11 

2.0 
13 

12 

11 

9 

6 

4 

T 
4 

3 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

2.3 
1 

T 
3 

.3 
3 

T 
3 

3 

.2 
3 

T 
3 

.9 
1 

2.3 
2 

.5 
4 

.1 
4 

3 

1 

2.5 

1 

.5 
4 

.2 

4 

.6 
2 

1.7 
2 

.4 

4 

T 
4 

.1 

4 

T 
3 

.4 

1 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

BORGrrrSTOWN  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 
2 

.7 
2 

2 

T 

T 

T 

.5 

1 

.8 
1 

T 

BURNT  CABINS  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3 

BUTLER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

1.0 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

5.0 

6 

6 

6 

4 

T 

1 

1.5 
3 

3 

1.0 

1 

2.0 
3 

1.0 

4 

4 

2 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 
1 

1.2 

1 

.5 
2 

T 

1 

T 
1 

.6 

1 

1 

T 

T 

1.8 
2 

2 

1 

T 

1.8 
2 

T 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CBAMBERSBURG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.3 

T 

T 

.3 

T 

.1 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CLARION  3  3W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.5 
2 

1.7 
3 

.5 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2.5 

5 

.5 
4 

4 

2 

T 

1 

3.5 
4 

4 

2 

.5 
2 

2.0 
4 

1.0 
4 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

CLEARFIELD  8  NH  NURSERY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

2.0 

1.0 

10 

_ 

- 

8 

1.0 
9 

7 

6 

2.0 

8 

- 

- 

4 

2 

5.0 
7 

3.0 
10 

10 

- 

16 

16 

_ 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

COATESVILLE  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

C0R8T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
4 

5.0 

5.0 
11 

T 
9 

.5 
8 

1.5 
9 

.5 
9 

T 
8 

T 
3 

5.5 
8 

1.0 
8 

2.0 
8 

6 

3 

3.0 

6 

T 
5 

5 

T 

4 

2.0 

6 

1.0 

7 

T 
6 

1.5 

7 

T 
6 

1.0 

6 

6 

5 

3 

T 
T 

COUDERSPORT  2  NT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
6 

.3 

1.0 
6 

5 

2.8 

7 

.5 

7 

.4 

7 

.2 

7 

1.0 
2 

1.5 
8 

.5 

7 

6 

6 

6 

T 
4 

2.0 
6 

6 

. 

_ 

. 

12 

12 

11 

1.0 
12 

1.3 
12 

11 

10 

8 

5 

1.0 
5 

T 
5 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

.6 

1 

T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

2.0 

T 
2 

T 

1 

1 

T 
T 

3.0 
3 

T 
T 

.5 

1 

4.0 
4 

.5 
4 

T 
3 

T 

1 

T 

T 

1.5 
2 

.5 
2 

.3 

T 

4.0 
4 

6.0 
10 

3.0 
12 

T 
10 

T 

EAGLES  MERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 

T 
2 

T 
2 

1.0 
3 

2 

.6 
3 

T 
3 

3 

1.5 
4 

.5 
4 

T 
4 

4 

4 

.5 
2 

3.7 
6 

6 

1.0 
4 

T 
3 

.7 
4 

T 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

EAST  WATERPORD  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

2.0 
3 

T 
3 

.3 
3 

3 

3 

3 

T 
2 

.3 
2 

.6 
3 

.2 
3 

T 
2 

T 
2 

T 
1 

2.2 
3 

3 

3.0 

4 

T 

4 

.4 

4 

T 
4 

T 
4 

4 

T 
4 

T 
4 

3 

3 

2 

T 
T 

T 

EXPORIUV  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

2.0 
2 

T 

1 

.5 
2 

1 

1 

.1 
1 

T 

1 

.2 

T 

.5 
1 

.1 

1 

1 

T 

1.5 
2 

1 

4.0 
4 

.4 
4 

.5 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

IVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

- 

. 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.5 

.5 

1 

T 

1 

1  ■ 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

1.0 
1 

2.0 
3 

T 
3 

2 

T 

T 
T 

4.0 
2 

1 

2.0 

1 

1.0 
2 

.5 
3 

T 
3 

1 

T 

T 

T 
T 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

3.0 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

T 

1 

T 
1 

T 

1.0 

1 

4.0 

4 

4 

T 
4 

3 

1.0 

1 

2.0 
2 

T 

1 

1 

2.0 
2 

3.0 
5 

T 
5 

T 
5 

4 

T 

T 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  OKD 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

CRATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

2.4 

1 

2.2 
2 

.3 

1 

T 

T 

.7 
1 

T 

.6 

1 

3.2 

4 

T 
3 

.2 
3 

2 

1 

1.0 
2 

1 

1 

3.8 
3 

1.2 
4 

.6 
4 

T 
4 

1 

T 
1 

T 

.2 

T 

HARRISBURG  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HAWLEY  1  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

HUNTINGDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

1.5 

1 

.5 
T 

.2 

T 

T 

T 

.8 

1 

T 

.9 

1 

2.6 
3 

.1 
3 

T 

1.1 

1 

1.8 
3 

T 

1.1 

1 

1.4 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

JOHNSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1.0 

1 

1.5 
3 

1.5 
T 

T 

T 

.3 
1 

T 

1 

T 

T 

2.5 
3 

2.2 
3 

T 

1 

1 

2.0 
2 

T 
1 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

2.0 
5 

T 
5 

T 
3 

T 

~ 

" 

T 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENMSVLVANIA 
DECEUBEB  1954 


Station 

Day  o<  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

5 

1.0 
6 

2.0 
8 

3.2 
9 

1.5 
6 

6 

.5 
6 

.5 

6 

2 

2.0 

4 

1.0 
5 

T 
5 

5 

4 

.5 
3 

3.0 
3 

2.0 
5 

7.0 
12 

2.0 
12 

.4 
12 

.3 
12 

.3 
12 

.5 
12 

1.0 
12 

1.0 
12 

11 

9 

6 

3 

.3 
3 

.2 
3 

LANDISVILLK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

.5 

1 

T 

1 

.8 

1 

T 

1 

1 

T 
T 

.3 

T 

T 

1.0 

1 

.5 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

LEBANON  2  NT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

LOCK  HAVEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 
T 

1.9 

1 

.2 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.8 
T 

.7 
T 

.2 

T 

3.4 
2 

T 
T 

1.0 

1 

.1 
T 

.3 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

HEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
3 

3.2 

5 

7.8 
9 

.5 

7 

.2 
6 

.3 

6 

.1 

6 

.5 
5 

3 

2.8 

3 

2.8 

5 

T 
5 

.4 

4 

4 

.2 
3 

1.0 
3 

T 
3 

T 
3 

1.0 
3 

7.0 
8 

3.2 

7 

.7 
6 

.2 
5 

T 
3 

.3 
3 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

MERCER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

_ 

3 

_ 

; 

. 

3 

2 

1 

.6 

- 

MONTROSE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.8 

1 

T 

1 

1.0 
2 

1.1 
3 

T 
3 

T 

1 

1.4 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2.3 
2 

2 

T 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

IIODNT  POCONO  2  N  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.1 

T 

.1 

T 

T 

.5 

- 

- 

T 

.5 

T 

NEW  CASTLE  1   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

.5 
1 

.3 

1 

T 

2.0 
2 

5.5 
6 

.'.0 
6 

T 

5.0 

- 

- 

6.0 

1.0 

2.5 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

PALHERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQOIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PHIUUJELPHIA  SHAWIIONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PHIUPSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

1.0 

1 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

.1 
2 

T 
2 

T 
2 

.6 

1 

.3 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

4.8 

.2 

5 

3.3 

5 

4.7 
13 

.5 

6 

T 
7 

T 

7 

T 

7 

7 

T 
6 

6 

6 

6 

4 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.4 

T 

.8 

T 

T 

1 

.4 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 

2.3 

T 

T 
2 
.2 

T 
T 

T 
T 

T 

.7 
T 

T 
T 

T 

.7 

.5 

1 

T 

1 

.2 

1 

T 

1 

T 
T 

.1 

T 

T 

PORT  CLINTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RIDGWAY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

1 

1 

T 

1.4 
1 

.3 
2 

T 
2 

1.0 

1 

T 

2.8 
3 

2 

T 
2 

.8 
3 

.1 
3 

3 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.7 
1 

2.0 
2 

.3 

1 

1 

1 

.4 

1 

.2 
T 

3.3 
3 

.3 
3 

.5 
3 

.4 
2 

.3 
2 

.5 
1 

.4 

1 

1 

.2 

1 

2.8 
3 

2.7 
5 

.5 
5 

T 
5 

3 

.2 
2 

1 

SPRINGS  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
3 

.7 
3 

1.0 

4 

.7 
4 

3 

T 
3 

1.0 
4 

3 

1 

4.0 
5 

.3 
5 

.5 

5 

.4 
5 

.4 

4 

.9 

5 

.2 
5 

5 

T 
4 

2.5 

7 

2.0 
8 

1.0 

9 

.3 
9 

6 

1.0 
6 

6 

5 

4 

2 

T 

T 
T 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
4 

.5 
4 

3.5 
7 

6 

1.0 

6 

6 

5 

.2 
5 

5 

1.8 

e 

.7 

6 

T 
6 

T 
6 

5 

4 

3.5 

7 

6 

5.0 
10 

.3 

10 

.7 
10 

T 
10 

10 

T 
10 

T 
9 

T 
8 

8 

8 

6 

3 

T 
2 

T 
2 

TIONBSTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

1.5 
2 

3.0 
5 

.5 
4 

.5 
3 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
2 

.3 

1 

2.0 
3 

T 
3 

.4 
2 

1.6 
4 

T 
4 

T 
4 

.7 
4 

4 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

TOWER  CITY  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

T 

1.0 

2.0 

T 

UNIONTOWH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.2 

.5 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

T 
1 

.5 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

.5 
2 

.3 
2 

T 
2 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1.2 
2 

2.2 

4 

4 

1.1 
4 

.3 
3 

.7 
2 

.4 
3 

2 

.8 

1 

1.1 
2 

2 

.3 
2 

1 

.2 

T 

1.7 
2 

.3 
2 

.8 
2 

1.1 
2 

.3 
2 

1.1 
2 

.8 
3 

.3 
3 

.4 
2 

.2 
2 

2 

1 

1 

T 
T 

WAYNESBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

1 

T 

T 
T 

1.0 

1 

.8 
1 

T 

1 

T 

1 

1 

WELLSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

1.0 
3 

T 
3 

2 

2 

1 

T 
T 

2.0 
2 

2 

2.0 

4 

T 
3 

.5 
4 

4 

4 

4 

2 

T 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WEST  CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
KTR  EQUIV 

.6 

T 

1 

1.3 

1 

.1 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

.4 

.2 

T 

.3 

T 
T 

.4 

.5 
T 

.3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

YORK  3  S3W  POMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

- 

T 

T 

T 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
DELAYSD  DATA 


Temperature 

Precipitation 

<   5 

Si 

> 

< 

» i 

a  £ 

8 
■2 

Q 

,3 

15 

a 

Q 
Q 

No.  of  Days 

1 

g 
£    0 
2   2 

|§ 

a  £ 

Q 

1 

1 
C9 

a 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Max 

Min. 

t2 

0.  5 

28 

0 

s 

p 

0 
0 

0 
to 

Jl 

hi 

o'* 

0 
0 

DECEMBER   1953 

WEST   CHESTER 

46.2 

30.5 

38.4 

5.0 

64 

7 

11 

18 

815 

0 

3 

18 

0 

3.69 

-    .07 

1.28 

14 

T 

0 

8 

2 

1 

JULY    1954 

ALBION 

82.1 

57.7 

69.9 

95 

13+ 

46 

9 

18 

6 

0 

0 

0 

1.34 

.85 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

COUDERSPORT    2   NW 

U 

.0 

0 

JIM   THROPE 

86.  7M 

57.  3M 

72. OM 

0.1 

99 

31 

47 

16 

1 

11 

0 

0 

0 

1.55 

-   3.80 

.76 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

■a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

fU 

DBCEIIBKH  1953 

n3T  CHXSTEK 

.01 

.09 

.20 

.90 

.49 

.32 

.36 

1.26 

T 

T 

.03 

.01 

3.69 

JULY   1954 

ALBION 

.22 

.85 

.10 

.10 

.05 

.02 

1.34 

COnOEBSPORT    2   Nlf 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.36 

- 

JIV  THOBPK 

T 

.56 

.12 

.76 

1 

.11 

1.55 

OCTOBfiB   1954 

■ILBOT   3   NK 

.50 

• 

.77 

- 

3.97 

- 

- 

.46 

. 

.47 

- 

BOVHIBER   1954 

EiWLBY 

.15 

1.80 

.45 

.10 

.08 

T 

T 

1.70 

.80 

.05 

T 

.15 

5.28 

See  Reierence  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

e 
? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

DECEUBER  1953 

WEST  CHESTER 

MAX 
HIN 

44 
33 

48 
33 

57 
28 

56 
37 

60 
46 

60 
34 

64 
40 

55 
32 

55 
37 

57 
40 

49 
30 

45 
38 

46 
34 

51 
38 

46 
34 

36 
27 

29 
16 

27 

11 

33 
16 

43 
28 

47 
30 

46 
41 

49 
31 

31 
18 

43 
22 

43 
24 

43 
28 

40 
29 

42 
31 

46 
30 

4: 

29 

46.2 
30.5 

JULY  1954 

ALBION 

llAX 
HIN 

85 
63 

84 
59 

82 
60 

80 
60 

75 
58 

76 
49 

71 
60 

70 
48 

75 
46 

78 
51 

82 
53 

90 
57 

95 
68 

95 
63 

73 
61 

77 
47 

81 
51 

82 
64 

80 
65 

90 
59 

88 
66 

74 
55 

76 
48 

81 
48 

82 
53 

85 
55 

88 
55 

87 
64 

81 

67 

91 
63 

90 
72 

82.1 
57.7 

COUDERSPORT  2  NW 

UAX 
HIN 

88 
45 

82 
60 

84 
61 

88 
60 

89 
65 

JIU  THORPE 

UAX 
HIN 

90 
59 

90 

59 

72 
61 

80 
56 

78 
61 

75 
56 

79 
50 

82 
48 

85 
48 

86 
51 

93 
60 

97 
61 

89 
66 

80 
47 

84 

48 

80 
59 

90 
67 

90 

56 

89 
63 

86 
59 

84 
52 

86 
57 

86 
52 

89 
57 

93 
55 

94 

60 

93 
62 

94 
67 

99 
65 

86.7 
57.3 

Wellsboro 


Bethlehem  Lehigh  Uni 


CORRECTIONS 
MONTH:   MARCH  1950 


MONTH:   MARCH  1954 


MONTH:   JUNE  1954 


Snow  on  ground  on  27tb  should  be  3. 


Average  maximum  temperature  should  be 
51.8;  average  minimum,  33.3;  average 
temperature,  42.6;  departure  from  normal, 
+  2.1;  total  degree  days,  686, 


Pimple  Hill 


Average  maximum  temperature  should  be 
74.3;  average  minimum  temperature,  54.5; 
average  temperature,  64,4;  days  90°  or 
above,  0;  precipitation  total,  1.95;  no. 
days  precipitation  .10  or  more,  6. 


Bruceton  1  S 


Monthly  total  should  be  V7.86. 


Pimple  Hill 


Amounts  on  26th  and  27tfa  should  be  0; 
29th,  .14;  monthly  total,  1.95. 


Pimple  Hill 


Maximum  temperature  on  26th  should  be 
82;  27th,  83;  28th,  73;  average  maximum 
temperature,  74.3;  minimum  temperature 
on  26th,  65;  27th,  62;  average  minimum 
temperature ,  54 . 5 . 


Pimple  Hill 


MONTH:   JULY  1954 


Wind  movement  on  29th  should  be  51; 
30th,  35;  evaporation  on  30th,  .21; 
monthly  evaporation,  88.02. 


Precipitation  total  should  be  ♦;  delete 
departure  from  normal;  and  no. of  days 
.10  or  more. 


Pimple  Hill 


Average  maximum  temperature  should  be 
77.0;  average  minimum,  56.5;  average 
temperature,  66, 8 ;  total  precipitation , 
2.02;no.day8  with  .10  or  more,  4;  50 
or  more,  1;  1.00  or  more,  1. 


Ohio  Division 


Precipitation  average  should  be  2.69. 


Precipitation  average  should  be  2.34; 
departure  from  normal,  -1.95. 


Amount  on  31st  should  be  *;  monthly 
total  should  be  *. 


Pimple  Hill 


Daily  amounts  should  be  as  follows: 
3rd,  0;  4th,  .33;  5th,  .02;  6th,  .14; 
monthly  total,  2.02. 


Pimple  Hill 


Maximum  temperature  on  3rd  should  be 
80;  4th,  77;  5th,  62;  average  maximum 
temperature,  77.0;  minimum  temperature 
on  3rd,  60;  4th,  53;  5th,  55;  average 
minimum  temperature,  56.5. 


Pimple  Hill 


Evaporation  amounts  on  let  should  be 
.14;  2nd,  ,20;  3rd,  .29;  monthly  total 
should  be  87.40. 


Lewis  Run  3  S 


MONTH:   AUGUST  1954 


MONTH:   NOVEMBER  1954 


Dally  precipitation  amount  on  31st 
should  be  0;  monthly  total,  3.49. 


Delete  precipitation  total  and  days  with 
. 10  and  . 50  or  more . 


3««  rsf«r«noe  notM  foUowliig  Station  lad«s. 
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Amounts  on  5th  should  be  missing;  20th, 
.50;  24th,  and  29th,  missing. 


STATION  INDEX 


Station 


County 


I  LOCK  3 


ACMETONIA 
ALBION 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOMN  HB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
AROENTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEA  VERT OWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLErONTE  4  5 

BERWICK 

BETHLEMEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 

SLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  t  N 
80SWELL  6  WNW 

BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  h   W  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
8REEZEWOO0 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
6UCKST0WN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETrSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

CAMP  HILL 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARROLLTCWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAODS  FORD 

CHAMBERS8URG  1  ESE 
CHARLEROl 
CHARLEROI  LOCK  tk 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 

CLARION  3  SW 

CUUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  S  NW  NURSERY 

CLERMONT 
COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  I  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 
COUOERSPORT  7  E 

COVINGTON 

CREEKSIDE 
CBESSON  2  5£ 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

DERRY 

DEVAULT    1   W 
DINGMANS   FERRY 

DIXON 
DONEGAL 

DONORA 
DOY LEST  OWN 
DRIFTWOOD 
OU   BOIS   7   E 
DUNLO 

DUSHORE   3   NE 

EAGLES  MERE 

EAST   BRADY 

E.    WATERFORD   3   E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ELIZABETMTOWN   1    SW 
EMPORIUM   1    E 
ENGLISH   CENTER 
EPHRATA 

EOUINUNK 

ERIE   CAA   AIRPORT 
EVERETT   1    SW 
FARR ELL-SHARON 
FORD   CITY   •   5   DAM 

FRANKLIN 

FREDERKKSVILLE   1    SE 
FREELAND 

GAL  IT  ON 
GEIGERTOWN 

GEORGE   SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG   1    S 
GIFFORD 
GLENCOE 

GLEN   HAZEL   2   NE   DAM 
GLEN   ROCK 

GLENWILLARO   DASH   DAM 
GORDON 
GOULDSBORO 

CRANTVILLE    2    SW 
GRATERFORD 
GRAT2   1   N 
GREENSBORO   LOCK    T 
GREENSBURG   2    E 

GREENSBURG   9    SE 
GREENVILLE 
HANOVER 

KARRl&BURG   WB    AP 
MARRISBURG  NORTH 

LEY 


0022 
0062 
0099 
0106 
0111 


0229 

0259 
0913 
0919 

0955 

0*09 
0*57 
0*75 
0*82 

I  0*99 
0530 
0611 
0629 
069* 

0725 
0736 
07*9 
0763 
0820 

0861 
0867 
0868 
0875 
0905 

1002 
1093 
1073 
1087 
1105 

1115 
1130 
1135 
1198 
1215 

123* 
1255 

1262 
1901 
13*2 

195* 
1972 
1977 
1*23 
1*80 

1*85 
1505 
1512 
1519 
1522 

1529 
1572 
1539 
159* 
1691 

1675 
1705 
1710 
1723 
1729 

1737 
1773 
1790 
1B05 
1809 

1832 
1881 
1899 
1978 
2013 

2108  1 
2116  I 
2160  ( 
2171  I 
2183  ) 

2190 
2221 
22*5 
2265 
2298 

2)2* 
29*3 

I  2969 
2*59 

2*66 

251* 
2960 
26)9 

26** 
2662 

2669 

2682 
2721 
281* 
29*2 


ALLEGHENY 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 
ADAMS 

BEDFORD 

LUZERNE 

ALLEGHENY 
WARREN 
NORTH ' LAND 
BEAVER 
SNYDER 

CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 
MC  KEAN 
MC  KEAN 
MC  KEAN 
BEDFORD 

JEFFERSON 
ALLEGHENY 
SOMERSET 
BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 
WASHINGTON 
WESTMORELAND  '. 
DELAWARE 
CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 

WASHINGTON 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MC  KEAN 

SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 
INDIANA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
MONTOUR 


WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULLIVAN 

SULLIVAN 

CLARION 

PERRY 

CAMBRIA 

ERIE 

LANCASTER 

CAMERON 

LYCOMING 

LANCASTER 

WAYNE 

ERIE 

BEDFORD 

MERCER 

ARMSTRONG 


.  *0  32 
I  *1  5* 

*1  12 
I  *0  39 
I  *0  36 

I  30 

39  95 

39  45 

■>   *2  00 

i   *1  21 


i  *0  50 
;  *0  *6 
I  *0  *9 


3026  I  VENANGO 
30*7  BERKS 
)056 I  LUZERNE 
31301P07TER 
3189|BERKS 

320o{ BUCKS 
9218  ADAMS 
3223  ADAMS 
3297  MC  KEAN 
9298  SCMERSET 

)91i|elK 
9990  YORK 
99*31  ALLEGHENY 

3379:SCHUrLKlLL 


339* 


,YNE 


I  11 

I  *0  2* 
*1  97 
*1  97 
41  99 

40  00 

41  09 
I  40  18 
.  40  04 

39  97 
*0  23 

40  05 
40  52 

40  91 
'  40  19 

*0 

>  40  12 
I  40  35 

I  41  37 

I  41  31 

39  52 

!  39  56 

I  40  08 

I  40  09 

39  90 

■  41  03 

41  12 

I  40  37 

40  07 

41  01 
.   41  07 

41  41 
)  40  50 

>  99  98 
I  99  99 

.   41  21 

I  40  02 
'  39  48 
'  39  90 

'  40  01 

'  40  01 

I  40  04 
*0  30 
*1  59 

*i  *a 

41  4« 

I  *1  *9 
*0  *1 

.  *0  27 
41  55 

•   *0  58 

>  *0  20 
.  40  05 
'   41  13 

■  41  9* 
40  07 

I  40  11 

■  40  18 
.  41  20 

<  41  06 
.  40  17 

■  41  33 

.  41  2* 

40  59 

.  *0  21 

'  40  29 

*1  52 

■  *0  08 
.  *1  31 
.  41  26 

>  *0  11 

■  41  51 

I  42  05 
.  40  00 

41  14 

40  43 

41  23 

■  40  27 

■  41  01 

<  41  44 
'  40  13 

40  13 
99  50 
39  48 

41  51 
39  49 

41  34 

39  48 
*0  39 

.  *0  *5 


79  49 

80  22 

78  59 

79  26 
79  28 

78  29 

77  18 

78  28 
77  32 

79  44 

79  59 

79  02 

76  30 

80  19 

77  10 

77  34 
77  47 

76  19 
79  22 
79  2) 

77  91 
79  09 
75  36 
77  22 
79  OB 


3*22lDAUPHIN 

9499  MONTGOMERY 

9438 < DAUPHIN 

3503'GREENE 

351 5 {WESTMORELAND  ] 

9516IWESTMORELAND  ] 
9526  MERCER 
3662  YORK 

96991  YORK 
370* '.DAUPHIN 


HAWLEY  1  5  DAM 
MOLLIOAYSBURG 
HOuLISTERVILLE 

HOLTWOOD 


3758 
9761 
*001 
*008 
4019 


WAYNE 
WAYNE 
BLAIR 
WAYNE 
LANCASTER 


*0  22 
40  14 
40  38 

39  *7 

I  18 

40  17 

41  24 

39  48 

40  13 
40  18 

i  41  29 
*1  28 
>  40  26 
i  41  23 
<  39  50 


79  06 

79  99 

78  50 

78  39 

80  26 

77  52 

79  94 
79  93 
76  55 

76  52 

77  11 

78  42 
77  45 
77  27 

79  96 

77  98 
79  99 

79  94 
75  21 

77  56 

79  26 
75  39 

80  28 

78  26 
78  32 


1680 
2290 
1352 

1417 
1069 
2460 
1318 


79  96 

75  50 

75  49 

77  06 

76  30 
79  22 
79  22 
79  36 

79  39 

75  19 

80  05 
79  38 

78  03 

77  53 

77  05 

79  12 

78  34 

76  41 
76  37 

79  16 
75  33 

74  92 

75  92 

7*  23 

79  91 

79  08 

78  08 

78  98 

78  43 

76  21 

76  35 

79  37 

77  33 
76  43 

80  06 
76  37 

76  13 

77  17 

76  10 

75  1* 
80  12 

78  2) 

SO  90 

79  90 

79  49 
79  41 

79  54 

77  99 

75  50 

74  56 

77  14 

77  14 

78  96 
78  91 

78  36 

76  44 

80  13 
76  20 

79  27 

76  41 
79  27 
76  A) 
79  95 
79  )l 

79  30 

80  23 

76  59 
76  91 
76  94 

75  10 
79  11 

78  24 

79  26 

76  20 


Obser- 
vatioD 
time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SWANSON  BOAT  OAR  CO 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VLY  GAS  01 V 

ALTOONA  WATER  BUR. 
PA  STATE  COL  EXP 
GRAYSON  E.NORTHCRAF" 
OTTO  0.  BACON 
CIVIL  AERO.  ADM. 

ITT'GH  CUT  FLWB  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  ft.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVieW  PRISON  FRH 
AMER  CAR  fr  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LCBIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 

B.  M.  WILLDERS 
,  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  OEPT 
BRADFORD  WTB  DEPT 
MRS. INEZ  M.  FREEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
SMITH  TWP  MUN  AUTH 

PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 

ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIOHBAUM 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 

JAM  J.  DOTTERER 
MANUFAC.  L  fr 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  M.SIMONDf 
PANTHER  VLY  WTR  CO 

A  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  k   CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 

EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 

GROVER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 

I.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

MISS  N.  D.  WINEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
TURNPIKE  COMM 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 

ICK  P.  RYAN 
MRS. ELSIE  P.  BIGGER 

.  KEMPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSEft 

EDINBORO  ST  TCHR  COL 
I4AS0NIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 

I AM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 

BLANCHE  DUNUP 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PA  TURNPIKE  COt« 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  M.  KART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 

MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOmSON 
.  EILENBERGER 

EARL  E.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  HIGHWAYS 

WCSTMORELANC  WTR  CO 

EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  SEAL 

ALBERT  G.  TSCHEU 

POWER  6  LIGHT  CO 

JOHN  M.  RINGLER 

PA  POWER  6  LIGHT  CO 

WATER  6  POWER  CO 


2  3  9 

2  9  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

2)5 


2  3  9 

2  3  5 


2)9 

) 

2)9 
3 

2)9 

) 
2)9 

9 

2  3  9 


2)9   7  C 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  9 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2)5 
2)9 
2)9 

2  )  9  6  7  C 

2)9 
2)9 
2  3  9 


2  3  9 
2  3  9 
2)5 


2  )  9  6  7  C 


Station 


HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESOALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 


JACKSON  SUtWIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 


KRESGEVILLE  9  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANOISVILLE 

LANSFORD 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  hM 
LEBANON  3  SW 
LEHIGHTON 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  9  S 

LEWI  ST OWN 

INESVILLE  9  WKW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2   W 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  1  SW 
MARTINSSURG  CAA  AP 
MAT AMOR AS 

MAUCH  CHUNK 
HAY BURG 

MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPOBT 
MEADOW  RUN  PONDS 

MEADVILLE  1  S 
MED IX  RUN 
MERCER  *  NW 
MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERSBURG 

MERWINSBURG 
MEYERSDALE 
MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

IDLANO  DAM  7 
MILAN 

MILANVILLE 
ILLEftSBURG  2  E 

MILLHEIM 
ILLVILLE  2  SW 
ILROY  9  NE 

MONTROSE    3    E 

MORGANTOWN 
MT   GRHNA   2    SE 
MOUNT   POCONO   2   N   AP 
MOUNT    UNION   1    N 

MUHLENBURG  1  SE 

MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  * 
NEFFS  MILLS  3  NE 

NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
EW  TRIPOLI 
NOHRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  t 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TE' 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREE2E 

PHILADELPHIA  5HAWM0NT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  £ 
IKES  CREEK 

IMPLE  HILL 
INE  GROVE  1  NE 
ITTSBURGH  WB  AP  2 
ITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTT ST OWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 
RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIDGWAY  9  W 

ROCHESTER  1  N 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 
SAOAMORE  1  SE 
SALINA  )  W 


County 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 
MC  KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 

LANCASTER 
CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 

MIFFLIN 

CRAWFORD 

INTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
hfUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 
BLAIR 
BLAIR 
PIKE 

CARBON 

FOREST 
FULTON 

ALLEGHENY 
LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 
FRANKLIN 

MONROE 
SOMERSET 

DAUPHIN 
BEAVER 
BRADFORD 

WAYNE 
DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 


SUSQUEHANNA 
BERKS 
LANCASTER 
MONROE 
IFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 
HUNT  1 NGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 
MONTGOMERY 
CARBON 
ARMSTRONG 

CLARION 

'IKE 

'IKE 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

CHESTER 
LUZERNE 

MONROE 
SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 
ALLEGHENY 
WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 
ELK 
BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 


40  49 

41  37 
41  39 

40  09 

41  43 

I  29 

I  06 

99  49 

40  36 

40  20 

41  97 
41  90 
40  20 

40  19 

41  41 

41  07 
41  41 

39  99 

40  49 
40  06 

40  54 

41  48 
41  27 
40  03 
40  0) 


59 

40  22 
40  19 

40  50 

41  41 
41  90 

40  35 

41  41 
41  08 
41  08 
41  03 

*0  50 
40  53 

40  11 
*0  24 
39  49 

41  2S 


40  52 

41  36 
59  56 

40  21 
*1  13 

41  38 
41  17 
41  17 
41  1 
39  50 


1  98 


I  24 

41  13 

40  26 
40  22 
40  97 
40  40 

♦0  09 
40  09 
*1  01 
40  05 
99  44 

40  29 

40  13 

40  41 

40  07 

42  12 

1  55 

40  26 

40  48 

41  05 
41  06 

41  24 
41  17 
39  57 
39  99 

39  95 

40  02 
)9  97 

40  94 

40  07 

41  18 

1  02 
40  34 
40  SO 
40  27 

1  44 

0  95 
40  59 

40  19 
40  41 
40  97 


41  52 

40  20 

41  20 

41  14 
41  5* 
39  57 
41  25 


39  55 

40  46 
40  31 


79  06 
79  19 

75  17 

76  99 
79  43 

76  01 

77  16 

76  43 

79  07 

79  42 

77  01 

80  28 

78  99 
76  99 

78  48 

78  07 
76  11 

78  49 

79  92 

79  14 

79  94 
76  40 
79  16 
76  17 
74  17 


77  0 

76  2: 
76  28 

79  43 

76  43 

78  39 

77  39 

80  31 
77  28 

77  27 

75  30 

78  26 

78  44 
75  11 
77  56 

75  25 

79  06 
79  02 

76  20 
76  19 
74  42 


80  10 

76  24 
80  17 
80  15 

77  54 

75  26 
79  01 

76  46 

60  28 
76  31 

75  04 

76  56 

77  29 

76  34 

77  32 

75  49 

75  64 

76  26 

75  22 

77  93 

76  08 
79  42 

76  16 

79  49 

77  95 

7*  57 
77  37 

80  22 
79  54 

76  30 

77  08 
79  96 
79  49 
79  21 
79  49 

76  16 

75  32 

79  97 

79  41 

79  40 

79  14 

75  06 

75  11 

75  14 

75  12 

75  15 
79  09 

78  09 

79  90 

76  08 

75  30 

76  22 

80  19 
SO  00 

75  27 

76  02 
79  06 
79  99 

76  11 
79  00 

7f  17 
79  20 

77  92 

79  5S 
77  45 

77  *6 

76  32 
SO  00 
76  47 

80  IB 


.  03 


Obser- 
vation 
time 


MID 


Refer 

to 
tables 


MRS.  EDNA  H.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  £.  WALTER 

ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 

JOHN  R.  HENDERSON 
METRO  P.  DOROSH 
MRS. GERTRUDE  M.BUR' 
CLYMER  WATER  SVC  CO 
WESTMORELAND  WTR  CO 

ARCHIE  LAIN 
DEPT  FOREST  6  WTRS 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
'  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 

JEROME  S.  HOWE 
EUGENE  L.  KREITNER 

TURNPIKE  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

TURNPIKE  COMM 

CITY  OF  BETHLEHEM 
CHARLES  GORDON 
MRS.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 

PA  STATE  COLLEGE 
LEHIGH  NAVl  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  BDCSTG  CO 
THOMAS  DONNACHIE 
GOODWIN  S.  DEFREHN 
MRS.DIMMIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL 

AMERICAN  VISCOSE  CO 
ISS  RETTA  M.  CRUMB 
EMANUEL  2ETTLE 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 

lAM  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS.  I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AREO.  ADM. 
HARRY  8ISLAND 

3INED  WITH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  RUTH  L.ROETTGErt 
NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE 

E.  M.  SNYDER 

TENN  GAS  TRANSM  CO 

DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P,  GILBERT 

GERALD  D.  MURPHY 
LOUIS  M.  WELD 

;.  AIR  FORCE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  BOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 

HARRY  S.  FANCHER 
TURNPIKE  COMM 
TURNPIKE  COMM 
JOHN  DAVIS,  JR. 
UNION  WTR  WORKS 

THEODORE  J.  SAMPSON 

MC  WILLIAMS 
MRS. KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  STATE  UNIVERSITY 

A  SUB  WATER  CO 
PA  TURNPIKE  COMM 
BAXTER  F.  JOHNSON 
^JOOI^NOON  GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 


2  9  6 
3 

2  3  6 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


FRY 


..  FRANCES 
TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  800NE 
ELLSWORTH  WEAVER 

ILLIAM  I.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  MALARKEY 
NEELY 

MISS  L.  VETTERLEIN 
CARRIE  NESS 

FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  REFINING 

SCHUYLKILL  NAVIG  CI 
.S.  WEATHER  BUREAU 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PHILA  SUB  WATER  CO 
HARRY  SHELDON 

PA  OEPT  FRST  6  WTRS 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
S.  WEATHER  BUREAU 
S.  WEATHER  BUREAU 
FISH  COMM 

EARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COM-1 
MILES  E.  SMITH 
JOHN  M.  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 
ARTHUR  LANGAN 

WEATHER  BUREAU 
MRS.  C.  W.  BAIRO 

BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO 

9A  MISS  MAUDE  MC  CaIn 

7A  CARL  KOPATZ 

SAFE  HARBOR  Wfrp  CORF 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MUN  AUTH  WSTMRLD  CO 


2  3  9   7  C 


2  3  5 
2  3  6 
2  3  5 


2  9  5 
2  9  5 
2  3  5 


STATION  INDEX 


Obaor- 

Station 

i 
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a> 

1 

1 

g 
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Observer 
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1 

■6 
g 

1 

tables 

^ 

3 

a 

i 

eS 

£ 

SAXTON 

7B46 

BEDFORD 

6 

40  12 

78  15 

780 

BA 

HRS.ALVERTA  L. HOLME     3 

C 

SCANOIA  i    E 

7655 

WARREN 

1 

41  55 

79  01 

2040 

MID 

DAVID  R.  ANDERSON 

c 

SCMENLfV  LOCK  5 

7063 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

79  40 

783 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCRANTON  we  CITY 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

WID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SELINSGROVE  CAA  AP 

79S1 

SNYDER 

15 

40  49 

76  52 

437 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

SELLERSVILLE  2  NM 

7938 

BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

c 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MRS.  HELEN  K.  PYLE 

c 

SHAMOKIN 

7978 

NORTH ' LAND 

15 

40  46 

76  33 

770 

6A 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  W 

6026 

WARREN 

1 

41  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSOU 

c 

SHIPPENSBURG 

6073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

4P 

4P 

KEITH  B.  ALLCN 

2  3  5 

SINNEMAHONING 

6145 

CAMERON 

16 

41  19 

76  05 

790 

7A 

MRt.FKAllCCt  CALDWELl 

3 

SLIPPERY  ROCK 

6164 

BUTLER 

2 

41  04 

80  03 

1345 

7P 

WALTM  :    ALBERT 

2  3  5 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  48 

76  27 

1510 

MID 

PA  DE^T  HIOHWAYS 

c 

SOMERSET 

8244 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

HOWARD  G.  PECK 

3 

SOMERSET  WATER  WORKS 

8249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5   7 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

6275 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

HID 

EUGENE  M.  COOK 

c 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

7A 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

3 

SPRING  GROVE 

6379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

3 

c 

SPRINGS  X  SW 

8395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2500 

8P 

6P 

ALLEN  E.  YOOER 

2  3  5   7 

STATE  COLLEGE 

8449 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

MID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

c 

STRAUSSTOWN 

8570 

BERKS 

14 

40  29 

76  U 

600 

BA 

JACOB  KLAHR 

3 

STRONGSTOWN 

8589 

INDIANA 

4 

40  33 

78  55 

18B0 

MID 

HARRY  F,  BENNETT 

c 

STROUDSeURG 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

BA 

BA 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

76  50 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SUNBURY 

8668 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  48 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

3 

c 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

3 

SUTERSVILLE 

8699 

WESTMORELAND 

17 

40  14 

79  46 

770 

7A 

MICHAEL  RACkO 

3 

8756 

SCHUYLKILL 

14 

40  48 

75  5B 

B30 

MRS.  MARY  L.ROBERTS 

3 

TAMAQUA  A  N  DAM 

8763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

3 

c 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

8770 

CLINTON 

16 

41  24 

77  61 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5   7 

TIONESTA  2    SE  DAM 

8873 

FOREST 

I 

41  29 

79  26 

1200 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

c 

TITUSVILLE  2    S 

8880 

CRAWFORD 

1 

41  36 

79  40 

1525 

5P 

5P 

ARTHUR  M.  STOKES 

CLOSED  7/54 1 

T1TU5VILLE 

8885 

CRAWFORD 

1 

41  3B 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

c 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

6866 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  i.   W 

6901 

WARREN 

1 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  8.  GARBER 

3 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5   7 

c 

TOWER  CITY  5  SW 

6910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

&P 

HARRISBURG  WTR  DEFf 

3     7 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

41  47 

7b  47 

1100 

JENNIE  L.  BALLARD 

3 

TUNNELTON 

6969 

INDIANA 

40  27 

79  23 

690 

MID 

MRS.  MART  E.  WEIMER 

c 

TURTUEPOINT  «  NE 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  54 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  D.  STRAIT 

3 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 

8LAIR 

6 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

3 

c 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

9042 

ERIE 

1 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 

3 

c 

Obser- 

Sution 

b 

County 

1 

■S 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

.0- 

-§ 

1 

1 

1 

i 

d 
S 

tables 

S 

Q 

J 

►3 

Q 

A 

£ 

UNIONTOWN 

9090 

FAYETTE 

10  39  54 

79  44 

1040 

lOP 

lOP  WM.  W.  KARSTELLER 

2  S 

5   7 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5  39  56 

75  16 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  9 

5 

VANDERGRIFT 

9128 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  33 

800 

7A 

UNITED  ENGtFNDRY  CO 

9 

VANDERGRIFT  2   W 

9133 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  36 

995 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  91 

75  52 

950 

BA 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

1 

WARREN 

9296 

WARREN 

1 

41  51 

79  OB 

1280 

7P 

7AIGILBERT  H.  REIER 

2  9 

5   7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

60  14 

1200 

MIDIPA  DEPT  HIGHWAYS 

C 

WATSONTOWN 

9345 

NORTH -LAND 

16 

41  05 

76  52 

470 

6P  JEROME  C.  PAULHAMUS 

9 

WAYNESBURG  2  W 

9362 

GREENE 

10 

99  54 

60  19 

980 

6P 

7A 

RALPH  L.  AMOS 

2  9 

5   7 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

99  94 

80  10 

940 

MID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9380 

FULTON 

12 

99  49 

78  05 

92  0 

HID 

WILLIAM  D.  COVER 

c 

WELLSSORO  3  S 

9406 

TIOGA 

16 

41  43 

77  16 

1920 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUtlWAY 

2  9 

5   7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

41  49 

77  16 

1550 

MID 

MRS.  IDA  S.  HAYKARD 

c 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

15 

40  03 

76  57 

500 

5P 

5P 

0.  D.  HOOVER 

2  9 

5 

WERNERSVILLE  1  W 

9430 

BERKS 

40  20 

76  06 

405 

BA 

CHARLES  A.  GRUBER 

9 

WEST  CHESTER 

94*4 

CHESTER 

5 

39  57 

75  36 

440 

7P 

7P 

CLYDE  T.  SAYLOR 

2  3 

5   7 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

5 

39  49 

75  49 

440 

6A 

CONARO-PYLE  CO 

9 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

1 

41  94 

79  25 

1090 

6A 

HRS. HELEN  F.KINNEAR 

9 

WHITESBURG 

9655 

ARMSTRONG 

1 

40  48 

79  24 

1530 

7A|C0RPS  OF  ENGINEERS 

9 

WILKES- BARRE 

9702 

LUZERNE 

19 

41  15 

75  52 

610 

7A|MBS.  MARY  G.  HIRMAK 

9 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

6 

40  26 

78  12 

660 

7A 

MYRON  K.  BIDDLE 

9 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOMING 

16 

41  IS 

76  55 

527 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

5   7 

c 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

MID 

OWEN  R.  PARRY 

c 

WOLFESBURG 

9B23 

BEDFORD 

40  03 

78  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICE 

9 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

IS 

39  95 

76  45 

390 

5P 

5P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  9 

5   7 

YORK  2    S 

9938 

YORK 

15 

39  56 

76  44 

640 

HID 

YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

15 

40  07 

76  49 

310 

6A 

METROPOL  EDISON  CO 

3 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN. 

1 

41  51 

79  19 

1205 

HID 

HENRY  CARLETT 

c 

ZION  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

IS 

40  94 

76  19 

940 

7A 

JAMES  0.  TEETER 

9 

ZIONSVILLE  9  SE 

9995 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HOWATT 

9 

NEW  STATIONS 

JIM  THORPE 

4370 

CARBON 

— 

40  62 

75  45 

830 

5P 

5P 

HENRY  S.  HAAK 

2  3 

5 

5-DELAWARE;   8-JUNIATA:   7-KISKIHINETA3;   8-LAEE  ERIE:   9-LEBICH:   lO-HOHONGAHELA ;   II-OBIO;   12-POTOUAC;   13-LAKE  ONTABIO; 
REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  numbers  In  tbe  Index  nuaber  column  of  tbe  Station  Index  ure  xealgned  on  k  etate  b&elB.   Tbere  «111  be  do  duplication  of  numbers  vitbln  &  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  ailea  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  December  Issues  of  tbls  bulletiu. 

Hontbly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  13  months  will  be  carried  in  tbe  June  leeue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  wblcb  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

inits  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporatloa  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are 


14-SCHUYLKILL; 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unlesi 

Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  ti 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  e 
equivalent  of  snow  on  tbe  ground.   It  is  measured  at  selected  stations  when  depth  of  sno 
onsi  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 

I  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record 


lollowing  • 


r  of  observation. 


See  Statl' 

ncbes 
Dowpack  T' 


two 


Index  for  observa' 
o«  on  ground  valuet 
ult  in  apparent  im 


7:30  A.y.  E.S.T.   WTR  SQOIV  in  Table  7  means  tbe  water 
samples  are  necessarily  taken  from  different  points 


alB< 


la 


,  Tables  2  I 


•  Amount  included  in  following  measurement,  time  dlstr 

but ion  unki 

<D  Data  in  tbe  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  oi 

more  have 

/   Gage  is  equipped  wltb  a  windshield. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index 

the  letter 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estima 

ed,  using 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  c 

etailed  da 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essen 

tally  accu 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

changed  to  No.  of  Days  .10  i 
indicates  recorder  stations. 


I  January  1,  I9S4. 

are  processed  for  sped. 
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I  but  I 


1  inch  water  equivalent 

Degree  day  data.  If  ca: 
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snowfall. 
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ater  in  Hourly  Precipitatioi 
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PENNSYLVANIA  -  1954 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

During  1954  Pennsylvania  came  under  the 
influence  of  three  hurricanes  -  making  it 
a  truly  outstanding  year  from  that  stand- 
point.  The  southeastern  portion  of  the 
State  came  within  the  precipitation  pattern 
of  "Carol"  on  August  31st,  and  of  "Edna" 
on  September  11th.   "Hazel",  however,  stole 
the  weather  show  for  the  year,  roaring 
northward  across  the  center  of  the  State 
on  October  15th.   Wind  and  water  damage 
from  this  latter  storm,  one  of  the  worst 
ever  to  hit  the  State,  was  very  high,  and 
there  were  13  deaths  and  29  reported  injuries 
attributable  to  it.   Aside  from  those  as- 
sociated with  "Hazel",  there  were  no  out- 
standing extremes  of  either  temperature  or 
precipitation  during  the  year. 

TEMPERATURE 

For  the  year  as  a  whole  the  mean  tempera- 
ture was  slightly  below  normal.   February 
and  April  were  much  above  normal,  while 
May  was  well  below  normal.   With  the  excep- 
tion of  October,  which  was  considerably 
warmer  than  usual,  the  remaining  months  of 
the  year  pretty  well  followed  the  usual 
pattern.   During  the  entire  year  none  of 
the  existing  temperature  records  were  in 
danger  of  being  broken.   The  highest  tem- 
perature for  the  year,  104°,  was  recorded 
in  both  July  and  August.   Four  stations, 
Farrell  Sharon,  Philadelphia  Drexel  Insti- 
tute of  Technology,  Phoenixville  and  Wells- 
ville,  shared  this  record.   The  lowest 
temperature,  -22°,  was  recorded  at  Hawley 
1  S  Dam  in  January.   Two  Philadelphia  sta- 
tions, Drexel  Institute  of  Technology  (56.5°) 
and  WB  City  (56.4°)  had  the  highest  mean 
annual  temperature,  while  Pleasant  Mount 
1  W  had  the  lowest  with  43.7°.   Only  one 
station,  York  3  SSW  Pump  Station,  had  as 
many  as  40  days  during  the  year  with  the 
maximum  temperature  90°  or  higher.   Four 
stations  recorded  from  35  to  39  days  with 
90°  or  higher,  and  seven  had  between  30 
and  34  such  days.   All  of  these  stations 
are  located  in  the  extreme  southern  por- 
tion, mostly  in  the  eastern  half  of  that 
area.   At  the  other  extreme  there  were 
five  stations,  mostly  in  the  extreme  north- 
central  portion,  with  10  or  more  days  when 
the  temperature  fell  to  0°  or  below.   Brad- 
ford 4  W  Res  had  the  dubious  distinction 
of  having  the  most  with  14  days  of  zero 
or  below. 

PRECIPITATION 

Rainfall  for  the  year  was  quite  variable 
over  the  State,  ranging  between  66.45  inches 
at  Kregar  4  SE  and  25,41  inches  at  Holtwood. 
Annual  totals  of  from  5  to  13  inches  above 
normal  were  noted  over  a  band  extending 
from  Lawrence  and  southern  Mercer  Counties 
to  eastern  Westmoreland  and  western  Blair 
Counties.   Deficiencies  of  from  5  to  15 
inches  occurred  from  Adams  to  Delaware 
Counties  and  from  northern  Berks  to  Snyder 
and  north  to  Sullivan  Counties.   The  year 
started  out  rather  dry,  both  January  and 
February  having  only  about  two-thirds  of 


the  normal  amount  of  precipitation.   Above 
normal  falls  (116%)  in  both  March  and  April 
brought  the  cumulative  percentage  up  to  94 
for  the  4-month  period.   Three  months  of 
below  normal  lowered  the  cumulative  per- 
centage to  82  by  the  end  of  July,  but  near 
or  above  normal  rainfall  for  the  remainder 
of  the  year  brought  the  cumulative  percent- 
age up  to  95  in  October,  and  to  96  for  the 
year  as  a  whole.   The  dryness  of  the  first 
six  weeks  of  the  year  resulted  in  markedly 
low  levels  for  streams  and  wells,  and  in 
scattered  areas  farmers  were  forced  to  haul 
water  for  livestock.   The  rains  of  March 
and  April,  however,  were  heavy  enough  to 
alleviate  the  situation.   Rainfall  in  June 
was  only  75%  of  normal,  and  in  July  the 
fall  was  only  55%  of  normal,  giving  rise 
to  a  rather  serious  water  situation,  par- 
ticularly in  the  southeastern  and  extreme 
eastern  portions.   August  rainfall  was 
ample,  fortunately,  and  once  again  the 
situation  was  eased.   "Hazel"  roared  north- 
ward across  the  center  of  the  State  on 
October  15th  and  as  a  result  rainfall  for 
the  month  was  169%  of  normal.   The  Ohio 
Drainage  average  of  8.41  inches  for  the 
month  was  roughly  2  1/2  times  the  3.64 
inches  recorded  in  the  Atlantic  Division. 
Nearly  all  stations  in  the  Ohio  Drainage 
Division  recorded  24-hour  amounts  of  2 
inches  or  more,  and  it  was  during  this 
storm  that  the  greatest  24-hour  amount  of 
the  year  was  noted,  6.79  inches  at  Meyers- 
dale. 

Rainy  weather,  as  indicated  by  the  number 
of  days  during  the  year  with  0.10  inch  or 
more  of  precipitation,  was  most  frequent 
in  the  Allegheny  Mountain  section.   Kregar 
4  SE  reported  a  total  of  140  days  with  0.10 
inch  or  more,  while  nearby  Somerset  had  121 
such  days.   The  southeastern  portion  of  the 
State  had  the  smallest  number  of  days  with 
0.10  inch  or  more.  New  Park  recording  only 
55  such  days  during  the  year.   Generally 
speaking,  the  higher  the  station  elevation, 
the  greater  was  the  number  of  rainy  days. 

SNOWFALL 

Snowfall  for  the  year  was  only  about  75% 
of  the  amount  usually  experienced.   January 
presented  something  of  a  paradox  in  that 
while  the  precipitation  total  was  only  66% 
of  normal,  snowfall  for  the  month  was  116% 
of  the  usual  amount.   February  had  unusu- 
ally light  snowfall,  however,  smaller  totals 
having  been  recorded  in  only  six  of  the 
preceding  66  years.   Snowfall  during  the 
remainder  of  spring  and  during  the  early 
part  of  winter  pretty  well  followed  the 
expected  pattern.   The  greatest  recorded 
annual  total  fall  was  122.6  inches  at 
Linesville  5  WNW,  closely  followed  by  113.5 
inches  at  Rew  and  106.0  inches  at  Kregar 
4  SE,  all  in  the  western  third  of  the  State. 
Some  of  the  higher  elevation  stations  in 
the  northeastern  portion  recorded  annual 
totals  in  excess  of  60  inches. 

FLOODS 

Until  "Hazel"  paid  the  State  her  pop-call, 
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floods  were  noteworthy  for  their  absence, 
being  limited  to  a  few  relatively  minor 
flash  floods  as  the  result  of  heavy  local 
thundershowers .   "Hazel",  however,  made 
up  for  lost  time,  at  least  in  the  Pitts- 
burgh watershed.   It  was  in  this  area  that 
storm  totals  generally  exceeded  two  inches, 
and  ran  as  high  as  almost  seven  inches  in 
some  cases.   The  resulting  runoff  quickly 
turned  small  creeks  into  raging  torrents, 
swelling  the  main  rivers  that  flow  through 
Pittsburgh.   The  resulting  crest  of  32.4 
at  The  Point  in  Pittsburgh  failed  to  match 
the  33.4-foot  mark  of  1945,  but  damage  was 
far  greater  this  year.   Several  localities 
on  the  Youghiogheny  River  experienced  crests 
that  exceeded  the  1936  marks  by  from  one 
to  three  feet.   Moderate  to  heavy  rainfall 
occurred  over  the  Pittsburgh  watershed  in 
December,  subjecting  that  area  to  its 
second  flooding  during  the  year.   Rises 
from  this  second  storm,  however,  were  not 
as  severe  as  those  experienced  in  October. 

UNUSUAL  PHENOMENA 

Spring,  usually  associated  with  the  resur- 
gence of  life  after  the  winter  dormancy, 
has  its  Hyde-like  aspect  in  that  it  is  also 
the  season  of  maximum  severe  local  storm 
activity,  often  culminating  in  loss  of 
life  and  severe  local  property  damage. 
1954  was  no  exception  in  this  regard,  for 
severe  storms,  some  of  them  covering  rather 
extensive  areas,  began  as  early  as  March 
and  continued  through  the  summer  months. 
During  the  svimmer  months  several  local 
thunderstorms  developed  high  winds  and 
were  attended  by  severe  lightning  displays, 
resulting  in  a  number  of  deaths  and  in- 
juries, both  to  persons  and  to  livestock, 
and  in  considerable  property  damage.   Twenty- 
three  tornadoes  were  reported  on  15  days 
during  the  year,  with  1  in  March,  4  in 
April,  1  in  May,  8  in  June,  4  in  July, 
and  4  in  September.   There  were  no  deaths 
attributed  to  these  storms,  but  they  were 
responsible  for  a  total  of  10  reported 
injuries.   Total  damage  estimates  exceeded 


$33,000,  but  the  figure  is  far  from  being 
complete,  estimates  not  having  been  given 
for  most  of  the  storms.   "Hazel",  of  course, 
was  the  crowning  touch  and  resulted  in  prop- 
erty damage  -  exclusive  of  flood  damage  - 
estimated  at  from  $3,500,000  to  $5,000,000. 
For  a  more  complete  description  of  this 
storm,  see  "Climatological  Data,  Pennsyl- 
vania, October  1954",  "Climatological  Data, 
National  Summary,  October  1954",  and  "The 
Storm  of  October  15,  1954,  by  U.  S.  Weather 
Bureau,  New  York".   Earthquakes,  or  earth 
shocks  were  reported  in  the  Reading  area 
in  January,  and  in  the  Wilkes-Barre  area 
in  February.   During  the  year  there  were 
155  days  with  thunderstorms,  with  occur- 
rences reported  every  month  of  the  year. 
August  had  the  greatest  frequency  with 
storms  reported  on  23  days.   In  addition 
there  were  53  days  with  hail,  63  with  sleet, 
47  with  glaze,  and  10  with  auroras. 

CROPS 

The  dry  weather  of  January  and  February 
retarded  the  growth  of  winter  grains,  but 
recovery  resulted  from  the  ample  rains  of 
March  and  April.   Maple  sugar  camps  began 
operations  about  mid-February;  the  flow  of 
sap  was  slow  at  first,  but  a  good  flow  was 
reported  in  March.   Spring  plowing  and 
planting  was  hampered  somewhat  by  frequent 
rains,  and  growth  was  retarded  by  a  cool 
May.   During  the  summer  most  crops  were 
slow  in  developing  due  to  the  lack  of  rain, 
with  some  areas  damaged  to  the  extent  that 
the  August  rains  did  not  result  in  full 
recovery.   Fall  weather  was  excellent  for 
harvesting  and,  despite  earlier  adverse 
effects,  a  good  yield  was  obtained.   The 
total  value  of  field  and  fruit  crops  ex- 
ceeded 1953  by  13%,  but  the  state  produc- 
tion of  all  vegetable  crops  for  both  proc- 
essing and  fresh  marketing  was  down  14%  in 
quantity  and  15%  in  value. 

Details  of  each  month's  weather  may  be 
found  in  the  individual  monthly  issues  of 
this  publication.  -  V.  D.  Steves 


k 


Ill  iinniriiifififrfMBir 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


ApriJ 


" 

^ 

52. 

■  « 

52. 

1.7 

33. 

liO 

33. 

■  S 

33. 

96. 

31. 

37. 

ii. 

2.2 

51. 

94. 

2>l 

54. 

34. 

».6 

48. 

•  6 

51. 

52. 

54. 

1>2 

95. 

46. 

3.0 

56. 

.5 

94. 

56. 

50. 

2.6 

55. 

52. 

.5 

33. 

56. 

52. 

.1 

52. 

.8 

49. 

1.9 

57. 

91. 

47. 

50. 

.6 

60. 

46. 

55. 

49. 

.a 

51. 

1.9 

49. 

.3 

94. 

49. 

2.4 

93. 

1.0 

96. 

91. 

,7 

93. 

51. 

.1 

48. 

1.2 

52. 

.5 

56. 

1.2 

51. 

51.- 

2.6 

53. 

1.9 

55. 

.4 

99.< 

44.^ 

.2 

96.; 

.7 

92.- 

i.e 

94.2 

2.3 

57.5 

90.1 

2.7 

93.1 

.2 

55.1 

47.1 

54. « 

!.« 

59.3 

53. 

1.9 

47.4 

.2 

53. £ 

92. S 

51. < 

.9 

53.7 

50. « 

1.9 

55. E 

53.6 

2.<> 

49.' 

53. e 

.5 

55. « 

3. a 

94. t 

1.'. 

44.1 

93.: 

53.1 

2.1 

48.1 

49.5 

51. C 

54.: 

.9 

55.2 

.7 

59.2 

53.2 

3.1 

54.: 

99.1 

.3 

91.! 

.3 

47.2 

96. e 

.0 

96.2 

,i 

96. 

1.1 

96.2 

•  3 

56. ( 

49.1 

... 

59.1 

46.: 

I.e 

55.1 

2.0 

58.7 

45.3 

1.0 

49. i 

51. 

2.3 

52.' 

.0 

56.3 

May 


Auguft 


/II.9I0N 

ALLeNTOWN    WB    AP 
ALLENTOIJN    0A5    CO 
ALTOONA    HORSESHOE    CURV 
AHENOTSVILLE 

ARTEMAS    1    WNW 
AVOCA    CAA    AP 
8AHERST0WM    3    WNW 
BEAVERTOWN 
BELLEFONTE    4    S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
SLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  w  RES 
SROOKVILLE  CAA  AIRPORT 


eURGETTSTOWN  2  W 

26 

5 

BURNT  CABINS  2  N£ 

27 

6 

BUTLER 

31 

1 

CANTON  1  NW 

21 

8 

CARLISLE 

29 

9 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHESTER 
CLARION  3  SW 
CLAVSVILLE  3  W 
CLEARFIELD  8  NW  NURSER 

COATESVILLE  I  SW 
COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRV 
COUOERSPORT  1  NNE 

COUCERSPORT  2  NW 

OcRRY 

DEVAULT  I  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

EAGLES  MERE 

EAST  8RA0V 

EAST  WATERFuRD  3  E 

EBENSBURS 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

ERIE   CAA  AIRPORT 

El/ERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 

FREOERICKSVILUE  I  SE 
FREELANO 
GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 
GORDON 
GRAT2  1  N 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
MAWIEY  1  S  DAM 
HOLTWOOD 
HUNTINGDON 
INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NF  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAKPENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  9  WNW 
LOCK   HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 

MARTINSauRG  CAA  AP 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

MERCER  4  NW 
MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUHLEN8URG  1  SE 
NEFFS  MILLS  4  NE 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NORRISTOWN 
PALMERTON 
PARK   PLACE  WB 

PHIL  OHEKEL  INST  OF  TE 
PMILAOELPMIA  WB  »P 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PMILAOELPMIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 

PHILiPSBURG  CAA  AP 
PHOENUVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON  1  S 
PUTNEYViL^E  2  SE  DAM 
QUAKCRTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 


29. 2M 
22.8 
24. 5M 


37.9 
31.7 
31.0 


39.0 
35.7 
34.9 
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27,9 
38.9 
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37.1 
40.4 
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February 


April 
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luly 


August 


Septtttnber 


RIDGWAY  3  W 
$ALINA  3  M 
SCRANTON  WB  CITY 
SELINSGROVE  CAA  AP 
SHlPPENSeURG 

SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  MATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STROU053URG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  0AM 
TITUSVILtE  2  S 
TJTUSVILLE  WATER  WORKS 
TOWANDA 


UNIONTOWN 

32 

S 

UPPER  DARBY 

30 

8 

MARREN 

2T 

1 

WAVNESeuRG  2  W 

31 

1 

WELLSeORO  3  S 

21 

1 

KELLSVILLE 

26 

e 

WEST  CHESTER 

31 

Jt 

WILLIAMSPORT  KB 

AP 

25 

9 

rORK  3  SSW  PUMP 

STA 

31 

3 

40.2 
36il 
40>0 
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»7il 
4.8.7 
31>8 


35ta 

52.6 


65.0      -    1.7 


6s.e 

70(9 
66. S 


70,9 
72.7 
69.8 

72.6 


50.8 
50.8 
50.5 
53.8 

50.6 
48.6 
46.6 
50.4 
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April 
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TW 


TTaT 

10i03 


»CM6T0NIA    LOCK    3 
ALBION 

ALLENTOWN  W8  AP 
ALLENTOWN  OAS  CO 
ALTOONA    HORSESHOE   CURV 

ARENOTSVILLE 
ARTEMAS    1    WNW 
AUSTINBURG    2    W 
AVOCA    CAA    AP 
BAKERSTOWN    3    WNW 

BARNES 

BEAR    SAP 

BEAVER    FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH   CREEK    STATION 

BELLEFONTE    ♦    S 
BERHICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  t    ENE 

8L0SERVILLE  1  N 
BOSWELL  6    WNW 
BRAOOOCK  LOCK  2 
BRADFORO  CNTRL  FIRE  ST 
BRADFORD  «  W  RES 

BRAOFORO  3  N«  HEDGEHOO 

8REEZEW0OO 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

BUFFALO  MILLS 


SURSETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS 
SUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 


^•99 

-1.15 
•SA  -I4SS 
i35  - 


1.18 

1.25 
1.5«| 
1.50 
1.65 


3.32 


NE 


CARLISLE 

CARROU.T0WN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAOOS  FORO 

CHAHBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  A 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 
CLAVSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

CLEARFIELD  0  NW  NURSEI 
CLERMONT 

COALOALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COSAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

COBRV 

COUDERSPORT  1  NNE 
COUOERSPORT  2  NW 
COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 

CREEKSloe 
CRESSON  :  SE 
CUSTER  CITY  2  w 
DANVILLE 
OERRY 

DEVAULT  1  M 

OIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DOYLESTOWN 

OU  BOIS  7  E 

OUSHORE  3  NE 

EAGLES  HERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORO  3  E 

EBENS8UR6 
EDINBORO 

ELIZABETMTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1   E 
ENGLISH  CENTER 

EPMRATA 

EOUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL    SHARON 

FORO    CITY    A    S    0AM 


FRANKLIN 

2.30 

-l.U 

FREOERICKSVILLc  I  SE 

1.97 

FREELAND 

l.AO 

-i.ef 

SALETON 

1.S5 

-  .68 

GEIOERTOWN 

i.ea 

GEORGE  SCHOOL 

2.11 

-1.2( 

GETTYSBURG 

1.A8 

-1.61 

GIFFORO 

3.08 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

2.69 

OLENWlLLARD  DASH  0AM 

2.68 

GORDON 

1.65 

-1.89 

GOULOSaORD 

1.72 

-1.3! 

GRANTVILLE  2  SW 

1.50 

GRATERFORO 

3.07 

-  .23 

SRATZ  1  N 

1.39 

GREENSBORO  LOCK  T 

2.15 

-1.27 

«RE£NSBURG  3  SE 

2.46 

-1.19 

GREENVILLE 

2.89 

-  .AA 

MANOVER 

1.90 

-1.26 

1.08 
'1.09 


:    1.87    -    .97 


2.33 
2.21 

1.66 
1.47 


1.33 

2.32 
2.29 


1.A9 
1.60 
1.13 


2.2« 

1.86 
1.02 


■    .70 
.29 

1.59 

'1.10 

i.oe 

2.35 

3.78 


1.62 

1.23 
•1.07 


2.60 
2.06 


3.42 
3.80 
3.44 


3.61 
3.91 
6.95 


5.S5 

;    1.75 

4.99 


6.691     3.74:    3.28 


3.81    -    .89 


-1.95 
-1.09 


-  .43 
-1.41 
-1.58 


Sm  R>l»r*BC«  NolM  Following  Station  Indox 
-  210   - 


5.87 
3.63 
4.72 
3.63 


-1.13 
2.73 
3.49 


•3.53 

•3.65 

-3.66 


2.91 

r  5.41 

6.55 

-2.55 

9.46 

7.13 

-2.01 

8.19 

-2.19 

3.9B 

-1.56 

2.55 

3.03 

3.13 

4.29 

8.66 

3.53 

4.47 

3.42 

-  .95 

7.01 

6.50 

4.81 

8.46 

-  .63 

7.29 

-3.63 

7.29 

-  .36 

4.26 

4.14 

-2.30 

7.84 

2.84 

-1.56 

4.97 

-  .86 

6.15 

-1.13 

2.51 

:  5.44 

-  .47 

1.83 

3.43 

-3.66 

6.82 

4.01 

2.49 

-  .74 

6.69 

-1.81 

4.56 

6.84 

-1.15 

2.03 

7.07 

-3.72 

5.93 

-  .97 

2.27 

7.04 

-2.63 

7.32 

-2.35 

5.94 

3.50 

2.56 

4.37 

-2.87 

3.77 

-2.40 

5.38 

5.43 

-3.81 

7.18 

5.60 

-2.49 

7.69 

-2.02 

7.11 

-3.31 

3.34 

-2.90 

6.62i 

5.30 
3.77 


1.17 
3.05 


-1.10 
-1.55 
-1.63 


6.16 
8.99 
10.90 


-  .70 

-  .10 

-  .97 


6.99 

3 

81 

11.76 

6 

.36 

3.40 

4.85 

1 

61 

2.59 

3.41 

25 

2.06 

9.67 

6.80 

4 

01 

3.49 

5 

90 

9.46 

7.78 

4 

68 

1.90 
4.09 
1.64 


-1.42 
-X.33 


.70 


45.32 
E39.S3 
36.33 
40.71 
E49.31 

32.61 
E40.13 
E32.36 

35.51 

E42.76 

E47. 74 
41.70 
34.52 
37.70 
38.11 


37.27 
39.45 
37.14 
59.19 

41.00 
E54.96 
E44.56 
E44. 39 

45.90 

E43.15 
51.24 
43.22 


35.65 
51.46 
E39.7e 
42.31 
32.47 

40.32 
37.85 
E34.70 
E40.6e 


.19 


46.19 

37.07 

1.53    E42.69    ' 

E43.15 

44.79 


.20 


E40.21 
E33.92 
33.21 
38.99 
E33.69 


-  8.30 
-12.92 
-12.48 


1.93 
1.28 
4.66 
1.46 


1.40 
2.02 
5.35 


5.76E  1.01 
7.60  2.76 
.66      2.49 


E52.98 
50.82 

45.53 
35.80 
55.53 

E36.77 
37.18 
55.68 
39.46 
39.49 


35.47 
46.16 
E43.06 
43.23 

54.67 
52.58 
E33.46 
36.06 
38.06 

34.96 
37.74 
42.06 
E44.41 
E42.62 

E4T.6e 
40.50 

E42.19 
43.80  ' 
35.03  ' 

33.58 
43.70 
32.66    ' 
43.08 
41.07 


36.83 
36.84 
E45.28 
42.75 
34.16 


1.47 
2.20 
6.34 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PENNSTLVAN lA 
1«S4 


January 


July 


Septembai 


November         December 


HARRI5BURG  WB  AP 

HARRIS8URG  NORTH 

MAULEY 

MAWLEY  1  5  DAM 

HOLLISTERVILLE 

MOLTHOOO 
HONESDALE  i  NW 
M0OVERSVIL.LE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 

HUNTSDALE 
HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 
JAMESTOWN  2  NW 

JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KARTHAUS 
KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 
KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

LAKEVILLE  1  NNE 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAN5P0RD 

LATROBE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEHI6HT0N 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK   HAVEN 
LONG  FOND  2  w 
MADERA 

MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
HAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAYBURG 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADVILLE  1  S 
MED IX  RUN 
MERCER 
MERCER  A  NW 
HERCERSBURG 

MEYERSDALE 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 

MILANVILLE 

MILLHEIM 


2.13 


MILLVILLE  2 
MILROY  3  NE 
MONTROSE  3  £ 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2 


SM 


SE 


HT  POCONO  2  N  AP 

MUHLENBURG  1  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  A 
NEFFS  MILLS  'f    NE 

NESHAMINY  FALLS 
NEW6URG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 

PALM 

PALHERTON 

PARKER 

PARK   PLACE  WB 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   PONO 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TE 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHILIPS8URG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  I  E 
PIKES  CREEK 

PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTTSTDWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  B 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  we  CITY 

RENOVO 

REW 


-1>2A 
-1.92 


-1.37 
-1.28 


3.66 
3.82 
1.83 


■1.3A 
•  .77 
-1.45 


3.05 
1.16 
1.37 


1.<.6 

-1 

.86 

2.02 

1.39 

-: 

.29 

2.05 

.22 

1.07 
1.97 


1.08 

.91 

-    .94 


-3.06 
-2.89 
-2.75 


-3.24 
-1.7S 


■  .29 

-2.56 

2.06 

■  .04 
-3.94 


-2.59 

-2.96 


1.40 
4.15 
1.14 
-1.52 


-2.1 

2.18 
1.84 


2.64 
-1.53 


2.31 

2.90 


4.23 
3.69 
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5.76 
5.30 
-1.89 


S.5J 

3.19 
4.39 


3.46 
5.45 
2.44 
5.01 


5.88 
3.63 

6.37 


3.96 

6.92 

.39 


7.09 

6.87 
4.50 

3.89 
7.80 


3 
2 

»1 
28 

11 

02 

2 

31 

•A-X'X-OOC'Sv 


T&bU  2-Contioued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PENNSYLVANIA 
H5» 


Februaiy 


April 


May 


July 


I 


August 


Sepiembei 


RICES  LANDING  L  6 
RIDCWAY  3  W 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  SE 

SAUINA  3  W 
SAXTON 

SCHENLEY  L  5 
SCRANTON  WB  CITV 
SELINSGROVE  CAA  AP 

5HAM0KIN 
SMlPPENSeURG 
SINNEMAHONtNG 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 

STRAUSSTOWN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 

SUTERSVILLE 

TAMAQUA 

TAMAOUA  *  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  2  S 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  *  W 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOINT  *  NE 
TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILTRA  PLAN 
UNIONTOWN 

UPPER  OARBY 

VANOERGRIFT 

VIRGINVILLE 

WARREN 

WATSONTOWN 

WAYNESeURG  2  W 
WELL5B0R0  3  S 
WELLSVILLE 
WERNERSVILLE  I  W 
WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  E 
WEST  HICKORY 
WHITESBURG 
WILKES  BARRE 
WtLLIAMSeURG 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

WOLFSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

YORK  HAVEN 

ZION   GROVE 

ZIONSVILLE  3  SE 

SECTION  AVERAGE 


•1*»3 


■2*50 
•1*25 


■1«23 
-2*29 


1.S9 

1.57 
1*65 


-2.23 

•1.10 


1.23 
■1.70 


7.31 
3.88 

5.15 


3.69 
7.1i» 

3.70 


3.09 
3.25 

-1.21 
-  .86 

*.»5 
i.39 
2.11 
4.15 
3.59 

.55 

-  .46 

-  .11 

2.91 
'•.22 

2.62 

-2.15 

2.48 

2.<>1 
4.52 
5.15 

.92 

4.84 
3.60 

•1.10 
•1.22 


-1.43 
-2.68 
-1.82 


-3.60 
-3.40 
-2.22 


7.30 
6.68 
4.54 


-2.09 
-1.68 


-1.74 

•1.60 

-  .79 

-  .74 

-1.78 


2.10    -1.10 


10.06 
9.56 
1.73 


6.30 
10.69 
8.21 


7.57 
2.16 
3.20 
4.46 
2.71 

2.18 
11.16 
7.46 
2.01 
6.33 


3.94 
5*36 


9.01 
6.94 


-  .97 
-1.07 

-1.08 

1.57 
.12 

-  .91 


.61 


-1.66 

1.80 

-    .50 


3.44 
3.43 


39.56 

E41.12 
40.30 
36.63 

E51i90 

44.44 
40.70 
47.42 
34.22 
36.55 

38.33 
38.96 
39.90 
47.73 
E52.62 

49i65 

40.21 
34.64 
49.69 
40.82 


E39.a2 
39.76 
42.70 


51.39 

35.07 

.33 

48.58 

33.13 

36.33 

42.94 

ES0.96 

43.26 

-  1 

80 

37.38 

49.83 

10 

59 

34.99 

44.72 

1 

99 

E42.58 

40.77 

. 

38 

30.73 

-  5 

«1 

33.81 

E42.84 

32.71 

-15 

16 

34.23 

-  9 

78 

32.20 

42.69 

37.29 

-  1 

82 

42.39 

37.12 

-  7 

37 

E43.50 

33.72 

-  6 

69 

33.86 

-  5 

85 

E39.78 

-10 

10 

37.13 

-12 

65 

40.67 

-  1 

:e 

SEW  NAME 

BETHLEHEU 
BDRGETTSTOWN  2  W 
CRE3S0N  2  SE 
HOKESDALE  6  NNV 
HUNTINGDON 

JIU  THORPE 
LONG  POHD  2  W 
NEFFS  HILLS  3  NE 
QUAKERTOWN  1  E 
RIDGWAY  3  W 


AVOCA  CAA  AP 

BOswELL  6  nnr 

BRADFORD  3  KW 
EQUINUNK 
EVERETT  1  SW 

GRANTVILLE 
HOUE 

HUNTIHGDOK 
LKHIGHTON 


ICEADOW  RUN  PONDS 
HERWINSBURG 
NEFFS  UILL3  3  NE 
PLEASANT  MOUNT  1 
QUAKERTOWN  1  E 

RIDGWAY  3  W 
SAXTON 

SHADE  GAP 

SIHKEMAHONING 

VIRGINVILLE 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

BETHLEHEM   RIVER   STA 
BURGETTSTOWN   3    W 
CRESSON   2    E 
HONES DALE   6    N 
HUNTINGDON    1    WSff 

UAUCH   CHUNK 

LONG   POND 

NEFFS   MILLS   4    NE 

QUAKERTOWN 

RIDGWAY 

RELOCATIONS 

All  equipment  moved  0.6  mile  S 
All  equipment  moved  1000  feet  NW 
Rain  gage  moved  75  feet  S 
All  equipment  moved  0.1  mile  3SE 
Recording  gage  moved  39  feet  N 

Rain  gage  moved  294  feet  NE 
Recording  gage  moved  500  feet  NE 
All  equipment  moved  0.9  mile  E 
Recording  gage  moved  51  feet  NW 
Recording  gage  moved  15  feet  WSW 

Recording  gage  moved  0.4  mile  SSE 
All  equipment  moved  0.4  mile  NW 
Recording  gage  moved  0,7  mile  SW 
Recording  gage  moved  400  feet  N 
All  equipment  moved  45  feet  NW 

All  equipment  moved  2.5  miles  SW 
All  equipment  moved  0.1  mile  S 
Recording  gage  moved  5  feet  S 
All  equipment  moved  0.2  mile  3 
Rain  gage  moved  93  feet  NW 


DATE 

September  1954 
October  1954 
March  1954 
December  1954 
March     1954 


September 

195 

4 

August 

1954 

December 

1954 

June 

1954 

May 

1954 

October 

27, 

1954 

January 

27, 

1954 

October 

B, 

1954 

Bay 

13, 

1954 

August 

10, 

1954 

Bay 

I, 

1952 

October 

6, 

1954 

Harcb 

5, 

1954 

Hay 

1, 

1953 

August 

12, 

1954 

Harcb 

9, 

1954 

October 

5, 

1954 

September 

22, 

1954 

Hay 

13, 

1954 

June 

23, 

1954 

Hay 

19, 

1954 

April 

8, 

1954 

July 

27, 

1954 

Harch 

3, 

1954 

Harcb 

22, 

1954 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


PENHSYLVANIA 
1954 


Last  spring  minimum  of 


16*  or 
below 


20' or 
below 


24*  or 

below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


28*  or 
below 


24*  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  oi  days 
between  dates 


ALBION 

ALLENTOWII  WB  AP 
ALLEHTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 

ARTEiiAS  1  mre 

AVOCA  CAA   AP 
BAKERSTOITK    3    ITOW 
BEAVEHTOWN 
BKLLKPONTE  4    S 

BERWICK 

BETELEHEU  LEHIGH  DVI 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  «  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BORGETTSTOim  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAIIBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE 

CLEARFIELD  8  N¥  NURSERY 

COATESVILLE  1  3W 
COLOHBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRT 
COUDERSPORT  1  NNE 

COUDERSPORT  2  NW 

DERHT 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

EAGLES  HERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATEHFORD  3  E 

EBENSBURG 

EKPOKIUV  1  E 

KPHRATA 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  1  SE 
FREELAND 
GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 
CORDON 
GRATZ  1  N 
GREENVILLE 
HANOVER 

EARRISBURG  WB  AP 
HAWLET  1  S  DAM 
HOLTWOOD 
HUNTINGDON 
INDIANA  3  SE 

IBWIN 

JAUESTOWN  2  NW 
JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
KANE  1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE 
LAWRENCEVILLE  2  3 
LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 
LIKESVILLE  5  WNW 
LOCK  HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 

MARTINSBURG  CAA  AP 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 
MERCER  4  NW 
MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 


£ 


MIDLAND  DAM 

MONTROSE  3 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUHLENBURG  1  SE 
NEFFS  MILLS  4  ME 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NORHISTOWN 
PALMERTON 
PARK  PLACE  WB 


95 
101 
102 


101 
97 
95 
98 


100 

101 

95 

91 

93 

99 
100 
100 


102 
103 


101 
98 


90 

100 

90 

93 


102 

91 


97 
97 
100 
95 
99 

101 
100 
100 
98 
102 


99 
100 


100 
102 
100 
96 
102 


7-13+ 
7-31 
8-  1 
7-14 

8-  1 

7-14 
7-31 
7-31 
7-14 
7-15 

7-31 
7-31 
7-14 

9-  5 
7-14+ 

7-15 

7-14 
7-15 
7-15- 
7-14 

7-14 
7-15+ 
9-  5 
7-14 

7-14+ 

8-  1 
7-31 
7-15 

9-  5 


7-14 
7-31 
8-  1 
6-20 

7-15 
8-  1 
7-14 
7-15+ 
7-14 

7-15+ 

7-31 

7-14 

7-14 

7-14 

7-15 
7-14 
8-  1 
7-31 
7-31 


9-  5 
8-  1 


7-31 
7-15 


7-14 
9-  6 


98 

94 

102 

101 


102 
98 

101 
99 


7-15+ 
7-15+ 
7-14 

7-15 
9-  5 
9-  5 
7-15 
7-31 

7-14 
9-  6 


7-31 

7-14 

8-  1 
7-31 
7-31 
7-31 

7-31 

7-14 

9-  5+ 
7-15 


7-14  + 
7-14  + 


2-13 
1-18 
1-18 
1-18 
1-18 

12-21 
1-18 
1-13+ 
1-18 
1-18 

1-18 
1-18 
1-18 
12-21 
1-18 

1-18 
1-18 
1-18 
1-18 
1-12 


3 

1-18 

4 

1-17 

-  9 

1-18 

-  6 

1-18 

-  3 

1-18 

3 

1-18 

-  9 

1-18+ 

-  1 

2-13 

-  2 

1-18 

-17 

1-19 

-11 

1-18 

6 

1-18 

-  3 

1-18+ 

-  3 

1-18 

-  8 

1-18 

-  4 

1-18+ 

-  1 

1-18 

3 

1-11 

0 

1-18 

0 

1-18 

-  3 

1-18 

-  2 

1-18 

-  5 

1-18 

-  3 

1-18 

-11 

1-18 

3 

1-18 

-13 

1-18 

-10 

1-18 

-  9 

1-18 

4 

1-18+ 

4 

1-18 

-22 

1-18 

9 

1-14+ 

-  4 

1-18 

-  5 

1-18 

6 

1-14 

5 

1-18 

■  7 

1-18 

2 

1-18 

14 

12-21+ 

3 

1-14+ 

0 

1-18 

-  8 

1-18 

-  2 

1-18 

0 

1-18+ 

7 

1-18 

3 

1-18 

-  6 

12-21+ 

10 

1-18 

0 

1-18 

4 

1-18 

3 

1-18 

4 

1-18 

8 

1-18 

4 

1-18 

3 

1-18 

10 

1-18 

8 

1-18 

0 

1-18 

0 

1-18 

6 

1-18 

1 

1-18 

2 

1-13+ 

1 

1-18 

9 

1-18 

3-  6 

3-  6 

3-  6 
3-22 
2-13 

4-  4 

3-  6 
2-13 


4-  4 
4-  4 
2-13 


2-13 

4-  9 

4-  1 

4-  9 

3-  6 

2-13 

3-22 

4-  4 

4-  3 

3-22 

3-  6 

4-  4 

4-  4 

3-  6 

4-  5 

3-  8 

4-  4 

4-  4 

4-  4 

2-13 

4-  1 

3-  5 

3-  7 

4-  4 

4-  4 

3-  6 

4-  4 

3-  6 

2-14 

3-  6 

2-14 

4-  4 

2-14 

2-13 

4-  5 

2-13 

4-  4 

4-  4 

3-  6 

4-  4 

3-  6 

3-  6 

4-  9 

3-  6 

2-13 

2-14 

4-  4 

2-13 

2-14 

4-  4 

4-  4 

4-  4 

2-13 

3-  6 

4-  4 

4-  4 

2-13 

3-  6 

4-  5 

3-  6 

3-  6 

4-  4 

4-  4 

4-  4 

3-  5 

4-  4 

2-13 

2-14 

3-22 

2-13 

2-13 

4-  4 

3-  5 

4-  4 
3-  6 


4-  9 
4-  4 


4-  9 

4-  9 

3-  7 

3-  6 

4-  5 
4-  9 
4-  9 


4-  4 
4-  4 
4-  4 
4 


3-10 
4-  9 
4-  4 
4-  4 
2-13 


4-  4 
4-  4 
4-13 
4-13 
4-  9 

4-  4 


4 

4-  9 
4-  9 


4-  9 
4-  5 

4-  5 

5-  5 


4-  9 
4-  4 
4-  4 
4-13 
4-  4 

4-  5 


4-  4 
4-10 


4-  4 
4-10 


4-13 
3-  7 


20 

4- 

5 

18 

4- 

9 

18 

3- 

6 

20 

4- 

4 

17 

4- 

9 

5-26 
4-13 


4-10 

4-  4 
5-21 

5-  5 
5-10 

4-10 

4-  4 

5-  5 
4-  9 
4-12 


5 

4-25 

5-21 

4-  9 
4-10 
4-  9 

4-  9 

5-  5 

5- 
4- 


4-13 
4-  9 
4-  5 
4-  9 
4-13 


4-  9 
4-  9 

4-  9 
5-26 

4-  9 
4-10 
4-  4 
4-13 


4-13 
4-  4 

4-  9 
4-10 
4-  9 


5-  7 
4-13 


5-26 
5-23 


5-24 
5-  9 


4-10 
4-  5 


5-22 
5-26 


4-13 
4-13 
5-22 
5-24 
5-24 


10-  7 
10-  8 
10-  8 
10-  7 
10-  8 

10-  7 
10-  7 
10-  7 
10-  7 
10-  7 


5-lS  32 
5-11  32 
5-24  30 


4-  9 
4-13 

5-  5 
5 
5-  9 

5-26 
4-13 
5. 
5-  5 


4-13 
5-22 
5-  5 

4-  4 
5-16 

4-  4 

5-  6 
5-23 

5-  5 
5-22 
5-  7 
4-13 


5-  5 
4-13 
4-18 
5-21 
4-10 


4-  9 
5-22 

5-  6 


5-  5 
5-11 


4-13 
5-10 


10-  7 

9-13 

10-  7 

9-23 
10-  7 

9-24 
10-  7 
10-  8 

10-  8 

10-31 

9-24 

9-23 

9-23 

10-  8 


9-24 
10-  7 
10-  6 

10-  7 
9-23 

11-  1 
10-  7 
10-  7 
10-  7 

9-24 

10- 
10- 
10-30 
10-  7 

9-24 

10-  7 
10-  7 


10-  8 

9-23 

10-  7 

10-  8 
9-13 

11-  6 
10-  7 


32 


11-  6 
10-  7 
10-31 

10-  7 

10-  8 

11-  1 
10-  8 

10-  7 

11-  2 
11-  7 
10-  7 
10-  7 
10-  7 

10-  7 
10-  8 
10-  7 

10-  8 
10-31 

11-  1 
11-11 
10-  7 
10-  7 
10-  7 

10-  8 

11-  7 
10-  8 
10-  7 


10- 


10 
32 
27 
29   9-24 


10- 


9-24 
10-  8 
10-  7 

8-18 

10-  7 
10-  8 
10-  8 
10-  7 
10-  8 

10-  8 

9-23 

10-  7 


10-  7 
10-  7 


10-  8 
10-  6 


10-31 

10-  7 

11-  1 


11-  1 

10-  7 

11-  6 
11-  1 
10-  8 

10-  7 

11-  1 
11-  1 
10-  7 
10-20 

10-  7 
10-  7 
10-31 

10-  7 

11-  1 

11-  7 
10-  8 
10-  8 

10-  7 
10-31 

11-  6 
10-  7 
11-11 
10-20 

10-  7 

11-  1 
10-20 
10-  8 


■  7 

10-  8 

11-  7 

10-  7 

11-  1 

11-  1 
10-  7 
10-  7 


11-  1 
10-31 


11-  1 

10-  7 

7 


11-11 
6 
11 


11-  1 
10-  7 

10-  7 

10-20 

11-  1 
11-  6 
11-  6 
11-11 

11-  6 

12-  4 
10-  7 


H-10 
10-20 
11-  7 


10-20 
11-  6 


11-11 
12-  2 


11-11 
10-  8 
12-  4 


10-  7 

11-  7 

11-  7 
11-11 
11-  6 


11-13 
11-11 


11-11 

11-  7 

12-  3 


28  11-  6  24 
28  11-  1 
28  11-11  23 
27  11- 


11-11 
12-  6 


11-11 

11-  7 
11-11 

11-11 

12-  5 
12-  3 

10-  8 

11-  6 

11-  1 

11-  6 
11-11 
11-13 
11-11 

11-11 

12-  7 
11-  6 

11-  6 
10-  7 

11-11 

12-  4 
12-  3 
12-  3 


11-  6 

12-  6 
10-31 
11-  7 

11-  1 

12-  3 
12-  2 
12-  5 
12-  4 

11-  6 

11-11 
11-11 

12-  3 

11-  1 

12-  3 

11-  6 
11-13 

12-  3 

11-  7 
11-11 

12-  6 


12-  6 

10-  8 
12-21 

11-  7 

11-  6 

12-  3 
12-  3 
11-11 
12-  6 
11-  6 


11-11 
12-  4 

11-  7 

12-  3 

12-  6 
12-  5 
11-  7 


12-  4 
11-13 


11-13 
12-  6 


11-  7 

12-  3 
11-13 


11-11 
11-11 
12-  6 


12-  7 
11-11 


12- 
12- 
12- 

12-  6 
12-  7 
12-  4 
11-13 
12-  5 

11-11 
12-  6 


12-21 

12-  6 
12-21 
11-11 
11-11 
12-  2 

12-  4 


12-  3 
12-  6 
11-10 
11-  7 

11-  1 

12-  6 
12-  3 
12-  7 
12-  6 

11-  6 

11-11 

12-  6 
12-  3 

■  7 
12-12 

12-  6 
12-  5 
12-  4 
11-13 
12-  7 

12-21 


12-21 

11-  6 
None 

12-  6 
12-  5 

12-  6 
12-  8 
12-  6 
12-  6 
11-13 


12-21 
12-21 
11-13 
12-  6 

12-  7 
12-  5 
12-  6 
11-  6 
None 


12-  6 
12-21 


12-20 
12-  3 
12-  3 


12-  6 
12-21 


6  11 

3 

6 


12-  6  16 
12- 
12-21  1 

12-  6  15 


295  221  215 
256  242  206 
311  277  250 

296  221  216 


139 
178 
182 
151 
156 

151 
181 
155 
155 


149 
110 
137 

122 
151 
142 
166 
178 

181 
209 
121 
124 
120 

178 
178 
138 
123 


155 
144 
149 
122 

206 
177 
155 
155 
138 

134 
177 
162 
155 
142 

155 
177 
154 
150 
154 

181 
150 
178 
124 

155 

187 
120 
216 
154 
137 


125 

154 
177 


155 
178 
173 
139 
181 

181 
123 
154 
137 
241 

181 
125 


155 
149 
177 
178 
149 


205 
138 
202 

156 
147 
211 
151 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3-Continuod 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


PENNSYLVAJdA 
1954 


■ 

Number  oi  days 

Last  spring 

minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between   dates 

16'  or 

20- or 

24' or 

28' or 

32- or 

32°  or 

28' or 

24- or 

20°  or 

16'  or 

1 

1 

i 

_0 

1 

1 

Station 

1 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

I 

0 

I 

0 

O 

1 

0 

1 

d 

d 

d 

a 

d 

„     ^^ 

d 

.     I«i 

d 

d 

0 

W 

a 

« 

a 

a 

d) 

a 

0) 

B 

S     a 

S 

I 

S      a 

S 

a 

jg 

& 

2 

& 

& 

i 

& 

A 

A 

& 

A 

& 

J_ 

& 

A 

& 

& 

A 

& 

H 

a 

H 

2 

b 

S 

CO 

eg 

CM 

CO 

PHIL  DBEXEL   INST  OP  TEC 

104 

7-31 

12 

1-18 

2-13 

13 

3-   5 

20 

3- 

5 

20 

4-  4 

25 

4-   5 

30 

12-   3 

30 

12- 

5 

28 

12-   6 

22 

12-   7 

20 

12-21 

16 

311 

277 

276 

245 

242 

PHILADELPHIA  VB  AP 

102 

7-31 

5 

1-14  + 

2-13 

11 

2-13 

11 

3- 

6 

23 

4-  4 

26 

4-  4 

26 

11-   8 

30 

11-11 

27 

12-   3 

24 

12-   6 

20 

12-21 

15 

311 

296 

272 

221 

218 

PHILADELPHIA   PT    BREEZE 

99 

7-14+ 

13 

1-18 

2-13 

14 

2-13 

14 

3- 

5 

23 

4-   4 

27 

4-  4 

27 

_ 

_ 

12-   6 

24 

12-21 

16 

12-21 

16 

311 

311 

276 

_ 

_ 

PHILADELPHIA    SHAWHONT 

100 

7-31 

5 

1-14 

2-13 

10 

3-   6 

20 

3- 

8 

24 

4-   4 

25 

4-10 

32 

11-   1 

31 

11- 

6 

28 

11-11 

23 

12-   6 

20 

None 

- 

275 

248 

216 

205 

PHILADELPHIA   WB    CITY 

99 

7-31 

13 

1-18 

2-13 

14 

2-13 

14 

3- 

5 

21 

4-   4 

26 

4-    5 

31 

12-   3 

29 

12- 

5 

26 

12-   6 

21 

12-   7 

20 

12-21 

16 

311 

297 

276 

245 

242 

PHILIPSBURG   CAA   AP 

92 

7-14 

-12 

1-18 

4-  4 

11 

4-  9 

20 

4- 

9 

20 

5-  9 

27 

5-23 

30 

9-13 

32 

10- 

7 

23 

10-   7 

23 

11-   6 

14 

11-   6 

14 

216 

211 

181 

151 

113 

PHOENIXVILLE    1    E 

104 

7-31 

-10 

1-18 

3-  6 

15 

3-   9 

20 

4- 

4 

23 

4-   9 

28 

5-   7 

32 

10-  8 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

154 

PIMPLE    HILL 

92 

8-   1 

-  4 

1-18 

4-   4 

9 

4-   9 

19 

4- 

9 

19 

4-10 

28 

5-11 

31 

10-   7 

25 

10- 

7 

25 

11-   6 

21 

11-10 

18 

12-  3 

14 

243 

215 

211 

180 

149 

PITTSBUKGH   WB   AP   2 

99 

7-14 

5 

1-18 

3-   6 

12 

4-  4 

20 

4- 

4 

20 

4-   9 

26 

4-   9 

26 

10-   7 

32 

11- 

1 

26 

12-   3 

18 

12-    3 

18 

12-   6 

13 

275 

243 

243 

206 

181 

PITTSBURGH   WB   CITY 

99 

7-14 

11 

1-13+ 

3-   6 

16 

3-  6 

16 

4- 

4 

23 

4-  4 

23 

4-   9 

29 

11-   1 

31 

12- 

2 

28 

12-   3 

23 

12-    6 

17 

12-20 

16 

289 

275 

243 

242 

206 

PLEASANT   MOUNT   1   W 

92 

8-   1 

-16 

1-18 

4-   5 

15 

4-   5 

15 

4- 

9 

22 

5-   7 

26 

5-14 

30 

9-24 

32 

10- 

7 

27 

10-   8 

22 

11-    6 

15 

11-   6 

15 

215 

215 

182 

153 

133 

PORT   CLINTON    1    S 

100 

7-15 

-   8 

1-18+ 

2-14 

6 

3-   9 

20 

4- 

5 

23 

4-13 

27 

5-11 

32 

10-   8 

25 

10- 

8 

25 

11-   2 

24 

11-    7 

20 

12-  4 

16 

293 

243 

211 

178 

150 

PUTNEYVILLE    2    SE   DAB 

96 

7-15 

-  4 

1-18 

4-  4 

12 

4-   5 

20 

4- 

9 

21 

4-13 

28 

5-10 

32 

10-   7 

24 

10- 

7 

24 

10-   7 

24 

11-   6 

20 

12-    6 

3 

246 

215 

181 

177 

150 

QUAKERTOWN    1    E 

103 

7-31 

-14 

1-18 

2-13 

5 

4-  4 

19 

4- 

10 

24 

4-13 

26 

5-   7 

31 

10-   8 

23 

10- 

8 

23 

10-   8 

23 

11-    7 

20 

12-   6 

16 

296 

217 

181 

178 

154 

READING   WB   CITY 

102 

7-31 

3 

1-18 

2-13 

13 

2-13 

13 

4- 

4 

23 

4-  4 

23 

4-   4 

23 

11-   6 

30 

11- 

11 

26 

12-   3 

24 

12-    6 

20 

12-21 

14 

311 

296 

243 

221 

216 

RIDGWAY   3   W 

94 

7-14 

-11 

12-21 

4-   9 

15 

4-   9 

15 

4- 

13 

24 

4-13 

24 

5-26 

31 

10-   7 

22 

10- 

7 

22 

10-   7 

22 

11-   6 

17 

11-11 

13 

216 

211 

177 

177 

134 

SALINA  3   V« 

95 

7-14 

-   4 

1-18 

4-   4 

14 

4-   9 

20 

4- 

9 

20 

4-13 

26 

5-10 

31 

10-   7 

25 

10- 

7 

25 

11-   1 

24 

12-   3 

19 

12-   6 

6 

246 

238 

206 

177 

150 

SCRANTON   WB   CITY 

96 

7-31 

-   6 

1-18 

2-13 

7 

4-  4 

19 

4- 

4 

19 

4-   9 

28 

4-   9 

28 

10-   8 

29 

11- 

6 

28 

11-11 

24 

12-   3 

19 

12      5 

16 

295 

243 

221 

211 

182 

SELINSGROVE  CAA   AP 

98 

7-31 

-   9 

1-18 

2-13 

4 

4-  4 

18 

4- 

4 

18 

4-13 

27 

5-   5 

31 

10-   7 

29 

10- 

8 

25 

11-   6 

23 

11-11 

17 

12-   6 

14 

296 

221 

216 

178 

155 

SHIPPENSBURG 

101 

7-14 

3 

1-18 

2-13 

9 

3-   6 

19 

4- 

4 

22 

4-  4 

22 

4-10 

29 

10-   8 

30 

11- 

1 

28 

11-   6 

24 

12-  6 

17 

12-21 

12 

311 

275 

216 

211 

181 

SLIPPERY    ROCK 

96 

7-14+ 

-   3 

1-18 

4-   4 

16 

4-  4 

16 

4- 

9 

21 

4-   9 

21 

5-   5 

32 

10-   7 

29 

11- 

1 

27 

12-   3 

16 

12-   3 

16 

12-   3 

16 

243 

243 

238 

206 

155 

SOMERSET   WATER   WORKS 

94 

7-14 

-14 

1-18 

3-22 

16 

4-   9 

19 

5- 

5 

24 

5-13 

28 

5-24 

32 

9-24 

31 

10- 

7 

27 

11-   1 

17 

11-   1 

17 

11-   6 

12 

229 

206 

180 

147 

123 

SPRINGS    1    SW 

93 

7-14 

-11 

1-18 

4-   2 

16 

4-   9 

19 

5- 

5 

23 

5-   5 

23 

5-23 

32 

9-23 

32 

10- 

7 

25 

11-   1 

16 

11-   1 

16 

11-   1 

16 

213 

206 

180 

155 

123 

STATE   COLLEGE 

95 

7-14 

2 

1-18 

3-   6 

15 

4-   4 

18 

4- 

4 

18 

4-   9 

27 

4-   9 

27 

10-   7 

31 

11- 

1 

27 

11-   7 

24 

12-   5 

17 

12-   6 

13 

275 

245 

217 

206 

181 

STR0UDS8URG 

102 

7-15+ 

-12 

1-18 

4-  4 

16 

4-   4 

16 

4- 

4 

16 

4-13 

27 

5-   7 

29 

10-   7 

29 

10- 

8 

23 

10-   8 

23 

11-   6 

19 

11-11 

15 

221 

216 

187 

178 

153 

TAMARACK    2    S    FIRE   TWR 

_ 

_ 

-   2 

1-18+ 

4-   5 

9 

4-10 

20 

4- 

10 

20 

5-   5 

27 

_ 

10-  7 

26 

10- 

7 

26 

11-  6 

21 

12-   2 

20 

12-  4 

15 

243 

236 

210 

155 

. 

TIONESTA    2    SE   DAM 

95 

7-15+ 

-   7 

1-18 

4-  4 

9 

4-   9 

18 

4- 

9 

18 

4-13 

25 

5-   7 

32 

11-   1 

18 

11- 

1 

18 

11-   1 

18 

11-   1 

18 

12-  4 

13 

244 

206 

206 

202 

178 

TITUSVILLE   2   S 

_ 

- 

- 

- 

4-   9 

15 

4-   9 

15 

4- 

9 

15 

4-   9 

15 

5-21 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TITUSVILLE   WATER   WORKS 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-    7 

30 

- 

- 

- 

11-13 

16 

- 

- 

- 

- 

TOWANDA 

97 

7-31 

-12 

1-18 

2-13 

3 

4-  4 

17 

4- 

9 

24 

4-13 

28 

5-   7 

30 

10-   7 

27 

10- 

7 

27 

10-   8 

24 

11-10 

20 

12-  3 

15 

293 

220 

182 

177 

153 

UNIONTOWN 

99 

7-14 

0 

1-18 

3-  6 

15 

3-22 

20 

4- 

3 

24 

4-   9 

28 

4-13 

31 

10-   7 

32 

11- 

1 

27 

11-11 

24 

12-   3 

17 

12-   6 

13 

275 

256 

222 

206 

177 

UPPER   DARBY 

101 

7-31 

4 

1-14 

2-13 

8 

3-   6 

20 

4- 

4 

22 

4-  4 

22 

4-10 

31 

10-   8 

30 

11- 

6 

25 

11-11 

21 

12-  4 

20 

12-   7 

14 

297 

273 

221 

216 

181 

WARREN 

96 

9-   5 

-   2 

2-13 

4-  4 

12 

4-   9 

19 

4- 

9 

19 

4-   9 

19 

5-22 

32 

10-   7 

26 

10- 

7 

26 

11-   6 

24 

11-13 

20 

12-  3 

10 

243 

218 

211 

181 

138 

WAYNESBURG    2    W 

97 

7-14 

-   5 

1-18 

3-22 

15 

4-   2 

18 

4- 

9 

23 

5-   5 

28 

5-   5 

28 

10-   7 

31 

10- 

8 

27 

11-   1 

22 

11-11 

19 

12-   3 

11 

256 

223 

206 

156 

155 

WELLSBORO   3   S 

96 

9-   6 

-   1 

1-18 

4-   5 

15 

4-   5 

15 

4- 

9 

21 

4-10 

25 

5-   6 

32 

10-   7 

27 

10- 

7 

27 

11-   6 

22 

12-   2 

19 

12-   3 

14 

242 

241 

211 

180 

154 

WELLSVILLE 

104 

8-   1 

-   7 

1-12 

3-   6 

13 

4-  4 

20 

4- 

4 

20 

4-13 

26 

5-11 

32 

10-   8 

26 

10- 

8 

26 

11-   1 

23 

11-    7 

20 

12-   3 

15 

272 

217 

211 

178 

150 

WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

102 

7-31 

2 

1-18 

2-13 

9 

3-  6 

20 

4- 

4 

23 

4-   4 

23 

4-10 

32 

10-31 

32 

11- 

11 

25 

12-  3 

24 

12-   6 

18 

12-21 

13 

311 

275 

243 

221 

204 

99 

7-14+ 

-   5 

1-18 

2-13 

2 

4-  4 

18 

4- 

4 

18 

4-  4 

18 

4-13 

29 

10-   8 

28 

10- 

8 

28 

11-   7 

23 

11-11 

20 

12-   6 

16 

296 

221 

217 

187 

178 

YORK  3   SSW  PUMP   STA 

102 

7-31 

-   1 

1-13+ 

2-13 

6 

3-   6 

17 

4- 

4 

24 

4-  4 

24 

5-   5 

31 

10-   8 

29 

11- 

1 

27 

11-   6 

23 

_ 

11-11 

20 

12-21 

14 

311 

250 

216 

211 

156 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


station 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Deo. 

Annual 

CONFLUENCE   1    SW   DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B3.98 

4.17 

B6.19 

5.90 

84.42 

3.41 

82.16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B2165 

1580 

1071 

1045 

1100 

910 

1223 

- 

- 

- 

FORD  CITY  4    S  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B5.15 

B6.00 

6.37 

5.04 

3.68 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B1642 

1336 

1030 

952 

1071 

- 

- 

- 

- 

HAWLEY   1    S   DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

3.89 

6.19 

B6.20 

5.23 

3.48 

82.76 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

_ 

-1.61 

.33 

-    .33 

-    .42 

-    .57 

.27 

- 

_ 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

2090 

2362 

2360 

2622 

2452 

B2664 

- 

- 

- 

JAMESTOWN   2   NW 

EVAP 

. 

_ 

_ 

_ 

4.56 

5.93 

6.47 

5.16 

3.77 

82.34 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

_ 

.43 

.89 

-    .65 

.47 

.41 

- 

- 

_ 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1096 

779 

725 

777 

768 

81002 

- 

- 

- 

LANDISVILLE 

EVAP 

_ 

- 

_ 

_ 

B5.09 

B8.12 

B8.72 

B7.24 

4.44 

82.81 

_ 

. 

_ 

DEP 

— 

— 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1804 

1860 

1221 

1341 

1008 

1240 

- 

- 

NEFFS   HILLS   4   NE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

BS.40 

B6.16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B1279 

712 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PIMPLE  HILL 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B5.07 

5.23 

B8.02 

B7.40 

B5.43 

83.57 

83.09 

- 

- 

- 

- 

- 

3301 

2384 

1863 

1230 

1566 

1742 

2446 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ACMETONIA    LOCK   3 

AL610N 

ALLENS   MILLS 

ALLENTOWN   WB    AP 
ALLENTCWN    GAS    CO 

ALTOONA   HORSESHOE   CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS    1    WNW 
AUST1N8URG    2   W 
AVOCA   CAA   AP 

BAKERSTOWN    3    HNW 
BARNES 
BEAR   GAP 
BEAVER    FALLS 
BEAVERTOWN 

BEECH   CREEK    STATION 
BELLEFONTE    *.    S 
BERWICK 
tBETHLEHEM 
BETHLEHEM   LEHIGH   UNIVERSITY 

BLAIN 

6LAIRSV1LLE    6    ENE 
BLAKESLEE    CORNERS 
BLOSERVILLE    1    N 
eOSWELL    6   WNW 

8RAD00CK    LOCK    2 
BRADFORD   CENTRAL   FIRE    STA 
BRADFORD    i*  W    RESERVOIR 
BRAOFORO    3   NW   HEDGEHOG 
BREEZEWOOO 

6R0OKVILLE   CAA   AIRPORT 
BRUCETON    I    S 
BUCK5T0WN    1    SE 

BUFFALO  MILLS 
tBURGETTSTOWN    2    W 

BURNT    CABINS    2    NE 

BUTLER 

BUTLER   SUBSTATION 

CAMP    MILL 

CANTON    1    NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN    2    SSE 
CARTER   CAMP    2   W 

CEDAR   RUN 
CMADDS   FORO 

CHAMBERSBURG    1    ESE 
CMARLEROl 
CMARLEROl    LOCK    4 
CHESTER 
CLARENCE    1    E 

CLARION    3    SW 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE    3   W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD    8   NW   NURSERY 

CLERMONT 
COALDALE   2    NW 
COATESVILLE    1    SW 
COATESVILLE 
COGAN    STATION    2   N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE    1    SW   DAM 
CONFLUENCE    1    NW 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE    2    E 

CONSHOHOCKEN 

CORAOPOLIS   NEVILLE    ISLAND 

CORRY 

COUOER SPORT    1    NNE 

COUDERSPORT    2    NW 

COUDERSPORT    7    E 
COVINGTON 
CREEKSIDE 
tCRESSON    2    SE 
CUSTER   CITY    2    W 

DANVILLE 
DERRY 

DEVAULT    1    W 
OINGMANS    FERRY 
DIXON 

DONEGAL 
OONORA 
DOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
OU    BOIS    7    E 

DUNLO 

OUSMORE    3    NE 

EAGLES    MERE 

EAST    8RA0Y 

EAST   WATERFORO    3    E 

EBENSBURG 
ED1N80R0 

ELUA6ETHTCWN    1    SW 
EMPORIUM    1    E 
ENGLISH   CENTER 

EPMRATA 

EOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL-5HAR0N 

FORD   CITY    4   S    DAM 
FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE    1    SE 
FREELAND 
GAL ETON 

GEIGERTOWN 
GEORGE    SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG    1    S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN    HAZEL    2    NE    DAM 

GLEN    ROCK 

GLENWILLARD   DASH   DAM 

GORDON 

G0ULD5B0R0 
GRANTVILLE    2    SW 
GRATERFORD 
GRATZ    1    N 
GREENSBORO    LOCK    7 


0062 
0099 
01O6 
0111 


0229 
0259 
0313 

0319 

0355 
0A09 
0457 
0*75 
04S2 

0499 
0530 
0611 


ALLEGHENY 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 

ADAMS 

BEDFORD 

TIOGA 

LUZERNE 

ALLEGHENY 
WARREN 
NORTH 'LAND 


1002 
1033 

1073 
1087 
1105 

1115 
1130 
1135 
1198 
1215 

1234 
1255 
1262 
1301 
1342 


1505 
1512 
1519 
1522 

1529 
1572 
1589 
1594 

1631 

1675 
1705 
1710 
1723 
1729 

1737 


SNYDER 

CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMP 

NORTKAMF 

.    PERRY 

INDIANA 
I   MONROE 

CUMBERLAr 
I   SOMERSET 

ALLEGHENY 

'  MC  KEAN 
I  MC  KEAN 
I   MC    KEAN 

BEDFORD 

JEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 
:    WASHINGTON 
'   WESTMORELANl 

DELAWARE 
I   CENTRE 

CLARION 
LEHIGH 
WASHINGTON 
CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MC    KEAN 

SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

LANCASTER 

SOMERSET 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

POTTER 
TIOGA 
INDIANA 
CAMBR I A 


2013 

2106 
2116 
2160 
2171 

2183 
2190 
2221 


2662 
2669 
2662 

2721 


323 

3298 
3311 
3330 
3343 
3379 

3394 
3422 

3435 
343B 
3503 


MONTOUR 

WESTMORELAND 
CHESTER 
PIKE 
WYOMING 

WESTMORELAND 

WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
CLARION 
PERRY 

.   CAMBRIA 
ERIE 

LANCASTER 
.    CAMERON 
LYCOMING 

LANCASTER 

WAYNE 
ERIE 
BEDFORD 
MERCER 

:  ARMSTRONG 
VENANGO 
BERKS 

UZERNE 
I    POTTER 

BERKS 
BUCKS 
ADAMS 

ADAMS 
MC  KEAN 

SOMERSET 

ELK 

YORK 

ALLEGHENY 

SCHUYLKILL 


DAUPHIN 
MONTGOMERY 

DAUPHIN 
GREENE 


40  32 

41  54 

41  12 
40  39 
40   36 

40  30 
39    55 

39  45 

42  00 

41  21 

40  39 


79  49 
BO  22 
7B    55 

75   26 

75  2B 

76  29 

77  18 

76  26 

77  32 

75  44 

79    59 

79    02 

76  30 
60    19 

77  10 

•   34 


^9 

6 

40    00 

1 

41    09 

1 

40    18 

4 

40    04 

s 

39    57 

40   23 

e     0  osl 

2 

*0    52 

2 

40    51 

5 

40    15 

5 

41    40 

5 

40    12 

6 

40   35 

6 

41    37 

6 

41    31 

5 

39    52 

? 

39    56 

0 

40   06 

0 

40    09 

5 

39    50 

6 

41    03 

1 

41    12 

9 

40    37 

1 

40    07 

6 

41    01 

6 

41    07 

1 

41    41 

9 

40    SO 

6 

39    56 

5 

39    59 

6 

41    21 

5 

40    02 

7 

39    46 

7 

39    50 

0 

40    01 

7 

40    01 

'• 

40    04 

1 

40   30 

1 

41    55 

1 

41    47 

1 

41    48 

1 

41    46 

S 

41    45 

1 

40    41 

6 

40   27 

1 

41    55 

5 

40    58 

4 

40   20 

4 

40    05 

5 

41    13 

5 

41    34 

7 

40    07 

0 

40   11 

5 

40    18 

6 

41    20 

6 

41    06 

4 

40    17 

6 

41    33 

6 

41    24 

1 

40    59 

6 

40   21 

4 

40   29 

1 

41    52 

5 

40    08 

6 

41    31 

6 

41    26 

5 

40   11 

5 

41    51 

fl 

42    05 

6 

40    00 

2 

41     14 

1 

40   43 

1 

41    23 

4 

40   27 

5 

41    01 

6 

41    44 

4 

40   13 

*) 

40    13 

2 

39    50 

? 

39   46 

1 

41    51 

12 

39   49 

1 

41    34 

It 

39    46 

1 

40   33 

15 

40   45 

9 

41    15 

5 

40   22 

4 

40    14 

.5'40   38| 

10 

39    47| 

7  9  06 

79  59 
78  50 

78  39 

80  26 

77  52 

79  54 
79  53 
76  55 

76  52 

77  11 

78  42 
77  45 
77  27 

76  36 

77  38 

79  55 
79  54 
75  21 

77  56 

79  26 
75  39 

80  26 

78  26 
78  32 

78  30 
75  56 
75  50 

75  49 
77  06 

76  30 

79  22 
79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 
79  38 


77    53 

77  05 
79  12 
76    34 

78  41 

76    37 

79  19 
75   33 

74  52 

7  5    54 

79  23 
79    51 

75  08 

76  08 
76   38 

76    43 


76  37 

78    13 

77  17 


75  27 

76  41 

75  27 

76  43 
79    55 


1500 
710 
1250 
1590 
922 

1230 
1310 
900 
760 
640 

620 
1110 

570 
400 

450 

750 
2  048 
1650 

650 
2580 


1500 
1680 
2250 

1352 

1417 
1065 
2460 


152  0 

460 
2040 
2030 
600 
180 


670 
1000 
1100 
2120 


300 
1490 
1331 

690 
1300 

70 
720 
1427 
1690 
2220 

2425 

1193 
1035 
2  540 
2120 

460 
1150 
360 
360 
660 

1746 


1670 

2410 
1750 
2020 
820 
2125 


Years  of 
record 


940 
1900 

1325 


540 
560 
2220 

1620 

1725 
620 


1890 
510 
160 


Opened 
or  closed 
during  yr 


■Bl> 


Refer 
to 

tables 


1    2    3 
2 

1    2    3    C 


1    2    3    C 
C 
2 
1    2    3 


12  3 

1    2  3    C 

1    2  3 

1    2  3    4   I 

1    2  3    C 

1    2  3 

12  3 


Station 

1 

County 

0) 

1 

0) 

1 

§ 

1 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

1 

D. 

a 

n 

to 
tables 

GREENS8UR6   2    E 
GREENSBURG   3    SE 

GREENVILLE 
HANOVER 
HARRISBURG   WB   AP 

35}  5 
3516 
3526 
3662 
3699 

WESTMORELAND 

WESTMORELAND 

MERCER 

YORK 

YORK 

10 
10 
2 
15 
15 

40    16 
40    17 
Al    24 

39  46 

40  13 

79   31 
79    30 
60   23 
76    59 
76    61 

1225 

1245 
1026 
600 
335 

37 
56 
51 
66 

46 
56 

51 
66 

c 

2 
12   3 
1    2   3 
]    2    3   C 

HARRISBURG   NORTH 

HAWLEY 

HAWLEY    1    S    DAM 

HOLLISOAYSBURG 

HOLLISTERVILLE 

3  704 
3758 
3761 
4001 
4008 

DAUPHIN 

WAYNE 

WAYNE 

BLAIR 

WAYNE 

15 

5 
5 
6 
5 

40  18 

41  29 
41    28 

40  26 

41  23 

'6    54 
75    10 

75  U 
78    24 

76  26 

323 

880 
1200 

960 
1360 

34 
19 

37 

46 
23 

27 

15 

2 
2 
1    2    3    4  C 
C 
2 

HOLTWOOD 
HOME 
tHONESDALE    6    NNW 
HONESDALE    6   N 
HOOVERSVILLE 

4019 
4027 
4043 

4058 

LANCASTER 

INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

15 
1 
5 

5 

39  50 

40  45 

41  37 
41    59 
40    09 

76    20 
79    06 
75    19 

75  17 

76  55 

167 
1220 
1050 
1060 
1660 

35 

40 
9 
16 

1    2    3  C 
C 

2 

C 

2 

HOP    BOTTOM    2    SE 
tHUNTINGDON 
HUMSDALE 
HYNOMAN 
INDIANA    3    SE 

4066 
4159 
4166 
4190 
4214 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

15 
15 
15 
12 

41    43 
40    29 
40    06 

39  49 

40  36 

75  43 

76  01 

77  18 

78  43 

79  07 

900 
660 
610 
920 
1102 

67 

52 

10 

67 
14 
42 
55 

2 
1    2   3 
2        C 

2 
1    2   3   C 

IRWIN 

JACKSON    SUMMIT 
JAMESTOWN    2    NW 
JiM   THORPE 
JOHNSTOWN 

4276 

4304 
4325 

4370 
4365 

WESTMORELAND 

TIOGA 

CRAWFORD 

CARBON 

CAMBRIA 

10 
15 
2 

9 

40  20 

41  57 
41    30 
40    52 
40    20 

79  42 

77  01 

80  28 
75    45 

78  55 

1100 
1690 
1050 
830 
1214 

52 

13 
62 

61 

58 

15 
62 
73 

13 

SEOT 

1    2    3 

C 
1    2    3    »  C 
1    2    3 
1    2    3 

JOHNSTOWN    2 
KANE    1    NNE 
KARTHAUS 
KEATING    SUMMIT 
KEGG 

4390 
4432 

4450 
4466 
4461 

CAMBRIA 
MC    KEAN 
CLEARFIELD 
PORTER 
BEDFORD 

1 
16 
16 

6 

40  19 

41  41 
41    07 
41    41 
39    59 

78    55 
78   48 
78    07 
78    11 
78    43 

1275 
1750 
950 
1840 
1280 

11 

39 
14 

5 

C 
1    2   3  C 

2 

2 
1    2    3 

KITTANNING    LOCK    7 
KRE6AR   4    SE 
KRESGEVILLE    3    W 
LAFAYETTE    MC    KEAN   PARK 
LAKEVILLE    1    NNE 

4611 
4667 
4672 
47  06 
4733 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 

MC    KEAN 

WAYNE 

1 
17 
9 
1 
5 

40   49 
40    06 

40  54 

41  48 
41    27 

79   32 
79    14 
75   34 
78   40 
75    16 

790 
2630 

72  0 
2130 

1440 

13 
12 

27 

2 
2 
2 
2 
2 

LANCASTER    2    NE    PUMP    STA 

LANCASTER    2   NE    FILTER    PLT 

LANDISVILLE 

LANSFORD 

LATROBE 

4758 
4763 

4778 
48  04 
4832 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

CASBON 

WESTMORELAND 

15 
15 
15 
14 

AC    03 
40    03 
40    06 
40    50 
40    19 

76    17 
76    17 
76    25 
75    53 
79    23 

255 

270 
410 
1140 
1000 

53 
9 

67 

9 
49 

12 

" 

MAY 

1    2   3 

C 
I    2   3    4  C 

2 
2 

LAURELTON    STATE    VILLAGE 
LAWRENCEVILLE    2    S 
LEBANON    2    NW 
LEBANON    3    SW 
LEHIGHTON 

4653 
4873 
4891 
4896 
4934 

UNION 

TIOG/1 

LEBANON 

LEBANON 

CARBON 

15 
15 
15 
15 
9 

40  54 

41  59 
40   22 
40   19 
40    50 

77    13 
77    07 
76    28 
76    26 
76   43 

880 
1000 
600 
490 
580 

57 
66 

57 
71 

20 

C 
1    2    3 
I    2    3 

C 
2        C 

LE    ROY 

LEWIS    RUN   3    S 

LEWI5T0WN 

LINESVILLE    5   WNW 

LOCK   HAVEN 

4972 

4984 
4992 

5050 
5104 

BRADFORD 
MC    KEAN 
MIFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 

15 

1 
6 
2 
16 

41    41 
41    50 

40  35 

41  41 
41    08 

76  43 
78    39 

77  35 
60   31 
77    28 

1040 
1700 

480 
1020 

660 

16 

3 
63 

17 
7 
16 
37 
63 

2 
2 

1    2    3   C 
1    2    3 
1    2   3 

LOCK   HAVEN   2 
tLONG   POND    2   W 
MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE   GLEN 

5109 
5160 
5336 

5342 
S368 

CLINTON 

MONROE 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

16 
9 
16 
16 

5 

41    06 
41    03 
40    50 
40    53 
40    11 

77  27 
75    30 

78  26 
78    44 
75    11 

630 
1860 
1330 

1280 
360 

- 

8 

5 

9 

C 
2 
1    2    3  C 
2 

2 

MAPLETON   DEPOT 
MARCUS    HOOK 
MAHIENVILLE 
MARION   CENTER    2    SE 
MARTINSBUfiG    1    SW 

5381 
5390 
5400 

5408 
5453 

HUNTlNGDOfJ 

DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

6 

5 

1 

6 

40  24 

39  48 

41  28 

40  45 
40    18 

77  56 
75    26 

79    08 
79    02 

78  20 

580 

12 

1690 

1610 

1360 

28 

16 
26 

12 

2 
1    2    3 

C 
2 

C 

M/iRTINSBUfiG   CAA   AIRPORT 

MATAMORAS 

MAY BURG 

MC    C0NNELL5BURG 

MC    KEESPORT 

5454 
5470 
5490 
5526 
5573 

BLAIR 

PIKE 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

6 

5 
1 
12 
10 

40  18 

41  22 
41    36 

39  56 

40  21 

78  19 
74   42 

79  13 
76    00 
79    52 

1463 
439 

1150 
910 
720 

12 

12 
50 
9 
22 
26 

1    2    3 

2 
2 

2 
2 

MEADOW   RUN    PONDS 
MEADVILLE    1    S 
MEOIX   HUN 
MERCER 
MERCER    4   NW 

5601 
5606 
5627 

5651 
5652 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

15 

1 
16 
2 

2 

41    13 
41    38 
41    17 
41    14 
41    17 

76   40 
80   10 
78    24 
80    15 
80   17 

1995 
1065 

1100 
1220 

1320 

60 

1 

61 

13 
4 
1 

JULY 

JULY 

C 
1    2    3  C 
2        C 
1    2    3 
1    2   3 

MERCER    HIGHWAY   SHED 

MERCER5BUBG 

MERWINSBURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETOWN   OLMSTED    FIELD 

5654 
5662 
5676 
5684 
5703 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

2 
12 
9 

17 
15 

41    14 

39  50 

40  58 

39  49 

40  11 

80   15 
77    54 

75  26 
79    01 

76  46 

1250 
606 

920 
1960 
303 

24 

12 

16 
24 

C 
2 

C 
2 
1    2   3 

MIDLAND   DAM    7 
MILAN 
MILANVILLE 
MILLERSBURG   2    E 
MILLHEIM 

5710 
5731 
5738 
5775 
5790 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

11 

15 
5 
15 
15 

40  36 

41  55 
41    40 
40   32 
40    54 

80    28 
76    31 

75  04 

76  56 

77  29 

689 
760 
760 
560 
1090 

17 

18 
9 

1    2   3 

C 
2 

C 
2 

MILLVILLE    2    SW 
MILROY    3   NE 
MONTROSE    3    E 
MORGANTOWN 
MOUNT    GRETNA    2    SE 

5617 
5825 
5915 
5956 
6028 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

15 
6 
15 
15 
15 

41    06 

40  44 

41  50 
40    09 
40    14 

76  34 

77  32 

75  49 

76  54 
76    26 

860 
790 
1680 

696 
670 

49 

5 
12 

49 

4 

2        C 
2 
1    2   3  C 

1    2   3 
1    2   3 

MOUNT    POCONO    2    N   AIRPORT 
MOUNT    UNION    1    N 
MUHLENBURG    1    SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 

6055 
6067 

6090 
6111 
6126 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

5 

6 
15 
10 

14 

41    09 

40  24 

41  13 
40   26 
40   22 

75  22 
77    53 

76  08 
79   42 
76    18 

1915 

820 
1110 
903 
480 

2 

2 
14 

1    2    3   C 
C 

1    2   3 

C 
2 

NATRONA    LOCK   4 
tNEFFS   MILLS    3   NE 
NESHAMINY    FALLS 
NEWBURG   3   W 
NEW   CASTLE    1    N 

6151 
6174 
6194 
6225 
6233 

ALLEGHENY 

HUNTINGOCN 

BUCKS 

FRANKLIN 

UWRENCE 

1 
6 

5 
15 
2 

40   37 

40   40 
40    09 

40  09 

41  01 

79  43 
77    55 
74    57 
77    37 

80  22 

800 
900 
60 
745 
900 

14 
29 
13 

71 

27 
14 
39 

13 
68 

- 

2 
1    2   3  4  C 

2 
1    2   3 
1    2    3  C 

NEWELL 
NEW    PARK 
NEWPORT 
NEW    STANTON 
NEW    TRIPOLI 

6246 
6289 
6397 
6310 
6326 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

10 
15 
6 
10 
14 

40    05 

39  44 

40  29 

40    13 
40   41 

79    54 

76  30 

77  08 
79   36 

75   45 

805 
780 
400 
980 
670 

41 

3 

33 
30 
24 
16 
16 

1    2    3 

2 
1    2    3 

1    2    3 
2 

NORRISTOWN 
NORTH    EAST    2    SE 
ORWELL    3    N 

PALM 
PALMEHTON 

6370 
6396 
6621 
6681 

6689 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

14 
8 
15 
14 
9 

40  07 
42    12 

41  55 
40    26 
40   46 

75  21 
79   49 

76  16 
75    32 
75    37 

75 
1060 
1620 
390 
435 

37 

7 
5 
11 
13 
38 

1    2    3 
2 
2 
2 

1    2    3   C 

PARKER 
PARKER    1    E 
PARK    PLACE   WB 
PAUPACK    2   WNW 
PECKS    POND 

6721 
6724 
6734 
6762 
6796 

ARMSTRONG 

CLARION 

SCHUYLKILL 

PIKE 

PIKE 

1 
1 
14 
5 

5 

41    05 
41    06 

40  51 

41  24 
41    17 

79   41 
79   40 
76    07 
75    14 
75    06 

1140 
1100 
1932 
1360 
1380 

11 

11 
39 
9 

JUNE 

2 

C 
1    2   3 
2 
2 

PHIL   DREXEL    INST    OF    TEC 
PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 
PHILADELPHIA    POINT    BREEZE 
PHILADELPHIA    SHAWMONT 
PHIUDELPHIA   WB   CITY 

6879 
6889 
6699 
6904 
6909 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 

14 
5 
5 
5 
5 

39    57 
39    53 

39  55 

40  02 
39    57 

75    11 
75    14 
75    12 
75    15 
75    09 

30 
13 
86 
70 
26 

13 
30 
38 
93 

13 
30 
59 
83 

1    2    3 
1    2    3   C 
1    2    3  C 
1    2    3 
1    2    3 

PHILIPS8URG   CAA   AIRPORT 
PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES   CREEK 
PIMPLE    HILL 
PINE   GROVE    1    NE 

6916 
6927 

6939 

6944 

6954 

CENTRE 

CHESTER 
LUZERNE 
MONROE 
SCHUYLKILL 

6 
14 
15 

9 
15 

40    54 

40  07 

41  18 
41    02 
40    34 

76    05 

75  30 

76  06 

75  30 

76  22 

1919 
105 
1320 
2215 
53  5 

12 
43 

12 
45 

17 

30 

' 

1  2  3  C 
1    2    3   C 

2  C 
12   3   4 

2 
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PITTSBURGH  WB  AP  Z 

6993 

ALLEGHENY 

11 

40  30 

80  13 

1151 

3 

3 

1  2  3  C 

PITTSBURGH  WB  CITY 

6997 

ALLEGHENY 

11 

40  27 

80  00 

749 

64 

64 

1  2  3  C 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

7029 

WAYNE 

5 

41  44 

75  27 

1800 

4 

33 

1  2  3  C 

PORT  CLINTON  \    S 

7116 

BERKS 

U 

40  35 

76  02 

400 

16 

16 

1  2  3  C 

POTT  ST OWN 

7U9 

MONTGOMERY 

u 

40  15 

75  39 

160 

63 

2 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BRIDGE 

7161 

SCHUYLKILL 

14 

40  41 

76  11 

640 

11 

2 

PUNXSUTAWNEY 

7217 

JEFFERSON 

1 

40  57 

79  00 

1298 

34 

2 

PUTNEWILLE  2  SE  DAM 

7229 

ARMSTRONG 

1 

40  55 

79  17 

1270 

11 

11 

1  2  3  C 

tOUAHERTOWN  1  E 

7239 

BUCKS 

5 

40  26 

75  20 

490 

68 

70 

1  2  3 

RAYMOND 

7310 

POTTER 

" 

41  52 

77  52 

2220 

1 

2    C 

READING  WB  CITY 

7318 

BERKS 

14 

40  20 

75  58 

266 

57 

35 

1  2  3  C 

RENOVO 

7409 

CLINTON 

16 

41  20 

77  45 

660 

57 

2 

RENOVO  5  S 

7fclO 

CLINTON 

16 

41  14 

77  46 

2036 

C 

REH 

7425 

MC  KEAN 

1 

41  54 

78  32 

2250 

7 

2 

RICES  LANDING  LOCK  6 

74*3 

GREENE 

10 

39  57 

80  00 

775 

20 

2 

tRIDGWAY  3  W 

7477 

ELK 

1 

41  25 

78  47 

1420 

39 

48 

1  2  3  C 

ROCHESTER  1  N 

7540 

BEAVER 

2 

40  43 

80  18 

900 

C 

RUSH 

7694 

SUSQUEHANNA 

15 

41  47 

76  03 

1000 

10 

2 

RUSHVILLE 

7727 

SUSQUEHANNA 

15 

41  47 

76  07 

670 

- 

2 

SAFE  HARBOR 

7732 

LANCASTER 

15 

39  55 

76  23 

270 

C 

SAGAMORE  1  SE 

7739 

ARMSTRONG 

1 

40  46 

79  14 

1320 

14 

2 

SALINA  3  W 

7782 

WESTMORELAND 

7 

40  31 

79  33 

1109 

2 

2 

1  2  3 

SAXTON 

7646 

BEDFORD 

6 

40  12 

78  15 

780 

14 

2    C 

SCANDIA  2  £ 

7655 

WARREN 

1 

41  55 

79  01 

2040 

C 

SCHENLEY  LOCK  5 

7863 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

79  40 

783 

76 

2 

SCRANTON  WB  CITY 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

54 

54 

1  2  3  C 

5ELINSGR0VE  CAA  AIRPORT 

7931 

SNYDER 

15 

40  49 

76  52 

437 

64 

64 

1  2  3 

SELLERSVILLE  2  NW 

7938 

BUCKS 

1* 

to  23 

75  20 

530 

C 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

c 

SHAMOKIN 

7978 

NORTH 'LAND 

15 

40  48 

76  33 

770 

50 

2 

SHEFFIELD  6  W 

8026 

WARREN 

1 

»i  «i 

79  09 

1940 

C 

SHIPPENSBURG 

8073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

22 

26 

1  2  3 

SINNEMAHONING 

8145 

CAMERON 

16 

41  19 

78  05 

790 

4 

2 

SLIPPERY  ROCK 

8184 

SUTLER 

2 

41  04 

80  03 

1345 

- 

- 

1  2  3 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  48 

78  27 

1510 

C 

SOMERSET 

8244 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

_ 

2 

SOMERSET  WATER  WORKS 

6249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

85 

71 

1  2  3 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

8275 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

C 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

15 

2 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

14 

2    C 

SPRINGS  \    SW 

8395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2  500 

35 

35 

1  2  3 

STATE  COLLEGE 

8449 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

67 

70 

1  2  3  C 

STRAUSSTOWN 

6570 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

9 

2 

STRONGSTOWN 

8589 

INDIANA 

If 

40  33 

78  55 

1660 

C 

STROUDSeufiG 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

37 

37 

1  2  3 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

76  50 

1320 

14 

2 

SUNBURV 

8666 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  48 

440 

32 

2    C 

1 
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rernrrf 

or  closed 

d 

& 

S) 

1 

1 



durinq  yi. 

Refer 

Station 

1 

County 

1 

} 

1 

1 

a-2 

n 

II 

to 
tables 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

41  57 

75  36 

102  0 

20 

2 

SUTERSVILLE 

8699  WESTMORELAND 

40  14 

79  48 

770 

14 

2 

TAMAQUA 

11758  SCHUYLKILL 

40  48 

75  56 

830 

13 

2 

TAMAQUA  4  N  DAM 

8763 

SCHUYLKILL 

40  51 

75  59 

1120 

22 

2   C 

TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 

8770 

CLINTON 

41  24 

77  51 

2220 

12 

14 

1  2  3 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8873 

FOREST 

41  29 

79  26 

1200 

11 

18 

1  2  3  C 

TITUSVILLE  2  S 

6880 

CRAWFORD 

41  36 

79  40 

1525 

11 

11 

JULY 

1  2  3 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

41  38 

79  40 

1550 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

8888 

CRAWFORD 

41  38 

79  42 

1220 

1 

1 

JULY 

1  2  3 

TORPEDO  4  W 

8901 

WARREN 

41  47 

79  32 

1735 

* 

2 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

60 

60 

1  2  3  C 

TOWER  CITY  5  SW 

6910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

9 

2 

TROY 

6959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

t. 

2 

TUNNELTON 

6969 

INDIANA 

40  27 

79  23 

890 

TURTLEPOINT  4  NE 

9002 

MC  KEAN 

41  54 

78  16 

1640 

* 

2 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

40  43 

76  12 

1020 

17 

2   C 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

9042 

ERIE 

41  54 

79  49 

1400 

5 

2   C 

UNIONTOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39  54 

79  44 

1040 

65 

66 

1  2  3 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

39  58 

75  16 

222 

5 

5 

1  2  3 

VANDER6RIFT 

9128 

WESTMORELAND 

40  36 

79  33 

600 

15 

2 

VANOEHGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

40  36 

79  36 

995 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

75  52 

350 

9 

2 

WARREN 

9298 

WARREN 

41  51 

79  08 

1260 

56 

66 

1  2  3 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

80  14 

1200 

WATSONTOWN 

9345 

NORTH -LAND 

16 

41  05 

76  52 

470 

7 

2 

WAYNESBURG  2  W 

9362 

GREENE 

10 

39  54 

80  13 

980 

25 

27 

1  2  3 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

39  54 

80  10 

940 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9360 

FULTON 

12 

39  49 

78  05 

920 

WELLSBORO  3  S 

9406 

TIOGA 

16 

41  43 

77  16 

1920 

5 

5 

I  2  3 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

41  45 

77  16 

1550 

C 

WELLSVILLE 

942  0 

YORK 

15 

40  03 

76  57 

500 

8 

8 

1  2  3 

WERNER5VILLE  1  W 

9430 

BERKS 

14 

40  20 

76  05 

405 

17 

2 

WEST  CHESTER 

9464 

CHESTER 

39  57 

75  36 

440 

99 

104 

1  2  3 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

39  49 

75  49 

440 

25 

2 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

41  34 

79  25 

1090 

3 

2 

WHITESBURG 

9655 

ARMSTRONG 

40  45 

79  24 

1530 

14 

2 

WILKES-BARRE 

9702 

LUZERNE 

15 

41  15 

75  52 

610 

69 

2 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

40  28 

78  12 

860 

- 

2 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOMING 

lb 

41  15 

76  55 

527 

14 

14 

1  2  3  C 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

40  51 

75  16 

720 

C 

WOLFS BURG 

9B23 

BEDFORD 

40  03 

73  32 

1190 

5 

2 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

39  55 

76  45 

390 

56 

67 

12  3 

YORK  2  S 

9938 

YORK 

15 

39  56 

76  44 

640 

C 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

15 

40  07 

76  43 

310 

34 

2 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

41  5! 

79  19 

1205 

C 

2  I  ON  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

15 

40  54 

76  13 

940 

4 

2 

ZIONSVILLE  3  SE 

9995 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

660 

5 

2 
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ASHEVILLE:  1955 


PENNSYLVANIA  -  JANUARY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


Record-breaking  dryness  was  the  outstand- 
ing feature  of  the  month  but  the  low  aver- 
age temperatures  were  also  noteworthy. 
With  average  precipitation  of  1.03  inches, 
this  month  was  drier  by  one-third  of  an 
inch  than  the  January  record  least  aver- 
age amount  of  1.36  inches  in  1946  -  based 
on  state-wide  records  dating  back  to  1888. 
Review  of  all  months  during  the  67-year 
period  reveals  that  only  nine  have  had 
less  precipitation  and  some  of  these  were 
smaller  by  comparatively  slight  margins, 
The  monthly  total  of  0.70  inch  at  Harris- 
burg  WB  AP  was  less  than  the  110-year 
record  of  0.75  inch  for  January  in  that 
locality.   Several  other  stations  also 
reported  the  least  of  record  for  January 
but  for  shorter  periods  than  was  availa- 
ble at  Harrisburg.   Precipitation  over  the 
state  varied  with  averages  of  0.68  inch  in 
the  Atlantic,  1.66  inches  in  the  Ohio 
Drainage,  and  1.33  inches  in  the  Lake 
Drainage  Divisions.   Monthly  amounts  ranged 
from  3.85  inches  at  Custer  City  2  W  to 
0.13  inch  at  Artemas  1  WNW.   Custer  City 
2  W  also  reported  the  greatest  daily  amount, 
1.06  inches  on  the  27th.   Snowfall  which 
averaged  7.2  inches  was  below  the  long- 
term  average  of  10.3  inches  but  well  above 
the  small  amounts  recorded  in  this  month 
in  several  recent  years.   The  temperature 
average  of  26.4°  was  2.2°  below  normal, 
making  this  the  coldest  January  since  the 
20.1°  average  in  1948.   Only  16  of  the 
past  67  Januarys  have  been  colder  in  terras 
of  averages ,   The  month  began  with  unseason- 
able mildness  and  ended  with  sub-zero 
readings  at  many  central  and  western  sta- 
tions during  the  last  week.   Extremes  during 
the  month  were  63°  at  Uniontown  on  the 
1st  and  at  Donora  on  the  2nd,  and  -20°  at 
Ridgway   3  W  on  the  28th  and  again  on  the 
30th.   Available  records  indicate  that 
sunshine  was  much  above  normal  generally 
in  the  eastern  two-thirds  and  near-normal 
elsewhere  in  the  state. 

Above  normal  temperatures  featured  the 
first  four  days  of  the  month  with  the 
unseasonable  mildness  lasting  through  the 
6th  in  the  western  portion.   During  this 
period  relatively  warm,  moist  air  was 
circulated  over  the  state,  and  rains 
occurred  frequently  but  amounts  were  mostly 
very  light.   Near  or  slightly  below  nor- 
mal temperatures  predominated  in  most  areas 
of  the  state  from  the  7th  to  the  26th  under 
the  influence  of  cold  air  masses  which 
were  tempered  somewhat  by  frequent  passage 
of  fairly  weak  low  pressure  areas.   The 
precipitation  during  this  period  consisted 
of  very  light  snow  but  with  frequent 
occurrences  in  mountainous  terrain.   An 
outbreak  of  extremely  cold  Arctic  air 
entered  the  state  on  the  27th  behind  a 
low  pressure  system  which  moved  eastward 


along  the  Canadian  border  to  begin  the 
coldest  period  of  the  month.   Further  incur- 
sions of  dry  Arctic  air  masses  continued 
the  extreme  cold  through  the  31st. 

Winter  grains  were  in  satisfactory  condi- 
tion during  most  of  January  but  the  effects 
of  subnormal  cold,  inadequate  precipitation 
and  lack  of  sufficient  snow-cover  began 
showing  by  the  last  week  of  the  month.   Top- 
soil  moisture  declined  to  less  than  normal 
about  mid-month.   Water  levels  were  reported 
seasonably  low  at  the  end  of  the  month  in 
parts  of  Chester  and  Lancaster  Counties  and 
in  some  southern  tier  counties. 

On  the  19th  about  10:00  p.m.  an  earth  tremor 
occurred  in  Berks  County  and  was  felt  in 
several  communities.   No  injuries  or  prop- 
erty damage  were  reported. 

SEVERE  STORMS  -  Weather  during  the  month 
caused  hazardous  highway  and  street  con- 
ditions leading  to  accidents  resulting  in 
three  deaths,  thirty-nine  injuries  and 
unreported  property  damage. 

On  the  5th,  in  Northumberland  County,  icy 
road  conditions  led  to  two  auto  accidents 
within  two  hours  near  Milton,  with  injury 
to  one  person. 

In  Dauphin  County  on  the  13th,  four  persons 
were  seriously  injured  in  a  skidding  acci- 
dent on  an  icy  road  in  C larks  Valley.   Three 
boys  were  injured  in  coasting  accidents  in 
the  Harrisburg  area. 

In  Central  Pennsylvania  on  the  15th,  a 
skidding  accident  on  icy  roads  injured  three 
persons  near  Boiling  Springs.   In  a  similar 
accident  two  persons  were  injured  near 
Dornsife.   Another  skidding  accident  injured 
three  persons  near  Shippensburg. 

On  the  22nd  in  eastern  Perry  and  western 
Dauphin  Counties  in  separate  skidding  acci- 
dents two  tractor-trailers  crashed.   Peter's 
Mountain  hill  was  blocked  for  several  hours 
by  cars  stalled  on  the  icy  road. 

One  person  was  killed  and  another  injured 
in  a  skidding  accident  on  the  23rd  in  Clear- 
field County  near  Houtzdale. 

On  the  afternoon  and  evening  of  the  25th 
the  entire  state  was  covered  with  light 
snow  averaging  about  two  inches .   This 
packed  to  create  icy  highways  resulting 
in  numerous  accidents.   One  person  was 
killed  near  Pittsburgh  and  another  near 
Bloomsburg.   At  least  thirteen  were  injured 
in  auto  skidding  accidents  and  at  least 
nine  others  were  injured  in  pedestrian 
falls.  -  J.  E.  Stork 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relab 

vo    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Average 
,ky  cover 
sunrise  to  sunset 

SbiboD 

S 
1 

21.2 

ill 

1 

J     0 

£  a 

§    1 
a    3 

ii 

4 
PI  M 

a 

a  f 
I* 

8 

3 

8 

i 

11 

} 

III 

£  11 

ALLENTOIfN   WB  AP 

NW 

16 

11.8 

- 

- 

- 

70 

75 

54 

63 

6 

3 

4 

0 

0 

0 

13 

. 

i       3.6 

BAMISBURG   WB  AP 

WNW 

25 

10.0 

36 

NW 

16 

59 

64 

48 

49 

6 

6 

4 

0 

0 

0 

16 

62 

6.2 

PHILADELPHIA   WB  AP 

NNW 

18 

10.5 

46* 

NW 

27 

56 

60 

46 

50 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

- 

8.2 

PITTSBURGH   WB  AP 

WSW 

28 

12.1 

28* 

SW 

6+ 

76 

80 

64 

68 

15 

9 

5 

0 

0 

D 

29 

32 

7.3 

READING    WB  CITY 

- 

- 

11.6 

46 

NW 

7 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

3 

0 

0 

0 

13 

62 

5.8 

SCRANTON   WB  CITY 

- 

- 

7.1 

30 

NW 

7 

- 

- 

- 

- 

14 

6 

3 

0 

» 

0 

23 

47 

6.5 

WILLIABSPORT   WB  AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

73 

55 

62 

13 

10 

3 

0 

0 

0 

26 

- 

6.5 

♦  This  datum  Is  obtained  by 

visual  observation  since  record- 

ing equipment    is  not  available. 

It   IB  not   necessarily   the  fast- 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

f 

< 

1 

1 

1 

> 
< 

<  s 

1888 

23.2 

61 

-19 

4.19 

14.0 

1889 

29.4 

68 

-    5 

3.54 

7.8 

1890 

37.5 

77 

-    2 

3.04 

1.8 

1891 

30.5 

64 

-   4 

3.64 

9.8 

1892 

26.2 

66 

-28 

4.77 

13.5 

1893 

19.0 

57 

-25 

2.85 

18.0 

1894 

32.8 

65 

-   9 

2.29 

7.2 

1895 

24.2 

58 

-17 

4.17 

14.2 

1896 

27.6 

60 

-15 

1.43 

3.4 

1897 

25.6 

74 

-25 

2.15 

11.0 

1898 

30.7 

67 

-16 

4.25 

11.0 

1899 

26.6 

66 

-21 

3.05 

10.3 

1900 

29.8 

63 

-   8 

2.64 

5.3 

1901 

29.1 

59 

-10 

2.22 

8.6 

1902 

25.6 

56 

-13 

2.80 

11.5 

1903 

26.9 

68 

-13 

3.31 

11.7 

1904 

20.0 

66 

-42 

3.55 

20.4 

1905 

23.8 

69 

-21 

3.70 

21.2 

1906 

35.0 

85 

-   4 

2.53 

4.5 

1907 

30.0 

75 

-23 

4.36 

13.2 

1908 

28.4 

59 

-18 

2.68 

11.4 

1909 

31.2 

72 

-19 

2.92 

12.8 

1910 

27.2 

56 

-22 

5.55 

26.0 

1911 

31.6 

70 

-    5 

3.54 

4.5 

1912 

18.6 

57 

-35 

1.92 

13.6 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

? 

1 

1 

Ii 

S 

S  0 

i 

S 

3 

< 

is 

1913 

36.5 

65 

3 

4.95 

4.5 

1914 

30.2 

81 

-27 

3.37 

11.7 

1915 

28.3 

62 

-26 

5.56 

14.7 

1916 

34.2 

76 

-12 

2.42 

1.8 

1917 

27.9 

69 

-18 

3.60 

4.2 

1918 

16.2 

57 

-29 

3.51 

25.2 

1919 

32.0 

64 

-15 

2.53 

6.2 

1920 

20.9 

59 

-23 

2.47 

10.0 

1921 

31.0 

63 

-13 

2.58 

4.4 

1922 

25.0 

62 

-19 

2.26 

16.0 

1923 

29.1 

62 

-17 

4.26 

17.6 

1924 

28.1 

65 

-13 

4.34 

3.6 

1925 

25.2 

55 

-29 

3.53 

29.4 

1926 

27.8 

66 

-19 

2.80 

10.5 

1927 

27.4 

61 

-24 

2.90 

5.7 

1928 

29.8 

65 

-23 

2.08 

6.8 

1929 

27.3 

73 

-20 

3.37 

7.6 

1930 

29.2 

72 

-24 

2.25 

8.4 

1931 

30.0 

65 

-12 

1.46 

4.4 

1932 

40.5 

79 

9^ 

4.51 

1.3 

1933 

37.0 

71 

-   6 

2.00 

1.9 

1934 

32,2 

67 

-19 

2.54 

2.3 

1935 

27.5 

72 

-23 

3.08 

13.5 

1936 

23.6 

59 

-30 

4.21 

19.4 

1937 

36.7 

71 

5 

6.36 

4.3 

JANUARY 

Temperature 

Precipitation 

Year 

s 

i 

1 

a 

•5 

en 
X 

i 

$   0 

1938 

28.9 

66 

-20 

2.51 

5.1 

1939 

30.3 

69 

-18 

3.14 

15.2 

1940 

19.3 

56 

-16 

1.41 

8.4 

1941 

27.9 

68 

-10 

2.62 

14.6 

1942 

27.3 

64 

-30 

1.86 

7.6 

194  3 

28.2 

73 

-12 

2.68 

15.5 

1944 

30.6 

66 

-12 

2.12 

4.3 

194,S 

20.4 

58 

-28 

2.68 

22.6 

1946 

29.2 

75 

-27 

1.36 

5.0 

1947 

33.6 

72 

-   6 

3.63 

7.2 

1948 

20.1 

57 

-31 

3.02 

21.5 

1949 

35.3 

66 

-   4 

4.46 

7.8 

1950 

38.1 

80 

-    2 

4.14 

1.4 

1951 

30.9 

71 

-   7 

3.74 

10.0 

1952 

32.3 

73 

-    9 

4.59 

4.5 

1953 

33.6 

67 

0 

4.32 

8.7 

1954 

27.4 

68 

-22 

2.10 

12.0 

1955 

26.4 

63 

-20 

1,0? 

7.2 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  welgiited 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 
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See   reference   notes    following   Station    Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
JANUARY    1955 


Temperature 

Precipitation 

„  a 

II 

1 
> 

< 

S 
II 
li 

© 
13 
Q 

1 

D 

Q 

1 

No.  ol  Days 

1 

a  u. 

a 

0 

Snow, 

Sleet,  Ha.l 

No 

ol  Days 

SbiUon 

Max 

M 

in. 

•3 

t2 

d-0 
Q  S 
S  5 

e 
t 
1 

0 

0 

2 
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ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

R 

AM 

AM 

36.0 
33.6 
37.3 
38.5 

19.5 
21.1 
17,8 
20.6 
19.4 

27.1 
28.6 
25.7 

29.0 
29.0 

-  1.4 

-  .9 

-  2.2 

-  1.5 

52 
53 
50 
55 
55 

2 

3+ 

2 

3 

2 

4 
6 

-  3 
2 

-  2 

28 

28 

28 

28+ 

28 

1170 
1121 
1206 
1110 
1110 

0 
0 

0 
0 
0 

10 

8 

14 

7 
7 

30 
29 
29 
29 
29 

0 
0 
2 

0 

1 

.71 
.67 

1.08 
.50 
.13 

-  Z.bd 

-  2.72 

-  1.89 

-  2.37 

.25 
.22 
.24 

.12 
.04 

2 
2 
2 
6 
2+ 

3.6 

3.7 
12.5 

3.3 

2 
1 
3 
0 
2 

22 

13+ 
27+ 

14 

4 
2 
4 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

AVOCA  CAA  AP 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  <.  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

AM 

30.2 
36.1 
33.2 

34.0 
36.6 

17.7 
18,5 
17,5 
19,1 
23,7 

24.0 
27.3 
25.4 
26.6 

29,7 

-  3.6 

-  1.0 

47 
51 
49 
50 
52 

2 
2 
3 
2 
2 

2 

1 
4 
0 
6 

30 
30 
28 
30 
28 

1265 
1161 
1221 
1185 

1087 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

8 

14 

11 

9 

30 
30 
31 
30 
28 

0 
0 
0 

1 

0 

.44 
.56 
.90 
.78 
.65 

-  1,95 

-  1.71 

-  2.76 

•  15 
.11 
.27 
.37 
.17 

2 

2+ 

6 

6 

2 

3.7 
4.2 
4.5 
3.6 
5.5 

3 
2 

2 
1 
2 

14 
15 

15+ 
13+ 
15 

2 

3 
6 

4 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BURNT  CABINS  2  NE 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CMAMBERSBURS  1  ESE 
CHESTER 

AM 
AM 

37.4 
28.5 
38.5 
36.2 

40,5 

18.2 
13.5 
23,1 
22,3 

24.0 

27,8 
21,0 
30.8 
30.3 
32.3 

1.9 
■  2 

54 
46 
57 
56 
58 

2 

3 
2 
2 
3 

-  1 

-  3 

6 
3 
7 

28 

28+ 
28 
28 
31 

1144 
1358 

1051 
1070 
1007 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

20 

5 
6 
4 

30 
31 
27 
28 
27 

1 

3 
0 
0 
0 

.17 
.56 
.93 
.52 

e  .80 

-  2.22 

-  2.33 

•  09 
.18 
.18 

.11 
.28 

6 
2 
5 
6 
22 

T 
3.1 
7.0 
2.8 
2.8 

T 
2 

2 

T 
3 

13+ 
14+ 
13+ 
13+ 
22 

0 
3 
6 

1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLEARFIELD  6  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

OEVAULT  1  W 

DIXON 

AM 
AM 

37.7 
39.1 
36.7 
33.0 

20,1 
23,4 

11,0 

M 
28.9 
31.3 

M 
22,0 

-  1,6 

51 
57 
55 
S6 
42 

6 
3 
4 
2 
2  + 

-13 

4 
6 

-  6 

31 
28 
28 

29+ 

1114 

1038 

1325 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 
15 

28 

27 

31 

0 
0 

6 

.41 
,47 
.27 
.58 

-3.46 

.67 
.19 
.14 
,10 

.16 

6 
2 
6 
6 
6 

3.3 

11 
2 

4 

27+ 
22 

23 

1 
2 
1 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

EAGLES  MERE 

EAST  WATERFORD  3  E 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

EVERETT  1  SW 

AM 
AM 
AM 

26.8 
30.2 
31.7 
37.5 
36.2 

12.7 
16.9 
11.8 
19.0 
17,7 

19,8 
23.6 
21,8 
28.3 
27.0 

-  4.4 

-  2.5 

-  1.8 

43 
47 
48 
56 
52 

3 
3 

3 
2 

1  + 

-  4 

-  1 
-12 

1 

-  4 

28+ 

28 

28+ 

28 

30 

1397 
1278 
1333 
1130 
1172 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
19 
16 

7 
9 

31 
31 
31 
29 
29 

4 
1 
4 
0 
2 

•  69 
1.06 
1.61 

.62 

-  2.88 

-  1.40 

-  1.75 

-  2.42 

.25 

•  23 

•  69 
.24 
.17 

2 

16 

6 

2 

5 

7.8 
8.4 
9.8 
3.0 

7 
5 
6 

2  7+ 

16 

27 

2 
4 
5 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

FBEDERICKSVILLE  1  SE 

FREELAND 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

AM 
AM 

32. 8M 
28. 4M 
37.5 
38.8 
33.2 

15. 3M 
14, IM 
21.6 
23.2 
16.7 

24, IM 
21, 3M 
29.6 
31.0 
26.0 

-  3,3 

-  1.8 

.6 

-  2.2 

42 

57 
57 
51 

3 
2 

3 

2 

0 
0 
4 
5 
-  5 

28 
30 
28 
28 

30+ 

1136 

134-6 
1091 
1045 
1233 

0 
0 
0 
0 

0 

28 

7 

5 

15 

30 
29 
28 
31 

1 
1 
0 

0 

4 

1.25 
.42 
.35 
.62 

-  2.04 

-  2.95 

-  2.74 

-  2.72 

.32 

.19 
.09 
•  21 

14 
2 
6 
5 

10,3 
2,0 
2,7 
4,5 

2 

T 
1 

13+ 

13+ 
13+ 

5 

1 
0 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GRATZ  1  N 
HANOVER 

HARRISBURQ  WB  AP 
HAWLEY  1  S  DAM 
HOLTWOOD 

AM 
AM 
R 
AM 

33. IM 

38.9 

37.2 

29.5 

37.7 

18,  6M 
20.3 
23.5 
7.9 
25.2 

26. 9M 
29.6 

30,4 
18.7 
31.5 

-  3.1 

-  ,7 

-  .5 

62 

57 
56 
44 
56 

3 
3 
2 
3 
2 

4 
4 
7 
-  8 
9 

30 

28+ 

28 

30 

28 

1206 
1089 
1065 
1426 
1030 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
5 
8 

19 
6 

31 
30 
28 
31 
26 

0 

0 
0 
6 
0 

.36 
.38 

.70 
,57 
.31 

-  2.78 

-  1.92 

-  2.69 

•  13 
.08 
.11 
.19 
.09 

2 

2+ 
6 
6 
2  + 

1.4 
4.0 
5.9 
1.0 
3.8 

1 
1 
2 
1 
2 

13+ 
13  + 
22 
22+ 
15 

1 
0 
4 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HUNTINGDON 

JIM  THORPE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

AM 
AM 

37.0 
37.3 
35.7 
38.4 
36.8 

16.9 
19.8 
17.9 
20,9 
21.6 

28.0 
2B.6 
26.8 
29.7 
29.2 

-  1.2 

.8 

-  .7 

54 
52 
59 
57 
56 

3 
2 
6 
2 

3 

6 

0 

-  3 

3 

6 

2  8+ 

30 

28 

28 

31 

1140 
1124 
1178 
1087 
1103 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

14 
4 
9 

31 
29 
30 
31 
28 

0 
1 
2 
0 
0 

.57 
.73 

.47 
.51 

-  2,51 

-  2.88 

-  2,69 

.24 

•  28 

•  12 

•  15 

6 

2 

2 

2 

1.7 

7.5 

3.3 
5.3 

1 
1 

1 
2 

13+ 
13 

13 

13  + 

2 
3 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

AM 
AM 
AM 

32.9 
35.9 
37.1 
35.1 
32.7 

12.6 
20,7 
21.1 
18,6 
12.9 

22.8 
28.3 
29.1 
26.9 
22.8 

-  2,7 

-  1.0 

-  1.5 

47 
63 
53 
53 
50 

2 
2 
3 
2 
2 

-  8 
2 
7 
0 

-14 

28 
28 
30+ 
29+ 

31 

1304 
1131 
1107 
1174 
1300 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
10 
7 
11 
15 

31 
29 
29 
30 
31 

5 
0 
0 
2 
4 

.55 

,29 

,66 

1.28 

1.57 

-  1,32 

-  3,06 

-  1,66 

•  17 

•  11 
.20 
.37 
.39 

6 
22 
6 
2 
2 

2.0 
4.1 
4.0 
4.3 
13.1 

1 
2 

2 
1 
6 

7+ 
22 
15 
13+ 

27+ 

2 

1 
2 

3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARCUS  HOOK 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 
MONTROSE  3  E 
MORGANTOWN 

AM 

39.5 
33.7 
36.7 
27.0 
36.2 

27.0 

18.7 
23.3 
12.3 

19.3 

33.3 
26.2 
30.0 
19.7 
27.3 

-  2.4 

-  1.1 

-  3,4 

58 
49 
56 
41 
54 

2 

1  + 

2 

3 

2 

12 

0 

8 

-  2 

0 

28 

28 

28 

29+ 

28 

976 
1197 
1078 
1398 
1163 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
15 

9 
23 
10 

24 
30 
28 
31 
29 

0 
1 
0 
4 
1 

.65 
.46 
.63 
.65 
.50 

-  2,60 

-  2,22 

-  1,98 

•  36 

•  09 

•  22 
.21 
.14 

13 

13 

22 

2 

2 

5.5 
2.3 
4.8 
2.4 

6.0 

2 

1 
2 

1 
1 

13+ 

13+ 

22 

10+ 

13+ 

4 
0 
6 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2  N  AP 
MUHLENBURG  1  SE 
NEWBURG  3  W 
NEWPORT 

AM 

36.3 
28.1 
31.1 
37.7 

37,5 

20.6 
14.4 
15.7 
22.6 
19.8 

28,4 
21,3 
23,4 
30.2 
28.7 

-  2,0 

57 
43 
53 
54 
55 

2 
2 

3 
4 
3 

1 

-  2 

-  3 
2 
2 

28 
30 
28 
28 
30 

1126 
1349 
1282 
1076 
1120 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
23 
19 

6 

5 

28 
31 
30 
30 
30 

0 
2 
3 
0 
0 

.55 

.78 

1.01 

1.16 

.55 

-  2.69 

-  2,42 

.20 
.32 

.34 
•  49 
.15 

6 
6 
2 
6 
2 

7.3 
4.5 
6.0 

1 
3 
0 
2 

13 

13+ 

15+ 

2 
2 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

R 

39.2 
33.6 
39.4 

39.0 
39.0 

24.0 
20.1 
27.7 
26.2 
28,4 

31.6 
26.9 
33.6 
32.6 
33.7 

-  1.7 

-  ,6 

-  .5 

55 

51 
57 
57 
58 

2 
2 

2 
2 
2 

10 
2 
12 
11 
16 

28 
30 
23 
28 
28+ 

1030 

1176 

969 

996 

964 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

13 

4 

6 

4 

29 

28 
24 
27 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

.56 
.69 
.55 

.45 
.45 

-  2.15 

-  2.92 

.22 
.16 

.20 

•  16 

•  15 

2 
2 
2 
2 
22 

3.0 
2.4 
2.7 
2,4 

1 
1 
1 
2 
0 

13+ 
13+ 
13+ 
22 

1 
4 
3 
2 
2 

I 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 

R 
AM 

38.9 
39.4 
29.3 
39.1 
27.0 

23.8 
27.5 
12.6 
19,4 
13,6 

31.4 
33.5 
21.0 
29.3 
20.3 

-  1.1 

-  1,4 

-  2,1 

54 
56 
44 
56 
43 

2 
2 
2 

2 
3 

9 
14 

-  5 
1 

-  3 

28 
28 
30 
28 
28 

1036 
972 
1360 
1099 
1380 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

20 
4 

23 

27 
23 
31 
31 

31 

0 
0 
6 

0 

1 

,47 

1,47 

•  54 

1.24 

-  2.86 

-  3.05 

•  20 

•  23 

•  22 
.37 

2 

2 
2 
2 

3.0 

11.5 
1.0 
9.0 

1 

10 
0 

5 

9+ 
29+ 
27 

2 

5 
3 
5 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

PLEASANT  MOUNT  X    W 
PORT   CLINTON  1  S 
QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
SCRANTON  WB  CITY 

AM 

AM 

R 
R 

26.4 
34.9 
35.8 
37.1 
31.4 

9.3 
17.7 
16.4 
24.8 
19.1 

17,9 
26,3 
27,1 
31,0 
25.3 

-  2,6 

-  .9 

-  1,2 

-  2.9 

40 
52 
50 
56 
48 

3 
3 

2 
2 
2 

-12 
2 
0 

11 
3 

28+ 

30 

30 

28 

30 

1453 
1195 
1165 
1047 
1225 

0 
0 
0 
0 
0 

24 

12 

6 

7 

18 

31 
30 
26 
29 
30 

7 
0 
1 
0 
0 

1.12 
.69 

.57 
.57 

-  2.50 

-  2.83 

-  2.58 

-  1.69 

.31 
.28 

.13 
.16 

6 

2 

13 
6 

7.5 
6.3 

4.1 
2,4 

6 

3 
2 

1 
1 

26+ 

13 

22+ 

13+ 

14+ 

3 
3 

3 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

SELINSOROVE  CAA  AP 

SHIPPENSBUR6 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

AM 
AM 

34.4 
39. C 
32.7 
34.5 
27.9 

18.6 
22.4 
19.8 
17.3 
12.9 

26.5 

30.7 
26.3 
25,9 
20.4 

-  2.2 

•  0 

-  .8 

-  1.5 

52 
56 

48 

50 
43 

2 
2 
2 

3 
3 

2 

4 

4 

1 

-  3 

30 
28 
28 

30 
28+ 

1181 
1056 
1192 
1204 
1374 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
4 
16 

11 
24 

30 
28 
30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

4 

.58 
.49 
.82 
.64 

1.44 

-  2.43 

-  2.60 

-  2.09 

-  2.65 

•  15 
.18 
.19 
.24 
.56 

6 
6 
5 
2 
2 

4^7 
4.0 
5.1 
2.5 
7.0 

3 

T 
2 
1 
6 

15 

25 

15+ 

13+ 

27+ 

3 

1 
2 
2 

4 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

TOWANDA 
UPPER  DARBY 
WELLSBORO  3  S 

AM 

32.6 
37.6 
28.5 

17.4 
21.0 
13.8 

25.0 
29.4 
21.2 

-  1,0 

-  3,1 

49 
56 

43 

2 

2 

3 

0 
6 

-  3 

28+ 

28 

28 

1231 
1095 
1351 

0 
0 
0 

16 
6 
19 

30 
29 
31 

2 
0 
3 

.48 
.41 
.71 

-  1.50 

-  1.64 

.16 
•  10 
.20 

2 
2 
6 

2.9 
3.0 
6,0 

1 
T 
4 

7+ 
13+ 
27+ 

3 

1 
2 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  4  - 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  195S 


Temperature 

:2 

Precipitation 

ll 

i  2 

li 

> 
< 

a 
a  1^ 

■s 

X 

Q 

s 

1 

O 

Q 
1 

No.  ot  Days 

1 

ll 

Q 

1 
£ 

i 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Max 

M 

,n. 

■a 
e2 

3t3 
P'  5 

S  0 

Q 

e 
S 

1 

0 

0 

0 

in 

tp< 

si 

5  J 

5  1 

Ota 

MO 

WELLSV ILLt 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

38. OM 
37,5 
33.9 
40.0 

19.3 
23.8 
19.6 
21.5 

28. 7M 

30.7 

26.8 

30.6 

-  .1 

-  1.7 

.0 

56 
56 
51 

58 

2 
2 
2 

2 

-  1 

7 
2 
2 

28 
28 
29 
28 

1085 
1057 
1180 
1055 

0 
0 
0 
0 

5 

5 

12 

4 

"2? 
28 
30 

27 

0 
0 
0 

.45 
.47 
.99 
.62 

-  3.2  9 

-  1.50 

-  2.45 

.10 
.21 
.26 
.20 

5 

2 
5 
5 

5.5 
2.0 
4.8 

T 
1 

T 

15  + 
13 
13+ 
25 

T 
2 
3 
3 

~~0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

27.1 

.68 

4.5 

OHIO  DRAINAGE 

SAKtRSTOWN  3  W.\IW 
BtAlRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWM  2  W            AM 

34.0 
31. 4M 
29.0 
32.2 
34.9 

20.0 
17. 6M 
10,5 
13.6 
14.2 

27.0 
24. 5M 
19. B 
22.9 
24.6 

-  4,7 

-  2,1 

54 
55 
45 
55 
59 

1 
1 
1 
6 
6 

-  4 

-  4 
-18 
-11 
-16 

28 

28 

26 

28+ 

31 

1170 
1247 
1395 
1300 
12'.5 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
19 
21 
18 
12 

28 
30 
31 
31 
31 

3 

5 
6 

5 
4 

E  2.63 
2.35 

2.04 
1.45 

-  .31 

-  .6'. 

-  1.16 

.71 
.73 
.37 
,52 

6 
6 
5 
6 

11.4 

16.1 
13.6 

4 

15 
8 

19  + 

30 
2  7+ 

0 
9 
7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

BUTLER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM         AM 

CORRY 

35.4 
33.2 
38.0 
34.3 
30.4 

18.4 
11.7 
15.0 
17.1 
16.8 

26.9 
22.5 
26.5 
25.7 
23.5 

-  3,0 

-  4,5 

-  1.5 

59 
55 
59 
57 
53 

6 
6 

1  + 

5 

6 

-  0 

-18 
-10 

-  6 

-  7 

31 
28 
31 
28  + 
30 

1174 
1310 
1134 
1211 
1275 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

14 

9 

14 

19 

2B 
30 
30 
31 
30 

4 
5 
5 
3 
3 

1.53 
1.82 
1.14 
1.17 
2.38 

-  1.34 

-  1.63 

-  2.0J 

-  1.00 

.66 
.82 
.35 
.19 

.58 

6 
6 
5 
6 
6 

13.5 

12.2 

5.3 

25. C 

7 
8 
3 
5 
13 

27 

29 

14 

26+ 

27+ 

5 

6 
3 
6 
9 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

27.2 
35. 4M 
31.2 
38.5 
35.6 

12.4 
19. 3M 
10.3  , 
23.7 
18.2 

19.8 

27.4M 

20.8 

31.1 

26.9 

-  3.6 

-  3.2 

43 
59 
54 
63 
57 

7 
6 

1  + 
2 
6 

-  7 

-  4 
-16 

3 
-10 

28 
28 
28 
28 
28 

1392 

1159 
1365 
1044 
1172 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
12 

la 

9 
11 

30 
29 
31 
25 

2S 

5 
2 
6 

2 

1.85 
2.06 
1.54 
.73 
1.39 

-  1.51 

-  1.87 

.42 
.44 
.41 
.30 
.37 

6 
6 

e 
t 

11.0 
14.1 
21.3 
1.7 
15.2 

10 
7 

10 
1 
6 

27+ 
3  0+ 
14 
13  + 
27 

7 
9 
6 

2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

EBENSBUSG 

FARRELL  SHARON 

FORD   CITY  4  S  DAM          AM 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

31. 3M 
35.8 
34.3 
33.6 

33.3 

15. 9M 

18.9 

14.6 

17.4 

16.6 

23. 6M 

27.4 

24.5 

25.5 

25.0 

-  2.6 

-  1.4 

-  1.2 

-  2.6 

54 
58 
58 
56 
55 

6 
5 
6 
6 
6 

-  7 

-  4 
-10 

-  7 
-11 

28 

28 

28+ 

28 

28 

1275 
1163 
1252 
1216 
1234 

0 
0 
0 
0 
0 

20 

14 
14 
14 
15 

31 
30 
31 
29 

31 

3 

4 
4 
4 
4 

2.13 
E  2.29 

1.31 
2.16 
2.40 

-  1.12 

-  1.25 

-  .93 

.43 
.48 
.36 
.87 
.58 

2 
5 

6 
6 
5 

8.0 

9.5 

12.0 

18.0 

5 
6 
8 

27+ 
27+ 
27  + 

8 

10 

4 

6 

10 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

INDIANA  3  SE 

IRMIN 

JAMESTOWN  2  NW              AM 

JOHNSTOWN                   AM 

KANE   1  NNE                 AM 

34.4 
35. IM 
31.9 
36. 2M 
29.3 

15,0 
19, 4M 
15.4 
19. OM 
9.5 

24.7 
27. 3M 
23.7 
2  7,6M 
19.4 

-  4.8 

-  3.3 

-  2.9 

56 

56 
59 
49 

6 

6 

6 

6 

-14 

-  1 
-10 

-  3 
-18 

31 
28 
28 
28 
28 

1243 
1165 
1273 
1150 
1407 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
13 
14 
11 
21 

31 
29 
31 
31 
31 

5 
2 

2 

5 

E  2.08 

1.93 
1.23 
2.23 

-  1.57 

-  .62 

-  2.05 

-  1.42 

.45 
.37 
.73 
,59 
,74 

6 
5 
5 
6 
5 

10.4 

14.3 

9.2 

21.0 

4 
4 
4 
3 
13 

2  7+ 
13 
15  + 

14 

27+ 

10 

6 

2 

0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

LINESVILLE  5  WNW 

MEAOVILLE  IS               AM 

MERCER  i.  NW 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

31.9 
31.9 
31.7 
35.8 
34.6 

16.5 
15.5 
17.8 
20.3 

18.1 

24.2 
23.7 
24.8 
28.1 
26.4 

-  1.9 

-  2,5 

-  2.0 

55 
55 
56 
57 
50 

6 
6 
6 
6 
6 

-15 

-  9 

-  1 
3 

-  4 

30 

30 

28+ 

28+ 

28+ 

1257 
1274 
1239 

1138 
1193 

0 
0 

0 
0 
0 

17 
15 
19 
14 
13 

31 
31 
29 
31 
27 

3 
4 
2 

0 
5 

1.83 
2.25 

1.23 
1.85 

-  .82 

-  .89 

-  1.44 

-  l.O^J 

,83 

.84 
.55 
.49 
.78 

6 

6 
6 
5 
6 

13.9 
20.0 

6.0 
8.3 

5 
5 
5 
3 

27  + 
27+ 
14 
25+ 

3 
8 
7 
4 
8 

1 
1 

2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  W8  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM        AM 

38.8 
36.  9M 
34.4 
37.3 
32.8 

24.6 
16, 9M 
19.5 
24.3 
14.0 

31.7 
26. 9M 
27.0 
30.8 
23.4 

-  1.1 

-  4.4 

-  2,0 

-  2,2 

62 
60 
59 
60 
57 

2 

1  + 
5  + 
5  + 
6 

5 
-13 
-  3 

7 
-10 

28+ 

28 

27+ 

27 

30+ 

1025 
1173 
1171 
1051 
1280 

0 
0 
0 

0 
0 

8 
14 
15 
14 
14 

25 

31 
30 
26 
31 

0 
5 
3 
0 
3 

.68 

.64 

1.34 

1.02 

1.55 

-  2.12 

-  2.77 

-  1.43 

-  l.Sl 

.31 
.13 
.27 
.24 
.68 

6 
6 
5 
5 
5 

3.3 
8.8 
5.7 
4.3 
12.0 

2 
2 

3 

8 

13 
13  + 
27+ 

27+ 

2 

I 

3 

7 

0 
Q 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

RID6WAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

31.1 
35. OM 
32.8 
33.6 
31.6 

11.1 
17, 9M 
17.3 
14.6 
13.8 

21.1 
26. 5M 
25.1 
24.1 
22.7 

-  4.4 

-  2.8 

-  4.4 

58 
58 
50 
55 
54 

6 

6  + 
1 
6 
5  + 

-20 
-11 
-  5 
-19 
-15 

28  + 

28 

28 

28 

28 

1353 
1189 
1234 
1257 
1306 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
12 
16 
15 
19 

30 
29 
30 
29 
29 

5 
4 
4 
5 

5 

1.67 
1.09 
1.41 
1.63 
1.47 

-  1.27 

-  2.5'-' 

-  2.26 

.52 
.25 
.65 
.22 
.28 

5 

5+ 

5 
13 
13 

11.5 

7.6 

8.4 

20.8 

14.4 

7 
3 
4 
8 
11 

2  7+ 
14+ 
2  7+ 
14 
29 

6 

3 
5 

7 
4 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TIONESTA  2  SE  DAM           AM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

32.2 
32.4 
38.6 
32.1 
38.4 

15.7 
13.1 
20.8 
16.3 
18.7 

24.0 
22.8 
29.7 
24.2 
28.6 

-  3.4 

-  1.8 

-  4.5 

56 
51 
63 
49 
61 

6 
6 
1 
6 
1  + 

-13 
-16 
0 
-14 
-  6 

28 
2  8+ 
28 
28 
28+ 

1266 
1303 
1085 
1255 

1121 

0 
0 

0 
0 
0 

15 
16 

8 
15 
10 

30 
30 
27 
30 
26 

5 
5 

1 
4 
3 

2.07 
2.43 
1.17 
1.72 
.87 

-  .40 

-  2.41 

-  l.lo 

-  2.45 

,77 
,59 
.38 
.76 
.14 

5 
6 
6 
6 
27 

15.1 
11,7 
8.2 
12.4 
11.0 

11 
7 
3 
6 
3 

27  + 
31 
13  + 
27  + 

15  + 

6 

9 
4 
5 

5 

1 
1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

25.2 

1.66 

12.0 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

32.3 

32.0 

19.2 
19.5 

25.8 
25.8 

54 
54 

6 

5 

1 
3 

28+ 
28+ 

1208 

1209 

0 
0 

17 

17 

30 

31 

0 
0 

E  1.23 
1.43 

.42 

.54 

5 
5 

10.2 

4 

29+ 

5 
4 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

25.8 

1.33 

10.2 

STATE 

26.4 

-  2.2 

1.03 

-  2.14 

7.2 

Se«  Reference  Notee  Following  Station  Index 

-    5    - 


DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYUtfANiA 


Table  3 

JANUARY 

1969 

•g 

Day  oi  month 

Station 

z 

~ 1 1 ' 

! 

(i 

1  1  2  1  3 

4  1 

5   1 

6 

7  1  8 

I  9 

10  I  U  1  12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»CMETONIA  LOCK  3 

1.1.0 

.04 

.09 

99 

.03   T 

.07   T 

.13 

.06 

.09 

T 

T 

.14 

.08 

T 

T 

.01 

.16 

.02 

T 

.01 

ALBION 

El. 23 

.42 

17 

.02 

.08 

E.16 

E.03 

.02 

.02 

.12 

.04 

.12 

.04 

ALLENTOSM  WO  AP         R 

.71 

T     .29 

.10 

10 

T 

T 

.11 

T 

.02 

.09 

T 

.04 

T 

ALLENTOWN  GAS  CO 

.»? 

•22   ^04 

10 

.06 

T 

.07 

.02 

.03 

T 

.09 

T 

.04 

ALTOONA  HORSFSHOE  CURVE 

i.oe 

•  24 

•  02 

22 

.09 

.02 

.11 

.02 

T 

.09 

•  03 

•  03 

•  02 

•  23 

T 

.03 

A^ENOrSVILLE 

.90 

•  U 

12 

.03 

T 

.09 

.09 

.10 

•  04 

T 

ARTEMAS  1  WNW 

.13 

•  04 

.03 

.02 

.04 

T 

AUSTINBURC  2  M 

.77 

•  19 

29 

•  09   T 

T 

.05   T 

•  09 

T 

T 

T 

T 

•  02 

T 

T 

T 

•  06 

T 

.09 

T 

AVOCA  CAA  AP 

.44 

T     ^19 

.09 

03 

T 

.01 

T          T 

.13 

.02 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

tlAKERSTOWN  3  WNW 

- 

T 

T     .02 

E.20 

T 

T 

.02 

.01 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

BARNES 

2.18 

.30 

.02 

81 

T 

.09   T 

.20 

T 

.09 

T 

T 

.40 

.12 

T 

•  07 

.12 

T 

T 

BEAR  GAP 

.7« 

.12   .12 

.02 

17 

.19 

.05 

•  06 

.04 

.03 

BEAVER  fALLS 

1.93 

.09 

.02 

T 

52 

.01   T 

T 

.07   T 

.06 

.22 

.03 

T 

T 

T 

T     T 

.09 

.05 

T 

T 

T 

.30 

.10 

T 

T 

BEAVERTOWN 

>9t 

.11   .01 

11 

.09 

.01 

.08 

T 

.10 

.03 

T 

.03 

.02 

T 

BEECH  LREEK  STATION 

■  M 

.21 

22 

T 

.09 

.09 

T 

•  03 

T 

.03 

.02 

.03 

T 

T 

BELLEFONTE  *  S 

.90 

T     .08   .12 

27 

.04 

•  02 

.11 

•  10 

.04 

.12 

SERBICK 

.79 

•  12 

T 

37 

T 

.11 

.06 

.10 

.02 

T 

T 

BETHLEHEM 

.99 

.18   T 

12 

.03 

T 

.07 

.02 

.02 

.08 

T 

.04 

T 

BETHLEHEM  LEHl&H  UNIV 

.99 

.02   .17 

.03 

11 

.02 

.01 

.10 

.03 

.01 

.16 

T 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

E2.93 

.24 

.29 

71 

T 

.11 

.01        .02 

.30 

.06 

E.06 

.03 

•  04 

.17 

.05 

.03 

.30 

.02 

.16 

.04 

T 

.04 

T 

BLOSERVILLE  1  N 

.96 

.12 

.04 

19 

T 

.03 

.07 

.09 

.09 

T 

aOSlvELL  «  WNH 

£3.58 

.10 

T 

38 

.93 

.05 

* 

.88 

.05 

T 

•  05 

T 

T 

.28 

T 

.05 

.39 

E.IO 

E.20 

E.20 

.32 

BRAOOOCK  LOCK  J 

1.11 

.07 

.02 

T 

30 

.06 

T 

.12 

.06 

.06 

.04 

T 

.14 

.03 

.01 

.01 

.02 

.13 

.03 

.01 

BRAOFORO  CNTRL  FIRE  STA 

1.73 

•  27 

.04 

78 

.09 

.10 

.11 

.01 

•  06 

.02 

•  01 

T 

T 

.09 

.12 

T 

.02 

.03 

T 

.02 

T 

T 

BRAOFORO  4  M  RES 

2.35 

•  29 

.09 

.19 

73 

.03 

.12 

.10        .03 

.19 

.11 

.03 

•  03 

.03 

T 

T 

T 

.09 

.17 

.03 

.06 

.13 

T 

.03 

.03 

T 

BREEJEWOOO 

.37 

.23 

02 

.04 

T 

.04 

T 

T 

T 

.04 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

2.04 

.09   •OS 

.02 

.37 

22 

T 

.07 

T          .01 

.17 

.04 

.08 

•  01 

T 

T 

T     .11 

.20 

.10 

.02 

.09 

.21 

.07 

.02 

T 

.02 

.04 

BRUCETON  1  S 

.89 

•  02 

.03 

32 

.01 

.07 

.13 

.01 

.01 

.01 

.07 

T 

.14 

• 

.03 

BUFFALO  HILLS 

.9'> 

•  12 

07 

.05 

.09 

T 

.01 

.02 

T 

T 

.03 

.15 

T 

euRGETTSTOWN  2  W 

1.45 

•  02 

.02 

T 

52 

.02 

.08 

.01 

.11 

.05 

.07 

.17 

.10 

T 

•  01 

.09 

.20 

.02 

BURNT  CABINS  2  NE 

.17 

T 

.08 

09 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BUTLER 

1.93 

.06 

.03 

66 

T 

.10 

•  10 

.02 

.06 

.18 

.07 

T 

•  06 

.02 

.19 

.02 

CAMP   HILL 

•  e« 

.08 

16 

T 

•  08 

.14 

.15 

•  08 

T 

CANTON  I  NW 

.99 

.18 

T 

08 

.13 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

.02 

T 

•  09 

T 

T 

CARLISLE 

.93 

T     .1* 

.18 

16 

T 

T 

.12 

.13 

.12 

•  08 

T 

CARROLLTOXN  2  SSE 

1.44 

.30 

T 

40 

.10 

.08 

.10 

T 

.06 

T 

T 

T 

.13 

.01 

T 

.11 

.13 

.03 

T 

CARTER  CAMP  2  W 

1.20 

.40 

34 

.05 

.08   T 

.09 

T 

T 

T 

.09 

.03 

T 

.02 

.14 

T 

CEDAR  RUN 

1.11 

.29 

30 

.12 

.06 

.10 

T 

T 

T 

.05 

.04 

.02 

.09 

.12 

T 

T 

CHACOS  FORO 

.44 

.20 

01 

.10 

.03 

.06 

.05 

CHAH6ER5BUR0  1  ESE 

.92 

.00   .04 

.09 

11 

T 

T 

.05 

•  06 

.08 

•  04 

T 

CHARLEROI  LOCK  * 

■  93 

.14 

.06 

T 

18 

.13 

.02 

.08 

.04 

•  02 

T 

T     T 

.05 

.01 

T 

T 

.07 

.11 

T 

T 

.02 

CHESTIR 

E  .60 

.19 

.05 

.10   T 

.13 

T 

•  08 

E.28 

CLAREVCE  1  E 

1.00 

.29 

•  01 

23 

.17 

.04 

.12 

T 

•  03 

T 

.03 

.01 

T 

T 

.03 

.08 

T 

CLARION  3  SW 

1.B2 

.11 

•  03 

82 

.06 

.10 

.14 

.02 

•  06 

.08 

.10 

T 

.07 

.20 

.03 

CLAUESVILLE 

iBO 

.26 

22 

.13 

•  05 

.11 

.03 

CLAVSVILLE  3  W 

1.14 

.02 

.01 

T 

36 

.04   T 

T 

.04 

.09 

.08 

•  06 

T 

.20 

.03 

T 

•  01 

.07 

.11 

T 

T 

.02 

CLEARFIELD 

1.77 

.35 

.03 

69 

.10 

.08 

■  10 

T 

.06 

T 

.18 

.08 

T 

.08 

.14 

T 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

- 

.02 

.05 

67 

- 

.02 

.20 

.03 

- 

•  05 

- 

- 

•  19 

.05 

.18 

- 

CLERMONT 

2T82 

•  56 

.02 

75 

T 

.12   .08 

.14 

.11 

.04 

•  06 

.06 

•  06 

T 

.02 

.15 

.14 

.06 

T 

.12 

.28 

T 

.06 

COALDALE  2  NW 

.79 

.20   .01 

26 

.06 

.03 

.05 

.19 

.03 

COATESVILLE  1  SW 

.41 

.19 

03 

.04 

T 

.04 

T 

.04 

.07 

T 

COATESVILLE 

.41 

.17 

03 

.04 

.01 

.03 

T 

.03 

.07 

.03 

COGAN  STATION  2  N 

•  SB 

.33 

29 

.03 

.08 

.04 

.02 

.01 

.02 

.06 

COLUMBIA 

.47 

.12 

14 

1 

.04 

.03 

.08 

.04 

CONFLUENCE  1  SW  OAM 

1.17 

.14 

.08 

19 

.12   T 

T 

.06   T     T 

.12 

.02 

.06 

T 

T    r 

.14 

.04 

T 

T 

.08 

.12 

T 

T 

T 

CONFLUENCE  I  NW 

1.90 

.22 

.10 

26 

.17   T 

T 

.06   T 

.16 

.08 

.07 

T 

T 

T     T 

.16 

.08 

T 

T 

.09 

.12 

.03 

T 

T 

CONNELLSVILLE 

1.38 

.04 

.06 

.06 

17 

.20 

.08 

.12 

.04 

T 

T 

T 

.08 

T 

.08 

.39 

T 

.04 

.06 

CONSHOHOCKEN 

•  45 

.22 

11 

T 

T 

.08 

T 

.01 

.03 

T 

T 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

•  98 

.02 

T 

.42 

* 

.06        T 

.10 

.03 

.02 

.15 

.02 

.14 

.02 

CORRY 

2.38 

.34 

.14 

.22 

58 

T 

.07 

.03        .02 

.10 

.09 

.03 

•  13 

.09 

T 

.14 

.13 

.04 

.05 

.18 

T 

T 

T 

COUDERSPORT  2  NW 

1.89 

.33 

.04 

42 

.08 

.12 

.16 

.12 

.03 

•  06 

.02 

.04 

.12 

.07 

.02 

.04 

.17 

.02 

COUDERSPORT  7  E 

1.17 

.30 

16 

.22 

.08   T 

.12 

.06 

.02 

T 

T 

T 

.01 

T     T 

.08 

.02 

T 

.10 

T 

COVINGTON 

.44 

•  12 

22 

.02 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

.09 

CREEKS  IDE 

1.32 

•  22 

.07 

90 

.05 

.08 

.10 

.05 

.09 

.06 

.13 

CRESSON  2  SE 

1.95 

•  25 

T 

30 

T 

.20 

.10 

.07 

.03 

•  02 

T 

T 

T     T 

.10 

.04 

T 

.14 

.26 

.04 

T 

CUSTER  CITY  2  W 

3.89 

T     t20 

.09 

79 

.03 

.14 

.14 

.06 

•  01 

•  08 

•  01 

.01 

.03 

1.01 

.12 

.07 

1.06 

.01 

DANVILLE 

•  97 

•  21 

21 

T 

.15 

T 

•  06 

•  05 

T 

T 

DERRV 

2.06 

•  13 

T 

.20 

44 

T     T 

.10 

T          T 

.31 

.20 

•  08 

•  03 

T 

T 

.14 

.09 

T 

.19 

T 

.07 

.10 

OEVAULT  1  W 

.27 

T     ^09 

.04 

10 

.02 

.04 

T 

•  02 

T 

T 

DIXON 

.98 

•  10 

.03 

18 

T 

T 

T 

.04 

.10 

T 

•  05 

.08 

T 

DONEGAL 

1.94 

T     T     .03 

.04 

.14 

41 

T 

T 

.04        .02 

.28 

.06 

.05 

T 

T 

T 

T 

T     .05 

•  03 

T 

T 

.10 

.13 

.10 

.03 

.03 

.05 

.09 

OONORA 

.73 

.09 

.04 

T 

30 

T 

.03 

T     T     T 

.13 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

•  02 

T 

.01 

.01 

.01 

.09 

T 

T 

.01 

T 

OOYLESTOWN 

.49 

.22 

07 

T 

T 

T 

.07 

.04 

.04 

.06 

T 

DU  BOIS  7  E 

1.49 

.21 

.02 

.20 

91 

.03 

T 

.16 

.03 

T 

.09 

.03 

.06 

.04 

.12 

T 

T 

DUSHORE  3  NE 

•  73 

.14 

T 

T 

12 

.17   T 

.04   T 

.06 

.08 

.04 

T 

T 

.02 

T 

.04 

T 

.02 

T 

T 

EAGLES  HERE 

•  89 

.29 

16 

.04 

.03 

.08 

.06 

.06 

T 

.06 

T 

.06 

.07 

T 

EAST  BRADY 

i^3e 

.19 

.39 

37 

.05 

.01 

.06 

.05 

.03 

.04 

.02 

.04 

.02 

.19 

.01 

EAST  WATERFORD  3  E 

1^09 

•  09 

19 

.03   T 

.01 

.09 

.09 

.23 

T 

T 

.11 

.03 

T 

.12 

.07 

T 

T 

EBENSBURG 

2^13 

•  43 

T 

42 

T 

.15   T 

.18 

.07 

.05 

•  16 

T 

T 

T 

.13 

.06 

T 

.17 

.26 

T 

.06 

EDINBORO 

2.31 

T     .27 

.14 

99 

.01 

.09 

.13 

.05 

.02 

.16 

•  01 

.03 

.01 

T 

.13 

.09 

T 

T 

.06 

.12 

.05 

.02 

T 

.02 

ELIZABETHTOWN  I  SW 

E  .94 

.09 

09 

.04 

.08 

.06 

.08 

E.06 

.05 

EMPORIUM  1  E 

1.91 

.33 

59 

.01 

.10 

.16 

.06 

.01 

.01 

T 

T 

.08 

.07 

.01 

•  04 

.15 

ENGLISH  CENTER 

.89 

.29 

31 

.10 

T 

.12 

.01 

T 

T 

.03 

T 

.07 

EPHRATA 

.92 

.24 

.02 

10 

.02 

.08 

.06 

.06 

.06 

eOUINUNK 

2.03 

•    1.57 

.37 

T 

T 

.02 

T 

.03 

.02 

.01 

.01 

ERIE   CAA  AIRPORT 

1.43 

.10   .07   .07 

T 

.94 

19 

T 

.03 

T          T 

.12 

.01 

T 

.04 

•  02 

T 

T 

.03 

.02 

T 

T 

T 

.05 

T 

.03 

.09 

.02 

T 

EVERETT  1  SW 

- 

- 

.17 

- 

- 

- 

- 

- 

FARRELL  SHARON 

E2.29 

.10   .10 

.04 

•  43 

48 

.11 

.02        .02 

E.30 

T 

T 

.20  E.30 

E  .10 

E.IO 

.06 

.02 

.01 

FORO  CITY  *  S  DAM 

1.31 

.20 

.06 

39 

.09 

T 

.08   T 

.08 

T 

.07 

T 

T 

T 

.13 

.08 

T 

■  01 

.01 

.13 

.05 

FRANKLIN 

2.1« 

.37 

.01 

87 

T 

.08 

.19 

T 

.08 

T 

T 

T 

T 

.18 

.17 

T 

T 

.08 

.15 

T 

.02 

T 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

. 

. 

_ 

.19 

.01 

T 

.06 

T 

•  06 

. 

FREELANO 

1.29 

T     .12 

28 

.19 

T     T 

.05 

.32 

.04 

T 

T 

T 

.23 

.06 

GALETON 

.97 

.20   .09 

T 

26 

.02 

.07   .03 

.07 

.02 

T 

T 

T 

.03 

.06 

T 

.02 

.14 

T 

GEIGERTOWN 

.94 

.24 

04 

.05 

.01 

.07 

.03 

.05 

.05 

GEORGE  SCHOOL 

.42 

.19 

09 

T 

.06 

.02 

.09 

.02 

GETTYSBURG 

.39 

.08 

09 

T 

T 

.08 

.04 

.09 

T 

GIFFORO 

RECORD  MISSING 

GLEN  HA2EL  2  NE  DAM 

2.24 

.48 

.02 

82 

.01 

.10   .01 

.23 

.02 

.01 

.03 

•  03 

.05 

T 

.02 

.12 

.09 

.01 

T 

.05 

.16 

T 

.01 

T 

GLENWILLARD  DASH  OAM 

1.94 

.05 

.02 

T 

48 

.04   T 

■  04 

.07   T 

.07 

•  04 

.06 

T 

T     T 

.14 

.09 

T 

.02 

.02 

.19 

.01 

T 

GORDON 

.82 

.19 

•  21 

09 

.18 

.04 

.16 

T 

T 

GOULOSBOKO 

.78 

.22   .03 

19 

.07 

.02 

.04 

•  10 

.03 

T 

•  02 

.09 

T 

.03 

GRANTVILLE  2  SW 

.99 

•  09 

.03 

21 

T 

.08 

.06 

.13 

.04 

T 

T 

ORATERFORO 

.89 

•  29 

09 

.07 

.06 

•  21 

.04 

.14 

.06 

T 

6RAT2  1  N 

.36 

•  13 

06 

T 

T 

.08 

.09 

.03 

GREENSBORO  LOCK  7 

El. 09 

•  09 

.04 

T 

10 

.28 

.06   T    E.IO 

.08 

•  09 

.02 

.07 

.06 

T 

.03 

.11 

T 

T 

T 

T 

GREENSBURG  3  SE 

1.48 

•  09 

.16 

.19 

39 

.15 

.03 

.02        .02 

.24 

.02 

.06 

.06 

.02 

.01 

.09 

T 

T 

.04 

GREENVILLE 

2.40 

T     .33 

.04 

.33 

98 

T 

.10 

T          .02 

.19 

.02 

.14 

.01 

.02 

.24 

.11 

.01 

.10 

.04 

.10 

.01 

.01 

T 

HANOVER 

.38 

•  08 

07 

T 

.02 

.06 

T 

.08 

.07 

T 

HARRISeURO  WB  AP        R 

.70 

.03   .07 

.11 

10 

.02 

T 

.10 

.07 

.01 

.09 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

KARRI SBURG  NORTH 

.70 

.11 

14 

.09 

.10 

.10 

.13 

.07 

MAWLEY 

•  9lt 

.10 

T 

22 

T 

T 

T 

.16 

T 

T 

.09 

.05 

.07 

HAWLEY  1  S  OAM 

.97 

.16 

19 

.11 

.01 

T 

.05 

.09 

T 

HOLLISTERVILLE 

.83 

.19 

32 

.04   T 

.02 

.01 

.10 

.01 

T 

T 

T 

T 

.04   T 

.07 

T 

T 

.02 

.05 

T 

T 

HOLTWOOD 

.31 

.09 

03 

T 

T 

.09 

T 

.05 

.09 

T 

HONESOALE  *  NW 

•  81 

.29 

T 

26 

.06 

.09 

.02 

T 

T 

T 

.10 

.05 

.01 

T 

T 

HOOVERSVILLE 

1^21 

.13 

T 

21 

.01   T 

T 

.08   .01 

.10 

.19 

•  04 

.04 

T 

.01 

T     T 

.07 

.04 

.02 

T 

.04 

.21 

.03 

T 

.01 

HOP  BOTTOM  2  SE 

- 

- 

T 

.27   T 

.01 

T 

T 

T     T 

.12 

.04 

HUNTINOOON 

.97 

.18   T 

24 

.09 

T 

.02 

T 

.03 

T 

T 

T 

.01 

.04 

T 

HUNTSDALE 

.40 

.13   T 

T 

T 

.08 

T 

.08 

.08 

.03 

T 

T 

HYNDKAN 

•  40 

.08 

07 

.01 

.03 

.08 

.02 

T 

.02 

.09 
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Table  3 -Continued 

JANUARY 

1955 

Station 

s 

Day  of  month 

^ 

I  1  2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1  8 

9 

10  1  U   12 

Jll 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22, 

23 

24 

25 

26, 

27 

28 

29 

30 

31 

INDIANA  3  SE 

E!.« 

.21 

.09 

45 

■  13 

.U       E.20 

.10 

.02 

.07 

7 

.16 

■  03 

£■17 

.20 

•  19 

•  02 

IRWIN 

. 

.09 

.06 

•  16 

32 

- 

.06 

.15 

E.02 

.03 

7 

.03 

■  08 

.02 

.09 

.02 

.03 

JAMESTOWN  2  NW 

lt»3 

.37 

.07 

73 

.03 

.06   T 

.12 

.09 

.10 

•  01 

•  13 

.07 

7 

■  03 

.03 

■  10 

.09 

•  02 

.01 

JIM  THORPE 

t73 

•  28 

26 

.05 

T 

.02 

.02 

•  10 

7 

7 

7 

JOHNSTOWN 

1>23 

•  09 

T 

59 

.01 

.11   T 

.07 

.07 

.04 

T 

7 

•  09 

.02 

7 

■  01 

.09 

■  08 

7 

7 

7 

KANE   1  NNE 

2i23 

•  36 

.03 

74 

T 

.12   T 

.19 

.01 

.02 

.07 

•  01 

•  09 

7 

•  01   7 

•  20 

.13 

7 

7 

.08 

.18 

7 

■  01 

7 

7 

KARTMAUS 

1.19 

•  26   T 

T 

41 

.14   T 

.03 

.06 

T 

.02 

T 

7 

7 

•  07 

7 

7 

.03 

.13 

7 

HEATING  SUMMIT 

l.M 

•  48 

98 

.02 

.12 

.14 

T 

T 

.06 

7 

•  14 

.09 

7 

.05 

.21 

7 

KEftG 

— 

•  01 

•  06 

.08   1 

T 

T 

- 

» 

— 

.03 

.01 

- 

- 

— 

- 

KITTANNING  LOCK  7 

l.sa 

•  07 

.05 

T 

55 

.07   T 

.09 

.06 

■  05 

.08 

T 

7 

7 

•  17 

.17 

7 

7 

■  05 

.14 

■  03 

7 

KREGAR  h    SE 

3i*9 

■  10 

•06   .03 

.11 

.16 

46 

T 

■  09 

.03        .07 

.44 

■  23 

.14 

T 

•  01 

7 

7 

•02   .14 

.31 

.11 

7 

■  39 

■  31 

■  06 

.09 

■  03 

.03 

.07 

KRESGEvlLLE  3  W 

.85 

•  29 

29 

.02 

■  06 

7 

.19 

7 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

2.02 

•  40 

74 

.03 

.12 

■  19 

■  09 

■  03 

.13 

7 

.14 

.10 

7 

■  07 

■  06 

7 

LAKEVILLE  1  NNE 

.69 

•  13 

28 

.03   T 

.W4 

■  M4 

■  W4 

•  W£ 

.04 

.04 

■  03 

7 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

.47 

•  12 

T 

10 

T 

■  08 

■  09 

.08 

■  04 

7 

LANOISVILLE 

.31 

.19   T 

08 

■  OS 

T 

■  07 

.08 

■  05 

LATROBE 

El, 71 

.19 

•  02 

T 

37 

.21   T 

T 

.05   T 

■  15 

■  06 

£■10 

T 

7 

.10 

■  03 

7 

T 

■  11 

■  11 

E.20 

■  03 

7 

.02 

LAWRENCEVILLE  2  S 

.93 

.19 

17 

.05   .05 

T 

T 

■  07 

7 

7 

■  04 

■  02 

7 

LEBANON  2  NH 

.29 

T 

.02 

■  02 

■  06 

■  03 

.11 

■  05 

7 

LEHIGHTON 

1.03 

.90 

25 

.05 

T 

■  07 

T 

■  03 

T 

•  12 

7 

■  01 

LE  Ror 

. 

.09 

. 

T 

_ 

_ 

7 

" 

.02 

LEWIS  RUN  3  S 

2.16 

.35 

•  04 

70 

.03 

.02   .12 

■  13 

■  10 

.04 

.08 

•  01 

.03 

T 

.02   7 

.13 

■  14 

.02 

7 

■  02 

■  16 

r 

.02 

7 

LEWISTOWN 

.65 

.16 

20 

.03 

.02 

■  05 

T 

.06 

.03 

■  07 

■  03 

7 

LiNESVILLE  5  WNW 

1.S3 

.27 

•  08 

83 

.OS 

■  12 

■  04 

.04 

.09 

7 

7 

7 

7 

.09 

.03 

7 

■  02 

■  01 

■  09 

■  04 

7 

7 

.04 

LOCK   HAVEN 

1.28 

•37   .01 

31 

.16   T 

.09   T 

■  06 

■  03 

.04 

.01 

7 

.05 

■  04 

7 

7 

■  08 

.02 

.01 

LONG  POND  2  W 

1.23 

.34   .01 

25 

.15   ■OS 

.09 

■  04 

■  16 

.02 

7 

T     7 

.09 

■  05 

MADERA 

1.57 

■  39 

•  01 

T 

35 

■  01 

.15 

.13 

■  02 

.09 

7 

7 

.10 

■  10 

7 

■  08 

■  16 

.02 

MAHAFFEV 

1.S5 

■  34 

.02 

T 

46 

■  05   T 

.11   T     T 

.13 

■  04 

.12 

T 

7 

7 

7 

.19 

■  03 

7 

7 

■  10 

■  28 

.02 

7 

MAPLE  GLEN 

.87 

■  20 

10 

T 

.07 

.01 

.01 

■  48 

MAPLETON  DEPOT 

.53 

■  09 

21 

■  02 

.01 

.04 

■  01 

.07 

7 

7 

■  01 

.07 

MARCUS  HOOK 

.89 

T 

■  20 

T 

10 

T 

.35 

.01 

7 

.18 

7 

■  01 

7 

MARION  CENTER  2  SE 

2.12 

■  27 

.06 

T 

61 

■  04 

.11 

.20 

■  06 

.09 

.01 

.01 

.20 

■  08 

7 

7 

■  16 

.18 

7 

.04 

7 

7 

HARTtNSBURG  CAA  AP 

,it 

•  04 

.07 

.06   1 

T 

■  04 

T 

.09 

■  01 

■  02 

T 

7 

7 

7 

7     .01 

.09 

7 

7 

7 

T 

■  09 

■  02 

7 

7 

7 

MATAMORAS 

.99 

.29   .04 

40 

■  06 

.08 

.12 

MAVBURG 

2.16 

.27 

83 

.13   T 

.17 

T 

■  07 

.02 

•  02 

.30 

■  12 

7 

■  07 

■  16 

MC  CONNELLSBURG 

.22 

.10 

12 

T 

T 

7 

7 

MC  KEESPORT 

1.04 

.03 

.02 

37 

T 

.09 

.16 

.14 

.02 

7 

7 

.09 

•  04 

■  07 

■  02 

.07 

MEAOVltLE  1  S 

2.26 

.34 

.06 

T 

84 

■  01   T 

T 

.11 

■  13 

•  03 

■  10 

.03 

7 

•  01 

T 

7 

.23 

■  11 

7 

7 

•  06 

■  13 

•  04 

.02 

7 

.01 

MED IX  RUN 

l.*3 

.26   .02 

T 

55 

■  03 

.OS 

■  09 

T 

.02 

•  01 

7 

T 

7 

7 

.10 

■  02 

7 

•  10 

■  19 

7 

7 

MERCER  k    NW 

- 

.19 

T 

55 

■  37 

•  15 

7 

7 

.02 

■ 

■  50 

E.40 

MERCERSBURG 

■  18 

.07 

.05 

T 

T 

.03 

■  03 

MEVERSDALE 

1.02 

.12 

OS 

■  03 

•  49 

.03 

7 

.02 

.01 

■  02 

•  03 

.22 

.01 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

•  83 

.02 

.11 

.13 

10 

T 

T 

■  11 

.10 

7 

.22 

7 

■  04 

7 

7 

7 

MIDLAND  DAM  7 

1.23 

■  05 

.04 

49 

T 

T 

.OS   T 

■  00 

•  03 

.07 

7     7 

.14 

■  11 

7 

.13 

MILANVILLE 

.67 

■24   .06 

T 

24 

■  10 

.04 

T 

.04 

.03 

7 

.10 

7 

.01 

.01 

MILLHEIH 

■  65 

■  10 

25 

T 

■  04 

■  07 

T 

.10 

T 

T 

T 

.03 

7 

7 

7 

■  06 

7 

7 

7 

7 

MILLVILLE  2  SW 

.76 

■  19 

31 

■  05 

■  01 

■  04 

.02 

.05 

7 

7 

•  OS 

7 

7 

7 

■  02 

.01 

7 

MILROV  3  NE 

RECORD  MISSING 

MONTROSE  3  E 

■  69 

■21   ^02 

T 

T 

19 

■  10   T 

■  08 

T 

T 

T 

•  02 

7 

7 

7 

7     7 

•  03 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

MORGAN TOWN 

■  90 

T 

.14 

T 

05 

.05 

■  07 

.04 

•  08 

7 

■  07 

MT  GHETNA  2  SE 

■  99 

.08 

T 

20 

T 

■  10 

.09 

7 

•  08 

.04 

MT  POCOMO  2  N  AP 

■  78 

.27 

32 

.01 

■  05 

T 

•  04 

.07 

.02 

MUMLENBURG  1  SE 

1.01 

.34 

.01 

30 

■03   ■Ol 

.02 

T 

■  OS 

.08 

.13 

7 

■  01 

7 

MVERSTOWN 

.94 

.16 

.03 

■  12 

.06 

•  12 

.09 

NATRONA  LOCK,  h 

1.39 

.03 

.03 

44 

.04   T 

■  09 

•  09 

.16 

.11 

T 

.19 

.08 

7 

■  03 

.20 

.02 

NESMAMINV  FALLS 

.49 

.20 

.03 

11 

T 

T 

•  10 

7 

.09 

7 

7 

NEWBURG  3  W 

1.16 

•  02 

.21 

.12 

49 

T 

•  12 

.08 

.08 

.04 

NEW  CASTLE  1  N 

1.65 

.14 

■  05 

78 

.02 

.10 

•  14 

.09 

.04 

7 

•  10 

7 

7 

.10 

.10 

7 

.09 

7 

.15 

.03 

7 

NEWELL 

.68 

.03 

.09 

31 

.01 

•  09 

.10 

.02 

.01 

.06 

NEW  PARK 

.36 

.14 

.04 

07 

T 

•  04 

.04 

.03 

NEWPORT 

.95 

.15 

12 

T 

•  04 

.10 

.08 

.06 

7 

NEW  STANTON 

.64 

T 

.10   T 

.03 

.06 

13 

T 

.02 

.04 

.09 

.02 

.02 

T 

7 

T 

7 

7 

•  01 

■  01 

■  07 

7 

.02 

.02 

NEW  TRIPOLI 

E  .77 

.22 

T 

23 

.08 

E.05 

.04 

.11 

•  04 

7 

NORRISTOWN 

.96 

.22 

07 

.09 

.01 

.07 

.02 

.02 

.09 

■  01 

7 

NORTH  EAST  2  SE 

1.69 

.24 

■  07 

68 

.04   T 

.17 

T 

7 

T 

•  02 

7 

7 

.01 

7 

.15 

7 

■  04 

.09 

.13 

7 

■  09 

ORWELL  3  N 

.76 

.39 

28 

T     T 

T     T 

.13 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

T 

PALM 

1.12 

.28 

.04 

23 

.18 

■  IS 

.05 

.08 

■  OS 

PALMERTON 

■  69 

.01 

.16 

.13 

12 

.04 

T 

■  07 

.03 

.12 

7 

•  01 

T 

PARKER 

1.70 

.06 

■  01 

68 

T     T 

T 

.10 

■  11 

.06 

.09 

T 

7 

7 

7 

.23 

.09 

7 

.02 

■  16 

.11 

7 

.02 

PAUPACK  2  WNW 

.86 

.17 

35 

.05 

.03 

•  02 

.06 

.02 

•  07 

.09 

.03 

■  01 

PECKS   PONO 

.74 

.27 

25 

T 

.07 

T 

.09 

.03 

.07 

7 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

.99 

T 

.20 

T 

09 

T 

•  12 

.01 

.13 

7 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

.49 

T 

.19 

T 

08 

T 

•  09 

.02 

•  11 

7 

T 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

.49 

.13 

T 

08 

T 

•  06 

.03 

.15 

PHILADELPHIA  SmAWMONT 

.47 

T 

.20 

T 

08 

T 

.01 

•  10 

.08 

7 

PHILADELPHIA  WB  CITY    R 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.    -     - 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

1.47 

.06 

.23 

T 

.18 

14 

T 

.01 

T          T 

■  19 

.02 

.07 

T 

7 

7 

T 

7     .01 

.09 

.03 

7 

•  22 

■  06 

.06 

■  02 

.08 

T 

.04 

PHOENIXVILLE  1  E 

.54 

.22 

.10 

02 

■  10 

•  04 

.04 

.02 

PIKES  CREEK 

.77 

■  23   T 

20 

.07 

.02   T 

■  02 

■  01 

•  03 

T 

T 

7 

7 

.09 

.01 

■  05 

■  04 

7- 

PIMPLE  HILL 

1.24 

■  37 

T 

27 

.10   T 

.02   T 

■  07 

.10 

.05 

•  01 

7 

7 

7 

.01   7 

.13 

.01 

■  05 

■  04 

.01 

7 

PINE  GROVE  1  NE 

.56 

T     T 

15 

T 

T 

■  10 

T 

.10 

7 

.19 

.01 

■  04 

■  01 

PITTSBURGH  WB  AP  2    / /R 

1.34 

T 

T     T 

T 

.27 

26 

T 

.10 

T          .06 

■  19 

.01 

.05 

7 

7 

T 

7 

7     .09 

.07 

.01 

7 

■  07 

■  16 

7 

■  03 

7 

7 

■  01 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

1.Q2 

•  01 

■  02   T 

■  01 

.14 

24 

T 

.07 

T          .02 

■  09 

.02 

.06 

T 

7 

T 

7     .03 

.07 

.01 

7 

.03 

■  18 

7 

7 

T 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

1.12 

■  29   T 

■  02 

31 

.14   .01 

.09 

T 

.01 

7 

•  06 

7 

•  01 

7 

7 

.09 

.08 

7 

■  04 

■  01 

7 

7 

PORT   CLINTON  1  S 

.69 

■  28 

02 

■  16 

.09 

.13 

7 

■  05 

PORTLAND 

.60 

•17   .02 

T 

03 

.22 

•  03 

.03 

T 

.07 

■  03 

POTTSTOWN 

.66 

.06   .02 

OS 

.12 

.02 

.06 

.07 

.09 

.12 

.06 

7 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

•  67 

.16 

15 

.03 

T 

.11 

T 

.04 

.14 

.01 

■  03 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

1.55 

.12 

■  08 

68 

T 

.05 

.12 

.01 

7 

7 

7 

.10 

.19 

.01 

7 

■  10 

■  13 

7 

OUAKERTOWN  1  E 

.01 

.27 

24 

" 

" 

" 

■ 

- 

RAYMOND 

El. 24 

.30 

T 

18 

.24   .01 

.05  E.Ol  E.Ol 

.10 

.05 

7 

•  09 

7 

T 

7 

7 

.09 

.08 

7 

7 

■  11 

T 

7 

7 

READING  WB  CITY          R 

.67 

.03 

.12 

.01 

10 

■  01 

.13 

.03 

7 

.08 

7 

.06 

7 

7 

RENOVO 

1.03 

.26 

33 

.13 

.09 

.10 

T 

.03 

.03 

7 

7 

7 

7 

■  10 

7 

REW 

1.90 

.34 

■  03 

■  76 

.06 

.10 

.11 

.03 

.01 

•  02 

•  03 

•  02 

•  01 

.01 

.09 

.10 

.01 

7 

■  03 

■  12 

7 

7 

7 

■  02 

RICES  LANDING  L  6 

.84 

.07 

■  02 

■  15 

.12 

.0^ 

.09 

.10 

.02 

.06 

■  02 

■  06 

■  09 

■  02 

RIOGWAY  3  H 

l.«7 

.30 

■  91 

.23 

.52 

■  06 

ITT 

.13 

•  05 

T 

•  02 

7 

7 

7 

.10 

■  09 

7 

.04 

■  02 

■  12 

7 

.02 

7 

RUSH 

.86 

.24 

■  01 

.06 

.24 

.06 

T 

•  13 

.03 

7 

.02 

.03 

■  02 

RUSHVILLE 

•  66 

.20 

■  02 

.09 

.17 

.09 

7 

•  08 

.02 

7 

7 

7 

■  03 

SA6AM0RE  1  SE 

1.64 

■  19 

•  35 

.10 

.40 

.10 

•  02 

.03 

.08 

■  08 

■  15 

■  12 

.06 

SALINA  3  W 

1.09 

.03 

■  01 

.29 

.13 

.03 

.08 

.02        .05 

.OS 

.05 

.09 

.07 

.03 

.03 

■  01 

■  15 

■  02 

7 

SAXTON 

.44 

.20   T 

.13 

.03 

.03 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

■  09 

7 

7 

SCMEMLEV  L  5 

1.26 

.09 

■  09 

.42 

r 

.07 

.08 

.09 

.02 

.09 

T 

7 

.15 

.03 

7 

7 

.04 

■  22 

.01 

7 

SCRANTON  MS  CITY         R 

.97 

.11 

T 

.12 

.15 

T     T 

■  01 

T          T 

.07 

T 

.09 

T 

7 

7 

7 

.01 

.04 

7 

7 

.01 

7 

7 

SELINSGROVE  CAA  AP 

.98 

•  01 

.11 

.19 

.04 

T 

T 

T 

.10 

.08 

7 

7 

.02 

7 

.07 

7 

7 

7 

7 

SHAMOKIN 

.73 

.19 

.21 

.03 

.12 

.03 

.07 

.07 

.04 

.01 

SHiPPENSeUHG 

.49 

T 

.09 

.18 

T 

T 

.08 

.09 

•  08 

.09 

7 

SIHNEMAHONING 

•  99 

.24   .02 

.28 

.09 

.05   T 

.07 

.03 

.01 

7 

7 

7 

7 

•  04 

7 

7 

7 

.02 

.10 

7 

7 

SLIPPERY  ROCK 

1.41 

.08 

■  02 

.65 

T 

.08   T     T 

.14 

.10 

7 

7 

•  12 

.04 

7 

7 

.02 

.14 

.02 

7 

SOMERSET 

E2.01 

.22 

■  06 

.21 

.15 

T 

.07 

.12 

.19 

.10 

£•03 

•  08 

7 

.03 

•  1« 

•  18 

.20 

.22 

7 

■  03 

SOMERSET  WATER  WORKS 

1^63 

.16 

.07 

.16 

.18 

T 

.07 

T          T 

.22 

.18 

.06 

7 

7 

T 

7 

.17 

.07 

7 

.06 

.14 

.09 

T 

7 

7 

7 

SOUTH  MOUNTAIN 

■  43 

.08 

.09 

T 

.06 

7 

.04 

•  10 

.06 

7 

7 

SPRING  GROVE 

•  43 

.03 

T 

.14 

T 

.12 

■  07 

•  07 

7 

7 

7 

SPRINGS  1  SH 

1^47 

.03 

.16 

.68 

■  09 

.26 

.01 

.06 

.03   .06   .01 

•  28 

.08 

.09 

7 

7 

7 

.01 

•  08 

.02 

.02 

.02 

.10 

■  02 

.02 

.02 

STATE  COLLEGE 

•  82 

.04 

•  13 

■  19 

.05 

.05 

T          T 

•  06 

T 

■  06 

7 

7 

7 

7 

•  03 

7 

7 

.07 

.05 

.09 

■  01 

7 

■  03 

STRAUSSTOWN 

•  80 

•  23 

.17 

.12 

T 

.07 

.06 

•  10 

.09 

STROUDSBURG 

.64 

•  24 

.07 

.16 

■  06 

.01 

•  07 

7 

•  03 

STUMP  CREEK 

1.4« 

.23 

.01 

■  67 

.03 

T 

.06 

.15 

■  03 

.09 

7 

•  12 

.01 

•  02 

.11 

SUN BURY 

1.06 

.20 

■  26 

.05 

T 

.18 

7 

.12 

7 

•  13 

•  12 

7 

SUSQUEHANNA 

1.01 

.26   .01 

.02 

■  35 

.14 

T 

.06 

.01 

7 

7 

•  06 

7 

•  01 

7 

T 

•  06 

.03 

SUTERSVILLE 

.80 

T 

■  31 

.07   T 

.01 

T     .01 

.09 

7 

7 

T 

•  06 

7 

7 

7 

•  14 

.09 

7 

.01 

■  01 

Sm  B«f«r«ic«  NotM  Following  SUtlon  Isdox 


DAILY  PRECIPITATION 


Tabla  3— Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

1 

1  {  2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7   8 

1  ^ 

10   U  I  12 

13  1  U  1  15 

16  1 

17 

18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

TAMAOUA 

i61 

•  04 

.03 

•10        ^09 

.12 

r 

•  09 

TAMAQUA  4  N  0AM 

,79 

•  23 

.03 

.01 

•oe  ^09  .OS 

•  14 

.03 

•  02 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWK 

1<V4 

•  34 

.12 

T 

•  08  T 

•11   •OS   T 

T 

.03 

•  02 

T 

T 

.08 

.00 

•  02 

T    , 

TIONESTA  2  SE  DAM 

2>07 

•  08 

•  77 

T 

•  12 

•26   ,01   .07 

T 

T 

T 

T    T 

.24 

•  09 

•  02 

•  07 

.19 

T 

•  01   T 

T    , 

TITUSVILLE  WATER  WOKHS 

2>A3 

T    •" 

•  09 

•  29 

•  99 

T 

■  08 

T         T 

•19   ^29   .12 

•  04 

.02 

•  02 

T 

.20 

•  19 

T 

•  09 

•  09 

•  19 

•  01 

T 

•  03  , 

TORPEDO  4  H 

2>3: 

•  09 

.80 

•06   •02 

•  07 

•11   •OT   •OO 

•  04 

.02 

•  06 

T 

.20 

•  20 

T 

T 

.06 

•  14 

•  09 

T 

TOWANOA 

|4B 

.18   T 

T 

T 

•  13 

•  11   T 

.02   T 

•01   ^03   •Ol 

T 

T 

T 

T    T 

T 

•  01 

T 

T 

T 

T    , 

TOUER  CITY  9  S« 

•  TA 

T 

•  22 

•  09        ^09 

.19 

•  03 

.08 

T 

TROV 

•  60 

T 

•  08 

•  14 

.02 

•02   .04   .03 

T 

•  03 

T 

•  0« 

TURLEPOINT  «  NE 

2il9 

.03 

.98 

•  17 

.11   .02 

.19   .06   .01 

•  08 

.02 

•  03 

T     .03 

.07 

•  11 

•  01 

T 

.09 

•  17 

•  09 

•  02 

•  02  1 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

■  90 

.27 

.02 

.07 

.07   .03   .03 

.07 

T 

T 

.09 

•  09 

•  01 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

E2.81 

.18 

•  99 

.06 

.20   .12  E.09 

.17 

.09 

.09 

.04 

.17 

•  10 

•  04 

.06 

.12 

•  06 

•  04  , 

UNIONTOWN 

1.17 

T    loe  T 

•  02 

.09 

.36 

T 

.07 

.01       T 

•10   .12 

T 

T     .02 

•  09 

.01 

.01 

•  06 

.11 

T 

•03   •Ol 

UPPER  0AR8Y 

«41 

.04 

.08 

•  03 

.07        .02 

.08 

•  01 

VANDERCRIFT 

1>93 

.92 

.19 

.21 

.00   .06   •lO 

•  10 

•  07 

T 

T 

.17 

•  03 

VIRGINVILLE 

•  AO 

•21   .03 

.02 

•  08        T 

•  04 

•  02 

WARREN 

1>72 

•  09 

•  78 

T 

.09   .02 

•08   ^02   ^04 

.08 

T 

.03 

•  10 

.10 

T 

•  03 

.11 

•  03 

T 

WATSONTOWN 

El. 01 

£•39  E^IO 

£•10 

£•09 

E.IO 

WAYNESBURG  2  W 

.87 

T 

.13 

•  11 

.03 

.11   .12   ^09 

.09 

•  02 

T 

.06 

.14 

T 

•  01  ', 

WELLSBOSO  3  S 

.71 

•  20 

•  08   T 

.02   T 

.07   •OS   T 

T 

T 

T 

T 

•  04 

T 

.03 

•  07 

T 

UELLSVILLE 

.49 

.09 

•  10 

T 

■  04        ■OO 

.06 

.09 

WERNERSVILLE  1  W 

.90 

.09 

.11 

•  11 

.24 

.10 

•  11  , 

WEST  CHESTER 

.47 

T 

.10 

T 

•08        •OS 

.09 

T 

WEST  GROVE  1  E 

.74 

.12 

.03 

.13        .18 

.12 

T 

WEST  HICKORY 

2.32 

•  07 

.80 

•  01 

.12 

•17   .09   .08 

.09 

•  09 

•  29 

•  14 

•  02 

•  10 

•  20 

•  01 

WHITES8URG 

1.49 

•  08 

.49 

T 

.10 

.12   .04   .08 

T 

T 

•  11 

•  10 

T 

T 

•  02 

•  18 

•  01 

WILKES  BARRE 

.48 

.10   T 

.13 

•  04   T 

.02 

.02   .08   T 

T 

•  09 

T 

•  02 

T 

WILLIAMSBURG 

.98 

T     .10 

•  19 

T 

.04 

.19   .01   .04 

T 

•  03 

•  01 

•  04 

•  01 

T 

WILLIAHSPORT  WB  AP 

.99 

•02   -18   T 

•  28 

.09 

T 

.09 

T          T 

.13   T     .07 

T 

T 

T 

T 

•  04 

•  03 

T 

.09 

T 

•  06 

•  02 

T     T 

•  03  ', 

WOLFSBURG 

.40 

.14 

•  01 

.03   .01 

•  01 

•  03 

T 

•  08 

T 

T    , 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

.82 

•  03 

.20 

.01 

.10        .08 

•  08 

•  02 

YORK  HAVEN 

.82 

.13 

•  11 

.10        .09 

•  08 

•  09 

2 1  ON  GROVE 

.84 

.23 

.02 

.09   .04 

•  13 

210MSVILLE  3  SE 

.90 

!l2   •lO 

.18 

T 

.06   .04   .01 

.02 

•  04 

T 

•  04 

a—  B«tot«DO<  NotM  FsUewIng  SUUon  Indu 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1955 


*yMf*m   w 

Day  Of  Month 

i 

Station 

1 

2 

3 

t 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

4S 

47 

41 

41 

50 

54 

32 

38 

37 

35 

35 

34 

30 

31 

34 

30 

27 

27 

24 

24 

37 

37 

29 

28 

30 

25 

26  lis 

17 

18 

22 

32.3 

MIN 

27 

35 

24 

27 

23 

30 

26 

20 

26 

29 

20 

21 

21 

22 

23 

20 

20 

19 

19 

13 

9 

27 

23 

17 

20 

12 

9 

1 

4 

1 

7 

19.2 

ALLENTOWN  KB  AP 

MAX 

45 

52 

44 

48 

35 

40 

35 

36 

33 

42 

38 

26 

30 

32 

36 

36 

33 

36 

37 

30 

35 

37 

31 

34 

30 

33 

34 

20 

25 

23 

26   34.6 

MIN 

25 

36 

32 

26 

19 

30 

25 

22 

19 

25 

19 

17 

24 

20 

25 

22 

22 

22 

22 

17 

12 

20 

21 

16 

12 

17 

10 ! 

4 

8 

7 

9   19i6 

ALLENTOWN  5AS  CO 

MAX 

»0- 

46 

53 

53 

48 

35 

43 

37 

37 

39 

42 

39 

29 

32 

33 

36 

37 

34 

36 

35 

33 

36 

36 

32 

35 

31 

36 

26 

19 

21 

24   36.0 

MIN 

28 

29 

34 

34 

22 

23 

28 

25 

20 

24 

23 

16 

19 

24 

26 

26 

27 

24 

25 

19 

16 

17 

23 

18 

15 

17 

21 

6 

8 

8 

8 

21.1 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 

43 

50 

46 

45 

35 

44 

34 

41 

37 

38 

37 

32 

30 

29 

39 

37 

31 

27 

32 

30 

30 

41 

33 

31 

30 

33 

36 

13 

20 

17 

23 

33.6 

MIN 

24 

36 

29 

34 

20 

29 

25 

21 

25 

31 

21 

16 

23 

19 

22 

20 

20 

16 

19 

16 

8 

16 

16 

8 

13 

19 

4 

-  3 

5 

2 

0 

17.8 

ARENOTSVILLE 

MAX 

40 

48 

55 

51 

53 

34 

46 

39 

41 

39 

44 

35 

30 

33 

34 

44 

41 

35 

37 

35 

32 

34 

46 

32 

36 

37 

40 

20 

21 

21 

23 

37.3 

MIN 

26 

27 

37 

38 

23 

25 

30 

25 

25 

29 

26 

18 

19 

23 

26 

25 

24 

20 

21 

20 

13 

16 

22 

17 

16 

18 

16 

2 

4 

7 

2 

20.6 

ARTEMAS  1  WNW 

MAX 

53 

55 

49 

54 

41 

49 

38 

40 

40 

41 

42 

30 

35 

32 

44 

40 

41 

35 

32 

34 

36 

46 

37 

37 

36 

40 

41 

19 

26 

24 

27 

36.5 

MIN 

24 

35 

28 

37 

23 

29 

26 

20 

19 

28 

23 

17 

26 

22 

22 

24 

23 

11 

20 

16 

12 

21 

24 

12 

17 

22 

9 

-  2 

7 

6 

2 

19.4 

AVOCA  CAA  AP 

MAX 

39 

47 

40 

41 

33 

35 

28 

31 

31 

33 

30 

28 

25 

25 

32 

31 

29 

27 

24 

23 

32 

38 

30 

30 

31 

31 

32 

17 

20 

20 

22 

30.2 

MIN 

25 

35 

31 

25 

16 

28 

22 

20 

17 

20 

16 

14 

20 

18 

20 

23 

20 

19 

19 

13 

9 

23 

20 

14 

14 

20 

9 

3 

6 

T 

7 

17.7 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 

54 

49 

44 

41 

42 

48 

37 

40 

37 

35 

34 

33 

31 

29 

39 

35 

32 

27 

26 

27 

42 

39 

34 

30 

29 

30 

29  1  20 

19 

18 

24 

34.0 

MIN 

28 

44 

27 

34 

26 

36 

27 

21 

28 

32 

22 

23 

26 

20 

24 

18 

20 

12 

19 

14 

15 

32 

12 

16 

22 

16 

3  H  4 

0 

2 

0 

20.0 

BEAVERTOWN 

MAX 

39 

51 

49 

50 

44 

42 

38 

40 

35 

40 

36 

31 

30 

34 

41 

39 

34 

34 

37 

32 

34 

44 

39 

34 

31 

36 

36 

20 

22 

21 

25 

36.1 

MIN 

20 

28 

30 

38 

18 

30 

29 

19 

18 

29 

17 

14 

23 

21 

23 

24 

25 

22 

19 

16 

8 

16 

20 

11 

14 

20 

9 

2 

4 

1 

4 

18.6 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 

32 

40 

49 

46 

47 

35 

40 

32 

36 

38 

39 

33 

30 

32 

34 

39 

38 

27 

29 

34 

29 

31 

43 

34 

31 

32 

36  .  16 

18 

19 

18 

33.2 

MIN 

26 

28 

22 

29 

19 

21 

28 

18 

22 

24 

19 

16 

17 

20 

26 

26 

21 

21 

19 

12 

9 

13 

18 

12 

12 

13 

8 

4 

6 

6 

6 

17.6 

BERWICK 

MAX 

38 

50 

45 

46 

37 

38 

35 

36 

33 

40 

36 

31 

29 

32 

34 

37 

31 

35 

33 

30 

34 

39 

37 

32 

31 

33 

36 

18 

23 

21 

24 

34.0 

MIN 

24 

29 

26 

35 

20 

31 

27 

21 

19 

28 

20 

16 

21 

20 

24 

18 

22 

22 

23 

16 

9 

24 

23 

12 

13 

19 

13 

4 

7 

0 

5 

19.1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 

49 

52 

44 

49 

36 

39 

36 

37 

35 

46 

41 

30 

30 

33 

36 

37 

33 

36 

38 

30 

37 

39 

36 

36 

32 

32 

38  1  19 

24 

22 

24 

36.6 

MIN 

36 

37 

34 

29 

22 

31 

27 

26 

25 

29 

25 

18 

26 

26 

27 

27 

26 

25 

24 

19 

17 

26 

28 

24 

18 

21 

14  i   8 

14 

13 

13 

23.7 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 

55 

45 

41 

40 

53 

54 

28 

37 

33 

31 

34 

29 

25 

23 

34 

32 

27 

21 

22 

24 

33 

36 

31 

29 

23 

31 

31   14 

14 

12 

31.4 

MIN 

24 

38 

27 

30 

26 

29 

21 

17 

27 

28 

30 

20 

20 

16 

16 

16 

18 

12 

15 

10 

13 

23 

13 

12 

16 

14 

-  lp4 

0 

-  1 

17.6 

BRADFORD  4  W  RES 

MAX 

45 

43 

38 

38 

36 

40 

29 

36 

33 

33 

29 

30 

28 

25 

31 

30 

25 

21 

23 

23 

29 

38 

28 

25 

28 

27 

26  1  13 

16 

14 

19 

29.0 

MIN 

15 

32 

21 

28 

13 

25 

IS 

16 

12 

26 

15 

7 

17 

15 

10 

17 

15 

15 

8 

7 

-  9 

21 

12 

2 

0 

11 

2  hl8 

-  6 

-16 

-  5 

10.6 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

49 

47 

40 

41 

50 

55 

30 

38 

35 

37 

36 

32 

29 

29 

35 

32 

24 

27 

30 

27 

34 

36 

25 

28 

27 

27 

26   15 

17 

16 

23 

32.2 

MIN 

19 

29 

20 

23 

22 

28 

24 

17 

20 

25 

17 

16 

15 

20 

21 

19 

16 

17 

16 

6 

4 

25 

9 

11 

11 

15 

-  7  ^11 

-  6 

-11 

-11 

13.6 

BURSETTSTOWN  2  W 

MAX 

39 

57 

50 

43 

44 

59 

36 

33 

41 

39 

37 

36 

33 

31 

34 

36 

39 

29 

28 

28 

30 

45 

41 

27 

32 

29 

33   12 

20 

19 

20 

34.9 

MIN 

12 

26 

17 

20 

23 

32 

27 

13 

20 

32 

24 

18 

27 

23 

22 

16 

14 

6 

5 

10 

5 

20 

17 

7 

16 

17 

0  -15 

-  5 

10 

-16 

14.2 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 

50 

54 

47 

52 

34 

42 

38 

45 

40 

38 

37 

30 

32 

32 

42 

40 

42 

34 

35 

32 

32 

46 

35 

43 

36 

40 

42  ,  20 

23 

21 

27 

37.4 

MIN 

21 

39 

27 

29 

20 

31 

25 

20 

20 

27 

18 

13 

22 

20 

22 

25 

20 

19 

23 

16 

9 

22 

17 

12 

12 

21 

5  .-  1 

2 

5 

3 

18.2 

BUTLER 

MAX 

45 

50 

53 

46 

41 

59 

35 

35 

40 

40 

35 

35 

34 

33 

39 

39 

32 

27 

26 

27 

33  1  42 

41 

27 

32 

32 

33  ]    16 

20 

19 

32 

36.4 

MIN 

21 

34 

20 

39 

25 

33 

27 

17 

23 

25 

21 

20 

27 

22 

24 

21 

19 

19 

21 

16 

9  1  32 

19 

16 

15 

17 

3 

-  6 

-  1 

-  3 

-  8 

18.4 

CANTON  1  NW 

MAX 

34 

40 

45 

43 

39 

34 

35 

28 

34 

33 

34 

28 

24 

24 

26 

35 

31 

26 

30 

22 

20  1  28 

28 

25 

29 

26 

28 

16 

14 

12 

16 

28.5 

MIN 

21 

26 

25 

25 

17 

17 

21 

20 

16 

17 

13 

12 

11 

18 

16 

10 

20 

18 

16 

10 

6 

7 

19 

12 

14 

10 

6 

-  3 

-  3 

-  2 

1 

13.6 

CARLISLE 

MAX 

47 

57 

50 

53 

47 

44 

40 

40 

39 

44 

40 

33 

34 

35 

45 

42 

37 

37 

37 

34 

34 

42 

39 

37 

32 

41 

36 

21 

26 

23 

26 

38.6 

MIN 

24 

35 

34 

36 

24 

32 

32 

27 

23 

33 

25 

18 

24 

26 

26 

29 

26 

22 

24 

22 

12 

27 

27 

16 

17 

23 

16  ■   5 

13 

10 

8 

23.1 

CHAMBER SBURG  I  ESE 

MAX 

50 

56 

47 

54 

40 

46 

40 

41 

40 

41 

37 

29 

34 

35 

45 

42 

34 

35 

36 

33 

36 

48 

36 

36 

36 

41 

40 

21 

25 

23 

27 

38.2 

MIN 

24 

36 

36 

39 

24 

32 

31 

22 

25 

29 

22 

17 

24 

25 

26 

27 

25 

19 

24 

20 

12 

25 

26 

15 

16 

23 

12 

3 

14 

8 

6 

22.3 

CHESTER 

MAX 

55 

56 

58 

48 

55 

41 

43 

40 

42 

42 

46 

36 

37 

36 

37 

41 

39 

36 

41 

40 

33 

36 

43 

41 

39 

40 

43 

31 

25 

24 

28 

40.5 

MIN 

34 

36 

36 

33 

26 

28 

28 

27 

26 

29 

28 

23 

26 

26 

29 

22 

23 

25 

27 

23 

18 

19 

20 

28 

25 

24 

19 

10 

9 

10 

7 

24.0 

CLARION  3  SW 

MAX 

49 

48 

46 

42 

38 

65 

33 

33 

35 

35 

36 

33 

31 

30 

37 

33 

32 

27 

28 

28 

36 

40 

34 

29 

29 

30 

29 

17 

18 

17 

22 

33.2 

MIN 

15 

36 

15 

29 

18 

27 

22 

12 

16 

26 

16 

14 

19 

10 

18 

14 

17 

15 

15 

8 

1 

24 

14 

12 

12 

9 

-  2 

-18 

-17 

-17 

-16 

11.7 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 

5» 

56 

48 

47 

58 

59 

33 

42 

41 

38 

39 

34 

33 

29 

41 

40 

34 

29 

31 

34 

48 

41 

36 

32 

30 

37 

37 

27 

20 

20 

27 

36.0 

MIN 

17 

29 

19 

36 

29 

30 

19 

15 

24 

30 

23 

17 

23 

21 

24 

21 

10 

3 

11 

8 

7 

30 

13 

7 

15 

11 

-  2 

-  6 

-  7 

0 

-10 

16.0 

CLEARFIELD  S  NW  NURSERY 

MAX 

40 

40 

40 

51 

33 

34 

33 

27 

27 

33 

24 

27 

27 

26 

35 

26 

26 

25 

12 

20 

MIN 

30 

33 

20 

29 

25 

15 

13 

22 

12 

17 

13 

12 

12 

-  2 

13 

14 

12 

0 

-11 

-13 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 

42 

51 

57 

46 

52 

37 

43 

40 

39 

39 

44 

37 

34 

33 

35 

36 

40 

35 

38 

38 

31 

37 

42 

32 

36 

34 

36 

•26 

23 

27 

25 

37.7 

MIN 

24 

24 

34 

34 

20 

23 

33 

27 

21 

28 

26 

14 

16 

22 

25 

24 

19 

22 

23 

20 

15 

17 

22 

16 

12 

14 

22 

4 

5 

7 

9 

20.1 

COLUMBIA 

MAX 

47 

50 

51 

55 

45 

44 

41 

40 

37 

45 

41 

32 

34 

37 

42 

44 

39 

39 

39 

33 

36 

44 

38 

37 

35 

39 

39 

23 

29 

28 

29 

39.1 

MIN 

24 

38 

35 

37 

23 

31 

32 

26 

22 

34 

25 

17 

27 

24 

27 

27 

25 

23 

24 

21 

18 

23 

25 

18 

17 

22 

20 

6 

12 

12 

9 

23.4 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 

43 

48 

50 

48 

47 

57 

49 

30 

43 

39 

34 

40 

32 

29 

33 

37 

34 

25 

25 

26 

28 

37 

39 

21 

31 

30 

41 

14 

18 

18 

17 

34.3 

MIN 

25 

24 

26 

27 

32 

32 

27 

15 

16 

29 

27 

21 

25 

22 

22 

22 

22 

16 

16 

17 

7 

11 

21 

11 

10 

14 

7 

-  6 

-  6 

1 

-  3 

17.1 

CORRY 

MAX 

47 

44 

39 

40 

38 

53 

30 

37 

35 

34 

32 

33 

29 

29 

33 

30 

24 

23 

23 

24 

32 

37 

30 

25 

29 

26 

22 

13 

16 

16 

20 

30.4 

MIN 

21 

36 

22 

29 

22 

30 

24 

18 

21 

29 

20 

16 

20 

16 

22 

19 

20 

18 

14 

17 

-  3 

29 

15 

16 

11 

13 

6 

-  2 

3 

-  7 

4 

16.8 

CCUOERSPORT  2  NW 

MAX 

38 

43 

42 

39 

32 

35 

26 

35 

31 

31 

26 

21 

23 

25 

31 

26 

24 

23 

21 

20 

25 

37 

29 

25 

26 

26 

23 

12 

16 

13 

18 

27.2 

MIN 

19 

34 

19 

25 

15 

24 

18 

19 

16 

19 

14 

9 

14 

14 

15 

17 

15 

16 

10 

7 

-  2 

20 

13 

9 

10 

11 

0 

-  7 

-  4 

-  6 

0 

12.4 

OERRY 

MAX 

54 

46 

43 

54 

59 

33 

43 

37 

37 

37 

33 

31 

29 

39 

38 

31 

28 

29 

30 

36 

42 

35 

32 

31 

33 

35 

19 

20 

18 

27 

35.4 

MIN 

43 

25 

37 

26 

32 

25 

19 

26 

32 

25 

21 

26 

21 

23 

20 

21 

13 

20 

15 

9 

32 

19 

13 

13 

18 

4 

-4 

4 

1 

0 

19.3 

DEVAULT  1  W 

MAX 

MIN 

46 

56 

45 

52 

37 

41 

39 

36 

36 

45 

45 

33 

31 

35 

37 

35 

34 

37 

37 

31 

36 

37 

40 

34 

33 

36 

35 

20 

25 

26 

27 

36.7 

DIXON 

MAX 

39 

42 

40 

42 

41 

36 

36 

31 

35 

35 

38 

31 

30 

29 

28 

36 

35 

32 

31 

26 

28 

31 

42 

36 

34 

32 

34 

22 

22 

26 

23 

33.0 

MIN 

21 

23 

26 

28 

8 

14 

23 

20 

U 

12 

9 

9 

10 

6 

10 

21 

20 

16 

20 

15 

2 

' 

16 

C 

-  1 

4 

10 

-  6 

-  5 

-  6 

-  4 

11.0 

DONEGAL 

MAX 

54 

49 

44 

40 

52 

54 

28 

37 

34 

31 

33 

27 

23 

21 

34 

30 

23 

21 

21 

24 

36 

39 

24 

22 

26 

33 

26 

15 

19 

16 

30 

31.2 

MIN 

22 

27 

17 

26 

21 

23 

11 

9 

18 

24 

14 

16 

16 

16 

17 

14 

11 

6 

13 

1 

0 

22 

6 

3 

5 

12 

-12 

-16 

-  5 

-  6 

-  8 

10.3 

OONORA 

MAX 

54 

63 

54 

49 

46 

61 

36 

39 

44 

41 

39 

39 

35 

34 

39 

42 

40 

30 

29 

31 

41 

46 

44 

31 

1  '' 

30 

40 

17 

20 

20 

22 

38.5 

MIN 

28 

50 

29 

42 

32 

37 

30 

23 

26 

35 

28 

25 

29 

25 

26 

25 

23 

16 

24 

19 

19 

35 

21 

16 

22 

20 

7 

3 

7 

8 

4 

23.7 

EAGLES  MERE 

MAX 

36 

38 

43 

39 

39 

32 

32 

26 

30 

30 

32 

25 

22 

23 

24 

29 

29 

24 

26 

20 

20 

24 

34 

22 

26 

22 

27 

16 

10 

16 

16 

26.6 

MIN 

26 

26 

23 

23 

15 

15 

19 

15 

17 

22 

12 

11 

12 

15 

15 

17 

17 

14 

14 

7 

5 

6 

17 

10 

10 

12 

9 

-  4 

-  4 

-  1 

0 

12.7 

EAST  BRADY 

MAX 

50 

50 

47 

44 

40 

57 

36 

40 

39 

39 

39 

35 

33 

32 

39 

36 

34 

28 

■  28 

29 

41 

42 

38 

33 

31 

30 

30 

i  ^' 

20 

20 

24 

35.6 

MIN 

25 

29 

22 

35 

25 

33 

28 

26 

26 

34 

21 

19 

28 

23 

25 

21 

18 

18 

i  22 

13 

8 

19 

10 

14 

14 

13 

4 

1-10 

6 

5 

-  9 

18.2 

EAST  WATERFORD  3  E 

MAX 

35 

4S 

47 

44 

44 

39 

41 

31 

31 

33 

35 

31 

26 

24 

27 

36 

33 

24 

27 

26 

23 

27 

39 

22 

30 

27 

32 

13 

15 

16 

12 

30.2 

MIN 

26 

26 

31 

32 

21 

22 

23 

19 

21 

28 

16 

17 

19 

15 

19 

19 

19 

14 

14 

11 

12 

15 

18 

14 

15 

17 

6 

!-  1 

1 

3 

4 

16.9 

E8ENSBURG 

MAX 

47 

46 

42 

41 

39 

54 

32 

37 

35 

33 

30 

30 

29 

27 

35 

31 

29 

23 

25 

22 

29 

36 

30 

26 

26 

26 

31 

14 

17 

14 

31.3 

MIN 

21 

32 

27 

30 

23 

28 

23 

17 

22 

21 

18 

15 

18 

17 

20 

17 

17 

14 

15 

13 

4 

24 

12 

6 

10 

16 

0 

h' 

2 

2 

15.9 

S««  R*far*BC«  NolM  Following  Station     Index 
-    9    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


PENNSYLVANIA 
JANUARY    1955 


EMPORIUM    1    E 


ERIE   CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  4  S  0AM 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

FREELAND 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

GRAT2  1  N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  MS  AP 

HAWLEY  1  S  0AM 

HOLTWOOO 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 

JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 


LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 


LANDISVILLE 


LAWRENCEVILLE  2  S 


LEBANON  2  NW 


LEWISTOWN 


LINESVILLE  5  WNW 


LOCK   HAVEN 


MARCUS  HOOK 
MARTINSBUR6  CAA  AP 
MEADVILLE  I    S 
MERCER  h    NW 
MIODLETOWN  OLMSTED  FLO 


MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

HIN 


Day  Oi  Month 


39  i2  '•e 

23  23  19 

48  96  51 
23  34  29 

50  47  43 
31  27  25 

52  52  48 

19  27  34 

51  53  46 
25  35  23 

39  56  49 

20  21  20 

49  48  42 

21  41  22 


41  41  42 

22  22  22 

51  57  48 

29  40  30 

41  55  57 
26  28  36 

47  51  47 

23  30  28 

42  48  52 
25  25  32 

50  49  41 

23  27  21 


26  38  26 

45  56  50 

26  39  35 

36  40  44 

16  21  23 


30   39   38 


43   50   54 
26   27   26 


55   49   44 

21   22   19 


39   50  47 

24  25  21 

45   52  51 

25  35  30 

54  54 

26  26 

35   43  44 

13   14  19 

52   52  48 

22   33  32 


24   31   26 


44   48   56 
26   35   33 


40   47   46 


46   53 
24   34 


43   53 
27   34 


47   46 
26   31 


53   48 

30   25 


39   50   47 
21   22   21 


4S   58 
33   40 


49   49   46 
25   36   30 


49   47 
26   21 


MAX 

48 

50 

46 

MIN 

28 

35 

26 

MAX 

45 

56 

50 

MIN 

26 

40 

33 

42  43  38 
19  15  17 

54  38  43 

35  19  26 

43  54  43 
25  23  31 

49  33  44 

24  16  33 

45  51  58 

32  27  30 


45  62 

33  15 

32  30  31 

27  13  22 

51  40  45 

35  20  32 

51  55  37 

40  25  29 


46   39   37 
32   16   30 


47   48   35 
32   20   20 


42   44   55 
32   25   32 


51   55   37 
31   24   24 


51   37   43 
33   26   32 


41   40   33 


52   37   45 


51   48   36 
25   20   21 


29   24   32 


39   25   33 
42   38   56 


50  iO  37 

35  21  29 

50  46  59 

32  26  32 

39  37  49 

25  15  21 

48  33  59 

26  23  31 

53  45  43 


48   32   3  5 


37   25   26 
51   52   35 


34   23   23 


37   33   39 
26   16   16 


41 

40 

28 

20 

31 

40 

23 

21 

36 

32 

27 

24 

35 

42 

26 

20 

27 

21 

34 

30 

26 

12 

36 

39 

25 

22 

46   42   35 


57   37   46 
34   27   33 


45   32   44 
27   22   30 


41   38   55 


40   49   56 
31   26   30 


52   37   43 
31   23   33 


38   32   42 
26   17   20 


34   41   37 
25   17   21 


30   27   31 


39   41   36 


47  42  42 

31  27  26 

35  33  34 

27  20  15 

40  30  36 

29  23  19 

32  40  36 
26  17  25 

44  41  40 

26  23  25 

39  39  40 

31  26  24 

35  26  29 


41   39   37 
34   28   26 


42   40   44 
31   19   19 


33   40   36 


46   34   44 
27   21   24 


33   29   35 
21   15   14 


34   45   42 
25   24   26 


40   37   35 
32   25   20 


43   41   36 
32   26   22 


37   30   38 
23   16   13 


42   37   42 
23   22   32 


42   40   41 
32   24   22 


32   38   36 


I   16   24 

I   40   31 

19   32  1  28   20   19 


37   33   38 
27   16   17 


43  43  39 

33  29  30 

33  42  38 
23  19  26 

34  30  39 
27  18  22 

29  36  34 

25  20  29 

39  37  36 


36   35   33 


10   11   12   13   U  15   16   17   18   19 


20 

11 

12 

45 

40 

30 

29 

21 

14 

36 

33 

34 

30 

22 

22 

40 

40 

32 

20  17  11 

38  38  36 

30  28  24 

37  36  35 


37   38   35 
31   19   19 


45   35   32 
31   24   17 


39   45   37 
33   27   19 


38   36   30 
29   20   10 


38   39   35 
22   22   15 


35   37   34 
30   17   20 


36   45   36 


44   37   30 
30   25   19 


33 

29 

29 

24 

8 

4 

4 

10 

37 

34 

32 

35 

31   28   21 


40   40   40 
24   25   16 


37   37   34 


38  38  36 

33  26  22 

36  33  35 

31  20  20 

42  42  38 
29  20  15 

43  36  40 
24  26  23 

33  32  31 


10   10 
40   30 


45  41  36 

32  22  15 

40  45  37 
26  22  18 

36  35  30 

14  14  11 

41  41  30 
32  22  16 

41  43  38 

25  25  16 

36  34  34 

29  20  21 


38  38  28 

29  17  15 

36  36  36 

25  19  15 

48  38  35 

33  29  24 

36  35  31 

27  20  17 

35  33  35 

29  16  20 

34  36  32 
29  21  22 

44  36  30 


23  i  27   22 


27 

28 

30 

37 

33 

12 

13 

19 

22 

21 

35 

36 

39 

40 

37 

20 

18 

22 

22 

23 

30 

32 

35 

31 

25 

22 

25 

25 

24 

22 

33 

31 

36 

42 

32 

24 

21 

26 

22 

22 

32   34   40 
24   20   26 


34 

31 

32 

39 

36 

24 

19 

22 

19 

20 

32 

31 

38 

34 

31 

26 

19 

22 

20 

21 

30 

29 

33 

34 

36 

17 

17 

20 

20 

20 

24 

22 

30 

29 

27 

10 

13 

16 

14 

14 

32  39  35 

27  23  27 

31  34  37 

23  24  26 

29  33  35 

20  20  22 

24  32 
15  23 

31  32  36 

24  20  22 


32   35   43 
26   24   26 


26   28   29 


31   34   35 
16   24   26 


30   29   39 
25   21   23 


35   29   33 
24   19   19 


30   35   36 
24   21   23 


33   31   34 
26   22   23 


30   25 

17   12 


32  37 

15  17 

32  30 

19  16 

37  39 

27  26 


30   29   34 
22   16   24 


33   36   41 
25   22   26 


32  25  26 

12  18  14 

31  34  38 
23  21  23 

32  34  34 


21   22   23 


20   20   17 


39   34 
24   23 


46   43 
27   27 


35   30 
22   25 


25  23  23 

34  27  26 

12  21  18 

45  43  37 

21  22  16 

41  35  36 

26  25  23 

34  28  25 

17  14  11 

41  34  36 

27  23  25 

44  40  32 

20  27  22 

36  31  27 

19  15  16 


35   33   25 
17   16   16 


38   34   40 
22   23   21 


40   39 
23   22 


18   17   17 

40  30   32 

20   20   13 

41  36   38 
27   21   21 

32 

22 


41   40 
25   25 


38   34   30 


38   34 
25   24 


44   41 
25   28 


31   26 
20   16 


38   33 
25   26 


38   35 
20   16 


41   39   41 


31  26  27 

10  12  1 

40  33  36 

19  14  10 

25  24  37 
19  9  6 

34  33  33 

22  17  14 

28  30  42 

21  16  10 

27  26  29 

19  12  6 

26  28  36 
17  11  6 

36  34  26 

20  15  9 

29  29  20 

13  14  12 

38  31  35 

22  21  12 

39  36  34 
24  21  16 

31  29  30 


30   29   27 
36   27 


20  21  23 

34  29  31 

25  19  20 

32  27  34 

22  IB  19 

32  34  42 

26  26  26  1  29   26   24 


23  19  18 

35  34  26 

17  17  16 

33  24  24 

11  19  15 

40  34  35 


33   32   24 


37   36   36 


36   32   36 


25   24   21 


36   31   33 
27   23   19 


34   37   34 


28   28   39 


26   30   38 
21   16   12 


26   24   26 


34   29   36 


23  26  24 

10  11-7 

32  31  32 

20  15  12 

39  34  35 

24  20  13 

36  37  30 

23  20  13 

31  25  23 

18  13  0 

30  29  34 

22  17  11 

34  37  33 


19 
27 


41   34   36 
26   24   19 


32   30   30 
19   16   11 


25   24   26 


32   40   25 


40   33   36 
21   21   17 


37   25   28 
25   19   19 


22  16  11 

42  32  30 

30  18  19 

40  42  25 


40   33   28 
29   18   15 


35   40   30 
17   23   15 


27   31   31 


39  33 

22  24  17  I 

35  47  33  j 

20  26  20  I 

39  31  31 


33   37   26 


3 

10 

1 

46 

34 

34 

27 

28 

23 

34 

46 

29 

13 

25 

14 

40 

32 

30 

28 

10 

6 

38   36   24 


44   42 
22   22 


37   43 
16   21 


27 

26 

19 

12 

34 

31 

31   38   21 


44  30  35 

20  14  11 

40  36  34 

23  19  15 

34  41  30 


34   44   32 


38   34   32 
22   22   14 


35 

47 

30 

36 

15 

23 

16 

15 

38 

27 

28 

30 

27 

16 

17 

16 

45   34   34 
25   22   13 


30  32  28 

15  16  17 

37  35  32 

25  25  18 


30   11 
6  -12 


32   36   27  ] 


30   21   23 


40   40   28 


29   30   28 


31   30   33 
9   18    3 

29   27   26 


17   18   17 
■12  -12  -  5 

28   26   27 


17   18   23  I  32 


22   17   29 


16 
3 

20 

2   10  -  4    0 

18   16   22   24 
•4-1-3-2 

14   17   18   17 
■10  -  5  -10  -  9 


35   30   36   21   20   25   24 
13   18   17    0    6    5    5 


25   25   25 


36 

39 

39 

12 

20 

17 

36 

36 

42 

19 

25 

18 

30 

31 

30 

7 

15 

15 

23 

29 

37 

12  I  13   20   12  [  13   20   14 


33  I  29   28   26 

18   14   12    2 


39  31 

30  17 

36  47   33  1  37   38   42 

16  24   19 

42  35   34 


32   40   40 
19   24   12 


30   30   30 


5 

-  3 

12 

37 

41 

40 

18 

26 

14 

31  34  39 

11  15  16 

30  30  32 

10  17  0 

30  38  33 


28   26   25 


36  35  35 

10  19  16 

33  31  38 

17  16  7 

26  28  27 


13 

-10 


3  hl6 
26 


33   33   37 
15   20   20 


32   35   34 


30   36   36 
13   20   11 


30   34   31 
11   19   10 


33 

40 

26 

32 

30 

32 

16 

10 

16 

4 

7 

10 

3 

-13 

37 

36 

37 

38 

40 

40 

23 

26 

30 

28 

25 

27 

16 

12 

42 

30 

33 

32 

38 

34 

16 

23 

16 

13 

16 

19 

4 

0 

36 

37 

24 

26 

28 

26 

17 

20 

11 

16 

14 

11 

5 

L-  6 

26   27   25 


23   23   21 


22   27   26   26 

4    6    6    7 

22   22   21   24 


U 
20 


25   23   28   24 


20   25   21 


7 
2b  I  37 


7   12   12   11 
21   17   18   16 


23   27   23   30 

9   14   10   12 


20   20   24   22 


19   17 
•  4  -13 


15   15   18 


23   28   25   28 


15   17   21   21 


12   15   16   14 


-14  -16  -13 
19  21  16  29 
•3  6  10  0 
23   27   24   29 


26   22   24   22 


19 

21 

19 

32 

6 

-  5 

-  1 

12 

23 

22 

27 

35 

10 

6 

6 

20 

20 

21 

24 

37 

6 

7 

7 

21 

16 

17 

18 

31 

1 

-15 

-  6 

16 

23   21   24 


16   21   17 
-6-9-14 

29   27   30 
20   18   15 

18   16   25 


15   17   18 


16   17   17   22 


25   23   29 

11   11   12 
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Table  S- Continued 

D 

All 

LY 

T] 

EM 

PE 

IRi 

\T1 

LJR 

ES 

PENNSYLVANIA 
JANUARY  1955 

Day  Of  Month 

< 

Station 

1 

2 

3 

•1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3 

14 

IS 

IB 

17 

1 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MIOLAND  DAM  7 

1 

MAX 

55 

51 

46 

45 

56 

57 

35 

39 

40 

38 

35 

36 

31 

32 

39 

38 

37 

29 

27 

30 

42 

39 

28 

31 

31 

32 

26  1  19 

19   18 

29   35i8 

MIN 

22 

30 

25 

29 

30 

32 

21 

18 

21 

27 

23 

26 

24 

24 

25 

20 

24 

16 

22 

18 

17 

28 

18 

22 

24 

19 

4    3 

5    8 

3   20.3 

MONTROSE  3  S 

MAX 

39 

■40 

41 

36 

36 

33 

33 

24 

28 

32 

28 

24 

23 

21 

22 

31 

28 

23 

22 

19 

18 

28 

35 

28 

29 

27 

28   18 

12   17 

15  1 

27.0 

MIN 

25 

25 

26 

26 

12 

12 

20 

17 

16 

16 

8 

8 

8 

11 

11 

17 

15 

12 

14 

10 

3 

5 

19 

11 

12 

13 

14  '-  1 

-2-2 

-  1  i 

12.3 

MORGANTOWN 

MAX 

48 

54 

45 

49 

35 

41 

38 

36 

36 

42 

36 

34 

31 

34 

36 

38 

33 

36 

36 

31 

32 

34 

34 

32 

31 

36 

30  '  20 

26   22 

26 

36.2 

MIN 

25 

37 

34 

27 

19 

29 

28 

23 

20 

27 

21 

I'i 

23 

21 

24 

22 

22 

21 

22 

17 

10 

24 

22 

15 

12 

16 

9    0 

7    4 

4 

19.3 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 

46 

57 

48 

52 

35 

42 

39 

37 

35 

46 

37 

29 

32 

35 

39 

39 

38 

37 

35 

30 

32 

40 

33 

33 

32 

37 

36   19 

24   22 

26 

36.3 

MIN 

2<> 

37 

34 

33 

20 

29 

30 

23 

26 

26 

22 

14 

23 

22 

26 

26 

23 

22 

23 

19 

9 

22 

23 

14 

15 

19 

10    1 

10   a 

3 

20.5 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

40 

43 

40 

38 

34 

34 

27 

29 

29 

30 

28 

25 

23 

22 

29 

30 

28 

25 

25 

19 

31 

36 

33 

28 

25 

26 

27  ,  15 

17   15 

19 

28.1 

MIN 

24 

30 

25 

27 

14 

2b 

20 

12 

16 

26 

16 

9 

17 

13 

15 

17 

17 

13 

14 

10 

5 

18 

18 

10 

10 

14 

10  |-  1 

3-2 

1 

14.4 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 

4e 

48 

53 

41 

34 

34 

31 

34 

29 

35 

32 

25 

26 

^0 

5U 

34 

34 

31  1 

25 

25 

33 ; 

34 

30 

29 

28 

29 

28  1  16 

19   19 

21 

31.1 

MIN 

29 

34 

31 

31 

14 

26 

22 

15 

15 

26 

13 

10 

15 

18 

18 

17 

17 

18 

17 

11 

6 

24 

19 

10  i 

10 

14 

10-3 

2-2 

0  ; 

15.7 

NEHBURG  3  w 

MAX 

50 

52 

49 

54 

36 

41 

39 

42 

36 

38 

44 

36 

36 

36 

35 

37 

39 

37 

36 

34 

32 

38 

35 

35 

36 

34 

32  1  30 

32   23 

30 

37.7 

MIN 

29 

37 

'' 

32 

26 

30 

27 

29 

28 

28 

26 

20 

21 

20 

28 

27 

20 

21 

22 

21 

20 

26 

23 

19 

20 

21 

10  ]   2 

15   13 

8 

22.6 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

48 

48 

43 

42 

42 

50 

35 

38 

38 

36 

38 

36 

36 

32 

38 

37 

32 

29 

26 

30 

41 

41 

38 

32 

30 

29 

28  ]  17 

18   20 

23 

34.6 

MIN 

22 

40 

22 

36 

33 

33 

27 

19 

23 

32 

20 

20 

14 

22 

22 

17 

17 

17 

20 

14 

9 

29 

17 

16  1 

19 

14 

0  i-  4 

-4-4 

-  2 

13.1 

NEWELL 

MAX 

46 

62 

52 

49 

48 

60 

37 

39 

45 

42 

39 

42 

36 

34 

39 

42 

41 

31 

30 

32 

35 

50 

44 

31 

36 

34 

42  1  17 

21   22 

24 

36.8 

MIN 

27 

46 

27 

43 

36 

37 

30 

24 

31 

36 

31 

27 

30 

26 

27 

25 

24 

15 

25 

20 

17 

36 

23 

18 

22 

23 

10  [   5 

6   10 

5 

24.6 

NEWPORT 

MAX 

43 

48 

55 

51 

52 

37 

42 

40 

40 

39 

42 

38 

33 

33 

36 

40 

41 

34 

36 

38 

34 

34 

45 

32 

37 

34 

40   23 

21   24 

22 

37,5 

MIN 

25 

25 

37 

32 

21 

'' 

32 

23 

19 

25 

24 

16 

17 

24 

27 

27 

29 

24 

24 

20 

10 

13 

20 

14 

14 

18 

20  1   5 

3    2 

4 

19.8 

NEW  STANTON 

MAX 

60 

53 

47 

45 

60 

58 

33 

48 

40 

36 

39 

34 

30 

30 

39 

40 

30 

28 

28 

31 

43 

41 

25 

28  1 

24 

32 

28 

22   20 

35 

36.9 

MIN 

21 

25 

21 

26 

27 

31 

22 

18 

24 

30 

21 

21 

24 

23 

25 

22 

20 

15 

21 

11 

14 

25 

10 

'\ 

9 

15 

hl3 

-4    0 

-  6 

16.9 

NORRISTOWN 

MAX 

51 

55 

45 

53 

38 

45 

40 

41 

35 

47 

38 

38 

33 

36 

40 

41 

36 

41 

41 

33 

39 

45 

35 

37 

37 

40 

40  '  24 

30   27 

31 

39.2 

MIN 

28 

39 

33 

31 

25 

32 

29 

26 

24 

31 

25 

20 

25 

24 

26 

25 

27 

25 

25 

21 

17 

29 

29 

23 

18 

24 

14  !  10 

15   12 

12 

24.0 

PALMERTON 

MAX 

42 

51 

45 

48 

35 

39 

34 

35 

33 

39 

35 

28 

30 

30 

35 

36 

31 

35 

33 

27 

34 

42 

31 

32 

26 

33 

32 

18 

23   22 

26 

33.6 

MIN 

26 

39 

33 

28 

20 

21 

27 

24 

la 

34 

19 

15 

24 

24 

26 

20 

20 

23 

22 

17 

13 

23 

23 

16 

11 

22 

12 

4 

6    2 

10 

20.1 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

48 

57 

47 

52 

40 

46 

41 

40 

38 

45 

37 

36 

33 

37 

42 

41 

38 

40 

40 

33 

37 

42 

36 

40 

40 

41 

40 

26 

29   27 

31 

39.4 

MIN 

35 

43 

38 

35 

27 

36 

35 

30 

30 

34 

29 

25 

27 

26 

26 

28 

26 

25 

26 

23 

20 

30 

30 

30 

27 

29 

20  1  12 

19   18 

17 

27.7 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

51 

57 

47 

53 

39 

46 

41 

41 

37 

46 

38 

37 

33 

35 

40 

40 

35 

39 

40 

32 

36 

41 

34 

39 

40 

41 

40  1  27 

26   26 

30 

39.0 

MIN 

34 

41 

35 

32 

28 

34 

32 

28 

28 

32 

27 

24 

26 

25 

28 

29 

27 

24 

26 

23 

19 

28 

29 

28 

25 

27 

16   11 

18   15 

14 

26.2 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

50 

58 

44 

56 

37 

44 

41 

41 

38 

47 

39 

36 

34 

36 

39 

40 

36 

39 

40 

33 

36 

40 

36 

40 

40 

41 

43   24 

27   25 

29 

39.0 

MIN 

37 

42 

40 

36 

28 

34 

35 

31 

32 

33 

30 

26 

27 

26 

29 

28 

28 

24 

28 

24 

21 

30 

31 

32 

28 

29 

20  1  16 

20   18 

16 

28.4 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

47 

54 

53 

51 

45 

44 

41 

39 

35 

45 

43 

36 

34 

34 

39 

39 

38 

39 

40 

39 

36 

44 

34 

37 

37 

38 

40   23 

27   26 

29 

38.9 

MIN 

28 

33 

34 

31 

23 

i'i 

31 

28 

23 

34 

26 

17 

28 

26 

27 

24 

22 

25 

26 

23 

17 

29 

25 

21 

17 

25 

22  (   9 

10   11 

11 

23.8 

PHILADELPHIA  WB  CITY 

MAX 

47 

56 

47 

55 

37 

45 

42 

42 

41 

47 

39 

35 

34 

36 

40 

40 

36 

41 

43 

34 

36 

41 

36 

40 

39 

40 

41  ;  24 

31   27 

28 

39.4 

MIN 

35 

40 

38 

33 

27 

33 

31 

29 

33 

33 

26 

25 

27 

25 

28 

29 

28 

26 

25 

22 

20 

29 

33 

30 

28 

28 

18   14 

22   19 

18 

27.5 

PHILIPSBURS  CAA  AP 

MAX 

43 

44 

41 

40 

30 

40 

30 

35 

33 

34 

33 

29 

25 

25 

34 

31 

22 

24 

27 

25 

26 

38 

27 

28 

25 

30 

27  1  12 

16   12 

22 

29.3 

MIN 

14 

31 

26 

20 

14 

27 

22 

17 

15 

24 

12 

10 

14 

15 

20 

19 

16 

16 

15 

11 

-  2 

21 

5 

3 

7 

14 

-2^-4 

-  3  -  5 

0 

12i6 

PHOENIXVILLE  1  e 

MAX 

51 

56 

50 

54 

44 

43 

40 

40 

33 

46 

36 

35 

35 

36 

40 

40 

40 

41 

41 

34 

39 

43 

35 

38 

37 

38 

39   24 

28   26 

30 

39al 

MIN 

23 

28 

32 

'' 

19 

30 

31 

25 

16 

31 

22 

22 

19 

22 

23 

23 

16 

20 

23 

18 

11 

25 

20 

14 

10 

13 

16 

1 

7    3 

6 

19.4 

PIMPLE  HILL 

MAX 

34 

39 

43 

38 

37 

34 

34 

23 

27 

29 

31 

27 

25 

22 

21 

28 

27 

26 

25 

25 

18 

30 

35 

24 

27 

24 

26 

16 

14   16 

15 

27.0 

MIN 

23 

27 

23 

26 

14 

17 

18 

15 

17 

25 

11 

11 

18 

13 

13 

15 

16 

13 

15 

8 

* 

10 

13 

12 

16 

13 

10 

-  3 

2    1 

1 

13.6 

PITTSBURGH  W8  AP  2 

MAX 

54 

52 

45 

43 

59 

59 

32 

40 

37 

35 

35 

33 

30 

28 

37 

39 

26 

26 

26 

28 

42 

39 

24 

29 

28 

33 

29 

16 

16   17 

30 

34.4 

MIN 

29 

34 

28 

31 

30 

31 

22 

21 

29 

30 

24 

26 

23 

21 

23 

20 

19 

13 

21 

16 

16 

24 

17 

17 

21 

18 

-  3 

-  3 

0    2 

3 

19.6 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

58 

53 

48 

47 

60 

60 

34 

44 

41 

37 

37 

35 

32 

31 

40 

40 

30 

29 

28 

32 

46 

44 

29 

32 

31 

35 

31 

20 

20   20 

32 

37«3 

MIN 

28 

39 

31 

35 

34 

34 

29 

27 

32 

33 

27 

29 

27 

26 

27 

25 

23 

20 

23 

21 

20 

29 

22 

22 

24 

22 

7    9 

9   10 

10 

24.3 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

30 

35 

40 

37 

36 

34 

35 

22 

26 

31 

28 

25 

26 

23 

21 

31 

27 

24 

21 

19 

17 

30 

34 

27 

25 

25 

28  i  15 

12   18 

16 

26.4 

MIN 

25 

26 

25 

25 

12 

12 

21 

16 

12 

14 

12 

8 

8 

12 

12 

20 

10 

13 

14 

10 

3 

5 

10 

-  1 

-  6 

-  4 

10  '-12 

-12  -  9 

-  3 

9.3 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 

44 

44 

52 

47 

50 

38 

42 

36 

36 

40 

42 

34 

28 

33 

32 

36 

34 

32 

36 

33 

31 

32 

40 

32 

32 

34 

29  1  21 

20   20 

21 

34.9 

MIN 

23 

23 

32 

33 

20 

24 

30 

24 

17 

18 

22 

14 

14 

18 

21 

21 

25 

23 

24 

17 

11 

13 

20 

14 

10 

11 

14    3 

4    2 

3 

17.7 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

36 

51 

47 

43 

41 

57 

39 

33 

36 

35 

38 

34 

33 

29 

30 

38 

36 

27 

23 

29 

28 

35 

40 

26 

28 

29 

30 

14 

18   17 

17 

32.8 

MIN 

20 

20 

20 

20 

22 

25 

24 

16 

20 

26 

17 

16 

22 

17 

20 

17 

18 

16 

17 

12 

5 

15 

15 

6 

10 

13 

1 

9 

-  6  -10 

-10 

14.0 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 

46 

50 

48 

48 

37 

40 

35 

36 

35 

44 

38 

34 

36 

31 

35 

36 

34 

34 

36 

36 

36 

44 

37 

34 

34 

32 

34 

16 

23   22 

25 

36.8 

MIN 

22 

32 

31 

33 

18 

29 

24 

23 

18 

29 

19 

14 

24 

19 

23 

23 

19 

19 

21 

17 

12 

23 

16 

12 

7 

11 

17 

2 

2    0 

8 

18.4 

READING  WB  CITY 

MAX 

48 

56 

48 

51 

36 

42 

39 

38 

36 

45 

40 

32 

32 

36 

38 

39 

34 

38 

38 

32 

37 

41 

33 

35 

33 

39 

39 

21 

25   23 

27 

37.1 

MIN 

29 

39 

37 

31 

27 

32 

32 

27 

25 

31 

26 

22 

26 

25 

27 

27 

26 

26 

26 

21 

17 

27 

29 

23 

18 

24 

14 

11 

16   14 

14 

24.8 

RIDGWAY  3  W 

MAX 

46 

45 

39 

40 

37 

58 

32 

35 

34 

35 

32 

31 

28 

26 

35 

31 

27 

25 

28 

26 

32 

37 

31 

27 

29 

27 

23 

15 

18   15 

20 

31.1 

MIN 

15 

33 

16 

26 

15 

31 

24 

13 

25 

28 

9 

11 

17 

6 

15 

20 

18 

17 

10 

9 

-  5 

26 

17 

11 

4 

12 

-  4 

-20 

-15  -20 

-19 

11.1 

SALINA  3  W 

MAX 

55 

51 

45 

43 

51 

68 

33 

41 

38 

38 

35 

33 

31 

28 

39 

42 

34 

26 

27 

27 

41 

34 

30 

30 

30 

33 

17 

18   18 

25 

36.0 

MIN 

23 

43 

22 

34 

24 

31 

25 

17 

24 

32 

23 

20 

25 

22 

22 

18 

20 

16 

20 

13 

32 

19 

11 

12 

18 

3 

-11 

-  6  -  7 

-  9 

17.9 

SCRANTON  WB  CITY 

MAX 

43 

48 

40 

43 

36 

38 

30 

33 

32 

36 

31 

28 

25 

26 

35 

33 

26 

28 

26 

24 

33 

38 

30 

32 

32 

31 

33 

18 

22   21 

22 

31.4 

MIN 

26 

37 

31 

25 

20 

30 

24 

23 

18 

23 

17 

16 

21 

18 

21 

24 

21 

18 

20 

15 

11 

24 

22 

15 

13 

21 

12 

5 

10    3 

9 

19.1 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 

40 

52 

45 

48 

35 

38 

38 

39 

37 

39 

34 

29 

28 

34 

40 

37 

31 

35 

33 

30 

31 

43 

33 

34 

29 

35 

34 

18 

23   21 

24 

34.4 

MIN 

26 

35 

26 

25 

20 

31 

26 

20 

18 

24 

18 

15 

21 

21 

25 

24 

24 

24 

21 

15 

8 

22 

16 

13 

12 

21 

7 

6 

5    2 

7 

18.6 

SHIPPENSBURG 

MAX 

48 

56 

52 

53 

47 

47 

40 

43 

37 

43 

40 

35 

34 

35 

44 

44 

37 

36 

37 

34 

36 

46 

38 

37 

36 

40 

39 

22 

25   22 

27 

39.0 

MIN 

25 

36 

31 

37 

22 

30 

30 

26 

25 

35 

25 

17 

25 

24 

25 

26 

26 

20 

22 

19 

14 

23 

24 

16 

18 

22 

15 

4 

11   10 

10 

22.4 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

50 

49 

43 

43 

45 

46 

30 

39 

35 

34 

37 

32 

30 

28 

37 

35 

30 

26 

28 

31 

36 

39 

33 

28 

26 

26 

27 

17 

16   18 

20 

32.6 

MIN 

24 

36 

23 

31 

25 

30 

25 

17 

21 

30 

19 

25 

22 

18 

21 

17 

18 

12 

18 

13 

10 

28 

16 

17 

16 

12 

-  1 

-  6 

-  1    1 

-  1 

17.3 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 

54 

48 

45 

43 

42 

55 

30 

42 

35 

36 

39 

32 

28 

25 

35 

34 

28 

29 

28 

28 

33 

39 

31 

33 

29 

33 

32 

16 

19   17 

27 

33.6 

MIN 

21 

37 

23 

35 

25 

28 

22 

17 

22 

29 

23 

17 

23 

19 

18 

18 

IB 

12 

17 

13 

-  1 

26 

16 

2 

2 

16 

0 

-19 

-  4  -  6 

-16 

14.6 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

50 

49 

51 

44 

64 

54 

27 

36 

34 

30 

34 

28 

26 

21 

32 

30 

25 

22 

24 

24 

30 

36 

30 

27 

26 

36 

36 

14 

13   11 

26 

31.6 

MIN 

23 

36 

27 

34 

32 

26 

19 

16 

27 

25 

16 

12 

19 

17 

11 

16 

17 

10 

16 

10 

1 

26 

7 

5 

5 

16 

-  9 

hl6 

-  2  -  3 

-10 

13.8 

STATE  COLLEGE 

MAX 

41 

48 

46 

45 

33 

40 

34 

39 

37 

38 

34 

30 

30 

30 

39 

35 

27 

28 

!  32 

29 

30 

41 

25 

31 

30 

35 

31 

17 

19   17 

24 

32.7 

MIN 

23 

35 

30 

28 

22 

31 

26 

22 

25 

27 

19 

18 

21 

21 

25 

24 

20 

20 

20 

18 

12 

25 

20 

IB 

17 

19 

6 

4 

5    6 

6 

19.8 

STROUDSBURG 

MAX 

41 

45 

50 

46 

46 

35 

37 

29 

37 

36 

40 

38 

28 

29 

30 

34 

35 

31 

36 

35 

35 

35 

42 

32 

36 

28 

33 

24 

21   25 

23 

34.6 

MIN 

24 

29 

30 

31 

16 

16 

27 

21 

16 

22 

17 

14 

15 

20 

21 

23 

18 

21 

23 

18 

9 

14 

20 

15 

8 

10 

22 

3 

4    1 

7 

17.3 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 

32 

40 

43 

40 

41 

32 

33 

28 

34 

31 

31 

29 

27 

24 

28 

32 

26 

22 

21 

26 

19 

25 

38 

23 

29 

26 

28 

16 

11   17 

14 

27.9 

MIN 

25 

24 

23 

22 

16 

16 

20 

17 

18 

24 

15 

12 

12 

13 

17 

l" 

15 

15 

12 

6 

6 

7 

15 

11 

12 

12 

4 

-  3 

-  3 

-  2 

-  1 

12.9 
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Table  S-Conttnued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
JANUARY  1955 

Day 

Ol  Month 

o 
0» 

Stalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 

37 

*9 

46 

43 

41 

56 

35 

33 

40 

36 

35 

37 

34 

29 

32 

35 

32 

25 

27 

27 

22 

35 

40 

24 

28 

30 

28 

14 

15 

17 

16 

32.2 

MIN 

21 

21 

26 

26 

25 

24 

26 

23 

26 

34 

22 

22 

26 

24 

20 

23 

23 

20 

18 

19 

0 

12 

18 

14 

8 

9 

4 

-13 

-12 

-12 

-11 

15.7 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

50 

48 

42 

44 

41 

51 

35 

40 

37 

38 

35 

34 

32 

32 

34 

32 

26 

26 

25 

27 

35 

39 

30 

28 

30 

22 

25 

15 

16 

13 

23 

32.4 

MIN 

19 

3* 

28 

28 

18 

28 

24 

15 

18 

29 

15 

17 

11 

8 

22 

18 

18 

17 

15 

6 

-  3 

17 

15 

11 

16 

11 

3 

-16 

-10 

-16 

-  9 

13.1 

TOWANOA 

MAX 

39 

49 

42 

43 

34 

37 

31 

37 

29 

37 

31 

29 

28 

31 

38 

36 

31 

30 

25 

26 

31 

43 

33 

33 

32 

34 

33 

21 

23 

21 

25 

32.6 

MIN 

22 

37 

28 

27 

21 

28 

23 

19 

14 

23 

14 

14 

20 

17 

17 

23 

21 

19 

20 

14 

6 

24 

19 

19 

9 

19 

13 

0 

2 

0 

6 

17.4 

UNIONTOWN 

MAX 

63 

55 

48 

47 

58 

58 

36 

46 

39 

38 

40 

35 

34 

31 

39 

39 

31 

27 

30 

34 

47 

45 

34 

33 

31 

42 

38 

20 

23 

20 

35 

38.6 

MIN 

25 

33 

25 

40 

32 

33 

23 

19 

30 

32 

25 

24 

26 

24 

25 

22 

21 

12 

22 

17 

14 

34 

18 

14 

20 

20 

5 

0 

3 

5 

1 

20.8 

UPPER  DARBY 

MAX 

hi 

56 

51 

52 

38 

43 

39 

40 

35 

46 

37 

36 

33 

35 

37 

40 

36 

34 

32 

32 

35 

42 

34 

37 

39 

38 

40 

24 

28 

25 

29 

37.8 

MIN 

26 

30 

34 

33 

21 

29 

28 

24 

22 

23 

26 

18 

22 

20 

24 

21 

20 

22 

22 

18 

14 

24 

23 

21 

18 

20 

15 

6 

11 

a 

9 

21.0 

WARREN 

MAX 

••a 

46 

40 

41 

36 

49 

31 

39 

35 

35 

33 

33 

30 

30 

34 

33 

27 

24 

25 

25 

33 

41 

30 

29 

33 

30 

25 

18 

20 

18 

24 

32.1 

MIN 

21 

35 

24 

24 

20 

30 

24 

20 

20 

30 

19 

18 

19 

14 

23 

22 

20 

20 

15 

16 

2 

27 

17 

15 

12 

17 

6 

-  1 

-  6 

-  6 

0 

16.3 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 

61 

57 

48 

49 

58 

61 

35 

44 

41 

40 

41 

33 

32 

28 

40 

38 

34 

30 

30 

32 

49 

44 

34 

33 

31 

37 

41 

21 

19 

20 

28 

38.4 

MIN 

22 

39 

22 

37 

36 

34 

25 

16 

26 

33 

28 

19 

27 

22 

24 

23 

15 

7 

12 

13 

11 

32 

19 

8 

16 

20 

4 

-  6 

0 

3 

-  6 

18.7 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

35 

39 

43 

40 

39 

33 

34 

27 

34 

33 

34 

28 

25 

24 

27 

34 

29 

25 

28 

22 

21 

28 

37 

23 

29 

28 

28 

15 

14 

15 

13 

28.5 

MIN 

23 

20 

24 

24 

17 

17 

22 

19 

21 

22 

14 

11 

11 

16 

18 

18 

19 

16 

13 

9 

5 

7 

17 

14 

14 

13 

6 

-  3 

-  1 

0 

2 

13.8 

WELLSVILLE 

MAX 

56 

52 

54 

43 

44 

40 

42 

36 

44 

39 

32 

33 

35 

44 

41 

36 

38 

36 

33 

35 

44 

35 

36 

36 

40 

37 

21 

26 

23 

28 

38.0 

MIN 

22 

38 

24 

33 

20 

31 

31 

21 

20 

32 

22 

14 

21 

23 

25 

24 

16 

19 

23 

20 

11 

23 

20 

12 

12 

11 

17 

-  1 

10 

4 

0 

19.3 

WEST  CHESTER 

MAX 

50 

56 

48 

52 

38 

41 

39 

39 

34 

45 

36 

39 

33 

35 

37 

38 

35 

33 

38 

31 

37 

41 

36 

35 

36 

38 

38 

22 

27 

25 

27 

37.5 

MIN 

30 

38 

34 

37 

24 

31 

32 

26 

25 

32 

26 

18 

27 

23 

27 

24 

24 

22 

25 

20 

15 

26 

28 

23 

19 

22 

18 

7 

13 

12 

10 

23.8 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 

39 

51 

45 

46 

34 

38 

38 

39 

32 

40 

35 

27 

29 

35 

39 

38 

32 

36 

31 

30 

31 

37 

33 

34 

30 

35 

33 

17 

22 

21 

25 

33.9 

MIN 

27 

37 

28 

28 

20 

32 

27 

23 

20 

24 

19 

17 

20 

21 

25 

25 

26 

23 

22 

16 

10 

24 

17 

14 

14 

19 

10 

5 

2 

4 

8 

19.6 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

53 

58 

51 

57 

46 

45 

42 

42 

38 

45 

41 

34 

33 

37 

43 

43 

36 

38 

38 

36 

38 

46 

41 

37 

38 

41 

38 

22 

28 

25 

29 

40.0 

MIN 

27 

36 

26 

35 

22 

32 

33 

24 

22 

33 

25 

15 

22 

22 

27 

16 

18 

20 

24 

23 

12 

25 

26 

18 

17 

22 

19 

2 

11 

6 

5 

21.5 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1955 


Day  oi  month 

Station 

1    ■    ■    ■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
2 

1 

1.5 
3 

.3 

T 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

_ 

ALLENTOWN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  ECU  IV 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

l.l 

1 

T 

1 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.7 
2 
.1 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CUKVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 

T 

.5 

1 

1.5 

1 

1 

T 

2.0 

1.0 

1 

1.5 
2 

2.5 

1 

2.0 
3 

.2 
3 

.3 
2 

2 

1 

ARTEUAS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2 

T 

AVOCA  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.7 

T 

T 
3 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

BEAVERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

1.1 

1 

T 

1 

1.3 
2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.5 

1 

T 
T 

.7 
1 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BELLEFONTE  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1.0 
2 

1 

T 

T 

.5 
1 

T 

2.0 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

1.3 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2 

1 

.3 
2 

T 
2 

1 

.8 
2 

.5 
3 

2 

.5 
3 

2.6 
5 

1.7 

7 

.5 
7 

.5 
7 

.5 
8 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

8 

.8 
8 

3.1 
11 

11 

12 

.8 
12 

2.0 
14 

T 
14 

.5 
14 

.5 
15 

T 
14 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.7 

T 
T 

.1 

1.7 
2 

.4 
2 

1.8 
4 

.1 
4 

T 
4 

T 
1 

1 

T 

1 

1.1 

1 

2.0 
3 

1.0 
4 

.2 

4 

,9 
4 

2.1 

6 

.7 
8 

.2 
8 

T 
8 

.2 

8 

.4 
8 

BURGETTSTOWN  2  » 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2 

2 

.8 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

1.5 

3 

3 

3 

3 

BURNT  CABINS  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

BUTLER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

2.0 
2 

.5 
3 

1.0 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
2 

2.0 
3 

T 
3 

.5 
4 

,5 
4 

4.0 

7 

6 

T 
6 

5 

4 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.6 
2 

T 
2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

T 
T 

.6 

1 

1 

T 

T 
T 

.9 

1 

1 

T 
1 

1 

T 

1 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
T 

.5 
T 

1.3 

T 

.5 
T 

T 

CLARION  3  S* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 

1.5 
2 

1.0 
3 

.8 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 
3 

1.5 
5 

5 

5 

1.3 

6 

3.3 

7 

7 

.3 
8 

7 

7 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

3.0 
3 

.5 
4 

- 

- 

4 

.5 

4 

4 

4 

4 

- 

- 

3 

2.0 
5 

2.0 
7 

4.0 
11 

11 

11 

11 

11 

COATESVILLE  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

T 

.9 
1 

T 

T 

1.5 
2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

2.5 
4 

1.0 
4 

3.5 
8 

4.0 
11 

T 
9 

8 

6 

6 

1.0 
6 

3.0 
8 

8 

1.0 
8 

1.5 
9 

5.0 
13 

T 
13 

12 

T 
12 

T 
12 

COUDERSPORT  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

1.0 
2 

2 

2 

1.5 
4 

2.0 
6 

T 
6 

1.0 
6 

T 
6 

T 
6 

6 

6 

6 

1.5 

7 

1.0 
8 

T 
7 

7 

.5 
8 

2.5 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

3 

3 

.5 
3 

3 

3 

T 
3 

.5 
3 

.8 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.5 
6 

4.0 
10 

.1 
5 

4 

3 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1.0 

1 

1.0 
2 

T 
2 

T 

1 

3.2 
4 

3.5 

6 

1.0 

7 

.5 
7 

.5 
6 

1.0 
7 

T 
5 

EAGLES  HERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

,5 

1 

T 

T 

.5 

1 

1 

1 

1.5 
2 

.5 
3 

.5 
4 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

4 

.5 
5 

T 
4 

4 

4 

2.0 
5 

1.8 
7 

7 

T 
6 

6 

5 

EAST  WATERFORD  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

2.5 
5 

T 
4 

4 

T 
4 

3 

3 

3 

1.4 

4 

.4 

4 

T 

4 

4 

1.4 

4 

.7 
4 

4 

T 
4 

4 

T 

4 

EHPORIUli  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

2.0 
2 

.8 
3 

.1 
2 

.2 
2 

T 
2 

T 

1 

1 

1 

1 

1.5 
2 

1.0 
3 

.2 

3 

3 

.5 
3 

2.5 

6 

5 

5 

5 

5 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

1.0 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

.5 
2 

.5 
3 

3.0 
5 

5 

.5 
5 

4 

3 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
3 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

1.0 
2 

3.0 
3 

T 
3 

T 
2 

1.0 
3 

3.0 
6 

T 

e 

T 

4 

4 

T 

4 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

T 

T 

.3 
T 

.8 

T 

.3 

T 

GETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 

1 

T 

.5 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

GRATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

T 

T 
T 

T 

.7 

1 

2.4 
3 

.5 
3 

2.0 
4 

3 

3 

.4 
3 

3 

3 

T 
3 

.4 
3 

2.6 
5 

.2 

4 

3.0 
6 

1.7 

6 

2.5 
8 

.5 
8 

8 

.3 

7 

T 
7 

HARRISBURG  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

1.2 
1 

1 

1.2 

1 

T 

T 

.1 

1.7 
2 
.1 

T 
T 

T 

1.7 
T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

HAWLEY  1  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

T 
T 

.8 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

.1 

T 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.2 

T 

1.1 
1 

.3 

1 

1.0 
2 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

.9 

1 

.5 
1 

1 

1.7 
3 

2.3 
2 

2.1 

4 

4 

.3 
4 

4 

3 

JOHNSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
2 

1.5 
3 

1.0 
2 

T 

T 

r 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.2 
1 

T 
T 

T 

1 

.4 

T 

1.6 
2 

1.0 
2 

2 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

I  notes  following  Station  lodex. 
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Table  7    -  CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENH SYLVAN I A 
JANUARY    1955 


Day  of  month 

SfaBon 

' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2.4 

.3 
4 

.5 
4 

1.7 
5 

.7 
5 

3.0 
6 

T 
6 

1.0 

T 
7 

2.3 

8 

2.5 
10 

T 
10 

T 
10 

2.0 
11 

2.8 
13 

T 
13 

.5 
13 

T 
12 

.3 
12 

LANDISVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

1.3 

1 

1 

1 

1 

1.5 
2 

1 

1 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

LATOENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

.5 

1 

1 

T 
1 

T 

T 

LEBANON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

.7 
1 

1.8 
2 

1 

.8 

1 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 
T 

1.5 
2 

1 

T 

.5 

1 

1.0 

1 

.5 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

LOCK  HAVEN 

SNOWVALL 
SN  ON  GND 

T 

.9 

T 

T 

.6 

.3 

1 

.4 
T 

.1 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 
1 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

.8 

1 

.2 

T 

T 

.1 
T 

T 

T 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

2.0 

.8 
3 

1.8 
3 

1.6 
4 

.1 
3 

1.3 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

1.2 
3 

2.2 
4 

.5 
4 

.1 
4 

1.3 

4 

2.7 
5 

2.2 

5 

.5 
5 

T 
5 

.7 
5 

UERCER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

.5 

I 

2.0 

4.0 

- 

- 

- 

- 

UONTROSE  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

1.3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.6 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

T 
T 

.4 

T 

1.0 
T 

.4 
T 

NEW  CASTLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

1.0 

T 

T 

- 

1.0 

1.0 

T 

.5 

T 

1.5 

- 

.3 

- 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

T 

1.5 
2 

T 

T 

1.5 
2 

T 

1.5 

1 

T 
T 

PALMERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
T 

T 

.8 
1 

T 

.4 
T 

T 

1.3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

PHILADELPHIA  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.8 

1 

T 

.2 

T 

1.7 
.1 

T 

T 

T 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

T 

PHILADELPHIA  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.8 

T 

T 

T 

T 

T 

2.4 
2 

.4 
3 

.7 
4 

T 
4 

T 
4 

T 

4 

T 
4 

T 
4 

.1 
4 

1.2 

.7 
6 

T 
6 

2.0 
6 

T 
8 

1.1 
9 

.2 
9 

.5 
10 

T 
10 

.4 
10 

PBOEMIXVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

SNOWFAU, 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.5 
T 

T 

.6 

1.5 

1 

.1 

2 

.2 

.5 

2 

.2 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.7 

T 

.1 

1 

T 

1 

.7 
T 

1.6 

1 

T 
3 

.5 

.3 

3 

.5 

T 
3 
.5 

T 
3 

.5 

.1 

3 

.4 

PORT  CLINTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1 

.3 

1 

2.0 
2 

T 

1 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

QDAKERTOWN  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

2 

2 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

1 

1 

.5 

1 

T 

T 
T 

1.3 

1 

T 
T 

T 

.9 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

RIDGWAY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.3 
2 

3.0 

4 

.3 
3 

.7 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

T 
3 

2 

1.4 
4 

1.8 
5 

T 
5 

1.1 
6 

.8 
6 

1.2 

7 

T 
7 

7 

T 
7 

T 
7 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

1.5 
3 

2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 
1 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

4.5 
8 

.7 
6 

T 
5 

T 
4 

T 
3 

3 

T 
3 

2 

2.0 
3 

1.2 
4 

T 
3 

1.9 
4 

3.7 
5 

2.6 

7 

T 
7 

T 
6 

.2 
6 

T 
6 

SPRINGS  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 
T 

.3 

T 

1.0 

1 

T 

1 

5.5 
7 

1.0 

7 

.5 

7 

7 

T 
7 

T 

7 

T 
7 

.3 
7 

6 

1.0 
7 

.3 
7 

7 

.5 
8 

.5 
8 

2.0 
10 

.5 
10 

.5 
11 

.4 
11 

10 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

.3 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

.8 
2 

T 
2 

2 

1.5 
4 

.5 
4 

.1 
4 

T 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 
4 

.4 
4 

T 
4 

T 
4 

.8 

5 

1.3 
6 

6 

.3 

6 

6 

T 
6 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

.5 
3 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1 

2.5 
4 

1.5 

5 

.3 
5 

5 

1.5 
6 

5.0 
11 

T 
11 

.3 
11 

T 
11 

T 
11 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

.6 

1 

.1 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.6 

1 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

TOWER  CITY  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

1.0 

3.0 

.5 

- 

1.0 

- 

T 

DNIONTOWK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

2.5 
3 

1.5 
3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 

1 

T 

.2 

T 

2.0 
T 

.5 
I 

T 
1 

1.0 

1 

T 

1 

1 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.2 

1 

.3 

1 

.7 
2 

2.8 
5 

.2 
3 

.8 
4 

3 

3 

3 

1.4 
4 

1.5 
4 

T 
4 

4 

.3 

4 

2.5 

6 

.7 
6 

T 
6 

6 

5 

WAYNESBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2.0 
2 

2.5 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

3.0 
3 

1.0 
2 

1 

.5 

1 

1 

T 

1 

WELLSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

1 

T 

1 

1 

1.0 
2 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

T 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

.5 
3 

2.0 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

WEST  CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 

1.5 

1 

T 

1 

.7 
1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

.4 
T 

.3 

T 

T 
T 

.6 
T 

T 
T 

.6 
T 

.1 
T 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1.5 

1.5 

T 

See  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ACMETONIA   LOCK   3 
ALBION 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOW*  MB  *P 
ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONa   horseshoe   CUflVE 
AROEMTSVlLLE 
AHTEMAS   1    HIW 
AUSTINBUftG   2   M 
AVOC*   C*A   *P 

BAKERSTOHN    3    WNH 
BARNES 
BEAR   GAP 
BEAVER   FALLS 
BEA VERT OWN 

BEECH  CREEK   STATIQ 
BELLEFONTE   *   S 
BERWICK 
BETHLEHEM 
•ETHLEMEM   LEHIGH   W 

BLA1N 

BLAtRSVILLE   6   ENE 
BUAKESlEE   CORNERS 
BLOSERVILLE    1    H 
B05WELL   6   WNW 


0022   ALLEGHENY 
0062   ERIE 
O099IJEFFERS0N 
OlOfciLEHlGH 
loiUjLEHIGH 

0134' BLAIR 
0229   ADAMS 
0259   BEDFORD 
0313   TIOGA 
0319   LUZERNE 

0355  ALLEGHENY 
0*09 1  WARREN 
0*57|N0RTH'LAND 
OATS   BEAVER 
04S2    SNYDER 


BO   22 
78   55 

75   26 
75   29 


15   39  55 

:    39  AS 

.   42  00 

41  21 

40  39 

41  40 
I  40  50 
;  40  46 
I  40  49 


I  0499 

10530 
,0611 
0629 


10725 
10736 
1  0743 
,0763 
!  0820 


CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMBTON 

NOHTHAMTON 

OERRr 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOHERSET 


BRAODOCK  LOCK  2        ! 0861 . ALLEGHENY 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STAjCSeTiMC  KEAN 
BRADFORD  4  M  RES        0868  MC  KEAN 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG   0675  MC  KEAN 
BREEZEWOOO  0905' BEDFORD 


.  41  04 
<  40  51 

■   41  04 


40  20 
.  40  27 
<   41  06 


41  57 
41  57 
41  59 
40  00 


BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
9URGETTST0WN  2  « 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

CAMP  HILL 

CANTON  1  NH 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 

CNAMBERSBURG   1    ESE 
CHARLEROI 
CHAflLEROI    LOCK   4 
CHESTER 
CLARENCE    1    E 

CLARION   3    SW 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE   3   W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 
COALDALE  2  NM 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  Mt 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 
COUDERSPOBT  7  E 

COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

DERRY 

OevAULT  1  W 
DINGMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

DONORA 
OOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
OU  801S  7  E 
OUNLO 

OUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ELIZABETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPNRATA 

EOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SM 

FARRELL-SHARON 

FORD  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

FBEOERICKSVILLE  I  SE 

FREELAND 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GIFFORO 
6LENC0E 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GOftDON 
GOULD SeORO 

GRAKTVILLE  2  SW 
ORATERFORD 
GRATZ  1  N 
GREENSeORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 

GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 
HANOVER 
HARRISBURG  MB  AP 

HARRISBURG  NORTH 

KAWLEY 

MAWLEY  1  S  DAM 

HOLLIOAYSBURG 

HOLLISTERVILLE 

HOLTHOOO 


1002. JEFFERSON 
1033  ALLEGHENY 
1073' SOMERSET 
1087' BEDFORD 
11051  WASHINGTON 

III5I HUNTINGDON 
11301  BUTLER 
1135  BUTLER 
II93I CUHBERLAND 
I215I BRADFORD 

1234lCUMBERLAND 
12SS' CAMBRIA 
12621  POTTER 
1301, LYCOMING 
13*21  DELAWARE 

135*1  FRANKLIN 
13721  WASHINGTON 
1377|wESTMOHELAND|10 

1*23; DELAWARE 
14801  CENTRE 

1*85| CLARION 

15051  LEHIGH 
15121  WASHINGTON 

1519!CLEARF1ELD 
1522|CLEARFieL0 

1529MC  KEAN 
1572' SCHUYLKILL 
15891  CHESTER 
1594; CHESTER 
1631  LYCOMING 

16751  LANCASTER 
17051  SOMERSET 
1710| FAYETTE 
1723! FAYETTE 
1729| FAYETTE 

17571  MONTGOMERY 
1773  ALLEGHENY 
1790!  ERIE 
1805, POTTER 
1809! POTTER 

1832' TIOGA 
1881  INDIANA 
1095' CAMBRIA 
1978  MC  KEAN 
2  013, MONTOUR 


*D  52 
*0  51 
<  40  15 


*1  37 

*1  31 

■   39  52 

39  56 

*0  08 

40  09 
39  50 

41  03 


I 

12 

I  40  37 

40  07 

41  01 


)  40  50 

■  39  53 

'  39  59 

.  41  21 


39  *8 

39  50 

40  01 

40  01 

I  40  04 

40  30 

41  55 
41  48 
41  46 

.    41 


' 2190  WASHINGTON 
i  222l| BUCKS 
. 2246  CAMERON 
I  2265  CLEARFIELD 
2298  CAMBRIA 

.  SULLIVAN 
23*3  SULLIVAN 
2363  CLARION 

459  PERRY 

466  CAMBRIA 

i2514;ERIE 
12560  LANCASTER 
I  2633 .CAMERON 
'26*4;LYC0MING 
2662  I  LANCASTER 

2669  I  WAYNE 
2682  ERIE 

,'2721  j  BEDFORD 
281* I  MERCER 
29*2  ARMSTRONG 

3028  I  VENANGO 
BERKS 
■   LUZERNE 
130  POTTER 
189  BERKS 

2001  BUCKS 

21 a  ADAMS 
32231  ADAMS 
3237  IMC  KEAN 

298  SOMERSET 

311  ELK 
330  YORK 

>LLEGHENY 
79  SCHUYLKILL 

(AVNE 

422  OAUPMIN 

435  MONTGOMERY 

ASe'OAUPHIN 

503, GREENE 

515  WESTMORELAND  10  ' 

(ESTMORELAND  10  ' 


'   40   58 

'  40  20 
I  *0  05 
I  41  13 
I  41  34 
40   07 

40  U 

■  40  18 

41  20 

■  41  06 

<   *0  17| 

.16  41  33  I 

16  41  24 

40  59 

40  21 


41  52 

40  08 

41  31 


79  02 

76  30 

80  19 

77  10 

77  34 
77  47 

76  15 
75  22 
75  23 

77  31 
79  09 
75  36 
77  22 
79  08 


79  59 
78  50 

78  39 
30  26 

77  52 

79  5* 
79  53 
76  55 

76  52 

77  11 
79  42 
77  45 
77  27 

75  36 

77  38 
79  55 

79  5* 
75  21 
77  56 


75  14 
80  12 
7B  23 


74  56 

77  14 

77  14 

78  36 


1500 
1680 
2250 
1352 


79  26 
75  39 

80  28 
78  26 

78  32 

79  30 
75  56 
75  50 

75  49 

77  06 

76  30 
79  22 
79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 
79  38 

78  03 

77  53 


1*27 
2220 
2*25 

1193 

1035 
2940 
2120 


79  IB 
79  33 

74  92 

75  52 
79  23 

79  51 
75  09 

78  09 

79  38 
78  43 


51   1620 

78  36   1725 
620 

80  13 
76  20 
75  27   1890 


4019  LANCASTER 


76  41 

75  27 

76  43 
79  55 
79  31 

79  30 

80  23 
76  99 
76  51 
76  54 

75  10 

75  11 
78  24 

75  26 

76  20 


510 


Obser- 
vation 
time 


Obsenrer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SWANSON  BOAT  OAR  CO 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VLV  GAS  DlV 

ALTOONA  WATER  BUR. 
PA  STATE  COL  EXP 
GRAYSON  E.NORTHCRAFl 
OTTO  0.  BACON 
CIVIL  AERO.  ADM. 

PITT'GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  5.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  &  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRJCK 
MRS.  8.  M.  WILLOERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
MRS. INEZ  M.  FREEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
MRS.  NElLE  R.  brown 
SMITH  IWP  MUN  AUTN 

PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

C,  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGHSAUM 
8A  HERBERT  W.  GUEST 

9P, CHARLES   A.    SENDER 
IID]weST    PENN   POWER   CO 
7A|C0RPS   OF    ENGINEERS 
8A(CHESTER   TIMES 
7A    MARGARET    A.     SWANCER 


2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

2  3  5 


PA  ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  OOTTERER 
MAN'JFAC.  L  £.  H  CO 

IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MR5.TILLIE  M.5IM0ND! 
PANTHER  VLY  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H,  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  6  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDERICK 
J.  EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 

GROVER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 
M.  D.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

MISS  N.  D.  WINEHAN 
PA  TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 

UOiPA  TURNPIKE  COMM 

N0O^j  DONORA  ZINC  WORKS 

5P  GEORGE  HART 
MID  SIDNEY  KENNEDY 

5P  CITY  OF  DU  BOIS 
MIOiMRS.  0.  L.  WHITE 


PATRICK  P.  RYAN 
MRS. ELSIE  P.  BIGGER 
A.  8.  KEMPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 
WILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 

MRS.  BLANCHE  OUNLAP 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PA  TURNPIKE  COMM 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A,  KYRIAKOS 
ANDREW  t.  EVANSHA 
W.  GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 
NAT  MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOMSON 
L.  H.  EILENBERGER 

EARL  £.  RHOAOS 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 

WESTMORELAND  WTR  CO 

C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

ALBERT  C.  TSCHEU 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  6  LIGKT  CO 
PA  WATER  6  POWER  CO 


5P 

» 

8A 

8A 

7P 

7A 

8A 

SA 

7A 

6P 

6P 

8A 

MID 

MID 

MID 

MID 

7P 

8A 

BA 

7P 

7A 

6P 

BA 

8A 

7P 

7P 

9A 

9A 

MID 

8A 

MID 

9A 

MID 

7A 

6P 

7A 

SS 

8A 

8A 

MID 

6P 

4P 

BA 

SA 

MID 

MID 

9A 

7A 

7A 

7A 

MID 

8A 

MID 

BA 

Statio 


HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HYNDMAN 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 

KANE  1  NNE 


KEATING  SUMMIT 


IKRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
IlakEVILLE  1  NNE 
ILANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
{LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANOISVILLE 

JLANSFORD 
LATBOSE 

IlauRELTON  STATE  VILLAGE 
'LAWRENCEVILLE  2  S 

I  LEBANON  2    NW 
I  LEBANON  3  SW 
'LEHIGHTON 
ILE  ROY 
'LEWIS  I 


3  S 


-EWIS 


MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  1  5W 
MARTINS8UPG  CAA  AP 
MAT AMOR AS 

MAUCH  CHUNK 

MAY8URG 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEADViLLE  1  S 

imeoix  run 
jmercer  4  nw 
Imercer  hiway  shed 
'mercebsbupg 

MEHWINSeuRG 
,MEYERSDALE 

[MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 
iMIDLAND  dam  7 
JMJLAN 

MILANVILLE 
ImILLERSBURG  2  E 
IMILLMEIM 
IMILLVILLE  2  SW 
JMILROY  3  NE 

;montpose  3  E 
jMORGANTOWN 
'mt  GRETNA  2  SE 
'MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 

MUHLENBUBG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
iNEFFS  MILLS  3  NE 

HESHAMINY  FALLS 
NFW6URG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 


PAUPACK  2  WM 
PECKS  POND 
PHILA  OREXEL 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 


County 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 


HUNTINGDON 
CUMBERLAND 

BEDFORD 
INDIANA      j  * 
WESTMORELAND  10 


40  *5  79  06 

41  37  75  19 
41    39  75  17 

40  09  7B  55 

41  43  75  43 


3  04  TIOGA 
325  CRAWFORD 
385  CAMBRIA 
390  CAMBRIA 
432  ;MC  KEAN 


I  6762 

6786 
INST  OF  TEC6879  PHILADELPHIA 

6a89|PHlLA0ELPHIA 
HILAOELPHIA 


CLEARFIELD 

BOTTcR 
BEDFORD 
ARMSTRONG 
WESTMORELAND 


LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 


LEBANON 
LEBANON 
CARSON 
BRADFORD 


CRAWFORD 
I  NT  ON 
iNTON 

MONROE 


MONTGOMERY 
HUNTINGDON 

DELAWARE 

FOREST 
INDIANA 
8LA1R 
BLAIR 


FOREST 
FULTON 

ALLfGHENY 
LUZERNE 


MERCER 
MERCER 

frankl:n 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 
DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 


SUSQUEHANNA 


40  29 
40  06' 

39  49 

40  36 
*0  20 

41  57I 

41  30: 
40  20  I 


41  07 
41  41 
39  59 


40  06 
40  50 
0  19 
0  54 


40  22 
''O  19 
40  50 


40  SO 
40  53 
40  11 


40  45 
*0  18 
40  18 
*1  22 


LUZERNE 
WESTMORELAND  10  40  26 
LEBANON  {14  40  22 
ALLEGHENY     1 1*0  3 

HUNT INGOON 


BUCKS 

FRANKLIN 
LAWRENCE 
FAYETTE 
YORK 


MONTGOMERY 
CARBON 
ARMSTRONG 
CLARION 


PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 

PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUNXSUTAWNEY 


RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIOCWAY  3  W 

ROCHESTER  1  N 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  SE 
SALINA  3  W 


PHILADELPHIA 
CENTRE 
CHESTER 
LUZERNE 

MOfJROE 
SCHUYLKILL 
ALLEGHENY 
ALLEGHENY 


BERKS 

NORTHAMPTON 
MONTGOMERY 
SCHUYLKILL 
JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 


BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 


I  09 


41  17 
39  57 
39  53 

39  95 

40  02 
39  57 
*0  54 

•  0  07 
>1  18 

.1  02 


.0   57 

'0  55 
.0  26 
41  52 

40  20 
*1  20 

*1  14 
1  54 

39  57 
1  25 
0  43 


41  . 


78  01 

77  IB 

78  43 

79  07 

79  42 

77  01 

80  28 
76  55 

78  55 
78  48 

78  07 
78  11 

78  43 

79  32 
79  14 

76  34 


76  25 
75  53 

79  23 


76  28 
76  28 

75  43 

76  43 


75  11 
77  56 
75  25 


79  02 
78  20 
78  19 


76  00 
79  52 
75  40 


75  28 

79  01 

76  46 

80  28 
76  31 

75  04 

76  56 

77  29 

76  34 

77  32 


77  53 

76  08 
79  42 

76  le 
79  43 

77  55 


Obeer-i 
vation  \ 
time   , 


1220 

1410 
1050 
1660 


57 


79  36 
75    45 

75  21 
79   49 

76  16 
75  32 
75  37 
79  41 
79   40 

75  1* 
75  06 
75  11 
75  14 
75   12 


7B  05 

75  30 

76  08 

75  30 

76  22 

90  13 

90  00 

76  27 

76  02 

75  06 
79  39 

76  11 
79  00 

79  17 


76  23 
79  14 
79   33 


MID  ImrS.     EDNA    M.     8USH        \ 

9A  iGEORGE   C.    WILLIAMS     ,  3 
(ID  !fR1END    E.    WALTER 

7A  IPA    ELECTRIC    CO                '  3 

7A  ;jOSEPH   J.    SANSuSkaS  3 

7A  IjOHN   R.    HENDERSON  2   3    9 

8A  ImETRO   p.    D0R05M  3 

8A   MRS. GERTRUDE   M. BURTON  3 

7A  ICLYMEH   WATER   SVC    CO  |  2    3    5 

5P  .WESTMORELAND   WTR   CO  |  2   3    5 

1ID  lARCHie    LAIN  I 

8A  ;DEPT    FOREST    (,  WTRS     ;  2   3    5   6 

9A   JOHNSTOWN   TRIBUNE  2   3    5 

(ID    CITY    OF    JOHNSTOWN 

8A   SPRING  WATER   CO  2    3    5 

7A    JEROME    S.    HOWE  3 

7A    EUGENE    L.    KREITNER  3 

lIDiPA   TURNPIKE   COMM  2    3    5 

TAiCORPS   OF    ENGINEERS  3 

(ID  .PA   TURNPIKE   COMM          '  3 

OA  iciTr    OF    BETHLEHEM  3 

6A  .CHARLES    GORDON  3 

Sa'mRS.    GLADYS    REINEKE  3 

6P    LANCASTER    WATER    BUR  2    3    6 
tID   LANCASTER   WATER   BUR 


8A   PA   STATE   COLLEGE 
aA  IlEHIGH   NAVl    COAL   CO 
7A  (WEST    PENN   POWER   CO 
1ID  iPA   DEPT    OF   WELFARE 
7A  iharry  p.    HOWLAND 

6P  'LEBANON  BDCSTG  CO 
UD  ;TH0MAS  DONNACHIE 
7A  .GOOOWJN   S.    DEFREHN 

6P  ;mrs.dimmis  m. bailey 

7A   SOUTH   PENN   OIL   CO 


Hl  7A (AMERICAN  VISCOSE  CO 
»  1  8A  ,M1SS  RETTA  M,  crumb  ■ 
=  I    7A  jEMANUEL    ZETTLE  ; 

IMID    HUGH    F.     PARKER 
7A    THOMAS    MECKES 


WILLIAM    I.    SWOOPE 
REV. EDWARD   A.    MILES 
FRANCES   E.SCHEIBNER 
MRS.     t .    S.    BUCHANAN  | 
SUN   OIL   CO 


ROY  I 


■KER 


7A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 
110  SLUE  MT  CANNERIES 

110  CIVIL  AREO.  ADM,  2  3  5 

7A1HARRY  81SLAND  3 


MID 
MID 

"11 

8A 

MIO 

8A 
8A 

MID 

MID 

BA 

MID 
MID 
MIO 

MID 

MID 
MIC 

MID 
BP 

MID 

MID 
MID 

9A 

MID 
MID 
BA 

9A 

MID 
MID 
BA 

7A 

BA 

MID 

SA 

5P 

8A 
5P 

MIO 

MID 

,. 

MID 
BA 
7A 

MID 

9A 
7A 
MID 

6P 

6P 

COMBINSO  W 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  PUTH  L.POETTGER 
NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEERAGE 

CITY  OF  MEADVILLF    I 
MPS.  e.  M.  *NYDtR 
TENN  GAS  TfiANSM  CO 
PA  DfPT  HIGHWAY* 
ROLLIN  P.  GILBERT   1 

GERALD  D.  MURPHY    j 
LOUIS  M.  WFLD 
U.  S.  flIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEfRS 
lie  W.  S.  ROBERTS 

BA  CHARLES  W.  CAVIS    ! 

lie  RUSSELL  SHEPLEV     I 

^IN  E.  eOWERSOX 

>JNeTH   LEIGHOW 

INK    R.    HOUSEH 

!RY  S.  FANCHER 
TURNPIKE  COMM 
TURNPIKE  COMM 
JOHN  DAVIS,  JR.  , 
tic  MT  UNION  WTfi  WORKS  [ 

6P  ITHEODORE  J.  SAMPSON, 
(ID  IWM.  MC  WILLIAMS 
BA  Imps, KATHLEEN  WANDELb 
7A  ICORPS  OF  ENGINEERS   , 
UDJPA  STATE  UNIVERSITY 

IID  iPHlLA  SUB  WATER  CO  1 
lie  IPA  TURNPIKE  COMM  1 
'A  BAXTER  F.  JOHNSON  I 
OOtJcENERAL  CHEMICAL  CO  i 
6P  CLINTON  J.  ALLEN    [ 


7A  MPS.  FRANCES  K.  FRY  j 
PA  TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  eOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

WILLIAM  I .  BROWN    j 
FRED  C.  eSCHBACH    ! 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A,  MAUARKEY 
P.  M.  NEELY 

MISS  L.  VETTtRLFIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
U.S.  WEATHER  BUREAU  j 
ATLANTIC  REFINING 

■LKILL  NAVIG  CO  1 

WEATHER  BUREAU  . 

CIVIL  AERO.  ADM.    | 

ILA  SUB  WATER  CO  , 

RRY  SHELDON 

DEPT  FRST  t  WTRS 
POWER  t  LIGHT  CO ' 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
.  WEATHER  BUREAU  ■ 
FISH  COMM         j 

EARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COMM   ' 

ILES  £.  SMITH 
JOHN  M.  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK      , 

ARTHUR  LANGAN  ' 
WEATHER  BUREAU  I 
C.  W.  BAIRD 

BILLETTE  I 

HAROLD  C.  MEALY  1 

CORPS  OF  ENGINEERS  , 

BOROUGH  Of  RIDOWAY  , 
DEQUESNE  LIGHT  CO 

ISS  MAUDE  MC  CAIN  I 

CARL  KOPATZ 

SAFE  HARBOR  W6P  ZOR^ 

CORPS  Of  ENGINEERS  j 

I  WSTMRLD  CO 


NO  4370  9,' 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  6 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  6 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  6 

2  3  5 


2  3  5  6 

3 
2  3  5 


•>Kia«Mfi<lgiAk 
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Station 
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3 
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1 
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: 
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g 
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tables 

1 

& 

J 

1 

4 

SAXTON 

78*6 
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WEATHER  SUMMARY 


Extreme  cold,  unusual  warmth,,  the  most  snowfall 
in  recent  years,  and  moderate  floods  in  the 
Ohio  Drainage  Basin  were  the  noteworthy  features 
in  February.   Temperature-wise,  two  bitter  cold 
periods  marked  the  first  half  while  the  last 
half  of  the  month  was  unusually  warm  with  aver- 
age temperatures  far  above  normal.   The  state 
average  of  29.7°,  although  above  normal,  was 
the  lowest  in  February  since  1950.   Ridgway  3  W, 
Elk  County,  recorded  -28°  on  the  4th,  the  coldest 
February  reading  in  the  state  since  1934  when 
-34°  was  recorded.   The  highest  reading  was  69° 
at  Uniontown  and  Waynesburg  2  W  on  the  20th,  a 
value  about  midway  in  the  67-year  range  of  Febru- 
ary maximum  temperatures.   Snowfall  averaged 
10.1  inches,  very  close  to  the  long-terra  aver- 
age, but  considerably  more  than  has  fallen 
in  any  February  since  1948.   It  was  particularly 
unusual  in  that  virtually  all  of  it  fell  in  the 
first  fifteen  days.   Precipitation  averaged  2.83 
inches,  slightly  more  than  normal  in  sharp  con- 
trast to  the  dryness  in  January.   Extremes  in 
monthly  amounts  ranged  from  4.51  inches  at 
Kregar  4  SE  to  1.07  inches  at  Albion.   The 
greatest  daily  amount  was  1.72  inches  at  Virgin- 
ville  on  the  7th.   The  percentage  of  possible 
sunshine  was  moderately  below  normal  in  the 
Pittsburgh  and  Scranton  areas  and  near  normal 
at  other  recording  points  in  the  state. 

The  month  began  with  seasonable  temperatures 
and  widespread  light  snow.   Snowfall  continued 
on  the  2nd  with  several  inches  accumulating  in 
most  areas  as  a  low  pressure  center  crossed 
the  lower  Great  Lakes  region  and  another  Low 
moved  up  the  Ohio  Valley  to  the  Atlantic.   Bitter 
cold  Arctic  air  was  drawn  southward  behind  the 
disturbances,  enveloping  the  state  during  the 
2nd-5th  period  and  plunging  temperatures  to  the 
lowest  levels  of  the  month.   Minimum  readings 
of  -10°  were  common  and  a  few  stations  recorded 
-20°,  or  colder,  during  this  period  in  spite 
of  the  abundant  sunshine  on  the  3rd  and  4th. 
Moist  tropical  air  borne  northward  by  a  disturb- 
ance from  the  Gulf  of  Mexico  brought  generally 
heavy  amounts  of  rain  and  snow  and  sharply  higher 
temperatures  during  the  6th  and  7th.   Another 
mild  period  began  on  the  9th  as  warm  air  with 
increasing  moisture  was  circulated  northward, 
culminating  in  moderate  amounts  of  precipitation 
on  the  11th  with  the  passage  of  a  frontal  zone 
across  the  state.   Temperatures  dropped  sharply 
in  the  Arctic  air  mass  following  the  front  and 
covering  the  state  during  the  12th-14th  period. 
Unseasonable  warmth  featured  the  last  half  of 
the  month.   Average  temperatures  were  much  above 
normal  on  most  days  and  normal  or  slightly  above 
on  the  few  other  days  in  the  period  as  the  state 
was  persistently  under  the  influence  of  mild 
air  masses.   Light  snow  fell  in  the  central 
portion  during  the  14th  to  16th  and  changed  to 
rain  on  the  17th.   Precipitation  thereafter 
fell  mostly  as  rain  and  covered  the  state  gener- 
ally with  light  to  moderate  amounts  in  two 
periods,  the  21st  to  23rd  and  the  27th-28th, 
when  disturbances  passed  over  or  near  Pennsyl- 
vania. 

Fields  were  snow-covered  during  the  first  half 
of  the  month  over  much  of  the  western  and  cen- 
tral portions  of  the  state.   Winter  grains 
continued  in  satisfactory  condition  with  no 
adverse  reports  received  on  the  effects  of 
thawing  in  the  latter  part  of  the  month.   The 
maple  season  began  in  the  last  week  but  sap 
flow  was  slow  due  to  unfavorable  temperatures. 
Topsoil  moisture  was  ample  in  most  areas  but 
ground-water  levels,  according  to  the  U.  S. 
Geological  Survey,  were  generally  below  aver- 


age. 

SEVERE  STORMS  -  Several  times  during  the  month 
snow  packed  on  the  streets  and  highways,  creating 
hazardous  driving  conditions  which  caused  numer- 
ous accidents  resulting  in  the  loss  of  6  lives, 
injuries  to  29  persons,  and  unestimated  property 
losses . 

On  the  1st:  in  southeastern  Pennsylvania,  a 
skidding  accident  on  the  Pennsylvania  Turnpike 
near  Carlisle  claimed  one  life.   Two  persons 
were  killed  on  Route  122  north  of  Reading  in  a 
skidding  accident.   Five  were  injured  in  an 
automobile-bus  collision  near  Dillsburg.   At 
least  7  others  were  injured  in  skidding  mishaps 
during  that  day . 

In  Lebanon  County  and  eastern  Cumberland  County 
on  the  2nd,  icy  road  conditions  caused  accidents 
which  killed  two  highway  employees  near  Cornwall 
and  injured  two  utility  workers  on  Route  11  just 
west  of  Harrisburg. 

On  the  14th:  icy  highways  in  the  central  part 
of  the  state  caused  a  skid-collision,  killing 
one  person  near  Trout  Run.   In  Lebanon  County, 
two  persons  were  injured  when  car  skidded  and 
overturned.   A  collision  resulted  in  three  injur- 
ies in  Mifflin  County.   In  Harrisburg,  one  person 
was  injured  when  a  car  skidded  into  fire  truck. 
In  Mifflinburg,  one  adult  and  one  child  were 
injured  when  car  skidded  into  train.   Near  York, 
one  adult  and  one  child  were  injured  when  car 
skidded  into  tree.   At  least  five  other  persons 
were  injured  in  traffic  accidents  due  to  skid- 
ding.  Icy  roads  and  severe  cold  hampered  fire 
fighting  personnel  and  equipment  attempting  to 
control  many  fires  throughout  the  area  on  the 
13th  and  14th. 

FLOODS  -  The  Meteorologist  in  Charge,  Weather 
Bureau  Office,  Pittsburgh,  Pa.,  reports  that 
two  rises  occurred  during  the  month  of  Febru- 
ary in  the  Ohio  Drainage  Division.   During  the 
first  rise  of  February  6-10,  flood  stages  were 
exceeded  at  Lock  4,  Charleroi,  Pa.,  and  Lock  2, 
Braddock,  Pa.,  on  the  Monongahela  River.   Rain- 
fall averaging  one  and  one-half  inches  in  a  36 
hour  period  over  the  Monongahela  Basin,  combined 
with  the  ice  breaking  up  and  melting  snow,  caused 
the  rise.   The  Allegheny  River,  frozen  over  from 
Lock  4,  Natrona,  Pa.,  to  Lock  9,  Rimerton,  Pa., 
held  during  this  rise  and  reduced  the  flood 
threat  in  the  Pittsburgh  area.   The  Ohio  River 
at  Pittsburgh  did  not  exceed  normal  pool  con- 
ditions during  this  rise  and  minor  flood  damage 
was  reported  from  the  affected  areas. 

The  second  rise  on  February  22-25,  with  rainfall 
in  a  24  hour  period,  averaging  about  three- 
quarters  of  an  inch  over  the  lower  Allegheny 
Basin  and  upper  Ohio  Basin  and  about  one-half 
inch  over  the  lower  Monongahela  Basin  along  with 
high  temperatures,  depleted  the  snow  cover  and 
resulted  in  moderate  run-off  and  breaking  up  of 
the  ice  in  the  Allegheny  River.   A  serious  ice 
gorge  condition  was  reported  from  the  Oil  City, 
Pa.,  area  on  the  upper  Allegheny  River.   How- 
ever, no  excessive  flood  damage  was  reported. 
The  Ohio  River  at  Pittsburgh  crested  at  18.0 
feet  at  1  P.M.  February  23rd.   Normal  pool  con- 
ditions were  exceeded  for  a  period  of  72  hours. 
No  flood  damage  was  reported.   Navigation  dams 
on  the  upper  Ohio  River  below  Pittsburgh  were 
lowered  on  February  6th,  resulting  in  open- 
river  conditions  between  Pittsburgh  and  Wheeling 
throughout  the  remainder  of  the  month. 
J.  E.  Stork 
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PENNSYLVANIA 
FEBRUARV  1955 


Wind  direction 

Wind 

m. 

^.peed 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1 

o 

o 

3 

StatioD 

> 

Ill 

cua  a 

a 
2 
> 

< 

1^ 

g  1 

|-o| 

1% 

(4 
o  H 

a. 

-■  (d 

0. 

I 

8 
i 

q 

§1 

1 

Percent  of 

possible 

sunshine 

ALLZNTOWN   TO  AP 

NW 

10 

9.4 

- 

- 

- 

80 

84 

65 

73 

6 

4 

3 

1 

1 

0 

15 

- 

6.6 

BAXRISBURG   TO  AP 

WNW 

14 

7.4 

40 

NW 

13 

70 

77 

57 

63 

5 

5 

4 

0 

1 

0 

15 

49 

6.4 

PHILADELPHIA   WB  AP 

N 

17 

9.6 

42* 

NW 

12 

70 

73 

55 

67 

5 

6 

1 

3 

0 

0 

15 

54 

6.1 

PITTSBURGH   TO    AP 

wsw 

10 

11.2 

30» 

WSW 

11 

77 

78 

66 

71 

9 

2 

8 

2 

0 

0 

21 

33 

7.5 

READING    TO   CITY 

- 

- 

11.2 

38 

W 

12 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

3 

1 

1 

0 

13 

51 

6.3 

SCRANTON    TO   CITY 

- 

- 

6.0 

23 

NW 

3+ 

- 

- 

- 

- 

7 

8 

1 

3 

0 

0 

19 

39 

7.3 

WILLIAMSPORT   TO  AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

61 

69 

1 

9 

4 

3 

0 

0 

17 

7.0 

•   This   datum   is   obtained   by 

visual  observation  since  record- 

ing equipment    is    not   available. 

It    is   not   necessarily    the   fast- 

est  mile   occurring  during    the 

period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Ymi 

1 

i 

1 
* 

1 

\i 

i. 

s 

.3 

i 

<  a 

1888 

28.4 

63 

-31 

2.50 

7.2 

1889 

23.0 

60 

-27 

1.96 

8.7 

1890 

37.0 

79 

0 

4.32 

5.6 

1891 

34.8 

70 

-   7 

4.61 

5.6 

1892 

31.6 

62 

-18 

1.75 

6.3 

1893 

27.3 

60 

-16 

5.92 

26.4 

1894 

27.6 

64 

-24 

3.53 

22.7 

1895 

20.2 

60 

-26 

1.22 

13.2 

1896 

29.4 

65 

-21 

4.90 

10.5 

1897 

30.6 

67 

-14 

3.28 

10.3 

1898 

29.4 

72 

-16 

2.23 

6.1 

1899 

22.7 

67 

-39 

4.05 

23.6 

1900 

27.1 

81 

-17 

4.22 

7.0 

1901 

21.7 

57 

-22 

0.96 

7.9 

1902 

23.9 

64 

-24 

3.99 

14.3 

1903 

30.5 

68 

-17 

4.49 

10.8 

1904 

21.8 

68 

-27 

2.41 

6.8 

1905 

20.8 

59 

-25 

1.70 

9.7 

1906 

28.0 

79 

-21 

1.70 

6.8 

1907 

22.8 

56 

-20 

1.91 

15.2 

1908 

24.8 

64 

-29 

4.65 

23.6 

1909 

35.8 

73 

-   9 

4.84 

4.0 

1910 

26.6 

65 

-22 

3.59 

15.0 

1911 

31.0 

66 

-   8 

2.27 

11.1 

1912 

23.7 

69 

-27 

2.20 

6.5 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

< 

1 
1 

1 

1 

^    0 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

21. i 
21.8 
33.3 
25.7 
25.6 

28.3 
32.0 
25.6 
32.8 
33.0 

24.6 
26.9 
35.6 
28.7 
35.0 

30.3 
28.0 
35.1 
31.9 
35.3 

31.3 
18.1 

67 
65 
73 
67 
68 

69 
66 
62 
76 
74 

58 
70 
71 
65 
69 

65 
69 
80 
66 
83 

68 
59 
66 
69 
77 

-  9 
-27 

-  9 
-22 
-29 

-34 

-  7 
-20 
-15 
-19 

-20 
-25 
-11 
-13 

-  8 

-11 
-20 
-18 
-16 

-  8 

-15 
-34 
-26 
-27 
-12 

1.84 
2.78 
3.90 
3.08 
1.46 

2.46 
2.23 
2.44 
2.59 
1.99 

2.  16 
2.94 
2.16 
4.06 
3.48 

3.42 
2.87 
2.69 
1.98 
1.64 

2.30 
1.31 
2.67 
2.33 
2.32 

5.7 
23.5 

2.0 
14.3 

8.0 

2.9 
4.7 
18.3 
15.4 
7.7 

11.7 
16.3 
2.1 
23.3 
16.5 

6.7 
11.7 
3.9 
5.2 
2.9 

9.4 
14.4 
14.4 
12.3 

6.5 

28.9 
21.5 
31.4 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

1 

2 

i 

> 

?! 
1  ° 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 
1955 

34.1 
33.7 
29.4 
26.5 
25.9 

29.9 
29.4 
29.1 
29.3 
23.2 

28.3 
35.2 
29.5 
31.2 
32.9 

34.0 
35.6 
29.7 

74 
74 
63 
62 
58 

75 

67 
71 
75 
58 

75 
78 
59 
73 
59 

72 
79 
6S 

-  4 
-10 
-19 
-14 
-21 

-27 
-18 
-14 
-14 
-13 

-25 
-13 
-12 
-21 
-11 

-  4 

-11 
-23 

2.85 
4.45 
3.16 
1.04 
2.62 

1.71 
2.00 
2.66 
2.33 
1.39 

2.07 
2.60 
3.81 
3.55 
2.23 

2.11 
1.89 
2.83 

3.9 
6.2 
19.3 
7.6 
9.4 

7.8 
9.4 
8.5 
9.7 
19.5 

10.8 
5.5 
7.3 
4.0 
5.4 

4.7 

4.0 

10.1 

Data  for  the  period  be-ginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1955 


Temperature 

Precipitation 

«  1 
?  B 

11 

1 

> 
< 

E 
2  0 

Q  £ 

£ 

s 

1 

.3 

"13 
Q 

Q 
% 

1 

No.  of  Days 

•  E- 

2   Z 

a   b. 

O 

1 

at 

5 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Min. 

■3 
2 

a  0 
Q  2 

0 

a 

S 

0 

2 

0 

0 
en 

•ol 

'"I 

■J. 

5  ? 

0 

i-i  0 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 

R 

39.6 

21.6 

30.6 

2.0 

62 

28 

-  2 

3 

957 

0 

7 

24 

1 

2.84 

.20 

1.12 

6 

7.4 

4 

3 

5 

2 

1 

ALLENTOWN  GAS  CO 

AM 

39.7 

21.9 

30,8 

1.2 

55 

12 

0 

3 

951 

0 

6 

24 

1 

2.69 

-  .11 

1.05 

7 

7.5 

3 

2+ 

6 

3 

1 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

37.9 

19.1 

28,5 

.7 

64 

28 

-  5 

3 

1016 

0 

7 

24 

3 

2.77 

.42 

.85 

6 

17.6 

7 

11 

9 

0 

ARENDTSVILLE 

AM 

39.1 

18.8 

29. p 

-  2.4 

54 

11 

-  6 

3 

1001 

0 

7 

26 

2 

2.86 

.36 

1.16 

7 

4.7 

e 

1 

ARTEMAS  1  WNW 

43.1 

20.9 

32,^ 

66 

28 

-  5 

3+ 

917 

0 

5 

24 

3 

2.17 

.91 

6 

3 

2  + 

7 

0 

AVOCA  CAA  AP 

36. ;, 

20.3 

28,4 

55 

10+ 

-  5 

3 

1020 

0 

7 

23 

2 

2.29 

-   .29 

.84 

6 

7.1 

6 

12  + 

3 

0 

BEAVERTOWN 

39. A 

19.9 

29,7 

57 

28 

-13 

3 

984 

0 

8 

23 

3 

2.33 

.79 

7 

7.6 

5 

15 

4 

2 

0 

BELLEFONTE  *  S 

AM 

37.1 

17.1 

27.1 

-   .2 

55 

11 

-  5 

3  + 

1055 

0 

7 

25 

4 

2.27 

.13 

.55 

23 

10.5 

4 

12 

6 

0 

BERWICK 

40.2 

22.1 

31.2 

58 

10 

-11 

3 

939 

0 

7 

23 

2 

2.66 

.68 

11 

8.1 

4 

12 

6 

^ 

0 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

41.2 

24.7 

33.0 

1.9 

65 

28 

0 

3 

892 

0 

5 

24 

1 

3.06 

-   .04 

1.10 

6 

8.6 

4 

2+ 

6 

2 

1 

BURNT  CABINS  2  NE 

43.8 

19.5 

30.2 

67 

28 

-  2 

3 

969 

0 

6 

24 

1 

3.03 

1.28 

6 

6 

2+ 

8 

1 

CANTON  1  NW 

AM 

31.7 

15.8 

23.8 

49 

11 

-  6 

3+ 

1149 

0 

12 

26 

2 

2.51 

.73 

12 

11.6 

6 

12+ 

6 

0 

CARLISLE 

41.5 

22.6 

32.1 

1.6 

64 

28 

-  3 

3 

917 

0 

7 

24 

2 

2.53 

-   .32 

.70 

6 

11.0 

4 

2+ 

8 

0 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 

40.4 

21.7 

31.1 

-   .6 

65 

28 

0 

4 

944 

0 

7 

25 

1 

2.95 

.34 

1.39 

6 

4.3 

2 

2+ 

7 

2 

1 

CHESTER 

AM 

43.0 

22.6 

32.8 

57 

11  + 

4 

3+ 

895 

0 

5 

22 

0 

E  2.99 

1.35 

7 

6.8 

3 

2  + 

5 

2 

1 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

37. 2M 

18.4M 

27. 8M 

52 

10 

-17 

3+ 

1035 

0 

10 

23 

2.93 

,90 

6 

16.0 

19 

16 

10 

0 

COATESVILLE  1  SW 

AM 

41.1 

19.4 

30.3 

-   .3 

55 

11  + 

-  2 

3 

956 

0 

5 

26 

2 

2.54 

-1.08 

1.20 

7 

9.8 

7 

1 

COLUMBIA 

43.8 

24.6 

34.2 

68 

28 

1 

3 

855 

0 

4 

22 

0 

2.49 

,65 

6 

8.7 

5 

12 

7 

0 

DEVAULT  1  W 

43.3 

M 

63 

28 

0 

4 

2.29 

1.02 

6 

7 

2+ 

5 

1 

DIXON 

AM 

36.3 

12.1 

24.2 

56 

11 

-16 

' 

1136 

0 

9 

27 

7 

2.61 

.77 

12 

5 

12+ 

5 

0 

EAGLES  MERE 

AM 

30.6 

15.5 

23.1 

45 

11 

-  8 

3  + 

1167 

0 

13 

28 

2 

3.71 

.21 

.98 

7 

18.9 

12 

17 

9 

0 

EAST  WATERFORD  3  E 

AM 

33.7 

18.7 

26.2 

54 

11 

-  5 

3+ 

1081 

0 

11 

25 

5 

2.84 

.85 

1.02 

7 

10.4 

8 

3+ 

7 

1 

EMPORIUM  1  E 

AM 

36.6 

12.1 

24.4 

-  1.4 

55 

11  + 

-19 

4 

1130 

0 

7 

25 

5 

2.13 

-   .66 

,34 

23 

16.0 

8 

2 

10 

0 

EPHRATA 

42.4 

20.1 

31.3 

.5 

64 

28 

-  5 

3 

937 

0 

5 

25 

1 

2.49 

-   .37 

•  66 

23 

8.5 

6 

0 

EVERETT  1  SW 

41.0 

15.6 

28.3 

■  3 

67 

28 

-  7 

4 

1020 

0 

7 

26 

5 

2.44 

.30 

,77 

6 

8 

0 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

AM 

M 

50 

28 

0 

FREELAND 

33.6 

18.3 

26.0 

1.3 

56 

28 

-10 

3 

1087 

0 

13 

26 

2 

3.25 

.35 

GEORGE  SCHOOL 

43.6 

22.9 

33.3 

2,0 

63 

28 

-  6 

3 

880 

0 

3 

23 

2 

3.20 

.40 

,85 

11 

7.5 

4 

2  + 

6 

0 

GETTYSBURG 

AM 

40.9 

22.4 

31.7 

.1 

58 

11 

1 

3 

927 

0 

6 

23 

0 

2.63 

-   .03 

,92 

7 

8.5 

3 

3+ 

8 

0 

GORDON 

38.4 

19.0 

28.7 

1.3 

59 

28 

-  6 

3 

1009 

0 

8 

24 

4 

2.85 

-   .17 

.76 

11 

7.8 

7 

0 

6RATZ  1  N 

AM 

35.3 

19.4 

27.4 

53 

11 

-  2 

3  + 

1046 

0 

10 

24 

3 

2.14 

•  83 

7 

3.6 

2 

2  + 

4 

0 

HANOVER 

AM 

41.4 

19.1 

30.3 

-  2.8 

59 

11 

-  1 

3 

964 

0 

6 

25 

2 

2.87 

.26 

1.11 

7 

6 

12 

6 

1 

HARRISBUR6  WB  AP 

R 

40.6 

23.5 

32.1 

.0 

62 

28 

3 

3 

914 

0 

8 

22 

0 

2.48 

.24 

1,04 

6 

8.6 

3 

3+ 

5 

1 

HAWLEY  1  S  DAM 

AM 

34.3 

8.4 

21.4 

52 

11 

-15 

3 

1214 

0 

8 

28 

8 

1.51 

,46 

7 

7.1 

3 

3  + 

4 

0 

HOLTWOOD 

40.4 

23.7 

32.1 

-   .6 

57 

28 

3 

3 

915 

0 

6 

25 

0 

2.11 

-   .30 

.89 

7 

8.0 

4 

3  + 

5 

0 

HUNTINGDON 

AM 

39.4 

16.4 

27.9 

-  1.6 

62 

11 

-  8 

5 

1032 

0 

6 

26 

3 

2.52 

-   .03 

.75 

7 

8.5 

3 

2+ 

7 

0 

JIM  THORPE 

42.3 

21.6 

32.0 

4.1 

63 

28 

0 

3 

917 

0 

4 

23 

1 

2.78 

-   .64 

.78 

7 

7.6 

2 

2+ 

7 

0 

KEGG 

40.3 

17.8 

29,1 

67 

28 

-10 

4 

1001 

0 

6 

25 

3 

2.38 

1.00 

6 

6.7 

5 

2+ 

9 

1 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

43.0 

21.9 

32,5 

1.4 

64 

28 

-  4 

3 

904 

0 

5 

24 

2 

2.29 

-   .32 

.46 

6 

8.0 

3 

2+ 

6 

0 

LANDISVILLE 

AM 

39.4 

21.3 

30,4 

59 

11 

0 

3 

964 

0 

7 

23 

1 

2.28 

.83 

7 

6 

0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

AM 

35.1 

13.1 

24.1 

-   .9 

58 

11 

-13 

3 

1138 

0 

9 

26 

4 

1.89 

.19 

.58 

7 

7.3 

6 

15 

5 

0 

LEBANON  2  NW 

40.5 

21.0 

30.8 

1.1 

65 

28 

-  4 

3 

952 

0 

8 

24 

1 

2.99 

-   .06 

1.30 

6 

6.9 

4 

2  + 

6 

1 

LEWISTOWN 

AM 

38.9 

17,9 

28.4 

62 

11 

-  8 

4 

1019 

0 

8 

25 

3 

2.14 

.65 

7 

6.5 

3 

2 

6 

0 

LOCK   HAVEN 

39.4 

19.8 

29.6 

1.2 

59 

10 

-10 

3 

985 

0 

7 

23 

2 

3.02 

.52 

.68 

7 

13.2 

4 

2+ 

9 

0 

MADERA 

AM 

36.9 

10.9 

23.9 

56 

11 

-21 

4  + 

1145 

0 

7 

26 

8 

2.68 

.56 

7 

13.9 

7 

17 

10 

0 

MARCUS  HOOK 

43.8 

28.0 

35.9 

.3 

64 

28 

6 

3 

810 

0 

3 

18 

0 

2.98 

.33 

1.10 

6 

5.0 

3 

2 

4 

1 

MARTINSBURG  CAA  AP 

38.4 

19.9 

29,2 

63 

28 

-  5 

4 

998 

0 

6 

23 

3 

2.65 

.81 

6 

11.0 

4 

3+ 

8 

0 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

40.1 

23.1 

31.6 

,0 

64 

28 

2 

3 

930 

0 

8 

22 

0 

2.79 

.44 

1.02 

6 

8.1 

3 

2+ 

5 

2 

1 

MONTROSE  3  E 

AM 

MORGANTOWN 

40.0 

21.2 

30,6 

60 

28 

-  1 

3 

955 

c 

6 

24 

1 

2.44 

.90 

6 

9.5 

5 

2 

* 

3 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

40.2 

20.9 

30,6 

63 

28 

-  3 

3 

958 

0 

8 

24 

1 

2.42 

.98 

6 

3.5 

2 

2+ 

S 

2 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

34.8 

17.8 

26.3 

4,5 

55 

28 

-  9 

3 

1077 

0 

10 

26 

3 

2.66 

-   .28 

•  71 

7 

6 

2 

0 

MUHLENBURG  1  SE 

37.3 

18.2 

27.8 

54 

28 

-  8 

3 

1035 

0 

7 

24 

2 

1.92 

.69 

6+ 

7 

15 

4 

2 

0 

NEWBURG  3  W 

40.2 

22.5 

31.4 

64 

28 

0 

3+ 

937 

0 

7 

24 

2 

E  2.19 

.46 

6 

4.5 

4 

2 

9 

0 

0 

NEWPORT 

AM 

39.0 

17.6 

2P,3 

58 

11 

-  3 

3+ 

101" 

0 

8 

26 

3 

2.02 

-   .17 

.76 

7 

7.0 

4 

12 

5 

1 

0 

NORRISTOWN 

44.5 

25.2 

34,9 

65 

28 

2 

3 

835 

0 

3 

21 

0 

2.46 

.97 

7 

8.9 

7 

7 

6 

2 

0 

PALMERTON 

39.3 

21.5 

30,4 

1.4 

61 

28 

1 

3 

960 

0 

7 

25 

0 

2.71 

.49 

1.33 

6 

6.3 

3 

3+ 

4 

2 

1 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

44.4 

28.4 

36.4 

65 

28 

5 

3 

794 

0 

3 

15 

0 

2.62 

.70 

6+ 

6.8 

4 

2 

5 

3 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP 

R 

44,9 

27.3 

36,1 

2.5 

66 

28 

5 

3 

603 

0 

3 

18 

0 

2.49 

-   .53 

.63 

11 

6.8 

3 

3+ 

4 

3 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

44.8 

30.0 

37.4 

2.2 

66 

28 

9 

3 

769 

0 

3 

14 

0 

2.69 

.93 

6 

4.4 

5 

2 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

44.5 

26.2 

35,4 

2.0 

64 

25 

4 

3 

825 

0 

2 

20 

0 

3.03 

-   .03 

.96 

7 

7.0 

4 

2 

6 

1 

0 

PHILADELPHIA  CITY 

R  AM 

44.6 

28,8 

36.7 

1.6 

65 

28 

6 

3 

780 

0 

4 

15 

0 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

35.0 

15,0 

25.0 

54 

2? 

-10 

5 

1113 

0 

9 

24 

7 

3.15 

1.10 

6 

16.5 

15 

12 

5 

2 

2 

PHOENIXVILLE  1  E 

44.4 

19,8 

32.1 

.4 

65 

28 

-10 

3 

916 

0 

5 

24 

5 

2.74 

-   .26 

1.14 

c 

5 

2 

1 

PIMPLE  HILL 

AM 

32.2 

17,1 

24.7 

4ft 

24 

-  9 

3 

1124 

0 

13 

26 

3 

3.70 

1.32 

7 

10.9 

7 

2+ 

6 

3 

1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

AM 

31.6 

11,0 

21,3 

50 

11 

-22 

3 

1219 

0 

14 

27 

8 

3.39 

.39 

1.12 

7 

12.0 

10 

17 

9 

3 

1 

PORT   CLINTON  1  S 

AM 

39.9 

18,1 

29,0 

,4 

52 

21  + 

2 

3+ 

100' 

0 

6 

26 

0 

3.23 

-   .09 

1.47 

7 

13.0 

5 

1 

6 

3 

1 

QUAKERTOWN  1  E 

42.3 

20,9 

31,6 

2.6 

62 

?S 

2 

3 

930 

0 

5 

25 

0 

E  3.11 

-   .21 

.88 

7 

6.2 

5 

3 

0 

READING  WB  CITY 

R 

42.3 

26,0 

34,2 

1.4 

65 

28 

3 

3 

857 

0 

5 

19 

0 

3.07 

.39 

1.'.5 

6 

8.5 

4 

3' 

5 

2 

1 

SCRANTON  WB  CITY 

R 

37.7 

21,4 

29,6 

1.3 

57 

10 

-  4 

3 

987 

0 

7 

23 

1 

2.66 

.64 

.93 

6 

7.6 

4 

12  + 

4 

3 

0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

38.3 

19,1 

28,7 

.1 

5e 

28 

-12 

3 

lOO') 

0 

8 

25 

3 

2.49 

-   .24 

.94 

6 

9.0 

5 

15 

5 

3 

0 

SHIPPENSBURG 

41.6 

22.2 

31,9 

1.0 

67 

23 

-  2 

3 

921 

0 

7 

24 

2 

2.85 

.59 

.96 

6 

5.5 

3 

2+ 

8 

2 

0 

STATE  COLLEGE 

37.9 

22.1 

30,0 

2,8 

57 

10  + 

-  3 

4 

974 

0 

6 

23 

2 

E  2.32 

-   .22 

.87 

6 

7.7 

4 

3  + 

5 

1 

0 

STROUDSBURG 

AM 

38.0 

17.0 

27,5 

-   .3 

52 

11 

-  7 

3  + 

1041 

0 

6 

25 

3 

2.62 

-   .13 

1.07 

7 

5.1 

3 

3  + 

4 

2 

1 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

AM 

31.7 

14.8 

23,3 

53 

11 

-10 

3 

1163 

0 

15 

25 

5 

1.98 

.49 

7 

12.7 

12 

17- 

6 

0 

0 

TOWANDA 

38.1 

18,8 

28,5 

3,0 

56 

10 

-  8 

3 

1019 

0 

6 

24 

3 

2.56 

.65 

.82 

12 

10.6 

6 

12 

5 

3 

0 

UPPER  DARBY 

43.9 

21,9 

32,9 

65 

28 

-  1 

3 

892 

0 

3 

25 

1 

3.36 

.92 

11 

7.5 

4 

2 

5 

3 

0 

WELLSBORO  3  S 

AM 

32.3 

16,1 

24,2 

-   .2 

52 

11 

-  8 

3 

1133 

0 

10 

25 

3 

2.20 

.07 

.54 

23 

18.0 

12 

17  + 

5 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    1955 


Temperature 

"1 

Precipitation 

ll 
1  1 

•  e 

S  .2 
<  2 

5 
> 
< 

a 

li 

X 

Q 

1 

O 

Q 

& 
Q 

No.  oi  Days 

1 

B 
li 
1  1 

a  £ 

& 
1 

5 

o 
Q 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

StaHon 

Max 

N 

in. 

■3 

e2 

3-0 
2=0 

Q 

1 

0 

1 
0 

o 
tn 

§1 

•Jl 

5  i 

hi 

0 
-10 

WELLSVILLE 

43.5 

20.7 

32.1 

68 

28 

-  7 

5 

914 

"o" 

6 

24 

3 

1.70 

.76 

6 

10.5 

5 

11 

4 

1 

0 

XEST  CHESTER 

42.9 

25.0 

34.0 

2i6 

63 

28 

0 

3 

861 

0 

3 

22 

1 

2.56 

-    1.07 

.67 

6 

7.0 

4 

12  + 

6 

2 

0 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

38.3 

20.8 

29.6 

.5 

54 

10 

-  5 

3 

987 

0 

8 

23 

1 

3.52 

1.18 

.91 

6 

12.5 

4 

15 

7 

3 

0 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

43. 5M 

22. OM 

32. 8M 

1.1 

-  5 

3 

897 

0 

3 

23 

3 

2.61 

-   .10 

.68 

6 

8.4 

T 

1  + 

7 

1 

0 

DIVIStON 

29.8 

2.64 

9.0 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 

41.9 

24.8 

33.4 

63 

20 

-  4 

3 

880 

0 

5 

21 

3 

.46 

21 

4 

11  + 

0 

0 

BLAIRSVILLE  6    ENE 

38.8 

21.1 

30.0 

60 

28 

-  6 

3+ 

976 

0 

8 

22 

4 

4.26 

1.72 

.94 

6 

12.7 

10 

14+ 

11 

2 

0 

BRADFORD  4  H    RES 

36.0 

13.8 

24.9 

-  liO 

56 

20 

-22 

4 

1116 

0 

10 

26 

4 

3.00 

.38 

.52 

7 

22.6 

26 

16+ 

11 

1 

0 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

38.1 

18.2 

28.2 

3.0 

54 

10+ 

-20 

4 

1025 

0 

7 

22 

5 

3.13 

.64 

1.02 

6 

11.2 

10 

2+ 

8 

1 

1 

BUR6ETTST0WN  2  W             AM 

39.3 

16.0 

27.7 

66 

21 

-20 

3 

1040 

0 

7 

26 

5 

3.92 

.84 

22 

8.5 

5 

15 

10 

3 

0 

BUTLER 

41.1 

21.4 

31.3 

2.5 

61 

20 

-13 

4 

937 

0 

5 

22 

2 

3.20 

.31 

.96 

22 

18.5 

12 

15 

8 

1 

0 

CLARION  3  SW 

39.8 

14.1 

27.0 

55 

10 

-23 

4 

1059 

0 

5 

28 

6 

3.05 

-   .06 

.77 

22 

9.6 

9 

2 

7 

2 

0 

CLAYSVILLE  3  W 

44.1 

17.8 

31.0 

-   .2 

68 

20 

-17 

4  + 

945 

0 

4 

22 

5 

4.09 

1.61 

.74 

22 

10.0 

5 

12+ 

9 

3 

0 

CONFLUENCE  1  SX  DAM         AM 

39.0 

17.3 

28.2 

60 

21 

-  8 

4+ 

1024 

0 

7 

25 

5 

3.36 

.73 

7 

11.5 

9 

15 

10 

2 

0 

CO««Y 

37.0 

19.3 

28.2 

2.9 

61 

20 

-10 

4 

1025 

0 

9 

24 

3 

2.69 

-   .34 

.65 

6 

14.5 

13 

1 

10 

1 

0 

COUDERSPORT  2  NW 

33.9 

16.0 

25.0 

52 

20 

-12 

3 

1115 

0 

13 

25 

4 

2.29 

.44 

23 

14.0 

18 

15+ 

8 

0 

0 

PERRY 

43.4 

22.2 

32.8 

2.5 

63 

20 

-12 

4 

897 

0 

4 

22 

3 

4.20 

1.23 

1.10 

6 

15.5 

9 

14 

9 

4 

1 

D0NE6AL 

M 

-14 

4 

0 

6 

5 

3.88 

1.24 

6 

21.0 

12 

13 

10 

1 

1 

DONORA                      AM 

44.3 

26.0 

35.2 

,  7 

67 

21 

-  2 

4 

828 

0 

6 

18 

2 

3.75 

1.47 

.78 

6 

5.7 

2 

2+ 

8 

3 

0 

EAST  BRADY 

42.3 

20.7 

31.5 

58 

10  + 

-15 

4 

931 

0 

5 

25 

2 

3.42 

1.24 

6 

14.5 

4 

2* 

8 

1 

1 

EBENSBURG 

37.3 

18.6 

28.0 

.9 

60 

28 

-14 

4 

1031 

0 

10 

24 

2 

3.50 

.67 

.55 

7 

12.0 

15 

15 

10 

2 

0 

FARRELL  SHARON 

41.3 

23.2 

32.3 

3i5 

59 

20 

-  4 

4 

911 

0 

4 

21 

1 

2.91 

.95 

.75 

6 

6 

3 

0 

FORD   CITY  4  S  DAM          AM 

38.9 

15.4 

27.2 

61 

21 

-18 

4 

1053 

0 

8 

26 

6 

3.11 

.61 

7 

9.2 

5 

15 

6 

4 

0 

FRANKLIN 

39.9 

19.8 

29.9 

4.0 

57 

20 

-11 

4 

978 

0 

5 

24 

2 

2.68 

-   .02 

.81 

22 

5 

15 

9 

1 

0 

6REENVIU.E 

39.4 

20.0 

29.7 

2.5 

57 

20 

-12 

4 

983 

0 

6 

23 

2 

3.03 

.51 

.66 

6 

15.3 

' 

14 

8 

7. 

0 

INDIANA  3  SE 

41.5 

19.1 

30.3 

.4 

64 

28 

-19 

3  + 

967 

0 

3 

24 

5 

3.47 

.56 

.59 

7 

11.6 

7 

3  + 

9 

.4 

0 

IRWIN 

41. 3M 

22. 2M 

31. 8M 

1.2 

-11 

4 

925 

0 

3 

13.0 

5 

2  + 

JAMESTOWN  2  NW             AM 

34.6 

17.3 

26.0 

53 

21 

-14 

4 

1089 

0 

11 

26 

5 

2.36 

.28 

.53 

22 

11.2 

6 

15+ 

8 

2 

0 

JOHNSTOWN                    AM 

19. 2M 

M 

56 

28 

-  5 

4 

0 

25 

3 

10.5 

6 

15 

KANE   1  NNE                  AM 

33.9 

10.9 

22.4 

55 

21 

-24 

4 

118B 

0 

12 

26 

7 

2.62 

-   .33 

.49 

7 

18.5 

17 

17 

9 

0 

0 

LINESVILLE  5  WNW 

36.5 

19.1 

27.8 

54 

28 

-17 

4 

1038 

0 

8 

23 

3 

2.27 

-   .05 

.53 

22 

13.3 

6 

15  + 

9 

1 

0 

MEADVILLE  IS                AM 

35.5 

17.8 

26.7 

2.2 

57 

21 

-13 

4 

1067 

0 

11 

26 

4 

2.81 

.14 

.66 

22 

15.9 

7 

15 

9 

1 

0 

MERCER 

M 

56 

20 

0 

MERCER  *  NW 

M 

-  5 

* 

0 

7 

4 

MIDLAND  DAM  7 

41.1 

22.5 

31.8 

.4 

63 

20 

-  1 

3 

923 

0 

5 

23 

1 

2.93 

.72 

.76 

22 

9.0 

7 

15 

8 

2 

0 

NEW  CASTLE  1  N 

41.8 

22.3 

32.1 

3.2 

60 

20 

-  9 

4 

916 

0 

4 

22 

2 

3.39 

1.03 

.81 

22 

9 

2 

0 

NEWELL                      AM 

42.5 

24.4 

33.5 

1.0 

63 

21 

0 

4+ 

879 

0 

5 

22 

2 

3.61 

1.61 

.80 

6 

9.0 

6 

2 

9 

3 

0 

NEW  STANTON 

42.9 

18.2 

30.6 

-  1.0 

65 

28 

-11 

12 

958 

0 

5 

24 

4 

3.48 

.64 

1.27 

6 

5 

14 

7 

2 

1 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 

40.2 

22.6 

31.4 

1.6 

62 

20 

-  7 

4 

933 

0 

7 

21 

3 

3.24 

.87 

.82 

6 

8.3 

5 

3+ 

10 

2 

0 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

43.3 

27.0 

35.2 

1.6 

64 

20 

2 

4 

829 

0 

4 

20 

0 

3.32 

.97 

.89 

6 

7.6 

9 

1 

0 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM        AM 

37. 4M 

15. 3M 

26. 4M 

55 

21  + 

-17 

4+ 

1075 

0 

8 

25 

5 

2.83 

.62 

7 

7.0 

8 

3+ 

2 

0 

RIOOWAY  3  W 

37.4 

13.9 

25.7 

.8 

56 

20 

-28 

4 

1095 

0 

8 

24 

6 

1.96 

-   .37 

.58 

6 

10.0 

8 

11  + 

8 

0 

SALINA  3  W 

41. 9M 

20,  8M 

31. 4M 

61 

20 

-13 

3+ 

934 

0 

6 

22 

3 

3.67 

1.08 

6 

10.3 

4 

15 

9 

1 

SLIPPERY  ROCK 

39.9 

20.9 

30.4 

58 

20 

-  9 

4 

964 

0 

7 

23 

2 

2.72 

.79 

22 

10.5 

6 

15 

6 

0 

SOMERSET  WATER  WORKS 

40.7 

16.8 

28.8 

1.7 

62 

28 

-18 

4 

1007 

0 

4 

25 

5 

3.37 

-   .17 

1.04 

6 

12.5 

5 

15 

9 

1 

SPRINGS  1  SW 

37.6 

16.9 

27.3 

.0 

59 

28 

-15 

4 

1049 

0 

8 

25 

4 

3.37 

.25 

1.00 

6 

12.9 

11 

14+ 

9 

1 

TIONESTA  2  SE  DAM            AM 

36.5 

14.1 

25.3 

56 

21 

-19 

4 

1106 

0 

8 

26 

4 

3.01 

.68 

.81 

22 

10.6 

12 

1 

9 

0 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

38.3 

16.3 

27.3 

60 

20 

-20 

4 

1049 

0 

6 

24 

5 

2.97 

.75 

6 

14.9 

7 

1  + 

3 

0 

UNIONTOWN 

44.8 

24.3 

34.6 

1.6 

69 

20 

-  2 

4 

848 

0 

5 

22 

3 

4.09 

1.21 

1.25 

6 

7.8 

6 

11  + 

10 

2 

1 

WARREN 

38.2 

18.7 

28.5 

3.3 

60 

20 

-14 

4 

1017 

0 

6 

24 

2 

2.37 

-   .20 

.48 

22 

11.1 

7 

1  + 

10 

0 

0 

WAYNESBURS  2  W 

44.6 

21.1 

33.0 

i9 

69 

20 

-  6 

4 

891 

0 

4 

23 

3 

4,03 

1.83 

.96 

7 

5.2 

3 

12  + 

9 

3 

0 

DIVISION 

29.5 

3.21 

12.0 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

37.5 

20.5 

29.0 

56 

20 

-10 

4 

999 

0 

7 

24 

3 

1.07 

.30 

22+ 

6 

11 

3 

0 

0 

ERIE   CAA  AIRPORT 

35.3 

22.1 

28.7 

59 

20 

-  4 

4 

1009 

0 

13 

25 

1 

1.88 

.38 

27 

11.0 

7 

13+ 

7 

0 

0 

DIVISION 

28.9 

1.48 

11.0 

STATE 

29.7 

.9 

2.83 

.07 

10.1 

t   DATA   RECEIVED   TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

station 

% 

1 

tS 

1   1 

n 

3 

4    5    6 

7  1  8  1  9 

10  I  11  I 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17   18 

19   20  1  21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

ACMETONt*  LOCK  3 

3.3« 

.05 

.20 

.02 

•  44 

.78 

■  19 

.09 

.01 

•  13 

T 

■  42   T 

■  61 

■  42 

T 

■  07 

T 

tLBION 

1.07 

.01 

.02 

•06   •OO 

•  05 

.04 

.02 

.02 

•  01 

.04 

■  30 

■14   .30 

ALLENTOWN  WB  AP         R 

2>eA 

.04 

.40 

1>12 

.03 

■  96 

T 

T 
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■  03 

.07 

.02 

.04 

HUNTINGDON 

2.92 

.06 

20 

.03 

.21 

•  75 

.04 

.24 

T 

.12 

T 

•  32 

•  06 

■  49 

.02 

.02 

T 

HUNTSOALE 

2.31 

.04 

26 

.06 

.10 

•  93 

T 

.24 

.06 

•  06 

•  04 

■  39 

■  01 

.12 

.02 

HYNOMAN 

2.44 

.07 

39 

•  04 

.37 

•  56 

.12 

.04 

.17 

•  13 

■  18 

.30 

.08 

.03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


INDIANA  3  SE 
IRMIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KE6G 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  h    SE 
KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 
LATR09E 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWlSTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK   HAVEN 

LONG  POND  2  W 
MAOERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINS8UR6  CAA  AP 
HATAMORAS 

MAYBURG 

MC  C0NNELLS6URG 
MC  KEESPORT 
MEADVILLE  1  S 
MEOIX  RUN 

MERCER 

MERCER  4  NW 

MERCERSBURG 

MEYERSOALE 

MIOOUETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MILANVILLE 
MiLLMEJM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 
MONTROSE  3  E 

M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUHLENBURG  1  SE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRlSTOWN 

NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMER TON 
PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   POND 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY       R 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 

PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  I  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT   CLINTON  I  S 

PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

POTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 
RID6WAY  3  W 
RUSH 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  S 

SAlINA  3  W 
SAXTON 

SCHENLEY  L  5 

SCRANTON  WB  CITY        R 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHAMOKIN 
SHIPPENSBURG 
,  SINNEMAHONlNG 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
'  SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 

STRAUSSTOWN 
STROUOSaURG 
STUMP  CREEK 
S0N8URY 
SUSQUEHANNA 


2i96 
E3.69 
2*65 


Da7  of  month 

13  I    14  I    15 


19      20      21 


■03       (02 

i34      T 


25      26      27 


28      29      30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


■3 

Day  oi  month 

Station 

1 

1  1 

2  1  3 

4    5  1  6 

7  1  8   9 

10  u  I 

12 

13  1  14   15 

16 

17 

18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25  1  26   27 

28   29  1  30 

31 

SUTERSVILLE 

3.35 

.03 

.55   .04 

* 

.98   T     T 

.24 

.07 

T          .06 

.30 

T 

•  42 

■  58 

, 

■  08 

TAMAOUA 

3.47 

T 

.16   .10 

.07 

1.37 

.05 

.62 

.10 

•  03 

T 

■  05 

■  75 

•  OS 

.10 

TAMAOUA  *  N  DAM 

3>20 

.01 

.16   .07 

.11 

1.15 

.78 

.09 

■  OS 

■  70 

•  04 

.01 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

i.ee 

.12 

.05   T 

.12 

.49        T 

.02 

.36 

T          .06 

T 

•  OS 

T 

■  14 

■  48 

T 

.06 

TIONESTA  2  SE  DAM 

3.01 

.04 

.06   T 

.30 

.50 

.12 

.01 

T          .26 

•  31 

T 

■  81 

■  22 

.14 

.22 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

2.97 

.06 

T     T 

.03   .75 

•  07 

.27 

.04 

T     .10   .11 

•  28 

•  05 

T 

.28 

■  51 

■  06 

.04   .23 

T 

TORPEDO  »  W 

2. so 

.10 

T 

•  30 

.38   T 

•  15 

.05 

.06        .20 

•  02 

•  24 

T 

.20 

•  67 

•  12 

.11 

.20 

TOWANDA 

2.56 

.04 

.04   .03 

T          .03 

.50 

.02 

.82 

T          .04 

T 

•  18 

T 

■  18 

■  59 

T 

T 

.00 

TOWER  CITY  5  SW 

3.14 

.03 

.25 

1.08 

.25 

•  60 

.11 

T     .04 

.10 

■  13 

■  42 

.13 

TROY 

2.63 

.07 

.05   .05 

.06 

.6S 

•  12 

.37 

T          .08 

.22 

■  07 

■  57 

.01 

.08 

TURLEPOINT  »  NE 

2.47 

.16 

.06 

.09 

•50   .15   T 

.16 

•  24 

•10   T     .10 

.09 

■  24 

•  39 

T 

■  19 

TYRONE  <r  NE  BALD  EAGLE 

2. SB 

.14 

.IS   .05 

•  29 

.75 

T 

.18 

•  19 

T 

•  35 

■  06 

■  34 

T 

■  05 

UNION  CITY  FILTHA  PLANT 

3.19 

•  10 

.40 

.33 

.20 

.16 

•OS        ^21 

•  22 

.30 

.10 

■  64 

■  06 

.15 

.27 

UNIONTOWN 

4.09 

.13 

.41 

.04  1.25 

.15 

.60 

.02 

•08   .02 

.37 

.02 

•  14 

■  25 

.45 

.15 

.01 

UPPER  DARBY 

3.3e 

.01 

•  45 

.70 

.63 

.92 

.OS 

T     T 

.02 

■  02 

.48 

T          .05 

VANDERGRIFT 

3.31 

.15 

.20 

.47 

.66 

.16 

.09 

.02        .17 

.40 

■  46 

.51 

.02 

T 

VIR61NVILLE 

2.e7 

.02   .06 

.07 

1.72 

.05 

•  41 

.02 

■  14 

.38 

T 

WARREN 

2.37 

.15 

.06   T 

.22 

.43 

.17 

•  09 

•05        •IS 

.20 

■  48 

.13 

•  01 

.11 

.14 

WATSONTOWN 

RECORD  MISSING 

WAYNESBURO  2  W 

4.08 

.06 

.36   .04 

•  45 

.96 

.14 

•  11 

■  OS 

.48 

•  02 

■  56 

.5S 

T 

.26 

■  01 

WELLSBORO  3  S 

2.20 

.07 

.05   .05 

T          ^06 

.44   T 

•  11 

.51 

T          •OO 

T 

.18 

■  05 

.51 

T 

.01 

•  07 

WELLSVILLE 

1.70 

T 

•  21 

•  76 

.24 

.42 

T 

T     ^04 

T 

■  02 

.01 

WERNERSVIU.E  1  W 

3.11 

.45 

1.30 

.46 

■  40 

.50 

WEST  CHESTER 

2.S6 

.02 

.23 

•  67 

.62 

.40 

.16 

T 

.44 

T 

T          .02 

WEST  GROVE  I  E 

2.70 

T 

.48 

1.23 

.03 

.33 

■  03 

.52 

.05        .03 

WEST  HICKORY 

2.71 

.10 

.06 

•  03 

.45 

.20 

•  05 

•  26 

.02 

.30 

■  80 

.14 

.13 

■  13 

WHITESBURG 

3.48 

.07 

.28 

•  S3 

.64 

.22 

•  11 

•02        •ll 

•  42 

■  48 

.50 

.05   .05 

WILKES  BARRE 

2.94 

.04 

.07   .07 

T     .14 

1.14 

T 

.6S 

T          •OS 

T 

•  10 

■  03 

•  46 

•  IS 

T 

■  03 

WILLIAMSBURG 

3.00 

.10 

.31   .04 

T     .10 

.86 

•  14 

•  36 

T          ,16 

•  24 

■  11 

•  47 

•  07 

■  04 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

3.52 

.06 

.20 

.91 

■  03   T 

•  81 

•  03 

•16   •lO 

.63 

•  01 

•  03 

■  02 

•  44 

.02   .05 

■  02 

WOLFSeURG 

2.65 

.06 

•43   •OS 

.32 

•  65 

T 

.15 

.13 

•  19 

■  17 

•  36 

■  17 

T 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2.61 

.02 

.3S 

.68 

•  41 

•  42 

.16 

T     ,03 

■  18 

•  28 

T          ,05 

YORK  HAVEN 

2.44 

.03 

.22   .08 

.10 

.90 

.50 

•  02 

T 

■  10 

•  41 

T 

■  06 

■  02 

ZION  GROVE 

2.54 

•     .13 

.90 

•  01 

.79 

•  70 

■  01 

ZI0N5VILLE  3  SE 

2.00 

T 

.15   .16 

.08 

.36 

.60 

T 

T 

T 

•  46 

•  19 

S—  R«f«r«iice  Not**  Following  Station  Indvx 
-    24    - 


mf/xm 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1955 


» 


I 


Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

iS 

ALBION 

MAX 
MIN 

32 

17 

26 

17 

13 

-  5 

24 
-10 

38 

-  3 

36 

31 

34 
26 

34 
23 

47 
28 

52 

41 

49 
14 

20 
5 

23 

8 

30 
13 

34 
18 

35 
22 

34 
25 

34 
21 

52 

19 

56 

39 

48 

34 

46 

28 

36 
24 

43 
22 

36 
24 

44 
24 

48 
32 

47 
36 

37.5 
20>5 

ALLENTOWN  W8  AP 

MAX 
MIN 

33 
21 

25 

3 

14 
-  2 

30 
6 

30 
3 

45 
29 

42 
28 

36 
22 

43 
22 

53 
27 

55 
20 

22 
9 

24 
10 

30 
9 

38 
24 

40 
22 

44 
29 

41 
28 

48 
25 

51 
26 

41 
30 

40 
34 

47 
33 

37 
24 

48 
25 

45 
26 

43 
36 

62 
36 

39i5 
21a6 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

28 
■U 

34 
14 

24 
0 

14 

1 

34 
8 

33 

14 

47 
31 

44 
25 

37 
23 

44 
27 

54 
33 

56 
11 

16 

11 

27 
12 

31 

13 

40 
23 

43 
25 

45 
31 

42 
26 

48 
25 

53 
30 

42 

33 

49 
36 

47 
28 

38 
24 

49 
29 

46 

30 

45 
39 

39.7 
21.9 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

39 
19 

33 
15 

16 

-  5 

30 
-  3 

30 
3 

33 
24 

35 
28 

35 
19 

47 
20 

56 
26 

49 
15 

16 
-  3 

IS 

a 

23 
3 

33 
20 

32 

15 

37 
29 

40 
20 

43 
17 

50 
25 

45 
35 

44 
35 

40 
30 

34 

20 

46 

21 

38 
22 

53 
33 

64 

41 

37.9 
19.1 

ARENDTSVILLE 

MAX 
MIN 

1 

35 
22 

25 
-  6 

18 
-  1 

33 
8 

32 

11 

39 
31 

43 
19 

37 
20 

44 
23 

54 
26 

48 

4 

17 

5 

25 

5 

31 
8 

43 
22 

44 
24 

41 
25 

40 
22 

47 
24 

50 
27 

42 
31 

48 
38 

49 
26 

37 

21 

52 
23 

44 
29 

48 
37 

39.1 
18.8 

ARTEMAS  1  WNW 

MAX 
MIN 

35 
20 

35 
20 

25 

-  5 

37 
-  5 

29 
6 

35 
24 

40 
31 

40 
22 

52 

20 

61 
29 

44 
15 

18 
0 

26 

10 

25 

9 

41 
21 

42 

24 

41 
30 

47 
25 

55 
28 

54 
23 

46 
33 

49 
36 

50 
24 

47 
22 

50 

14 

60 
28 

67 
34 

66 

45 

43.1 
20.9 

AVOCA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

31 
20 

22 

-  1 

8 

-  5 

23 

5 

35 

4 

41 
29 

38 
24 

33 
18 

42 
23 

55 
35 

60 
17 

17 

7 

16 
6 

27 

5 

35 
19 

38 

16 

36 
28 

33 
28 

43 
26 

52 

24 

40 
33 

43 
37 

40 
27 

36 
23 

43 
20 

42 
26 

40 
36 

55 

37 

36.4 
20.3 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 
MIN 

36 
32 

32 

24 

26 

-  4 

25 

-  2 

42 
17 

41 
34 

37 
30 

33 
26 

50 
27 

56 
38 

51 
14 

18 
0 

22 
6 

34 
12 

36 
30 

40 
26 

38 
29 

37 
24 

54 
26 

63 
36 

58 
42 

48 
35 

40 
30 

43 
23 

48 

21 

45 

28 

56 

42 

62 

43 

41.9 
24.8 

8EAVERT0WN 

MAX 
MIN 

28 
20 

28 
18 

20 
-13 

32 
-  6 

31 
-  6 

35 
27 

40 
32 

38 
20 

45 
24 

55 
25 

51 
24 

25 
3 

25 

11 

29 

4 

36 
21 

37 

13 

40 
31 

40 
25 

44 
20 

52 

22 

48 
37 

45 
38 

45 
36 

40 
21 

48 
20 

45 
21 

42 
36 

57 
33 

39.4 

19.9 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 

MIN 

38 
8 

39 

17 

19 
-  5 

15 
-  5 

28 
-  3 

36 

8 

37 
24 

37 
23 

34 
25 

45 
27 

55 
26 

32 
-  2 

14 
2 

21 
6 

31 
9 

35 
9 

36 

17 

37 
20 

38 
18 

43 
24 

51 
28 

48 
38 

48 
36 

40 
23 

39 
22 

43 
22 

45 
24 

54 
36 

37.1 
17.1 

BERWICK 

MAX 
MIN 

32 
20 

32 

17 

18 

-11 

28 

-  4 

36 
2 

40 
30 

42 
34 

36 

19 

45 
24 

58 

30 

52 
24 

26 

7 

25 
9 

31 
6 

38 
25 

39 
18 

39 
32 

39 
26 

45 
24 

56 
29 

45 
32 

45 
38 

45 
38 

39 
24 

46 
21 

47 
26 

44 
39 

57 
37 

40.2 
22.1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 
MIN 

34 
22 

26 

7 

17 
0 

34 
9 

33 
15 

48 
32 

44 
30 

39 
25 

44 
26 

55 
31 

52 

18 

16 
10 

26 

14 

32 
14 

39 
27 

42 
25 

45 
32 

42 
30 

51 
28 

58 

31 

42 
32 

43 
36 

49 
34 

37 
26 

50 
29 

45 
29 

44 
38 

65 

41 

41.2 
24.7 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 

MIN 

35 

19 

30 
12 

14 
-  6 

30 
-  4 

35 

15 

38 
28 

37 
25 

30 
20 

52 

22 

54 
42 

47 
10 

10 
-  6 

16 
-  1 

32 

7 

30 
24 

36 
22 

36 
25 

37 
19 

54 
25 

59 
36 

50 
40 

61 
34 

36 
26 

37 
22 

42 
23 

47 
30 

52 
38 

60 
43 

38.8 
21.1 

BRADFORD  <>  W  RES 

MAX 
MIN 

29 
11 

27 
8 

15 
-18 

28 
-22 

34 

-  8 

34 
24 

34 
23 

28 

13 

44 
16 

52 

34 

50 
17 

19 

-  4 

19 
5 

27 

14 

30 
21 

33 

4 

32 

24 

34 

18 

49 

7 

56 
20 

53 

34 

42 
28 

33 
24 

38 
9 

38 

11 

41 
12 

45 
30 

45 
30 

36.0 
13.8 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
24 

28 

0 

14 
-  5 

34 
-20 

36 

-  3 

38 
33 

33 
26 

32 
24 

47 
27 

54 
40 

50 
9 

12 

-  1 

21 

4 

29 

4 

32 

18 

37 
12 

34 
21 

39 

21 

50 
21 

54 
30 

45 
39 

47 
33 

36 
22 

40 
17 

43 
17 

45 
20 

53 
37 

61 
39 

38.1 
16.2 

BURSETTSTOWN  2  W 

MAX 

MIN 

38 

10 

40 
24 

26 
-20 

17 
-19 

29 

-14 

44 
27 

40 
28 

34 
24 

34 
22 

54 
26 

69 
21 

23 

-  1 

11 
0 

24 
3 

32 
21 

37 
16 

39 
31 

35 

7 

40 
9 

46 
21 

66 
30 

49 
39 

45 
30 

41 
20 

43 

15 

47 
17 

47 
26 

59 
35 

39.3 
16.0 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

35 
20 

28 
2 

15 
-  2 

30 

3 

40 
3 

38 
29 

42 
28 

38 
24 

46 
22 

51 
25 

52 
12 

23 
2 

25. 

7 

27 

1 

40 
20 

42 
22 

36 
27 

40 
19 

60 
19 

52 
25 

51 
34 

48 
40 

43 
27 

37 
20 

50 
20 

42 
20 

53 
34 

67 
42 

40.8 
19.5 

BUTLER 

MAX 
MIN 

38 
16 

35 
20 

27 

-10 

20 
-13 

39 
2 

44 
35 

44 
29 

35 
26 

44 
29 

56 

40 

58 
20 

23 

1 

20 
6 

29 
16 

35 
27 

38 
20 

38 
30 

35 
23 

48 
23 

61 
33 

60 
31 

46 
35 

38 
21 

38 
21 

44 
20 

48 
21 

54 
36 

56 
39 

41.1 
21.4 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

19 
2 

32 

12 

14 
-  6 

8 
-  6 

23 
3 

31 
6 

36 
27 

33 

14 

30 
13 

38 

24 

49 
32 

38 
4 

12 
4 

19 

3 

23 

9 

34 
14 

35 
19 

36 
23 

31 
21 

38 
21 

47 
22 

38 
36 

40 
31 

35 

18 

32 
18 

41 
22 

38 
23 

38 

34 

31.7 
IS  .8 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

30 
22 

31 
22 

22 
-  3 

31 
5 

33 
0 

35 
28 

42 
33 

38 
22 

47 
22 

56 
25 

62 

27 

27 

5 

26 

15 

32 

4 

41 
25 

42 
22 

42 
32 

41 
27 

48 
25 

54 
26 

50 
28 

45 

37 

48 
40 

43 
25 

50 
26 

48 
24 

44 
37 

64 
32 

41. S 
22.6 

CMAHBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

35 
22 

31 

14 

17 
3 

31 
0 

30 

3 

33 
27 

42 
30 

38 
21 

45 
23 

56 
25 

46 
18 

18 
6 

26 

13 

30 

10 

41 
25 

45 
23 

41 
30 

41 
24 

47 
23 

55 
27 

44 
26 

44 
34 

46 
32 

38 
25 

49 
22 

45 
24 

62 
34 

65 
42 

40.4 
21i7 

CHESTER 

MAX 
MIN 

31 
13 

35 
20 

25 

4 

21 

4 

33 
9 

34 
12 

44 
33 

46 
14 

43 
24 

45 
23 

57 
26 

56 

10 

22 

6 

26 

10 

35 
16 

43 
29 

50 
22 

49 
35 

44 
29 

57 
26 

54 
37 

50 
35 

54 
42 

55 
26 

39 
26 

63 
28 

50 
32 

52 
36 

43.0 
22.6 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

34 
14 

37 
12 

22 

-17 

27 
-23 

39 

-  3 

39 
27 

41 
23 

33 

19 

47 
19 

55 
22 

49 
11 

17 

-  4 

21 

0 

30 
0 

34 
23 

39 

8 

38 
23 

40 
18 

50 
15 

54 
23 

48 

31 

46 
32 

37 
25 

42 
12 

44 
12 

45 
16 

53 
30 

53 
32 

39.8 
14.1 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

43 
26 

35 
20 

20 
-16 

29 

-17 

46 
-17 

42 
35 

38 
29 

35 
27 

55 
26 

59 
34 

56 

14 

16 
-  2 

23 

-  4 

33 
4 

45 
22 

41 
15 

39 
29 

42 
9 

61 
16 

68 
25 

53 
35 

51 
35 

44 
27 

41 
20 

49 
15 

47 

12 

62 

41 

62 

37 

44.1 
17.8 

CLEARFIELD  6  NW  NURSERY 

MAX 
MIN 

31 
14 

30 
14 

20 
-17 

36 
-17 

38 
32 

32 
28 

30 
13 

44 
19 

52 
36 

50 
20 

26 
6 

30 

20 

32 
13 

35 
25 

40 
17 

45 
30 

43 
35 

39 
28 

39 
13 

40 
IS 

50 
40 

37.2 
16.4 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

29 
12 

36 
22 

24 
-  2 

17 
-  1 

3* 

4 

36 

10 

49 
32 

45 
22 

38 
20 

44 
20 

55 

31 

54 
9 

16 
8 

27 

4 

33 
9 

42 
19 

48 
22 

47 
28 

42 
24 

47 
24 

55 
26 

46 
31 

50 
39 

54 
28 

35 
22 

50 
22 

47 
24 

48 
36 

41.1 
19.4 

COLUMBIA 

MAX 
MIN 

33 
23 

32 
20 

25 

1 

34 
6 

33 

20 

40 
30 

46 
35 

41 
25 

48 
21 

59 
32 

52 
26 

28 

6 

29 
14 

33 
7 

43 
26 

48 
23 

46 
34 

44 
28 

49 
25 

56 
25 

49 
30 

47 
38 

52 
42 

44 
27 

52 

23 

47 
26 

50 
37 

68 
36 

43.8 
24.6 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

41 
16 

41 
27 

26 

-  1 

13 
-  8 

31 

-  a 

38 
22 

42 
31 

34 
27 

35 
25 

52 
24 

57 
23 

27 

-  1 

11 
-  2 

20 
3 

31 
4 

38 

15 

39 

19 

34 
15 

44 
15 

59 
23 

60 
28 

49 

34 

45 
33 

39 

22 

35 
19 

48 
20 

45 
22 

57 
36 

39.0 
17.3 

CORRY 

MAX 

MIN 

30 
16 

27 
6 

17 
-  8 

31 

-10 

37 
0 

36 
30 

34 
27 

31 
13 

45 
25 

51 
43 

47 
14 

15 
3 

20 
6 

26 
9 

30 
25 

35 
20 

35 
24 

36 
20 

55 
17 

61 
30 

51 
39 

39 

31 

33 
26 

41 

17 

37 
23 

43 
22 

46 
36 

45 
36 

37.0 
19.3 

COUDERSPORT  2  NW 

MAX 
MIN 

30 
12 

24 
-  2 

4 
-12 

27 
-  8 

29 

7 

34 
22 

32 

19 

29 

14 

41 
20 

51 
34 

47 
13 

13 
-  2 

20 

4 

23 
3 

32 

19 

30 

13 

35 

22 

35 

16 

44 

15 

52 
30 

43 
36 

42 
32 

32 

21 

38 
14 

39 
16 

37 
22 

42 
32 

43 
34 

33.9 
16.0 

OERRY 

MAX 
MIN 

41 
25 

35 
21 

22 

-10 

29 
-12 

41 
2 

43 
33 

42 

31 

33 
23 

55 
29 

60 
39 

55 
18 

19 
-  1 

21 

5 

33 

5 

38 
30 

41 
15 

40 
30 

39 
22 

59 
29 

63 
33 

67 
32 

55 
37 

40 
30 

39 
22 

46 
22 

50 
23 

57 
43 

62 

45 

43.4 
22.2 

DEVAULT  1  W 

MAX 
MIN 

33 

25 

16 

33 

37 

50 

46 

35 

39 

55 

55 

55 

31 

32 

41 

47 

46 

42 

50 

55 

45 

46 

53 

35 

49 

46 

50 

63 

43.3 

OIXON 

MAX 
MIN 

27 
-  4 

23 
15 

24 
-16 

16 
-15 

29 
-  7 

38 

38 
30 

40 
12 

36 
12 

41 
21 

56 
32 

46 
9 

17 
6 

25 
-  5 

28 

-  3 

28 

3 

40 

3 

41 
14 

36 
21 

43 
22 

52 

28 

43 
28 

43 
32 

40 
19 

39 
16 

44 
15 

41 
21 

41 
34 

36.3 
12.1 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

40 
22 

30 
3 

14 
-11 

24 

-14 

41 
9 

42 
29 

35 
22 

35 
19 

50 
17 

55 
30 

56 

0 

24 

-  7 

22 

1 

30 
-  1 

36 
13 

DONORA 

MAX 
MIN 

45 
22 

45 
24 

25 

-  1 

22 
-  2 

42 
14 

49 
37 

45 
33 

36 

30 

45 
30 

57 
44 

61 
23 

24 

1 

20 
7 

30 
15 

35 

30 

43 
24 

43 
33 

39 
20 

55 
28 

61 
34 

67 
41 

54 
43 

43 
33 

44 
28 

42 
25 

50 
26 

55 
46 

64 
41 

44.3 
26.0 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

16 

1 

29 

11 

14 
-  8 

8 
-  8 

25 

3 

30 
16 

38 
24 

32 

13 

30 
13 

34 
21 

45 
30 

40 

1 

10 
1 

18 
3 

21 
6 

32 

18 

33 
20 

34 
21 

30 

18 

43 
18 

42 

30 

36 
32 

38 

31 

33 
17 

33 
17 

39 
24 

36 
29 

37 
32 

30.6 
15. S 

EAST  BRADY 

MAX 

MIN 

36 

20 

35 
20 

24 

-12 

32 

-15 

43 
16 

40 
21 

38 

31 

35 

27 

52 
24 

56 
26 

54 
20 

26 

10 

25 
6 

32 

10 

36 
29 

40 
15 

36 
31 

40 
23 

52 
20 

58 
29 

54 
34 

43 
36 

40 
31 

47 
20 

46 

20 

48 
22 

57 
25 

56 
3« 

42.3 
20.7 

EAST  WATERFORD  3  E 

MAX 
MIN 

30 

5 

35 
16 

19 
-  5 

8 
-  5 

27 
21 

31 
19 

36 
31 

34 
20 

33 

21 

43 
21 

54 
36 

37 
-  4 

6 

-  4 

19 
-  3 

26 
12 

31 
23 

34 
25 

32 

18 

35 
19 

44 
24 

60 
30 

1" 

43 
36 

37 
23 

30 
23 

45 
26 

35 
30 

50 
35 

33.7 
18.7 

E8ENSBURG 

MAX 
MIN 

36 

IB 

31 
16 

18 
-  6 

26 

-14 

32 
13 

39 
27 

36 
25 

31 
11 

45 
23 

51 
32 

48 
6 

9 
2 

18 

5 

28 

1 

30 
26 

34 

12 

32 
27 

38 

IB 

53 
19 

50 
28 

46 
36 

45 
38 

39 
29 

34 
IB 

43 
15 

43 
20 

50 
35 

60 
41 

37  tS 

ia<6 

Sm  RsisTMcc  HolM  Following  Station     ^^•^ 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    1955 


Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

23 
-  5 

35 

15 

22 

-18 

13 
-19 

37 
-17 

34 
-  5 

37 
30 

35 
16 

37 
18 

46 
25 

55 
25 

29 

1 

12 

1 

24 

1 

29 

4 

33 
4 

37 
14 

38 
24 

41 
14 

49 
15 

55 
26 

48 
37 

45 
33 

39 
14 

42 
15 

43 

17 

41 
20 

47 
35 

36.6 

12.1 

EPHRATA 

MAX 

MIN 

33 
18 

32 

16 

24 
-  5 

35 

1 

34 

1 

42 
25 

46 

30 

39 
17 

45 
20 

55 
28 

45 
22 

27 
4 

31 
9 

31 
5 

41 
22 

46 
20 

46 
29 

44 
23 

48 
21 

53 
23 

47 
30 

46 
33 

51 
39 

40 
21 

SO 
20 

46 
25 

47 
35 

64 
31 

♦2.4 
20.1 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
21 

20 
9 

11 

4 

20 
-  4 

38 
9 

36 
31 

33 
26 

32 
22 

48 
27 

52 
30 

31 

15 

15 

7 

21 
12 

32 
15 

32 
24 

36 
29 

32 
22 

32 

22 

42 
23 

69 
39 

48 
32 

35 

31 

32 

25 

42 
25 

33 
26 

45 
29 

43 

34 

55 
34 

35.3 
22.1 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

46 

19 

32 

7 

16 
-  4 

29 

-  7 

32 
-  2 

37 
11 

43 

24 

42 
26 

38 
21 

60 
19 

47 

11 

28 
2 

28 
-  1 

28 
0 

38 
15 

40 
9 

41 
24 

34 
23 

40 
20 

52 

19 

46 
28 

52 

34 

42 
26 

37 
22 

49 
15 

45 
16 

56 
20 

67 

41 

41.0 
IS. 6 

FARRELL  SHARON 

MAX 

MIN 

3B 
24 

33 
10 

20 

4 

30 
-  4 

40 
16 

40 
33 

36 

27 

34 
22 

44 
26 

58 
37 

54 
22 

20 
1 

24 
5 

33 
12 

37 
25 

39 
26 

40 
26 

39 
21 

56 
24 

59 
34 

52 

36 

41 
33 

42 

30 

50 
26 

43 
26 

46 
29 

56 
39 

53 
38 

41.3 
23.2 

FORD  CITY  <>  S  DAM 

MAX 
MIN 

36 
-  9 

39 
21 

24 

-15 

14 
-18 

26 

-16 

42 

12 

40 
29 

35 

20 

32 

20 

53 

25 

58 
23 

25 
0 

14 
0 

22 

5 

32 
13 

35 
15 

40 
24 

36 
21 

36 
20 

54 
23 

61 
29 

49 
38 

51 
30 

40 
20 

42 

17 

46 
19 

47 
23 

56 
41 

38.9 

15.4 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

33 
17 

32 

18 

19 
-  8 

33 

-11 

40 

5 

39 
31 

38 
27 

33 
21 

49 
27 

55 

32 

53 
17 

18 

1 

23 
6 

30 
9 

36 
26 

35 

17 

35 

28 

40 
20 

53 

19 

57 
29 

53 

34 

43 

33 

37 
27 

46 
16 

43 
19 

42 

21 

53 

34 

51 
36 

39.9 
19.6 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

45 

42 
18 

35 
19 

30 
22 

40 
19 

43 
27 

44 
24 

39 
20 

47 
26 

53 
28 

40 
32 

50 
36 

50 
23 

35 
21 

47 
26 

45 
36 

50 
38 

FREELAND 

MAX 
MIN 

28 
11 

28 

11 

20 
-10 

26 

-  3 

24 

11 

34 
20 

32 
22 

30 
12 

36 
23 

43 
25 

43 

11 

23 
3 

20 
3 

22 

9 

31 
18 

32 
20 

32 

30 

33 
22 

38 
16 

42 
29 

42 

27 

39 
31 

36 
32 

35 
16 

40 
24 

40 
26 

37 
33 

56 
36 

33.6 
18.3 

SEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

36 
22 

33 

18 

18 
-  6 

35 

4 

35 

0 

44 
29 

51 
32 

37 
20 

44 
19 

56 
29 

56 
28 

28 

12 

26 

11 

36 

8 

42 
27 

46 
20 

46 
37 

47 
29 

47 
26 

52 
24 

49 
27 

54 
33 

64 
41 

41 
32 

49 
23 

48 
23 

49 
36 

63 
34 

43.6 
22.9 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

31 

14 

37 
23 

26 

1 

19 
6 

31 
3 

34 
14 

40 
32 

45 
23 

40 
22 

47 
28 

58 
38 

48 
6 

20 
9 

26 

7 

33 

14 

43 
24 

47 
28 

42 
26 

42 
24 

60 
28 

53 
29 

45 
36 

49 
40 

50 
28 

37 
25 

53 
26 

46 
35 

53 
39 

40.9 
22.4 

GORDON 

MAX 
MIN 

32 

18 

32 

18 

20 
-  6 

27 
-  1 

32 

-  4 

39 
27 

37 
31 

35 
16 

40 
17 

51 
26 

50 
24 

24 
2 

23 
2 

28 

-  1 

37 
22 

38 

12 

38 

31 

37 
27 

45 
20 

51 
22 

47 
27 

41 
34 

46 
35 

40 
21 

46 
19 

41 
22 

41 
34 

59 

37 

38.4 
19.0 

GRAT2  1  N 

MAX 
MIN 

26 

S 

31 

20 

20 
-  2 

10 
-  2 

26 

-  1 

32 

5 

38 
31 

38 
22 

28 
22 

37 
26 

53 
34 

47 

5 

13 

4 

24 

7 

27 
11 

37 
18 

40 
27 

42 
26 

34 
23 

38 
23 

52 

26 

40 
34 

46 
39 

45 
26 

36 
21 

41 
23 

44 
30 

42 
36 

35.3 
19.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

34 

18 

30 
10 

14 

-11 

28 
-12 

39 
2 

38 
22 

36 
28 

34 

18 

52 

27 

54 

38 

48 
15 

17 

1 

27 

7 

30 
12 

41 
25 

35 
22 

35 
28 

44 
20 

55 
16 

57 
35 

46 
36 

38 
32 

41 
27 

45 
20 

42 
21 

42 
26 

52 

38 

48 
38 

39.4 
20.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

30 

7 

38 
21 

26 

-  1 

19 
0 

32 

4 

34 
6 

37 
31 

45 
21 

39 
21 

46 
23 

59 
33 

52 

3 

21 

3 

27 
7 

36 

8 

43 
24 

49 
24 

43 
23 

42 
22 

46 
22 

54 
30 

49 
30 

51 

38 

51 
27 

37 
20 

52 

21 

47 
30 

51 
38 

41.4 
19.1 

HARRIS8URG  WB  AP 

MAX 
MIN 

32 
23 

32 

9 

17 

3 

28 
8 

31 
6 

36 

30 

41 
33 

38 
25 

46 
23 

57 
28 

54 
18 

19 
8 

25 

14 

32 
9 

40 
26 

44 
25 

42 
33 

40 
27 

49 
26 

53 
28 

48 
31 

43 
37 

48 
36 

36 
29 

50 
26 

47 
26 

46 
3S 

62 
34 

40.6 
23.5 

MAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

19 
2 

32 

8 

21 

-15 

7 
-13 

25 

-  8 

36 
-  6 

39 
27 

35 
10 

34 
10 

39 
16 

52 
23 

47 

4 

12 

1 

16 

-10 

25 
-  7 

33 

0 

35 
0 

38 
21 

34 

19 

43 
11 

51 
12 

37 

23 

45 
30 

45 
16 

34 
9 

40 

11 

41 
14 

44 
26 

34.3 
8.4 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

34 
27 

32 

12 

18 

3 

28 

10 

34 
9 

46 
32 

41 
31 

3« 
23 

45 
23 

54 
30 

50 
19 

19 

10 

26 

14 

32 

10 

41 

27 

46 
25 

42 

34 

38 

29 

43 
26 

54 
28 

46 
29 

43 
26 

48 
32 

36 
26 

48 
25 

45 
27 

50 
37 

57 
3« 

40.4 
23.7 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

24 

4 

43 
23 

25 

-  4 

19 
-  6 

34 
-  8 

33 
2 

38 

31 

38 
27 

39 
27 

51 
24 

62 
23 

44 

5 

16 

4 

26 

4 

28 
6 

39 
15 

37 
16 

40 
22 

43 
20 

51 
19 

56 

24 

49 
32 

49 
37 

43 
21 

38 

17 

50 
18 

43 

20 

45 
36 

39.4 
1«.4 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

38 
22 

33 
8 

13 
-19 

35 
-19 

38 

-  3 

41 
30 

37 

30 

33 
24 

51 
20 

57 
27 

55 
16 

16 

0 

20 
9 

34 
0 

33 

29 

39 
13 

38 

28 

38 
22 

57 
22 

59 
29 

50 

36 

49 
37 

40 
30 

43 
22 

45 
17 

49 
22 

56 
38 

64 
42 

41.5 
19.1 

IRWIN 

MAX 
MIN 

35 
25 

35 
21 

23 

-  9 

23 

-11 

41 
9 

41 
30 

36 
27 

49 
27 

54 
40 

53 
19 

19 

0 

30 
10 

35 
29 

38 
20 

36 
30 

42 
21 

55 
26 

59 
40 

58 

37 

39 

30 

39 
23 

47 
22 

45 
24 

59 
42 

41.3 
22.2 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

32 

0 

32 

18 

21 

10 

12 

14 

28 

10 

39 
27 

37 
27 

33 
22 

31 
23 

46 
28 

52 

17 

20 
0 

IS 

1 

22 
6 

31 
17 

34 
22 

35 

27 

30 
20 

35 

16 

49 
26 

53 
36 

39 
32 

33 
25 

36 
18 

42 

20 

40 
24 

42 

30 

SO 
37 

34.6 
17i3 

JIM  THORPE 

MAX 
MIN 

35 
18 

35 
18 

"o 

35 

3 

33 

e 

37 
27 

45 

35 

47 
20 

43 
20 

54 
27 

53 

30 

32 

7 

29 

10 

28 
5 

40 
13 

37 
14 

42 
32 

42 
28 

54 
25 

55 
22 

50 
30 

40 
34 

46 
38 

43 
26 

51 
21 

60 
21 

43 

37 

63 
37 

42.3 
21.6 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

42 
6 

42 
22 

21 

1 

15 
-  5 

35 
-  4 

37 
10 

40 
29 

34 
22 

36 
24 

51 
29 

58 
27 

29 

0 

1 

12 

17 

22 

23 

24 

30 

30 

39 

34 

38 

24 

39 
21 

47 
21 

44 
29 

56 
31 

19.2 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

.'I 

32 

12 

19 
-21 

7 
-24 

33 
-22 

35 

15 

36 
26 

30 
9 

29 

15 

45 
20 

52 

24 

25 

-  3 

10 

-  1 

20 
-  3 

28 
13 

29 

7 

34 
24 

32 

19 

38 
9 

49 
14 

55 
25 

43 
35 

42 
29 

34 

8 

39 

11 

40 
14 

43 
19 

41 
33 

33.9 
10.9 

KEGG 

MAX 
MIN 

43 
22 

33 
2 

16 
-  7 

29 

-10 

29 

-  4 

35 

21 

39 
29 

38 
24 

51 
20 

58 
26 

50 
8 

13 

1 

22 

10 

27 

5 

36 
19 

37 

15 

37 
25 

43 
15 

50 
22 

55 
26 

49 

31 

49 
35 

41 
26 

35 
21 

49 
21 

39 
20 

58 
35 

67 
40 

40.3 
IT. 8 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

34 
21 

34 
20 

25 

-  4 

31 
4 

33 

-  3 

40 
27 

46 
32 

40 
21 

45 
21 

54 
26 

53 
27 

29 
8 

27 

14 

32 
6 

42 
26 

46 
21 

45 

30 

41 
26 

47 
24 

52 
23 

51 
25 

48 
36 

SO 

41 

47 
25 

51 
21 

49 
22 

49 
37 

64 

34 

43.0 
21.9 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

28 
11 

33 
20 

25 
0 

15 
3 

30 
4 

33 

8 

43 
31 

42 

23 

35 
24 

45 
26 

59 
33 

50 
8 

17 
8 

24 

8 

32 
14 

40 
23 

46 
27 

43 
26 

39 
26 

46 
26 

52 
28 

49 
33 

50 
39 

48 
26 

35 
26 

49 
26 

46 
34 

49 
33 

39.4 
21.3 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

28 
10 

34 
10 

15 
-13 

8 
-10 

27 
-  5 

30 

1 

39 

30 

34 

7 

30 
8 

43 
22 

58 
27 

35 
6 

15 
3 

21 
-  6 

26 

1 

36 

7 

38 

9 

40 
26 

35 

24 

44 
18 

65 
23 

45 
35 

48 

30 

37 
17 

39 
16 

41 
18 

41 
20 

40 
34 

35.1 

13.1 

LEBANON  2  NN 

MAX 
MIN 

30 
21 

32 

18 

22 

-  4 

32 

3 

32 
2 

37 
27 

40 
33 

37 
21 

43 

24 

54 
26 

49 
23 

21 

5 

25 

11 

30 
9 

38 
23 

43 
20 

41 
30 

38 
26 

46 

24 

48 
22 

52 

24 

49 
34 

49 
32 

43 
22 

48 
23 

46 
22 

44 
35 

65 
33 

40.5 
21.0 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

27 
9 

32 
22 

26 
-  6 

19 
-  8 

36 

-  4 

32 

3 

40 
29 

41 
26 

40 
26 

40 
24 

62 

24 

43 
6 

17 
6 

26 

9 

32 

9 

40 
16 

38 
16 

40 
25 

41 
23 

48 
22 

54 
27 

46 

34 

46 

39 

45 
26 

40 
21 

50 
21 

45 
23 

42 
34 

38.9 
17.9 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 

MIN 

32 

18 

26 

10 

12 
-15 

28 

-17 

37 

-  1 

36 
32 

34 
26 

32 
23 

45 
26 

51 
36 

46 
14 

14 
2 

23 
6 

29 
9 

34 
24 

34 
20 

34 
26 

36 

20 

47 
17 

61 
35 

44 
34 

36 

30 

36 
26 

42 
18 

39 
21 

41 
24 

49 
37 

54 
35 

36.5 

19.1 

LOCK   HAVEN 

MAX 

MIN 

30 
20 

29 

13 

17 
-10 

33 

-  4 

32 

1 

34 
27 

40 
32 

36 
22 

4« 
26 

59 
25 

48 
24 

24 

4 

29 

7 

30 
6 

39 
22 

38 
15 

42 
31 

41 
18 

42 

20 

51 
20 

45 
33 

46 

37 

44 
34 

43 
21 

48 
19 

46 
22 

40 
35 

52 
33 

39.4 
19.8 

MADERA 

MAX 
MIN 

32 

-14 

38 
17 

22 
-20 

14 
-21 

34 
-21 

35 

-  1 

38 
31 

33 
18 

35 
IS 

46 
20 

56 
20 

29 

-  1 

12 

-  4 

22 

-  1 

29 
3 

33 
6 

34 
14 

36 

21 

40 
12 

50 
12 

51 
27 

47 
32 

46 

33 

37 
20 

41 
13 

45 
IT 

44 
19 

S3 
3» 

36.9 
10.9 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

38 
25 

33 

15 

19 
6 

36 

10 

36 

20 

49 
33 

49 
35 

40 
29 

44 
29 

55 
33 

54 
22 

22 

15 

28 
16 

35 

17 

46 
31 

49 
30 

48 
36 

47 
31 

47 
30 

56 
36 

40 
32 

50 
38 

54 
38 

38 
31 

S3 

30 

48 
33 

4S 
42 

64 
40 

43.8 
28.0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

40 
21 

30 
4 

10 

-  4 

33 
-  5 

30 
1 

35 

28 

35 
27 

3« 
23 

48 
24 

58 
35 

48 
12 

12 

0 

19 
8 

25 

8 

33 
21 

35 
19 

34 
23 

38 
19 

46 

19 

54 
25 

47 
37 

SO 
37 

39 
29 

34 
22 

47 
23 

41 
24 

54 
34 

63 

42 

38.4 
19.9 

MEADVILLE  1  S 

MAX 

MIN 

32 

-  1 

32 

17 

21 
-11 

13 
-13 

30 
-11 

40 
26 

37 
28 

33 
22 

31 
22 

46 
29 

51 

21 

23 
1 

18 
2 

24 

9 

31 
17 

34 
22 

35 
29 

31 
21 

40 
19 

52 

23 

57 
38 

40 
32 

34 
27 

35 
19 

42 
21 

40 
24 

42 
29 

49 
37 

35.5 

17.8 

MERCER 

MAX 
MIN 

38 
24 

33 

38 
20 

51 
23 

56 
36 

47 
36 

38 

31 

35 

27 

43 
19 

41 
19 

42 
25 

53 
35 

50 
38 

MERCER  4  NW 

MAX 

MIN 

33 
19 

38 
-  3 

28 

-  4 

29 

-  5 

39 

14 

41 
32 

41 
27 

32 
22 

47 
27 

52 

40 

49 
12 

13 
-  2 

20 
5 

30 
10 

32 

25 

38 
24 

S«*  IUfar«DC«  NotM  Following  ! 
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Tobla  S- Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1955 

Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28   29   30 

31 

1 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

31 
2« 

31   16 
9    2 

27   30 
8    6 

36 

30 

41 
33 

36 

25 

45 
23 

55 

29 

53 

IS 

19 
9 

25 

14 

31 
11 

41 
25 

44 
24 

43 

34 

39 

28 

46 
25 

51 
25 

48 
30 

43 

38 

49 
33 

37 
25 

49 
26 

46 
25 

46 

34 

64 
34 

40«1 
23  •! 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

39 
30 

30   22 
9  -  1 

27   41 
1   19 

40 
35 

37 
29 

36 

28 

51 
26 

56 

30 

51 
8 

16 
2 

28 
6 

33 

10 

36 
22 

40 
26 

33 
26 

40 
16 

53 
25 

63 
36. 

50 
38 

42 
32 

35 
28 

42 

25 

45 
21 

46 
26 

58 
39 

61 
39 

41.1 
22«5 

MONTROSE  3  E 

MAX 
MIN 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

33 
21 

30   16 
7  -  1 

32   33 
3    2 

48 
30 

42 
29 

35 
21 

42 
22 

53 
33 

S3 
17 

21 

6 

26 

8 

30 
6 

38 
25 

44 
21 

41 
31 

40 
26 

42 
23 

52 

27 

43 
30 

46 
35 

50 
33 

35 
26 

11 

44 
22 

44 
37 

60 
31 

40(0 
21>2 

MT  SRETNA  2  SE 

MAX 

MIN 

32 

21 

30   16 

9-3 

32   31 

4    5 

42 

28 

42 
32 

35 
19 

45 

20 

57 
26 

48 
17 

19 
5 

26 

8 

30 
6 

40 
23 

45 
20 

40 
30 

40 
26 

48 
23 

50 
25 

47 
31 

44 
36 

50 
34 

35 
23 

49 
20 

44 
24 

46 
38 

63 
36 

40 12 
20>9 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

MIN 

31 
14 

24   14 
11-9 

24   31 
-5    6 

35 
23 

42 
28 

35 
18 

35 
17 

48 
30 

45 

16 

16 
2 

15 

4 

22 

-  1 

31 
19 

33 
12 

36 

28 

31 
23 

47 
20 

47 
24 

39 
26 

40 
30 

46 
35 

38 
19 

40 
20 

38 
20 

36 

32 

95 
39 

34.8 
17  (B 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 

MIN 

30 

1* 

28   15 
15-8 

32   35 
-4    2 

37 

27 

39 
29 

34 
13 

40 
19 

45 
24 

45 
28 

32 
2 

22 

5 

24 
2 

35 

20 

38 
12 

37 
29 

34 
28 

46 
18 

46 
21 

50 
21 

41 
33 

40 
33 

37 

la 

44 

17 

44 
23 

39 

35 

54 
33 

37.3 
18.2 

NEMBURS  3  W 

MAX 

MIN 

3« 

28 

32   22 

8    0 

26   31 
0    2 

36 
29 

38 
32 

40 
26 

44  1  54 
25   28 

49 
17 

24 
5 

23 

6 

32 

7 

42 
28 

40 
25 

41 
26 

39 
27 

43 
25 

55 
28 

52 

30 

46 

38 

42 
36 

38 
26 

46 

24 

45 
26 

46 
38 

64 

40 

40.2 
22.5 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

MIN 

37 

20 

34   34 

22-7 

29   43 
-  9   12 

40 
33 

39 
28 

34 

24 

53 

27 

56 

43 

53 
17 

19 

1 

24 

4 

24 
13 

36 
26 

38 
23 

38 
28 

38 

21 

54 
21 

60 
31 

59 
40 

41 
35 

38 

28 

47 
20 

45 
19 

45 
21 

56 
42 

57 
40 

41.8 
22.3 

NEWELL 

MAX 

MIN 

45 
24 

46   27 
26    2 

24   41 
0   13 

48 
36 

43 
34 

37 

31 

46 
32 

55 

29 

58 
22 

22 

0 

18 
6 

31 
10 

35 
31 

39 

21 

39 

31 

36 

18 

45 
26 

57 
30 

63 
36 

50 
41 

43 
31 

40 
25 

41 
22 

48 
24 

50 
40 

62 
41 

42.9 
24.4 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

28 
6 

31   26 
22-3 

21   32 

-3-3 

33 
4 

38 
32 

43 

24 

37 
22 

46 
23 

58 
25 

40 

7 

20 
8 

28 
5 

31 

7 

41 
17 

40 
18 

43 
27 

42 
23 

48 
22 

54 
24 

44 
29 

44 

40 

46 
23 

37 
20 

52 

19 

45 
23 

44 

33 

39.0 
17.6 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

43 
31 

31   15 
0  -10 

29   42 
-  4   20 

40 
33 

36 
26 

38 
26 

53 
28 

60 
30 

54 

4 

16 
-11 

22 

6 

38 

4 

35 
14 

43 
16 

37 

19 

40 
16 

62 

20 

60 
30 

50 
30 

49 
36 

42 
13 

45 
18 

47 
14 

49 
21 

60 
40 

65 
40 

42.9 
18.2 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

35 

29 

33   18 
11    2 

35   37 

9   11 

51 
34 

50 
32 

39 
25 

46 
23 

59 
33 

56 
21 

22 
12 

28 

15 

34 
11 

43 
29 

49 

25 

48 
34 

44 
29 

51 
27 

56 

27 

46 
32 

52 
39 

55 
34 

46 
29 

52 

27 

48 
28 

48 
40 

65 
38 

44.5 
29.2 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

34 
21 

25   14 

4    1 

32   32 
5    3 

42 

20 

41 

29 

36 
21 

41 
21 

52 

30 

51 
22 

22 

10 

25 

11 

28 

9 

38 
20 

38 

19 

43 
32 

39 
30 

50 
25 

50 
23 

40 
31 

48 
38 

48 
32 

37 
25 

47 
21 

44 
23 

42 

39 

61 

38 

39.3 
21.5 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

38 
27 

34   17 
15    5 

33   36 

12   20 

50 
36 

50 
35 

40 
31 

42 
32 

56 
34 

55 
25 

21 

13 

25 
15 

34 
18 

43 
33 

51 
30 

47 
37 

46 
33 

53 
30 

57 
33 

50 
34 

55 
37 

56 
39 

41 
30 

51 
29 

48 
33 

49 
40 

65 
40 

44.4 
26.4 

PHILADELPHIA  we  AP 

MAX 
MIN 

40 
28 

33   16 

14    5 

34   38 
9   19 

52 
33 

52 

34 

42 

28 

44 
25 

57 
33 

57 
22 

22 
12 

26 

15 

35 

17 

42 
30 

51 
29 

47 
35 

43 

31 

53 

29 

58 

34 

50 
34 

54 
39 

55 
37 

40 
29 

52 

29 

49 
32 

49 
42 

66 

40 

44.9 
27.3 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

39 

28 

34   19 
16    9 

36   36 
13   22 

47 
34 

48 
34 

40 

28 

43 

30 

58 
36 

58 
23 

23 

16 

29 

19 

34 
26 

42 
32 

50 
32 

50 
38 

46 

34 

52 

34 

57 
39 

49 

37 

55 
40 

55 

39 

38 
32 

52 
34 

48 
35 

49 

34 

66 
45 

44.8 
30.0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

35 
25 

34   23 
22   4 

33   36 

9   12 

41 
32 

52 
36 

42 
22 

43 
20 

56 

34 

55 

27 

36 
13 

26 

33 

9 

41 
29 

48 
23 

48 
37 

44 
30 

50 
37 

55 
26 

50 
32 

51 
38 

55 
45 

48 
28 

50 
24 

50 
26 

48 

40 

64 
38 

44.5 
2«.2 

PHILAOCLPHIA  CITY 

MAX 
MIN 

38 
27 

32   19 
14    6 

37   36 

11   21 

53 
34 

53 

33 

39 

29 

43 

31 

57 
35 

57 
24 

24 
12 

29 

17 

34 
22 

42 
30 

50 
31 

49 
35 

46 
32 

53 
33 

56 
36 

45 

34 

54 

37 

55 
39 

37 
31 

53 
33 

46 

34 

48 
41 

65 
43 

44.6 
28.8 

PHILIPSBURS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

35 
18 

21   10 
-2-7 

37   26 
-  6  -10 

33 
24 

32 
23 

30 
17 

42 
20 

53 
27 

45 
8 

8 

-  4 

17 

-  4 

22 
-  2 

29 

11 

33 

5 

34 
21 

34 
18 

48 
14 

48 
28 

41 
36 

42 
34 

35 
24 

42 

17 

43 

17 

36 

18 

50 
35 

94 

39 

35.0 
15.0 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

35 
20 

32   21 
19  -10 

32   33 
-2-5 

47 
28 

50 
36 

42 
22 

46 
16 

58 
23 

56 

30 

32 

9 

28 
0 

33 

-  1 

41 
24 

48 
17 

47 
30 

45 
28 

49 

21 

56 
21 

50 
24 

50 
33 

54 
40 

45 
25 

51 
19 

48 
19 

48 
36 

65 
31 

44.4 
19.8 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

20 
6 

28   18 

10-9 

6   26 

-6    5 

29 
21 

41 
28 

32 
12 

31 
17 

35 
25 

45 

34 

44 
0 

7 
1 

15 
6 

24 
12 

33 

18 

34 

24 

36 
21 

31 

19 

45 
22 

45 
26 

33 
27 

45 
32 

46 

17 

32 
21 

41 
25 

36 

30 

43 
34 

32.2 

17.1 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

38 

29 

29   14 
4-2 

25   42 

-  7   16 

41 
33 

34 
28 

32 
25 

51 
26 

55 

41 

53 

4 

14 
-  1 

21 

4 

31 
10 

33 
26 

38 
24 

34 
23 

39 

18 

56 

27 

62 

36 

48 
41 

48 
33 

38 
29 

42 
26 

45 
25 

45 
29 

57 
41 

61 
44 

40.2 
22.6 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

42 
33 

33   16 
9    5 

28   45 

2   18 

42 

36 

36 
32 

35 
28 

56 

30 

60 
46 

58 
8 

16 
3 

22 

9 

33 

18 

37 
30 

42 
28 

38 
29 

42 
25 

60 

30 

64 

37 

53 

47 

53 

37 

40 
32 

43 

30 

49 
30 

48 
30 

60 
45 

62 

48 

43.3 
27.0 

W.EASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

MIN 

20 

0 

30   20 
3  -22 

5   21 

-16  -  4 

31 
3 

37 
28 

33 

9 

32 
6 

36 
20 

50 
34 

45 
5 

12 
3 

14 

-  6 

23 

5 

31 

-  1 

33 

0 

35 

23 

31 
21 

40 
13 

46 
27 

39 
27 

38 
33 

36 

19 

32 

14 

38 
14 

40 
17 

38 
32 

31.6 
11.0 

P«RT   CLINTON  1  S 

MAX 
MIN 

32 

6 

36   24 
19    2 

30   30 
2    4 

38 
6 

40 
30 

36 

IS 

38 
16 

41 
20 

50 
26 

46 
10 

24 
8 

30 
8 

39 
11 

42 
18 

40 
20 

41 
22 

40 
22 

51 
22 

52 
29 

47 
29 

48 
36 

48 
24 

34 
20 

45 
20 

42 
22 

52 
34 

39.9 

18.1 

PtfTNEYVILLE  2  SE  0AM 

MAX 

MIN 

35 

-10 

35   35 
18  -12 

12   29 
-17  -17 

38 

20 

42 
28 

33 
21 

32 

20 

48 
22 

22 
-  2 

21 
5 

30 
13 

33 
16 

32 
25 

31 

19 

36 
19 

36 

12 

51 
23 

55 
34 

46 
39 

50 
29 

38 
18 

42 

16 

46 

11 

48 
25 

55 

38 

37.4 
15.3 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 

MIN 

37 
17 

37   19 
9    2 

31   34 
3    8 

40 
24 

49 
31 

38 
19 

43 
17 

53 

27 

53 
28 

28 
9 

24 
10 

30 

4 

39 
24 

44 
21 

46 
27 

41 
27 

49 
23 

53 
22 

52 

27 

47 
33 

51 

38 

43 
24 

48 
21 

47 
23 

45 
35 

62 
31 

42.3 
20.9 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

35 
26 

32   18 
9    3 

34   33 

10   11 

47 
33 

44 
34 

38 
26 

45 
28 

57 

37 

55 

20 

20 
11 

27 
16 

32 
14 

41 
28 

45 
27 

45 
35 

43 
30 

49 
29 

55 
30 

45 
33 

45 
38 

53 
35 

37 
29 

51 
28 

47 
29 

47 
40 

65 
38 

42.3 
2«.0 

RI06WAY  3  W 

MAX 
MIN 

33 
16 

29   10 
5  -27 

31   36 

-28  -12 

39 

28 

35 

25 

31 
20 

45 
22 

53 

27 

49 
14 

15 

-  1 

18 
-  6 

27 
-  3 

31 
16 

37 

5 

35 
26 

39 
21 

91 
14 

56 
25 

46 
33 

46 
34 

35 

30 

40 
11 

41 

11 

43 
14 

50 
34 

47 
35 

37.4 
13.9 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

40 
23 

33   19 

18  -13 

28   41 
-13    5 

41 
33 

39 
29 

32 
22 

50 
27 

58 

40 

54 
17 

17 
0 

21 
6 

29 
6 

34 
27 

39 
15 

39 
22 

57 
22 

61 

30 

56 
36 

52 

36 

42 

29 

40 
23 

45 
18 

46 
22 

97 
40 

60 
42 

41.9 
20.8 

SCRAMTON  W8  CITY 

MAX 
MIN 

32 
20 

23   10 
2-4 

25   36 

4    5 

43 
29 

41 
27 

33 
21 

43 

24 

57 
36 

50 
18 

18 

9 

20 

8 

28 

4 

35 

21 

40 
14 

40 
29 

36 

28 

42 

27 

52 
25 

42 

36 

45 
38 

42 
28 

37 
25 

44 
22 

44 
26 

42 
39 

55 
38 

37.7 
21.4 

SELIN56B0VE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

30 
23 

27   15 
2  -12 

28   31 
-8-2 

34 

30 

40 
25 

36 
23 

43 
24 

54 
30 

49 
17 

17 
3 

29 
12 

29 

7 

38 
21 

40 

14 

40 
29 

37 
26 

44 
23 

52 

21 

43 
27 

43 
37 

45 
28 

38 
21 

50 
20 

44 
23 

41 
35 

98 
36 

38.3 
19.1 

SHIPPENSeuRG 

MAX 
MIN 

30 
20 

32   24 
22-2 

34   30 
0    4 

37 
24 

42 
32 

39 
22 

46 
23 

57 

27 

52 
26 

26 
5 

26 

14 

30 
10 

42 
26 

46 
23 

40 
23 

44 
24 

50 
22 

52 

27 

44 
28 

45 

35 

47 
38 

40 
25 

49 
25 

48 
24 

47 

34 

67 
40 

41.6 
22.2 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

MIN 

35 
12 

30   15 
12    4 

28   40 

-  9   12 

40 
27 

38 
22 

31 
23 

50 
25 

56 

40 

50 
13 

15 

-  1 

23 

4 

28 

10 

35 

25 

36 
22 

38 
25 

40 
20 

54 
24 

58 
36 

50 
38 

46 
32 

39 
27 

44 
20 

44 
24 

45 
20 

54 
39 

54 
39 

39.9 
20.9 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

38 
25 

36   21 
21  -16 

34   35 

-18  -  e 

41 
22 

39 
26 

33 
20 

49 
23 

54 

21 

49 
14 

14 
-  5 

19 
5 

29 
-  3 

35 

20 

38 

7 

36 

27 

43 
18 

59 
19 

55 

24 

57 
33 

48 
32 

38 

28 

34 

17 

46 

16 

44 
17 

53 

39 

62 

49 

40.7 
16.8 

SPRINGS  1  SW 

MAX 
MIN 

37 
24 

35    9 
2-9 

28   32 
-15    2 

41 
28 

37 
25 

33 
21 

47 
22 

50 
26 

43 

9 

10 

-  7 

14 

4 

29 

0 

32 
16 

40 
14 

35 

25 

40 
11 

54 
19 

51 
26 

48 
32 

48 
35 

38 
27 

28 

19 

42 
17 

42 
21 

51 
35 

99 
49 

37.6 
16.9 

STATE  COLLEGE 

MAX 

MIN 

39 
25 

25   14 

6-1 

27   33 

-  3    8 

36 
29 

36 

30 

35 
25 

45 
29 

57 
34 

51 
15 

12 

1 

21 

10 

24 

8 

36 
22 

35 

19 

37 
26 

38 
21 

44 
20 

91 
27 

45 
40 

47 
40 

40 

31 

37 
26 

45 
25 

42 
25 

52 
36 

97 
45 

37.9 
22.1 

STROUOSBURG 

MAX 
MIN 

28 
9 

35 

14  - 

23 

■  7 

14 
-  7  - 

36 
■  1 

33 
12 

39 
33 

42 
16 

38 
18 

41 
23 

52 
28 

50 
10 

18 
12 

24 

1 

29 
5 

40 
13 

37 
15 

45 
30 

40 
23 

50 
21 

51 
24 

39 
32 

40 
36 

45 
22 

38 
18 

49 
20 

48 
23 

41 
34 

38.0 
17.0 

Sm  IUfu«nc«  Notw  Following  Station     ^<i»^ 


s666<^' 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  S- Continued 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    19S5 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 

25 

26 

15 

10 

28 

26 

32 

30 

29 

39 

53 

35 

8 

21 

25 

30 

31 

33 

37 

43 

48 

40 

41 

32 

36 

35 

36 

43 

31.7 

MIN 

1 

11 

-10 

-  9 

-  3 

15 

24 

17 

16 

22 

35 

-  2 

-  4 

3 

5 

16 

20 

17 

17 

15 

31 

34 

31 

16 

17 

17 

25 

35 

14<8 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 

31 

33 

23 

12 

36 

38 

38 

35 

32 

47 

54 

26 

12 

26 

31 

33 

35 

34 

41 

54 

56 

40 

41 

35 

43 

42 

43 

60 

36  •5 

MIN 

-  8 

18 

-14 

-19 

-18 

7 

28 

23 

23 

25 

23 

3 

6 

11 

12 

19 

21 

17 

17 

28 

35 

29 

15 

17 

19 

21 

35 

Uil 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

34 

27 

10 

35 

38 

39 

37 

30 

42 

52 

51 

17 

24 

30 

36 

35 

36 

40 

66 

60 

47 

40 

34 

44 

41 

42 

48 

48 

38.3 

MIN 

7 

6 

-17 

-20 

-  5 

30 

27 

19 

26 

41 

12 

-  1 

-  1 

4 

20 

15 

24 

19 

16 

25 

35 

31 

26 

14 

16 

19 

35 

34 

16.3 

TOWANOA 

MAX 

37 

23 

12 

28 

36 

38 

38 

33 

43 

66 

51 

21 

24 

29 

39 

38 

39 

34 

43 

61 

46 

47 

40 

37 

45 

43 

41 

56 

38.1 

MIN 

19 

2 

-  8 

2 

-  2 

29 

28 

17 

20 

30 

19 

4 

-  3 

23 

8 

29 

27 

26 

17 

36 

36 

29 

20 

18 

21 

36 

35 

IS. 8 

UNIONTOWN 

MAX 

42 

35 

20 

29 

47 

44 

40 

38 

56 

61 

56 

14 

23 

32 

40 

46 

40 

43 

63 

69 

66 

57 

43 

40 

51 

48 

67 

65 

44.8 

MIN 

31 

17 

0 

-  2 

20 

38 

31 

29 

30 

38 

12 

0 

3 

6 

26 

20 

30 

19 

27 

32 

47 

38 

29 

24 

21 

24 

45 

46 

24.3 

UPPER  DARBY 

MAX 

36 

35 

21 

34 

36 

47 

52 

40 

43 

5S 

54 

22 

26 

33 

42 

49 

46 

44 

51 

64 

48 

61 

64 

42 

51 

48 

50 

65 

43.9 

MIN 

20 

16 

-  1 

3 

11 

29 

32 

23 

19 

29 

22 

8 

9 

8 

25 

21 

34 

26 

26 

25 

27 

32 

37 

26 

23 

24 

26 

34 

21.9 

WARREN 

MAX 

32 

27 

11 

34 

35 

37 

35 

31 

47 

54 

51 

15 

20 

36 

34 

35 

34 

38 

58 

60 

46 

42 

36 

42 

41 

44 

46 

46 

38.2 

MIN 

17 

e 

-  9 

-14 

3 

28 

23 

16 

26 

40 

15 

2 

7 

6 

24 

18 

25 

21 

18 

27 

38 

30 

26 

16 

19 

21 

37 

3« 

ia.7 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 

44 

38 

23 

31 

46 

43 

40 

36 

56 

58 

58 

19 

24 

33 

40 

42 

40 

43 

60 

69 

54 

62 

43 

39 

50 

48 

62 

64 

44.8 

MIN 

25 

23 

-  4 

-  6 

6 

34 

30 

26 

25 

27 

18 

-  1 

3 

5 

28 

18 

30 

15 

21 

25 

33 

36 

31 

21 

16 

20 

41 

41 

21.1 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

22 

33 

13 

7 

23 

31 

34 

34 

32 

38 

52 

36 

11 

22 

24 

33 

32 

38 

34 

41 

47 

39 

42 

34 

33 

40 

38 

42 

32.3 

MIN 

3 

10 

-  8 

-  6 

2 

13 

25 

14 

15 

24 

33 

1 

0 

5 

8 

19 

20 

21 

20 

20 

30 

36 

29 

17 

16 

23 

27 

33 

16.1 

WELLSVILLE 

MAX 

32 

32 

33 

30 

33 

36 

42 

38 

46 

55 

52 

26 

26 

32 

36 

46 

44 

40 

65 

65 

47 

52 

54 

47 

50 

63 

30 

68 

43.6 

MIN 

le 

21 

-  1 

5 

-  7 

29 

33 

21 

19 

22 

25 

5 

12 

-  2 

22 

17 

32 

25 

20 

32 

25 

37 

40 

22 

16 

21 

36 

32 

20.7 

WEST  CHESTER 

MAX 

35 

33 

22 

33 

37 

45 

SI 

36 

44 

54 

54 

26 

27 

34 

41 

47 

45 

42 

49 

54 

46 

47 

52 

41 

50 

47 

47 

63 

42.9 

MIN 

21 

19 

0 

6 

13 

30 

36 

25 

23 

30 

26 

6 

12 

10 

28 

25 

38 

28 

27 

30 

30 

36 

41 

28 

25 

28 

40 

40 

25.0 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 

30 

26 

14 

32 

31 

36 

38 

35 

43 

54 

52 

20 

27 

28 

37 

38 

40 

39 

45 

49 

43 

43 

44 

42 

48 

44 

41 

53 

38.3 

MIN 

20 

2 

-  5 

3 

1 

27 

25 

19 

27 

35 

18 

7 

10 

6 

19 

15 

30 

27 

26 

25 

35 

38 

30 

24 

22 

24 

37 

36 

20.8 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

34 

34 

25 

34 

36 

36 

45 

40 

48 

60 

54 

29 

28 

35 

43 

50 

44 

44 

50 

55 

51 

48 

52 

44 

52 

50 

53 

43.6 

MIN 

23 

22 

-  5 

-  1 

-  3 

30 

32 

21 

20 

34 

28 

7 

15 

4 

24 

20 

31 

27 

22 

25 

26 

39 

42 

26 

20 

25 

39 

22.0 

3—  R«f»r«oc*  HoWa  Following  Stattoo     Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSVXVANIA 
FEBRUAHY  1955 


I 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

3 

I 

1 

ALLENTOIIN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

1 

3.6 
2 
.2 

4 

.5 

2 
.3 

1 

.4 

1 

T 

T 

T 

T 

2.4 

T 
1 

1 

T 

1 

.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

5.0 
6 

4 

3 

3 

.5 
3 

2 

2 

6.5 

7 

3 

.3 
2 

.3 
2 

2.0 
3 

1.5 
4 

3 

2 

1 

ARTEUAS  1  WHK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

T 

T 

2 

3 

AVOCA  CAA  Al' 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

.2 

1 

T 

1 

T 

1 

.9 

1 

5.0 

T 
5 

5 

T 
3 

1.0 
4 

T 
2 

T 

T 

BEAVERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.7 
2 

.2 
3 

3 

3 

3 

1 

T 

T 

3.6 
4 

4 

4 

1.1 
5 

4 

3 

T 

BEIXEFONTE  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

2.0 
2 

1.0 
3 

3 

3 

T 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

3.5 
4 

3 

T 

^2  = 

.5 
2 

1.0 
2 

1 

T 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.8 
3 

3 

2 

2 

1.0 

1 

3.3 
3 

1.0 

4 

2 

T 

1 

T 
T 

T 

BRADFORD  4  *  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 
17 

.5 
18 

T 
18 

17 

17 

1.3 
17 

3.5 
20 

20 

19 

16 

6.5 
23 

.5 
23 

1.3 
24 

.5 
23 

3.1 
25 

.8 
26 

T 
26 

24 

22 

20 

16 

13 

1.5 
14 

13 

11 

10 

8 

7 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

9 

1.6 
10 

T 
10 

10 

.3 
10 

T 
10 

.2 

5 

T 
5 

T 
5 

3 

4.0 
2 

.2 

4 

.2 
4 

1.1 
4 

.4 

6 

2.7 

5 

.2 

8 

8 

4 

1 

T 

T 

T 

BURGETTSTOWN  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

- 

- 

T 

. 

- 

- 

- 

4.0 
4 

4 

4 

4 

.5 
5 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

. 

- 

_ 

BURNT  CABINS  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

6 

6 

5 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

T 

BUTLER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
3 

5.0 
8 

S 

8 

6 

4 

1 

1 

1 

3.0 
3 

1.0 
4 

2.0 

6 

6 

6.0 
12 

10 

1.0 
8 

6 

2 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
2 

.6 
2 

T 
2 

2 

2 

2.6 
3 

1 

1 

1 

T 

7.8 
8 

T 
8 

7 

T 
7 

T 
6 

5 

T 
4 

4 

3 

2 

T 

T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3.0 

4 

4 

4 

4 

1.0 
4 

T 

T 

T 

4.0 

4 

4 

4 

4 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

2.1 
2 

2 

2 

2 

T 

.9 

1 

1 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

CLARION  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
S 

2.5 
9 

.3 
8 

8 

8 

7 

4 

4 

4 

2 

1.5 
2 

1.0 
3 

T 
3 

T 
3 

3.0 
5 

4 

.5 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

CLEARFIELD  8  N«  NURSERY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

3.0 
13 

13 

11 

- 

9 

3.0 
12 

12 

11 

9 

6.0 
15 

T 
15 

T 
15 

T 
15 

3.0 
18 

1.0 
19 

15 

10 

- 

- 

6 

3 

2 

2 

2 

- 

- 

COATESVILLE  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2.0 
4 

4 

4 

.3 
3 

T 

5.5 

_ 

2 

2 

1 

T 

T 

CORRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
13 

T 
12 

.5 
12 

11 

T 
10 

1.0 
8 

1.0 

7 

7 

5 

2 

2.5 
3 

3.0 
6 

T 
5 

1.0 
6 

2.0 

7 

1.0 
6 

T 
5 

4 

2 

T 

1.0 

T 

COUDERSPORT  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
11 

T 
11 

11 

10 

10 

1.0 
10 

3.0 
13 

T 
13 

12 

11 

1.0 
12 

4.0 

16 

.5 

16 

T 
16 

1.5 
18 

T 
18 

1.0 
18 

18 

17 

15 

10 

5 

T 
4 

T 
4 

4 

4 

4 

2 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

3.0 

6 

5 

3 

T 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

8.0 
8 

2.0 
10 

2.0 

12 

4.0 
10 

2.0 
10 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

EAGLES  HERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
6 

.5 
6 

1.0 

7 

T 
7 

7 

1.5 
8 

6 

6 

6 

6 

4 

7.0 
11 

T 
11 

11 

4.5 
10 

10 

3.0 
12 

T 
11 

10 

10 

9 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

EAST  WATERFORD  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
4 

3.8 

7 

.8 
8 

8 

8 

T 
7 

6 

6 

T 
6 

5 

2 

3.4 

5 

5 

5 

1.8 

7 

T 
6 

T 
6 

T 
6 

5 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

EU'ORIUM  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

7 

1.5 
8 

.5 
6 

6 

6 

2.0 

7 

1.0 
6 

.2 

5 

T 
5 

4 

1.0 
2 

3.5 

5 

.2 

4 

4 

1.5 
5 

5 

2.0 
6 

.1 
5 

4 

2 

1 

1 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

-_ 

- 

I 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

'- 

: 

I 

I 

. 

. 

- 

; 

: 

: 

_ 

_ 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
3 

3.0 
4 

T 
4 

4 

4 

T 
3 

1 

1 

1 

T 

3.0 
3 

.5 
3 

T 
3 

3 

2.0 

5 

3 

T 

I 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

1.0 

4 

T 
3 

3 

3 

2.0 

3 

1 

T 

1 

1 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

.5 
4 

T 
2 

3.0 

5 

4 

2 

T 
2 

2 

T 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

4.0 

4 

4 

4 

3 

T 
2 

1.2 

1 

1.0 
2 

2 

1 

.5 

1 

T 

.3 

GETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

2.0 
2 

1.5 
3 

2 

2 

T 
T 

T 

3.0 
3 

2 

2 

1  .5 
3 

T 

T 

GRATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
2 

.3 
2 

2 

2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

2 

2 

.3 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 
6 

6 

5 

.7 
6 

5 

.5 
6 

5 

3 

T 

5.2 
4 

.6 
4 

.3 

4 

3.4 

7 

1.0 

5 

1.7 

6 

.2 

5 

5 

3 

1 

T 

T 

.7 
T 

T 

HARRISBRUG  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

.9 

1 

3.2 
2 
.2 

3 
.1 

2 
.1 

2 
.1 

.7 

2 

.4 

1 

T 

3.3 

3 
.4 

1 

.5 

1 

T 

1 

T 

T 

HAWLEY  1  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
2 

1.0 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

2.5 
3 

2 

2 

1.0 
2 

2 

.6 
2 

1 

1 

T 

T 

HUNTINGDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
1 

2.0 
3 

.3 
3 

3 

3 

T 
2 

2 

1 

2.6 
3 

T 
3 

1 

2.0 
3 

T 

1 

1.0 

1 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

3.0 
6 

.7 

7 

7 

6 

T 
3 

1 

1 

T 

T 

1.7 
2 

2.0 

4 

.4 
4 

4 

2.8 

7 

6 

3 

I 

1 

T 

JOHNSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.5 

4 

.2 
4 

T 
3 

3 

T 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

3.0 

4 

.3 
4 

4 

2.5 

6 

3 

T 
2 

1 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  ] 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    1955 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

14 

1.0 

15 

T 
15 

15 

15 

1.7 
16 

2.5 
16 

.2 
15 

13 

12 

3.0 
14 

1.0 
14 

.7 
14 

14 

2.8 
16 

.3 

16 

2.5 
17 

T 
16 

14 

12 

11 

10 

.6 
10 

T 
9 

9 

7 

6 

5 

LAOTISVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.5 
2 

1.0 
3 

3 

2 

.1 

1 

T 

T 

- 

- 

T 
T 

T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1 

.3 

1 

1 

1 

1 

1 

.8 
2 

1 

1 

T 

.2 

T 

5.2 
5 

T 
5 

5 

.5 
6 

5 

4 

3 

3 

2 

T 

LEBANON  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

4.2 
4 

4 

4 

3 

2.2 
2 

2 

T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.5 
3 

.5 
2 

2 

1 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1.5 
2 

T 

1 

T 

LOCK  HAVEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

2.0 
4 

.3 
4 

4 

3 

1.0 
3 

.1 

1 

1 

T 

T 

T 

4.2 
4 

T 
3 

3 

1.1 
3 

.5 
2 

2.3 

4 

T 
2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
5 

.6 
5 

5 

5 

5 

1.6 

5 

.5 
5 

.2 

5 

5 

4 

3.5 

4 

1.2 

5 

1.5 
5 

.5 
4 

3.1 

7 

.3 
5 

1.8 
6 

.3 

6 

6 

5 

1 

T 

.6 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

UERCER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.1 
7 

.2 

5 

5 

4 

2 

.5 

1 

MERCER  4  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

15 

- 

10 

6 

3 

1 

1 

- 

3.5 
4 

4 

4 

3.1 

7 

.1 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.5 
3 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

1 

1.5 
3 

3 

2 

NEW  CASTLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1.1 

.2 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

1.5 

T 

2.5 

- 

3.4 

T 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.3 

1 

.5 
2 

1 

1 

.8 
2 

1 

3.5 

4 

2 

1 

.9 
2 

1 

T 

PALMEHTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

2.8 
2 

3 

3 

2 

.6 
3 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

.1 
T 

.5 

1 

T 

T 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

3.6 

1 

3 

.6 

2 
.5 

1 

T 

2.6 

3 
.4 

1 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1 

3.0 
3 

- 

T 
T 

T 
T 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
11 

2.4 

14 

14 

12 

T 
12 

T 
12 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

6 

10.6 
5 

.6 
15 

12 

.6 
10 

.2 

11 

1.7 
8 

T 
8 

8 

8 

7 

5 

4 

2 

PHOENIXVILLE  1    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

. 

. 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 

3 

.5 

2.2 

4 
.7 

T 
5 
.7 

T 
5 
.8 

.5 

4 

.7 

T 
3 
.8 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.2 
2 
.2 

.1 

3 

.2 

T 
3 
.3 

1.2 
2 
.3 

T 
4 
.6 

T 
2 
.5 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 

PORT  CLINTON  1    S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

5 

3.0 
3 

3 

3 

2 

1.0 
3 

4.0 
T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

2 

2 

.5 
3 

2 

T 

T 

T 

QUAKERTOWN  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.7 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

4.0 

2 

4 

3 

3 

.7 
3 

T 

3.4 

3 

3 

T 
2 

T 

1 

T 

T 

RIDGWAY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

6 

1.8 

7 

7 

7 

7 

.2 

7 

.2 

7 

6 

5 

4 

3.5 
8 

T 
8 

T 
6 

.7 

7 

1.3 

7 

1.0 
8 

T 
6 

5 

4 

2 

T 

I 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

1 

T 

3.0 

T 
3 

2 

1.7 
2 

1.3 
5 

2 

T 

T 

T 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

3.4 

4 

.2 

4 

3 

3 

2 

T 

1 

1 

4.4 

4 

.5 
4 

.6 
3 

1.2 
4 

1.0 
5 

3 

T 
2 

SPRINGS  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

8 

1.5 
9 

T 
9 

8 

8 

T 
6 

T 
6 

6 

6 

4 

5.5 
9 

.4 
9 

T 
9 

2.0 

11 

.5 

11 

T 
10 

T 
9 

8 

7 

5 

4 

2 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

7 

.7 
8 

T 
8 

8 

8 

1.5 
9 

T 
8 

8 

T 
8 

8 

T 
6 

6.0 

11 

T 
11 

11 

1.0 
11 

T 
11 

1.5 
12 

T 
12 

11 

10 

9 

7 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

4 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
12 

1.6 
10 

T 
10 

10 

8 

\' 

5 

4 

4 

3 

2.0 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

3.0 
5 

4 

.5 
3 

3 

1 

1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

.9 

1 

1.1 
2 

T 
2 

1 

.2 

T 

.1 

T 

6.0 
6 

T 
5 

4 

.7 
5 

.1 
3 

.8 
3 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

TOWER  CITY  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

3.5 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

3.5 

- 

- 

T 

.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

5.5 
6 

.3 
5 

5 

1.0 
6 

T 
3 

1 

T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

7 

1.0 

7 

.1 

7 

7 

7 

1.2 

7 

5 

5 

5 

4 

^3' 

.5 

4 

.7 
4 

4 

1.5 

5 

5 

1.1 

4 

4 

4 

3 

1 

.7 

1 

WAYNESBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
T 

.5 
1 

.5 

1 

1 

1 

1.0 
1 

2.0 
3 

3 

3 

.5 
3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

WELLSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

6 

1.0 
6 

1.0 
8 

T 
7 

6 

1.0 
7 

1.0 
6 

T 
6 

6 

5 

T 
T 

8.0 
8 

T 
8 

8 

2.0 
10 

T 
10 

2.0 
12 

12 

8 

7 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WEST  CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

3 

3 

2 

1 

2.0 
2 

2.0 
4 

4 

3 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

1 

2.2 
2 
.2 

3 
.2 

3 
.2 

2 
.2 

1.4 
3 
.4 

1 

T 
T 

T 

4.4 

.3 
3 

.4 

3 
.4 

1.6 
2 
.2 

1.2 
4 

.5 

.8 

3 

.5 

2 
.9 

T 

T 

T 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

3.3 
T 

T 

T 

2.5 

1.5 

T 

.8 

T 

See  reference  notes  ioUowing  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Obsei- 
vatioQ 

time 


ACMETONIA  LOCK  S 
ALBION 

ALLENS  MILLS 
ALLEMTOWN  «S  A^ 
ALLCNTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSE SH06  CURVE 
AHDENTSVILLC 
ARTEMAS  1  WNH 
AUSTINBURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  HNW 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEA VERT OWN 

BEECM  CREEK  STATIOW 

BELLEFONTE  A  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

■ETHLEHEM  LEHIGH  UNI 

ALAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  I  N 
BOSWELL  6  WNW 

BRADOOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  M  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
BREEZCWOOD 

BROOltVlLLE   CA*   AIRPORT 
BRUCETON    1    S 
BUCKSTOWN   1    SE 
BUFFALO  HILLS 
BURGETTSTOWN   2  W 

BURNT  CABINS  2   NE 

BUTLER 

BUTLER   SUBSTATION 

CAMP   HILL 

CANTON   1    NW 

CARLISLE 

CARftOLLTOWN   2   SSE 
CARTER   CAMP    2   H 
CEDAR   RUN 
CHADDS   FORD 

CHAMBERSBUR6   1    ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROI    LOCK   A 
CHESTER 
CLARENCE   1    E 

CLARION  9  SM 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 
COALDALE  2   NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVlLLE 
CONHELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORBY 

COUOERSPORT  2  NW 
COUDERSPORT  7  E 

COVINGTON 
CREEK5I0E 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

OERRY 

OEVAULT  1  W 
OINGMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

OONORA 
DOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
DU  B0I5  7  E 
DUNLO 

DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  8RA0Y 

E.  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ELIZABETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  I    E 
ENGLISH  CENTER 
ERHRATA 

EOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FA RRELL- SHARON 

FORD  CITY  A  S  DAM 

FRANKLIN 

PREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELAND 

GALETON 

6EIGERT0HN 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
6IFF0RD 
GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GORDON 
G0UL0S80R0 

GRANTVILLE  2  SW 
GRATERFORD 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 

GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLIDAYSBURG 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOO 


ALLEGHENY 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

SLAIR 

ADAMS 

BEDFORD 

TIOGA 

LUZERNE 

'  ALLEGHENY 
I  WARREN 

NORTH 'LAND 
<  BEAVER 

SNYDER 

CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 


0022 

00«2 
0099 
0106 


I  0*99 
0530 
0611 
0629 
069  A I 


0725  PERRY 
0736  INDIANA 
0743  MONROE 
0763  CUMBERLAW 
OaZO  SOMERSET 

0061  ALLEGHENY 
0867; MC  KEAN 
086e<MC  KEAN 
0875, MC  KEAN 
0909  BEDFORD 

lOOJi JEFFERSCW 
1033  ALLEGHENY 
1071  SOMERSET 
1067  BEDFORD 
1103  WASHINGTON 

1115  HUNTINGDON 
1130  BUTLER 
1135  BUTLER 
1198! CUMBERLAND 
1215  BRADFORD 


.  40  92 
I  41  94 

41  12 

I  40  39 

40  36 


21 

40  39 

41  40 
\   40  30 

40  46 

40  45 

41  04 
.  40  31 
i   41  04 

40  37 
I  40  36 


CUMBERLAND 

CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 
WASHINGTON 
WESTMORELAND  1 
DELAWARE 
CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 
WASHINGTON 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 


1254 
1255 
1262 
1301 
1942 

13S4 
1372 
1977 
1429 
14S0 


1529  MC  KEAN 
I  15721  SCHUYLKILL 
,15891  CHESTER 
; 159*1  CHESTER 
' 16311  LYCOMING 

II675! LANCASTER 
17051  SOMERSET 
17101  FAYETTE 
17231  FAYETTE 
17291  FAYETTE 

I737I MONTGOMERY 
I  1773, ALLEGHENY 
1790  ERIE 
1805  POTTER 
1609  POTTER 

1832i  TIOGA 
I ISei! INDIANA 
I  1895' CAMBRIA 
i 1978  MC  KEAN 
l2019iMONTOUR 

2108  WESTMORELANI 
2116  CHESTER 
2160  PIKE 
2171  \ 

2183  \ 


>  40  27 
I  41  06 
i   40  16 

.  40  11 

)  40  24 
41  57 
41  57 
41  99 

40  00 

41  09 
I  40  18 
.  40  04 

99  57 
40  23 

I  05 
40  52 
40  51 

<  40  15 

<  41  40 


41  37 

.  41  31 

39  52 


41  12 

I  40  37 

40  07 


41  41 

I  40  50 

I  39  58 

'   39  59 

21 

>  40  02 

39  48 
'  39  50 
'  40  01 
'  40  01 

I  40  04 

40  30 

41  95 


2190 
2221 
2245 
2265 
2298 

2324 

(2349 
12363 
,2459 
\2'<ft(> 


2560 
2633 
12644 
266Z 


WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULLIVAN 

SULLIVAN 

CLARION 

PERRY 

CAMBRIA 

ERIE 

LANCASTER 
CAMERON 
LYCOMING 

LANCASTER 


'2669  WAYNE 

2682  ERIE 
I  2721. BEDFORD 
I  2814, MERCER 
I  2942, ARMSTRONG 
I 

13028  VENANGO 
,3047  BERKS 

3056  LUZERNE 

3130  POTTER 

3189  BERKS 

3200  BUCKS 
3218  ADAMS 
3223  ADAMS 
3237 |MC  KEAN 
3298 'SOMERSET 

3311 1  ELK 
3390  YORK 
3343  I  ALLEGHENY 
3379:SCHUYLKILL 
3394, WAYNE 

3422. DAUPHIN 
13439  MONTGOMERY 
3438  DAUPHIN 
3503  GREENE 
3515  WESTMORELAND  : 

13516  WESTMORELAND  : 
[3526  MERCER 
3662ITORK 

3699  I  YORK 

WAYNE 
WAYNE 
BLAIR 
WAVNE 
LANCASTER 


41  23 

.  40  27 

■    41  01 


79  49 

80  22 
78  55 


78  29 

77  18 

78  28 
77  32 


79  02 
76  30 

80  19 


76  15 
75  22 
75  23 

77  31 
79  09 

75  36 

77  22 

79  08 

79  52 

78  39 

76  44 

76  42 

78  14 

79  06 
79  59 

78  50 

78  39 
60  26 

77  52 

79  54 
79  53 
76  55 

76  52 

77  11 

76  42 

77  45 
77  27 
75  36 

77  38 
79  55 

79  54 
75  21 

77  56 

79  26 
75  99 

80  28 

78  26 
78  32 

78  30 
75  56 
75  50 

75  49 
77  06 

76  30 

79  22 
79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 
79  38 


r 151 41  45 

'  1140  ' 
40  Z7 


.  40  20 

>  40  05 
^  41  13 

>  41  34 


1  40  11 
>  40  18 
I  41  20 
•  41  06 


41  52 

40  08 

.  41  31 


■   40  13 

>  40  13 

:  39  50 

!  39  48 

41  51 

:  99  49 


750 
2048 
1650 

650 
2580 


1500 
1680 
2250 
1952 

1417  f 
1065 
2460 
1318 


79  18 
75  33 

74  52 

75  52 
79  23 

79  51 

75  08 
78  08 
78  38 

78  43 

76  21 
76  35 

79  37 


1000 

1100 
2120 


1490 
1331 
690 
1900 


720 
1427 
2220 
2429 


360 
660 
1746  t 


76  10 

75  14 
60  12 

78  23 
60  30 

79  30 

79  49 
75  41 
75  54 


4001 
4006 
4019 


.  41  28 

40  26 

.  41  23 

39  90 


77  14 
76  36 
76  51 

78  36 

76  44 
SO  13 
76  20 

75  27 

76  41 

75  27 
7*  43 

79  55 

79  31 

79  30 

80  23 

76  59 
76  51 
76  54 

75  10 
75  11 
78  24 
75  26 


540 
560 
2220 
1620 


1245 
1026 
600 


Observer 


CORPS   OF    ENGINEERS 
SWANSON   BOAT    OAR   CO 
CHARLES   H.    ALLEN 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
LEHIGH    VLY    GAS    DIV 

ALTOONA   WATER   BUR. 
PA    STATE   COL   EXP 
GRAYSON   E.NORTMCRAF" 
OTTO  D.    BACON 
CIVIL   AERO.    ADM. 

PITT'GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKView  PRISON  FHM 
AMEB  CAR  b    FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILORICK 
MRS.  B.  M.  WILLDERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
MRS. INEZ  M,  FREEMAN 
PA  TURNPIKE  CCMM 

CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
SMITH  TWP  MUN  AUTH 

PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  PCWER  CO 
JOSEPH  N,  HOBART 
MRS, MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGHBAUM 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  DOTTERER 
MANUFAC.  L  &  H  CO 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  M.SIMONOl 
PANTHER  VLY  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  t   CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULOERICK 
J.  EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 

GROVER  0.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 
H.  D.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 

MISS  N.  D.  WINEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 
CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
PA  TURNPIKE  COMM 

DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  OU  BOIS 


Refei 

to 
tables 


PATRICK  P.  RYAN 

MRS. ELSIE  P.  BIGGER 

2  3  5 

A.  B.  KEMPEL 

2  3  9 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

ROBERT  A.  WASSER 

2  3  5 

2    9   5 
2    3    5 


2    3   5 

3 

2   3    5 

3 

2   3    5 

3 
2   3    5 

3 

2   3    5 


EDINBORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 
WILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIOA 

MRS.  BLANCHE  DUNLAP 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PA  TURNPIKE  COMM 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  B.  EVANSHA 
W.  GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHEIWJY 
NAT  MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOfWSON 
L.  H.  EILENBERGER 

EARL  E.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 

WESTMORELAND  WTR  CO 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  SEAL 

ALBERT  G.  TSCHEU 
PA  POWER  fr  LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  (  LIGHT  CO 
PA  WATER  fr  POWER  CO 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5   7  C 

2  3  9 

2  3  5  6  7  C 


2  3  5 
2  9  5 
2  3  5 


2  9  9   7  C 


2  9  5 
2  9  9 
2  15 


2  3  5  »  7  C 


Station 


HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HYNDMAN 
INDIANA  9  SE 
IRWIN 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 

KARTHAUS 

KEATING  SUtWlT 

KEGG 

KITiANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 

IKHESGEVILLE  3  W 
.LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
'lAKEVILLE  1  NNE 
'LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

LANDISVILLE 
ILANSFORD 
ILATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 
LEHIGHTON 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  9  WNW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

KARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  1  SW 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MAT AMOR AS 

MAUCH  CHUNK 
MAYBURG 

mc  connellsburg 
mc  keesport 
meadow  run  ponds 

meadville  1  s 
medix  run 
mercer  4  nw 
mercer  hiway  shed 

mercersburg 

merwinsburg 
meyersdale 

middletown  olmsted  fld 
midland  dam  7 

MILAN 

MILANVILLE 
MlLLERSeURG  2  E 
HILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 

MONT POSE  3  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT    POCONO    2    N    AP 

MOUNT    UNION    1    N 

MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOUN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  3  NE 


LLS 


HESHAMINY 
NEWeuRG  3  W 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 

PALM 

PALMERTON 

PARKER 
PARKER  1  E 


PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TEC6879 

PHILADELPHIA  WB  AP       6889 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE   •899 


PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPS8URG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 

PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  we  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  5 

PORTLAND 

POTT ST OWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  Bl 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 
RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIDWAY  3  W 

ROCHESTER  1  N 

RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 


6904 
6909 
6916 
6927 
6939 

6944 
6954 
6993 
6997 
7029 


7149 

I  7161 

7217 

7229 
7239 
7310 
7316 
7409 

7410 
742  6 
7443 
7477 
7540 

7694 
7727 
7732 
7739 
7762 


County 


INDIANA 

WAYNE 
WAYNE 
SOMERSET 
SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 

CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 


LANCASTER 

CARBON 

WESTMORELAND 

UNION 
TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 

MIFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 

MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

BLAIR 

PIKE 

CARBON 

FOREST 
FULTON 

ALLEGHENY 
LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 
LEBANON 

ALLEGHENY 
HUNTINGDON 

BUCKS 
FRANKLIN 

LAWRENCE 
FAYETTE 
YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 
LEHIGH 
MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 
MONTGOMERY 
CARBON 
ARMSTRONG 

CLARION 

PIKE 
PIKE 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 
SCHUYLKILL 
ALLEGHENY 
ALLEGHENY 


BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 
ELK 
BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 


41  37 
41  39 
40  09 
1  43 


41  46 
41  27 
40  03 
40  03 

40  06 
40  50 
40  19 

40  54 

41  59 

0  22 

40  19 
0  SO 

41  41 
41  50 


40  50 
40  53 
40  11 
40  24 
39  49 


41  36 

39  56 

40  21 

41  13 

41  38 
41  17 
41  17 
41  14 

39  50 

40  56 

39  49 

40  11 

40  38 

41  55 

41  40 
40  32 

40  54 

41  06 

40  44 

41  50 
40  09 

40  14 

41  09 

40  24 

41  13 
40  26 
40  22 
40  37 


41  06 

41  24 
41  17 
39  67 
39  53 

39  66 

40  02 
19  97 
40  54 


40  35 
40  55 

40  15 
40  41 

40  57 

40  55 

40  26 

41  52 

40  20 

41  20 

41  14 
41  5* 

39  57 
41  25 

40  43 

41  47 
41  47 

39  55 

40  46 
40  31 


79  06 
75  19 
75  17 
78  95 
75  49 

78  01 

77  18 

78  43 

79  07 
79  42 


41 

57 

77  01 

1690 

41 

30 

80  28 

1050 

40 

20 

78  55 

1214 

40 

19 

78  55 

1275 

41 

41 

78  48 

1750 

41 

07 

78  07 

950 

41 

41 

78  11 

1840 

19 

59 

78  43 

1280 

40 

790 

40 

06 

79  14 

2530 

76  25 
75  53 

79  23 


76  28 
76  28 
75  43 


80  31 
77  26 
77  27 
75  30 


75  11 

77  56 
75  25 

79  08 

79  02 

78  20 
78  19 


75  45 
79  13 

78  00 

79  52 


75  28 

79  01 

76  46 

80  28 
76  31 


75  49 

75  54 

76  26 

75  22 

77  53 

76  08 
79  42 

76  16 
79  43 

77  55 

74  57 
77  37 
60  22 
79  5* 
76  30 


77  ■ 


76  16 

75  32 

75  97 

79  41 

79  40 

75  14 

75  06 

75  11 


75  09 

78  05 

75  30 

76  06 

75  30 

76  22 
80  13 
80  00 
76  27 

76  02 
75  06 

75  39 

76  11 

79  00 

79  17 
75  20 

77  92 

75  58 
77  45 

77  46 

76  32 

80  00 

78  47 
80  18 

76  03 
76  07 
76  23 

79  14 
79  » 


Obser- 
vation 
time 


MRS.  EDNA  M.  8USH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 

JOHN  R.  HENDERSON  2  9  5 
METRO  P.  DOROSH 

MRS. GERTRUDE  M. BURTON  3 

CLYMER  WATER  SVC  CO  2  3  5 

WESTMORELAND  WTR  CO  2  3  5 

ARCHIE  LAIN 

DEPT  FOREST  t   WTRS    2  3  5  1 
JOHNSTOWN  TRIBUNE     2  3  5 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
8A  SPRING  WATER  CO       2  3  5 

7A  JEROME  S.  HOWE  3 

7A  EUGENE  L.  KREITNER  j    3 

TURNPIKE  COMM  I  2  3  5 

IPS  OF  ENGINEERS  |    3 

ID  IPA  TURNPIKE  COMM  1     3 

9A  CITY  OF  BETHLEHEM       3 
8A  iCHARLES  GORDON  3 

BA  Imps.  Gladys  reineke  3 

6P  LANCASTER  WATER  BUR   2  3  5 
MID  LANCASTER  WATER  BUR 


PA  STATE  COLLEGE 
LEHIGH  NAVl  COAL  CO 
WEST  PENN  POWER  CO  I 

DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  6DCSTG  CO 
THOMAS  OONNACHIE 
GOODWIN  S.  DEFREHN 
MRS.DIMMIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 


7A  AMERICAN  VISCOSE  CO  2  3  5 

SA  iMISS  RETTA  M.  CRUMB  2  3  5 

7A  lEMANUEL  ZETTLE  2  3  5 
no  IhuGH  F,  PARKER 

7A  THOMAS  MECKES       I  3 


.lAM  I.  SWOOPE 
REV. EDWARD  A.  MILES 
FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS.  I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 

ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AREO.  ADM. 
HARRY  B ISLAND 

COMBINED  WITH  STA  NO 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
MISS  RUTH  L.POETTGER 
NATIONAL  TUBE  CO  I 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE   I 
MRS.  E.  M.  SNYDER   | 
TENN  GAS  TRANSM  CO  ( 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 

GERALD  D.  MURPHY 

LESTER  W.  HARDING 
U.  E.  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
i.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  eOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 


2  3  5 


CLOSED  2/65 


!RV  S.  FflNCHER 
11D  iPA  TURNPIKE  COMM 
1ID  PA  TURNPIKE  CCMM 
6P  H.  JOHN  DAVIS,  JR. 
1ID  MT  UNION  WTR  WORKS 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  6 

2  3  5 


THEODORE  J.  SAMPSON  ; 
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MRS. KATHLEEN  WANDELLi 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  UNIVERSITY  | 
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PHILA  SUB  WATEI 
PA  TURNPIKE  COMM 
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RED  C .  OSWALD 
GEORGE  H.  BOONE 
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WILLIAM  I.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  MALARKEY 
M.  NEELY 

MISS  L.  VETTtRLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 
WEATHER  BUREAU 
ATLANTIC  REFINING 

SCHUYLKILL  NAVIG  CO  |  2  3  5 

MYDROGRAPHlC  OFF  2  3  5 

CIVIL  AERO.  ADM.    I  2  3  5 

A    SUB  WATER  CO  2  3  5 

HARRY  SHELDON        |  3 

.  DEPT  FRST  t  WTRS  '   2  3  5* 

.  POWER  t  LIGHT  CO  ■  3 

S.  WEATHER  BUREAU  '   2  3  5 

S.  WEATHER  BUREAU  12  3  5 
,  FISH  COt*l 

EARL  E.  RARICK 

DINT  BRIDGE  COMM 

ILES  E.  SMITH 
JOHN  M.  SMITH 
JOHN  V0LAN5KV 


CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 

iRTHUR  LANGAN 

I.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  C.  W.  BAIRD 


2  3  5   7  C 


.  BILLETTE 

HAROLD  C.  MEALY     |  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  i  5 

BOROUGH  OF  RIDGWAY  2  3  5 
DEQUESNE  LIGHT  CO   | 

ISS  MAUDE  MC  CAlN  3 

CARL  KOPATZ  3 
SAFE  HARBOR  W&P  CORF 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

AUTH  WSTMRLD  CO  2  3  5 
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8A 

MRS.ALVERTA  L. HOLMES    3 
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SCANOIA  2  E 
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WARREN 

1 

*1  55 

79  01 

2040 

MID 

DAVID  R.  ANDERSON 

C 

SCMENLEY  LOCK  5 

7863 

ARMSTRONG 

1 

*0  *1 

79  *0 

783 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCRANTON  WB  CITY 

7902 

15 

*1  25 

75  *0 

7*6 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

C 
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7931 

SNYDER 

15 

"" 

76  52 

437 
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CIVIL  AERO.  ADM. 
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SELLERSVILLE  2  NW 

7936 

SUCKS 

5  *0  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

c 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

c 

SKAMOKIN 

7978 

NORTH 'LAND 

15 

40  48 

76  33 

770 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  W 

6026 

WARREN 

1 

41  41 

79  09 

19*0 

MID 

L.  N.  HANSON 

c 

SMIPPENSeuRG 

8073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

4P 

*P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SJNNEMAHONING 

B1A5 

CAMERON 

16 

41  19 

78  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWEL 

3 

SLIPPERY  ROCK 

8184 

BUTLER 

2 

41  04 

60  03 

13*5 

7P 

7A 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  48 

78  27 

1510 
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PA  DEPT  HIGHWAYS 

c 

SCMERSET 

a2AA 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

HOWARD  G.  PECK 

3 
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82*9 

SOMERSET 

17 

40  01 
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2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5    7 

SOUTH  CArJAAN  1  NE 

8275 
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5 

41  31 
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1400 
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EUGENE  M.  COOK 

c 

SOUTH  MOUNTAIN 
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12 

39  51 

77  30 

1520 
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S 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 
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4P 
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c 

SPRINGS  1  SW 

8395 
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17 
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BA 
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15 
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74S 

6P 
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TROY 

8959 
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15 
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76  47 
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40  27 

79  23 

890 

MID 
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c 

TURTLEPOINT  *  NE 
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MC  KEAN 

1 
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78  16 
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3 
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902* 

BLAIR 
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1020 

7A 
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3 
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UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

90*2 
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7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 
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1 

VANDERGRJFT  2  W 

9133 
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EUGENE  R.  YOUNG 

C 
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9196 

BERKS 

1*  40  31 
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«S.  MARY  M.  WRIGHT 
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WARREN 

9298 
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1 

41  51 
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1280 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  5    7 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 
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C 

WATSONTOWN 
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16 
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470 

6P 

JEROME  C.  PAULMAMUS 

3 

WAYNESBURG  2  H 

9362 
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10 
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10 
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c 
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9380 
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12 

39  *9 
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920 
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WILLIAM  D.  COVER 

c 

WELLSBORO  3  S 

940B 

TIOGA 

16 
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77  16 

1920 

7A 

MARION  L.  SHUMWAY 

2  3  5    7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

*1  45 

77  16 

1550 

MID 

MRS.  IDA  S.  MAYNARO 

c 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

15 

40  03 

76  57 

500 

5P 

5P 

D.  D.  HOOVER 

2  3  5 

WERNERSVILLE  1  W 

9430 

BERKS 

14 

40  20 

76  06 

405 

8A 

CHARLES  A,  GRUBER 

' 

WEST  CHESTER 

9*64 

CHESTER 

5 

39  57 

75  36 

4*0 

7P 

7P 

CLYDE  T.  SAYLOR 

2  3  5    7 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

5 

39  49 

79  49 

440 

BA 

CONARD-PYLE  CO 

3 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

1 

*1  3* 

79  25 

1090 

8A 

MRS. HELEN  F.KINNEAR 

WHITESiURG 

9655 

ARMSTRONG 

1 

*0  49 

79  24 

1930 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WlLlCE*-iARRE 

9702 

LUZERNE 

15 

41  15 

75  52 

610 

TAlMRS.  MART  G.  MIRMAK 

3 

WILLIAMSBURG 

971* 

BLAIR 

6 

40  28 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  BIDOLE 

3 

WILLIAMSPOBT  WB  AP 

9728 

LYCOMING 

16 

41  19 

76  55 

527 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

c 

WIND  GAP 

♦781 

NORTHAMPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

MID 

OWEN  R.  PARRY 

c 

WOLFESBURG 

9823 

BEDFORD 

40  03 

78  32 

1190 

WALTER  C.  RICE 

3 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

39  95 

76  45 

390 

9P 

9P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  3  9    7 

YORK  2  S 

9938 

YORK 

19 

39  96 

76  44 

6*0 

MID 

YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

15 

40  07 

76  43 

310 

METROPOL  EDISON  CO 

5 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN. 

1 

41  51 

79  19 

1205 

MIO 

HENRY  CARLETT 

c 

ZION  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

15 

40  94 

76  13 

940 

JAMES  D.  TEETER 

3 

ZI0N5V1LLE  S  SE 

9995 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  MOWATT 

3 
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PENNSYLVANIA  -  MARCH  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Nine  lives  were  lost,  and  property  damage  totals  ran 
into  the  millions  as  a  result  of  destructive  storms  on 
March  22  and  March  26-28.   These  storms  were  far  more 
destructive  than  those  of  March  1  and  3  of  last  year. 
The  month  was  windy,  and  generally  mild  and  wet. 

Wind  speeds  at  all  recording  stations  showed  consider- 
able excesses  over  the  record  means.   Approximately  48 
consecutive  hours  of  high  winds  from  March  26  to  28 
were  particularly  remarkable. 

Except  for  brief  periods  of  cold  weather,  mild  tempera- 
tures prevailed,  and  the  State  average  was  near  normal. 
Extremes  ranged  from  -1°  at  Coudersport  2  NW  and  Kane 
1   NNE  on  the  8th  to  76°  at  Uniontown  on  the  12th.   Aver- 
age temperatures  ranged  from  30.2°  at  Hawley  1  S  Dam 
and  Pleasant  Mount  1  W  to  45.0°  at  Marcus  Hook  and 
Philadelphia  Drexel  Inst,  of  Tech. 

Precipitation  was  evenly  distributed  over  the  State  and 
was  heavy  enough  during  the  first  five  days  to  cause 
minor  flooding.   The  State  average  was  above  normal  and 
greater  than  that  of  last  March,  but  was  well  within  the 
usual  range.   Totals  ranged  from  2.32  inches  at  Rushville 
to  8.83  inches  at  Kregar  4  SE.   The  greatest  daily  amount 
was  2.60  inches,  measured  at  Kregar  4  SE  on  the  4th  and 
at  Newburg  3  W  on  the  22nd.   The  snowfall  average  was 
appreciably  below  the  record  mean. 

According  to  available  reports,  percentage  of  possible 

sunshine  was  a  little  greater  than  record  mean  values 

in  all  parts  of  the  State  except  the  Scranton  area, 

where  it  was  near  normal. 

WEATHER  DETAILS 

Squall  lines  passing  over  the  State  from  west  to  east 
on  the  1st  and  4th  brought  showers  and  thunderstorms 
during  a  period  of  mild  weather,  and  set  up  flood  con- 
ditions in  the  western  part  of  the  State.   A  mass  of 
cold  air  dusted  the  State  with  a  light  snowfall  on  the 
7th  following  the  passage  of  a  low  pressure  center, 
sending  thermometers  generally  to  the  lowest  levels 
of  the  month  on  the  8th.   Warm  air  returned  on  the  9th 
and  controlled  the  weather  for  a  week.   During  this 
period,  the  highest  temperatures  of  the  month  were 
observed  at  most  stations.   Thunderstorms  were  wide- 
spread on  the  12th,  accompanying  the  passage  of  another 
squall  line.   Cool  weather  returned  on  the  17th  for  a 
two-day  stand,  bringing  most  of  the  snowfall  for  the 
month  on  the  18th. 

An  active  storm  developed  over  the  Middle  West  on  the 
21st  and  moved  northeastward  to  the  west  of  the  State, 
causing  the  most  violent  weather  of  the  month.   Associ- 
ated with  this  storm  were  a  squall  line  which  affected 
the  western  part  of  the  State  during  the  early  morning 
hours  of  the  22nd,  and  an  occluded  front  which  crossed 
the  State  from  west  to  east  on  the  same  day.   Both 
weather  features  were  attended  by  high  winds  that  in- 
cluded gusts  to  over  90  mph,  causing  a  catastrophic 
amount  of  damage.   Precipitation  associated  with  this 
storm  was  heavy,  particularly  in  the  eastern  part  of 
the  State. 

Another  powerful  storm  developed  over  the  Tennessee 
Valley  on  the  25th  and  passed  over  the  State  on  the 
26th.   Wind  damage  was  severe  throughout  the  State,  and 
precipitation  was  light  to  moderate.   Snow-covered  high- 
ways resulting  from  the  storm  created  a  considerable 
traffic  hazard,  and  numerous  accidents  resulted.   The 
intensely  cold  air  following  this  storm  controlled  the 
weather  until  the  29th,  and  sent  thermometers  to  unusu- 
ally low  levels  for  that  time  of  year.   Fair,  seasonably 
mild  weather  held  sway  during  the  closing  two  days  of 
the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

A  good  flow  of  maple  sap  resulted  from  mostly  favorable 
weather  during  the  month.   Winter  grains  were  in  good 
condition  despite  an  abnormally  light  snow  cover  during 
the  winter.   Greening  commenced  in  the  southeast  and 


progressed  throughout  the  State  as  a  result  of  generous 
rains  during  the  month  and  mild  temperatures  during 
the  first  half.   The  rains  delayed  spring  plowing  and 
planting  of  oats  and  potatoes,  and  cold  weather  during 
the  latter  part  of  the  month  retarded  growth  where 
planting  had  been  done.   Fruit  budding,  also,  was 
retarded  by  the  cold  weather,  thereby  improving  crop 
prospects. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Tragedy  and  destruction  were  the  result  of  severe  storms 
this  month.   Two  straight-line  windstorms  on  March  22, 
accompanied  by  hail,  lightning,  and  rain,  and  with  evi- 
dences of  possible  tornado  activity,  accounted  for  six 
deaths.   A  wind-and-snowstorm  lasting  from  March  26th 
to  28th  caused  the  other  three  deaths.   The  total  number 
of  injuries  was  unknown. 

On  March  22,  an  active  squall  line  moved  eastward  across 
the  western  part  of  the  state,  followed  by  an  occluded 
front  that  crossed  the  length  of  the  State.   Widespread 
wind  damage  was  most  extensive  in  the  Pittsburgh  area. 
A  woman  was  killed  in  Pittsburgh  and  a  man  was  killed 
near  Brooksville  by  falling  debris.   As  the  storm  moved 
through  Chester  County  it  took  on  tornado  character- 
istics, and  killed  a  truck  driver  in  West  Chester  when 
a  large  tree  toppled  onto  his  truck.   Two  people  suc- 
cumbed to  heart  attacks  while  clearing  storm  debris.   A 
youth  was  killed  when  struck  by  lightning  while  driving 
a  tractor  in  Luzerne  County. 

The  property  damage  resulting  from  these  storms  was 
catastrophic.   Several  houses  were  demolished  in  the 
Pittsburgh  area,  and  numerous  dwellings  throughout  the 
State  had  roofs  blown  off,  or  chimneys  toppled.   Thou- 
sands of  television  antennae  were  broken  or  twisted. 
Hundreds  of  plate  glass  windows  were  broken.   Buildings 
under  construction  suffered  heavily.   Many  barns  were 
demolished,  killing  and  injuring  livestock.   Two  ore 
bridges  at  steel  works  were  blown  down,  one  near  Pitts- 
burgh and  the  other  at  Johnstown.   Hundreds  of  trees 
and  utility  poles  and  wires  were  downed,  disrupting 
power  service  in  many  localities.   A  553-ft.  television 
transmitter  tower  and  a  320-ft.  radio  transmitter  tower 
were  blown  over  near  Pittsburgh.   Wind  and  high  waves 
destroyed  much  of  Erie  County  Lakefront,  beaches  and 
properties.   An  outdoor  movie  screen  was  demolished 
near  Meadville.   Insurance  claims  resulting  from  these 
storms  have  totalled  more  than  $1,500,000  thus  far, 
exclusive  of  the  damage  to  the  ore  bridges,  which  will 
probably  add  more  than  $1,000,000  each  to  the  total. 

Sustained  high  winds  from  the  afternoon  of  March  26  to 
the  afternoon  of  March  28  unroofed  several  buildings, 
shattered  windows,  and  damaged  trees  and  power  lines 
over  the  State.   Drifting  snow  associated  with  the 
storm  caused  scores  of  auto  accidents  in  Western  Penn- 
sylvania as  the  snow  covered  the  highways.   Two  men 
were  killed  when  their  cars  skidded  out  of  control, 
near  Pittsburgh,  and  one  man  was  killed  in  a  collision 
near  Kane  during  the  snowstorm. 

A  severe  lightning  discharge  on  March  9  near  Kittanning 
struck  the  ground  during  a  thunderstorm,  ruining  many 
electrical  appliances  and  machinery.   The  concussion 
broke  some  windows  as  well.   Property  damage  was  esti- 
mated at  $2,000,  but  nobody  was  reported  injured  or 
killed. 

FLOODS 

Floods  during  the  month  caused  only  minor  damage.   Pre- 
cipitation over  the  western  part  of  the  State  during 
the  latter  part  of  February  extended  into  March,  and 
brought  the  Monongahela  River  to  flood  stage  on  March 
2  at  Charleroi  and  Braddock.   Rainfall  during  the  night 
of  March  3-4  averaging  over  an  inch  over  the  western 
basins  brought  the  Allegheny,  Monongahela,  and  Ohio 
Rivers  to  above  flood  stage  on  March  5  and  6.   The  crests 
exceeded  flood  stage  by  2  feet  at  Charleroi,  Braddock, 
and  Midland  and  by  1  foot  at  McKeesport  on  March  5. 
Minor  local  flooding  resulted  from  the  heavy  rains 
associated  with  the  severe  storms  of  March  22. 
Harold  S.  Llppmann 
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AIXENTOTO   WB   AP 
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17 

14.9 

- 

- 

- 

71 

77 

56 

57 

6 

5 

7 

1 

1 

0 

20 

- 

5.6 

HARKISBTOG  WB  AP 

w 

20 

11.1 

68 

W 

7 

61 

66 

49 

46 

5 

6 

6 

2 

1 

0 

20 

67 

5.9 

PHILADELPHIA   WB  AP 

WNW 

14 

12.9 

56» 

NW 

27 

64 

69 

51 

55 

7 

2 

5 

2 

2 

0 

18 

65 

5.7 

PITTSBURGH  WB   AP 

wsw 

25 

14.0 

41* 

WSW 

22 

70 

74 

53 

58 

7 

7 

6 

1 

1 

0 

22 

53 

6.5 

READING    WB  CITY 

- 

- 

14.5 

54 

W 

27 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

6 

1 

1 

0 

19 

59 

5.9 

SCRANTON   WB  CITY 

- 

- 

8.3 

31 

NW 

7 

- 

- 

- 

- 

7 

6 

6 

2 

0 

0 

21 

49 

5.8 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

54 

52 

3 

7 

8 

3 

0 

0 

21 

- 
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•   This   datum   is   obtained   by 

visual  observation  since  record- 

ing equipment    is   not    available. 

It   is  not  necessarily   the  fast- 

est mile  occurring  during  the 

period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 
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1888 

31.2 

72 

-   6 

3.55 

9.9 

1889 

39.0 

76 

4 

2.90 

3.1 

1890 

33.2 

76 

-21 

5.15 

17.5 

1891 

33.8 

60 

-14 

5.10 

15.8 

1892 

31.8 

66 

-   4 

4.14 

18.8 

1893 

34.8 

74 

3 

2.52 

4.8 

1894 

43.2 

84 

-    2 

1.63 

1.3 

1895 

33.8 

70 

-  4 

2.31 

9.0 

1896 

30.6 

69 

-18 

4.51 

21.1 

1897 

39.0 

75 

-   5 

3.22 

3.4 

1898 

44.0 

83 

4 

4.31 

3.6 

1899 

36.3 

75 

3 

4.87 

7.9 

1900 

31.2 

66 

-23 

3.61 

13.1 

1901 

37.4 

80 

-11 

4.14 

3.3 

1902 

41.3 

78 

2 

3.98 

12.6 

1903 
1904 

46.4 
36.0 

S3 
80 

14 

-    2 

4.52 
4.29 

4.7 

1905 

39.0 

86 

-18 

3.86 

4.1 

1906 

31.7 

68 

-13 

4.46 

20.4 

1907 

41.8 

92 

-10 

4.26 

9.3 

1908 

40.7 

83 

-  4 

4.76 

3.7 

1909 

35.6 

74 

-   5 

3.07 

7.3 

1910 

44.9 

88 

5 

0.56 

1.0 

1911 

35.0 

73 

-18 

2.57 

10.1 

1912 

33.6 

72 

-   8 

5.05 

6.9 
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1913 

42.1 

81 

-   7 

5.27 

2.1 

1914 

34.2 

79 

-12 

2.61 

13.4 

1915 

32.9 

62 

-  4 

1.28 

9.5 

1916 

30.7 

84 

-31 

4.12 

17.6 

1917 

37.3 

84 

-12 

3.68 

12.7 

1918 

41.6 

82 

0 

2.34 

1.5 

1919 

41.1 

79 

6 

3.57 

2.3 

1920 

38.7 

80 

-11 

2.83 

6.4 

1921 

48.0 

88 

7 

3.33 

1.0 

1922 

40.0 

81 

-    5 

4.37 

6.1 

1923 

37.0 

80 

-  8 

2.49 

6.2 

1924 

36.1 

78 

3 

2.83 

10.3 

1925 

40.9 

79 

-15 

2.56 

2.2 

1926 

33.1 

79 

-16 

1.91 

4.0 

1927 

42.0 

82 

-    6 

2.61 

0.7 

1928 

37.0 

82 

-   3 

3.24 

14.5 

1929 

43.7 

89 

-    5 

2.69 

4.4 

1930 

37.9 

78 

-   9 

3.03 

4.9 

1931 

36.3 

69 

10 

2.96 

6.6 

1932 

33.4 

72 

-   8 

4.41 

14.7 

1933 

36.6 

79 

-   7 

5.33 

5.6 

1934 

34.9 

78 

-22 

2.96 

7.7 

1935 

42.8 

83 

-   6 

2.62 

2.9 

1936 
1937 

42.6 
34.2 

84 
67 

-  3 

-  3 

6.84 

7.4 
8.3 

2.00 
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Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

1 

1 

1 

11 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1353 
1954 
1955 

42.7 
38.6 
32.4 
31.8 
40.0 

37.2 
34.4 

48.0 
47.1 
31.8 

39.9 
39.0 
33.0 
38.1 
36.6 

39.8 
37.0 
39.3 

87 
85 
76 
67 
76 

85 
79 
91 
84 
67 

90 
86 
87 
77 
80 

74 
82 

76 

-  5 
-10 
-13 
-10 

4 

-15 

-  6 
5 
6 

-  8 

-18 

-  8 
-21 

2 

-  4 

-  3 

4 

-  1 

3.19 
3.59 
4.89 
2.10 
4.47 

2.74 
4.69 
3.88 
3.18 
2.27 

3.71 
1.99 
4.58 
4.51 
4.42 

4.66 
4.14 
4.76 

2.0 

3.8 

7.9 

18.0 

16.1 

7.2 

11.8 

2.1 

0.3 

12.6 

5.0 
6.7 
10.5 
4.4 
9.4 

6.9 
4.3 

5.0 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  vith  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  35  - 
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ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

R 
AM 

AM 

49.1 
50.1 
49.9 
52.8 
54.2 

28.6 
30.2 
28.2 
30.5 
30.1 

38.9 
40.2 
39.1 
41.7 
42.2 

1.0 
1.7 
1.7 
1.8 

70 
72 
67 
73 
71 

10 
11 
10 

17 
4 

16 
16 
10 
13 
10 

8 
8 
8 
8 
8 

804 
763 
796 
717 
703 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
2 

22 
18 
22 

16 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 
4.10 
5.87 
6.70 

1.27 

.70 

2.65 

3.14 

1.43 

1.11 
1.20 
1.85 
1.30 

22 
22 
4 
22 
22 

4.6 
3.0 
5.7 
3.5 

2 
2 

1 
3 

3 

18 
18 

6+ 
18 
18 

9 
11 
11 
13 

2 
3 

4 
5 
5 

1 

1 
1 
1 

2 

AVOCA  CAA  AP 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

AM 

46.2 
51.4 
48.3 
51.6 

49.3 

28.2 
29.  OM 
27.6 

29.4 
31.3 

37.2 
40. 2M 

38.0 
40.5 
40.3 

,1 
-   .2 

68 

70 
68 
70 
71 

10 
10 
11 
10 
10 

12 
13 
12 
13 
15 

8 

a 

0 
6 
8 

851 
746 
831 
752 
758 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
2 
0 

1 

23 

23 
24 
19 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

3.02 
4.26 
4.69 
3.05 
4.39 

.11 

1,32 

.96 

.88 
.94 

1.00 
.61 

1.34 

22 

21 

16 

1 

22 

T 
3.8 
3.5 

T 

.3 

T 
2 
4 
0 
T 

6+ 
18 

18 

7+ 

5 

12 

12 

9 

9 

3 
2 
5 
2 
2 

0 
0 

1 
0 

1 

BURNT  CABINS  2  NE 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHESTER 

AM 
AM 

51.7 
43.2 
54.5 
53.0 
54.9;i 

2ti.6 

2:^.5 

32.9 
31.3 

32. 7M 

40,2 

33.4 
43.7 
42.2 
43. 8M 

4.7 
2.1 

70 
64 
72 
70 
75 

10 

11 

10 
10  + 

11 

10 
3 
17 
15 
20 

8 

8 
8 
8 
3 

762 

973 
652 

701 
651 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
0 

1 

0 

19 
26 
18 
18 

0 

0 
0 
0 
0 

4.65 
3.13 
6.27 
6.34 
4,54 

1.81 
3.12 

1.19 
.70 
1.61 
2.01 
1.10 

22 

4 
22 

4 
22 

4.0 
3.9 
3.0 
3.S 

1 
0 
0 

1 

8+ 
IB 

9 

9 

12 

10 
10 

4 
1 
4 
3 
3 

2 

0 
1 
3 

1 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

AM 
AM 

43. 4N 

51.9 

53.7 

50.8 

47.2 

25, 6M 

29.8 

32.7 

23.6 

37. OM 

40.9 

43.2 

M 
35.4 

1.0 

72 
74 
68 

70 

11 

10 
10 

11 

3 
14 
18 

6 

0 
8 
3 

8 

861 
740 
667 

912 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
0 
0 

1 

24 
23 

19 

28 

0 
0 
0 
0 
0 

4.37 
5.06 
4.24 
6.61 
3.29 

.92 

.90 
1.31 
1.87 
1.70 

.57 

21 
22 
22 

4 
16 

2.0 

T 
3.5 
3.4 

1 
2 

0 
4 

1 

6+ 
18 

18 
7+ 

9 

11 

9 

9 

10 

5 
4 
1 
5 
2 

0 
1 
1 
2 
0 

EAGLES  MERE 

EAST  WATERFORD  3  E 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

EVERETT  1  SW 

AM 
AM 
AM 

41.7 
46.3 
47.4 
51.8 
53.1 

21.6 
27.0 
22.4 
20.6 
27.6 

31.7 
36.7 
34.9 
'0.2 
40.4 

-  .4 

-  .3 
1.1 

62 

65 
68 

Vo 

11 
11 
11 

10 
10 

3 
9 
3 

12 
13 

8+ 
8 
8 
8 
27 

1028 
871 
926 
760 
756 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
2 
0 
0 

29 
22 
27 
23 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.50 
4.65 
5.72 
5.29 
5.28 

-   .19 
1.16 
2.11 
1.86 
2.14 

.65 

.84 

.84 

2.24 

1.95 

16 
22 

5 
22 

4 

10.2 

5.8 

8.5 

2.0 

.0 

3 

3 
4 
0 
0 

9 
18+ 
27 

14 
13 
13 
10 
9 

3 

4 
5 
3 
3 

0 
0 

0 

1 

2 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

FREELANO 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

AM 
AM 

43.6 
52.1 
54.2 
49.5 

27.3 
31.5 
33.7 
26.9 

M 
35.5 
41.8 
44.0 
30.2 

2.2 

1.2 
3.4 
1.3 

70 
63 
72 
72 
68 

11 

10 

10 

11+ 

10 

9 

6 
15 
17 

6 

8 
8 
8 
8 
8 

909 
709 
643 
823 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
0 
0 
1 

26 
18 
15 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.46 
3.13 

6.31 
3.77 

-  .80 

3.02 

-  .18 

.53 

1.44 

1.68 

.88 

23 
22 
22 
22 

4.1 

2.5 
3.0 
5.3 

2 

T 
3 

17+ 

18 

18 

10 

12 

11 

1 
3 
4 
2 

0 
1 
2 
0 

GRAT2  1  N 
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HARRISBUR6  WB  AP 
HAWLEY  1  S  DAM 
HOLTWOOD 

AM 
AM 
R 
AM 

48.7 
53.6 
51.5 
43.1 
50.5 

28.1 
30.2 
32.6 
17.3 
33.9 

33.4 
42.0 
42,1 
30.2 
42.2 

.0 
1.3 

,9 

68 
74 
71 
63 
70 

11 

11 

10 

11 

16 

13 
14 
16 
2 
19 

e 

8 
8 

7+ 
8 

815 
705 
705 
1069 
699 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
0 

1 

2 
0 

25 
21 
17 

31 
12 

0 
0 
0 

0 
0 

3.12 

7.03 
3.97 
3.02 
4.39 

3.75 
1.10 

1,41 

.78 
1.57 
1.19 

.71 
1.26 

22 
22 
22 

23 
22 

1.7 
2.5 
2.6 
6.1 
2.0 

2 
3 
1 
2 
2 

18 
18 
18 

9+ 
18 

11 

12 

9 

9 

10 

1 
5 
3 
2 
3 

0 

2 
1 
0 

1 

HUNTINGDON 

JIM  THORPE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

AM 
AM 

53.5 
51.7 
52.8 
54.1 
51.3 

28,3 
29,0 
27.7 
31.2 
31.0 

40.9 
40,4 
40.3 
42.7 
41.2 

2.2 
3.1 

2.6 

71 
70 
69 
75 
72 

10  + 

11 

10 
10 

11 

14 
10 
10 
16 
16 

8 

8 

27 

1 

8 

740 
766 

758 
687 
733 

0 

0 

0 
0 
0 

2 

0 
2 
0 
1 

24 
22 
22 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

5.25 
4.24 
5.87 
5.59 
4.67 

1.78 
.03 

2.14 

.91 
1.49 
1.83 
2.13 
1.26 

22 
22 
4 
22 
22 

2.7 
3.5 
3.0 
2.0 
3.0 

3 
T 
T 
0 
3 

IS 

18+ 

18 

18 

11 
3 

10 
9 

11 

5 
3 
5 

4 
3 

0 

1 

2 

1 
1 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

AM 
AM 
AM 

47.5 
50.6 
52.0 

50.3 
48. 9M 

23.7 
29.1 
29.6 
28.5 
24. IM 

35.6 
39.9 
40.8 
39.4 
36. 6M 

,8 
,6 

.9 

69 
69 
71 
71 
67 

n 

10  + 

1! 

10 

5  + 

4 

14 

16 

8 

6 

8 

8 

8+ 

8 

8 

906 
771 
744 
786 
877 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 
2 
3 

26 
22 
22 
22 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 
4.40 
4.12 
6.26 
4.88 

.87 
.81 

1.78 

.65 

2.01 
.66 
.78 
.87 

4 
22 
22 
22 

4 

1.7 
.0 
3.0 
8.2 
9.0 

1 
0 
2 
2 

4 

8+ 

18 

18+ 
18 

10 

a 
12 

14 
12 

1 
1 
2 
3 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

MARCUS  HOOK 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 
MONTROSE  3  E 
MORGANTOWN 

AM 

53.1 
48.6 
50,7 

47.0 

36.8 
28.6 
32.8 

29.8 

45.0 

38.6 
41.8 

38.4 

.2 

1.6 

71 
68 
71 

66 

22 

10 
10 

10 

21 
11 
19 

16 

S 
8 

8 

0 

613 

814 
714 

818 

0 

0 
0 

0 

0 
2 

0 

2 

7 
20 
18 

21 

0 
0 
0 

0 

4.69 
4.59 
4.91 

4.96 

1.03 
1.40 

1.26 
1.11 
1.72 

1.85 

22 

21 
22 

22 

1.8 
1.3 
1,3 

2 

7 
0 

0 

18 
19 

9 
9 
9 

8 

4 
4 
3 

4 

I 

1 
1 

1 

MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2  N  AP 
MUHLENBURG  1  SE 
NEWBURG  3  W 
NEWPORT 

AM 

60.7 
43.6 
47.3 
50.7 
52.7 

29.6 
24.7 
26.7 
31.0 
28.0 

40.2 
34.? 
37.0 
40.9 
40.4 

2.2 

71 
63 
64 
70 
72 

10 
10 
10 
16 
10 

11 

3 

3 

16 

12 

8 
8 

8 

B 
8 

766 
949 

861 
74! 
756 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
2 
1 

1 

21 
26 
24 
21 
22 

0 
0 
0 

0 
0 

4.79 
4.48 
E  3.96 
6.15 
4.15 

.53 
.68 

2.05 
1.63 
.76 
2.60 
l.?2 

22 
22 
22 
22 
22 

T 
5.1 
8.0 
4.0 
1.8 

0 
2 

3 
0 

1 

18 
9 

18 

8 

8 

12 

11 

10 

3 
3 
3 
3 

1 

1 
1 

0 
2 

1 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

R 

52.4 
48.4 
52.8 
53.3 
52.2 

33.3 

29.0 
37.1 
36.5 
36.5 

43.1 
38.7 
45.0 
44.4 
44.4 

.4 

2,! 
.9 

74 
68 
72 
73 

71 

10 

10 

10+ 

10 

22 

IS 
14 
20 
20 
24 

27 
8 
8 

3 

7+ 

671 
809 
613 
632 
634 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
0 

13 

22 

7 

9 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

4.92 
4.03 
4.79 
4.80 
4.62 

.93 

1.48 
4.62 

1.21 
1.69 
1.52 

1.61 
1.23 

22 
22 
22 
22 
22 

.3 
3.5 
2.0 
2.6 
2.0 

1 
1 
T 
1 
0 

18 

9+ 
18 
18 

11 
9 
9 
9 
8 

4 
2 

3 

4 
4 

1 
1 
2 
2 

1 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBUR6  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  I    E 
PIMPLE  HILL 

R  AM 
AM 

55.4 
51.9 
45.1 
54.4 
42.4 

34.0 
36.9 
23.6 
30.4 
23.4 

44.7 
44.4 
34.4 
42.4 
32.9 

2,1 
,9 

,9 

71 
71 
64 
75 
64 

10 
10 
4 
10 
11 

20 
21 

6 
15 

3 

P 

a 

8 
B 

623 
632 
93° 
692 
989 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
4 
0 
6 

13 
8 
26 
19 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

4,84 

4.50 
5,52 
4.81 

1.'5 
1.37 

1.28 

1.16 
1.68 
1.06 

22 

21 
22 
23 

2.0 

7.4 

T 

10.5 

2 

2 
0 
3 

18 

18+ 

28 

9 

12 

10 
10 

3 

3 
4 
4 

1 

1 
1 
1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
SCRANTON  WB  CITY 

AM 
AM 

R 
R 

39.2 
49.1 
52.0 
51.4 
46.3 

21,2 
26.7 
29.3 
33.8 
28.9 

30,2 
37.9 
40,7 
42.5 
37.6 

3)0 

1.0 

,3 

61 

70 
70 
72 
68 

U 
11 
10 
10 
10 

0 

9 

14 

19 

12 

P. 
3 
8 

1072 
834 
747 
688 
844 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
1 
0 
0 
3 

20 
26 
21 
11 
21 

1 

0 
0 
0 
0 

3.85 
4.19 
4.85 
4.68 
2.92 

-   .12 

.32 

1.25 

1.27 

.17 

.61 

1.15 

1.27 

1.89 

.78 

23 
22 
22 
22 
22 

13.6 
3,0 

2.6 
2.9 

4 
3 
0 

1 
1 

9 
18 

18 
9+ 

14 

12 

8 

8 

8 

2 
2 

5 
2 
2 

0 

1 
1 
1 
0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHIPPENSBURG 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

AM 
AM 

5C.0 
55.0 
48.2 
48.0 
43.5 

27.9 
32.4 
29.3 
26.7 
21,4 

39.0 
43.7 
38.8 
37.4 
32.5 

,3 
2.7 
2,4 

,2 

72 
70 
66 
69 
66 

10 

1^^+ 

10 

11 
11 

13 
15 
11 
12 
2 

8 

8 
P+ 

798 
662 
807 
852 
1000 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
2 
3 

23 

17 
21 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3.76 

6,12 

E  4.77 

3.87 

5.00 

.07 
1.85 
1.43 

.14 

.63 

1.52 

.39 

1.04 
1.15 

22 
22 
21 
22 

22 

4.2 
2.0 
5.1 
2.4 
9.3 

3 
0 
3 
1 
3 

18 

18 

9+ 
27+ 

9 

10 
8 

10 
13 

3 
3 

5 

2 
3 

0 

1 

0 

1 
1 

TOWANDA 
UPPER  DARBY 
WELLSBORO  3  S 

AM 

48.4 
52.5 
43.5 

27.4 
31.2 
23.3 

37,9 
41,0 
33.4 

2.5 
,5 

69 
72 
62 

10 

in 
11 

11 

15 

5 

8 
3 
8  + 

834 
712 
972 

0 
0 
0 

2 
0 
3 

23 
19 
26 

0 
0 
0 

2.81 
5,53 
2,90 

.15 
-   .06 

.61 

l.'-4 

.68 

4 
22 

4 

3.8 

3.0 
6.0 

1 
T 
3 

8+ 
18 
9 

9 
9 
8 

1 
4 
1 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
MARCH    1955 


Temperature 

Precipitation 

ll 
1  1 

a.  E 

S  .2 
<  2 

4) 

> 
< 

B 
II 

II 

J3 

Q 

s 

2 

Q 

Q 
1 

No.  ol  Days 

1 

a 

1 1 

Q 

o 
0 

& 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Max 

W 

in. 

1 

3t3 
g-i 
O  2 

1 

e 
£ 

1 

0 

ffi< 

o  J 

1 

0  S 

oi 

0 

r^   0 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

53.6 
52.6 
49.6 
55.3 

29.5 
33.5 
28.7 
31.9 

41.6 
43.1 
39.2 
43.6 

3.7 

.9 

2.5 

70 
72 
70 
73 

10  + 
10 
10 
10 

12 
16 

13 
15 

8 
8 
8 
8 

718 
670 
793 

654 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

21 

15 
21 
18 

0 
0 
0 
0 

3.43 
5.78 
4.19 
5.28 

1.96 

.35 

2.00 

1.75 

1.82 

.75 

1.80 

22 
22 
22 
22 

1.7 
3.0 
5.7 
3.5 

0 
0 

1 

9+ 

7 
10 
11 
11 

2 

4 
3 
5 

1 
1 
0 
1 

DIVISION 

39.6 

4.58 

3.6 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  <-  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W            AM 

52.2 
4S.9 
45.6 
48.1 
51.8 

30.2 
27.2 
21. S 
24.9 
25.3 

41.2 
38.1 
33.6 
36.5 
38.3 

-  1.0 
2.5 

70 
73 
65 
71 
74 

4+ 
12 
12 

1? 
13 

18 
8 
2 

4 
10 

7+ 
8 
8 
8 

e 

732 
828 
965 
874 
803 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 
5 
3 
3 

21 
22 
28 
24 
24 

0 
0 
0 

0 
0 

2.76 
6.12 
5.46 
4.99 

5.07 

2.43 
2.01 
1.70 

1.11 
1.53 
1.03 
.84 
1.55 

4 
4 
1 
21 
4 

T 

11.3 

14.2 

5.9 

T 

7 
2 
1 

6  + 

7 

9+ 
18+ 

4 
12 
10 
12 

8 

3 
4 
5 
3 
4 

1 
1 
1 

0 

1 

BUTLER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM         AM 

CORRY 

52. 7M 

50.6 

54.6 

51.8 

45.9 

29. 4M 

21.0 

25.9 

27.5 

25.8 

41. IM 

35.8 

40.3 

39.7 

35.9 

2.7 
2.6 

69 
72 
74 
73 
66 

1? 
12 
13 

12 

13 
0 
9 
8 

8 

8 

8 

8 

27 

8 

737 
900 
757 
780 
895 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
2 

4 

21 
28 
21 
21 
25 

0 

1 

0 
0 

0 

4.86 
5.81 
5.36 
7.09 

4.41 

1.53 
2.0Q 
1.82 

.7a 

.90 
1.23 
1.27 
1.69 

.63 

4 
4 
4 

5 
1 

12.0 
5.3 
1.0 
8.5 

17.0 

5 
3 
1 

5 
7 

28 
9 
26 
18 
27 

12 

11 
12 
11 
11 

3 
5 

6 

4 
4 

0 
2 
1 
3 
0 

COUDERSPORT  2  NW 

OERRY 

DONEGAL 

DONORA                      AM 

EAST  BRADY 

43.8 
53. S 

55.7 
54.3 

23.2 

30.5 

33.5 
27.8 

33.5 
42.2 

M 
44.6 
41.1 

2.1 
2.2 

62 

75 

75 
74 

10 
12 

13 
17 

-  1 
10 

17 

5 

8 
27 

P+ 

e 

969 

703 

622 
734 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
0 

25 

18 

17 
20 

1 

0 
0 
0 
0 

4.78 
4.37 
7.69 
4.87 
4.64 

.31 
1.32 

.92 
1.19 
2.55 
1.30 
1.01 

4 
4 
4 
4 
4 

11.0 

6.5 

6.0 

.4 

4.0 

5 
2 
3 

T 
1 

28 

7+ 
18 
6  + 
7+ 

11 
9 

14 
10 

7 

3 
3 
5 

4 
5 

0 
1 
2 
1 
1 

EBENSBURQ 

FARRELL  SHARON 

FORD   CITY  4  S  DAM          AM 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

48.2 
52.5 
50.9 
50.9 
50.3 

26.1 
27.5 
25.9 
26.2 

27.0 

37.2 
40.0 
38.4 
38.6 
38.7 

1.8 
1.6 

3.  1 
1.8 

65 
73 
72 
71 

70 

12 

n 

13 
12 
12 

8 
10 
10 

6 

5 

8 

8 
8 
8 
8 

854 
769 
818 
813 

808 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
2 
2 

24 
24 
25 
21 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

5.65 
4.63 
E  4.76 
5. 18 
5.12 

2.16 
1.39 

1.7') 
1.67 

1.25 

1.1'. 

.95 

1.33 

1.23 

4 
4 

4 
4 
4 

2.5 
8.0 

7.0 
14.7 

3 
0 
2 

6 
4 

18+ 

18+ 

28 

27 

11 

15 

9 

10 

5 

3 
3 
3 

5 

1 
1 
0 
2 
1 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW              AM 

JOHNSTOWN                   AM 

KANE   1  NNE                 AM 

52.0 

53. an 

46.7 

51.1 
43.4 

27.1 
31. 4M 
24.9 
30.5 
21.2 

39.6 
42. 6M 
35.9 
40.8 
32.3 

.6 
2.6 

1.6 

72 
72 
69 
72 
66 

n 

12 
13 
13 
13 

9 
13 
12 

15 
-  1 

3 

8 

8 

3+ 

8 

781 
688 
897 
743 
1006 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
2 
5 

23 

25 

18 
27 

0 
0 
0 
0 

1 

5.00 
4.59 
4.75 
6.33 

1.08 
1.12 
l."l 
2.1^ 

1.11 
1.34 
1.15 
1.40 

4 

4 
4 

1 

7.8 
3.0 
5.8 

17.6 

3 
T 
4 
4 

18 
18 

7+ 
IB 

14 

9 

10 

10 

2 
3 
4 
4 

1 
1 
1 
2 

LINESVILLE  5  WNW 

MEADVILLE  IS               AM 

MERCER 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

46.0 
46.7 
49.9 
51.1 
53.0 

25.3 
24.4 
26.4 
28.9 

27.7 

35.7 
35.6 
38.2 

40.0 
40.4 

.3 

3:? 

67 
68 

70 
71 
73 

12 
13 
12 
12 
12 

8 

7 

6 

11 

10 

3 
3 

8 

e 

8 

900 
907 
825 

765 
754 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
2 
2 
2 

25 
27 
24 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

4. 01 
4.34 

4.24 
5.47 

.90 
1.57 

,64 
2. '.3 

.55 

.75 

1.38 

1.12 

1.03 

21 

4 

11 

4 

1 

16.6 

17.9 
7.4 
4.0 
6.0 

6 
7 
3 
3 

27  + 
27 
2  7+ 
27 

9 

11 

3 

12 

3 
5 

3 

5 

0 
0 
2 

NEWELL                      AM 
NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 
PITTSBURGH  WB  CITY         R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM        AM 

53.3 

51.6 
53.6 
49.0 

31.7 

29.4 
33.5 
24.7 

42.5 

M 
40.5 
43.6 
36.9 

.7 

1.9 
2.0 

73 

72 
74 

71 

13 

12 
12 

13 

14 
12 
12 
17 
6 

7+ 

8 

8+ 

8 

691 

749 
656 
865 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

2 
3 

20 

21 

16 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

4.97 
4. 40 
3.69 
4.49 
4.92 

1.92 
.92 

.49 
1.08 

1.83 
1.80 
1.30 
1.45 
1.00 

4 
4 
4 
4 
4 

4.5 
2.0 
3.2 
3.6 

7.5 

4 
2 

T 

2 

6 
27 

7+ 

18 

10 

e 

9 

13 

2 
2 
3 

3 

RIOGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

47.9 
52.6 
50.8 
50.0 
48.1 

23.1 
28.3 
27.5 
25.7 
25.0 

35.5 
40.5 
39.2 
37. o 
36.6 

2.  1 

1.9 

.8 

69 
72 
70 
72 
69 

12 

^2 
12 
1? 

3 
10 
7 
9 
0 

3 
8 
3 

a 

27 

906 
754 
795 
832 
874 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 

3 
4 

2<t 
21 
23 
22 
22 

0 
0 
0 
0 

1 

5.10 
4,32 
4.19 
6.88 
7.37 

1.0>-i 

2.69 

3.70 

1.10 
1.10 
.97 
2.00 
2.20 

4 
4 
4 
4 
4 

9.5 
2.0 
5.2 
7.7 
6.7 

4 
1 
2 

4 

27 
6+ 
9+ 

18 

18 

9 
9 
9 

10 
10 

5 

4 
3 
6 
6 

t  TIONESTA  2  SE  DAM           AM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
UNIONTOWN 
WARREN 
WAYNESBURG  2  W 

46.4 
49.4 
55.5 
47.3 
56.0 

23.4 
23.6 

31.5 
25.5 
29.1 

34.9 
36.5 
43.5 
36.4 
42.6 

1.8 
1.8 
1.7 

70 
67 
76 
68 
75 

13 

12 
12 

12 
12 

7 
6 

14 
8 

11 

8 
8 
8 

a 

3 

923 
875 
659 
378 
688 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
2 
3 

2 

26 

25 
19 
25 
20 

0 

0 

0 
0 

0 

6.35 
5.51 
5.49 
5.32 

6.18 

2.87 

1.56 

2.04 
2.33 

1.62 

1.00 

1.84 

.35 

1.41 

11 

4 
4 
1 
5 

8.6 
8.5 

6.5 
14.0 

3.8 

5 
2 
2 

7 
3 

27 
26 

6+ 
27 
18 

9 

12 

10 
12 
12 

6 
5 
3 

3 
4 

0 
2 

DIVISION 

38.8 

5.14 

7.5 

LAKE  DRAINAGE 

ALBION 

ERIE   CAA  AIRPORT 

44.0 

26.8 

M 
35.4 

68 
69 

12 
12 

10 
12 

8 
7+ 

912 

0 
0 

5 

28 

0 
0 

3.06 

.47 

3 

10.3 

6 

8 

9 

0 

0 

DIVISION 

3  5.4 

3.06 

10.3 

STATE 
.... 

39.3 

1.5 

4.76 

1.19 

5.0 

t    DATA    RECEIVED    TOO   LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

station 

0 

e2 

1   1 

2   3 

4 

Ll 

6 

7 

8 

9 

10  u 

12 

13  1  14 

1  '^ 

16 

17 

8 

19  1  20   21 

22 

23  24 

25   26 

27 

28  29   30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

A. SI 

.53 

.05 

1.06 

13 

.11 

,14 

T 

.12 

.37 

•  21 

•  03 

•  55 

14 

.02 

.50 

,24 

.12 

T 

08 

.10 

.01   T 

AueiON 

- 

_ 

.07 

.07 

,25 

,05 

•  01 

.05 

•  03 

_ 

- 

_     _ 

_ 

_ 

ALLENTOWN  we  AP          R 

4.<.6 

.46 

.14 

.55 

04 

.42 

T 

T 

.08 

T 

.02 

.15 

.06 

30 

.47 

1,43 

.02 

T 

32 

T 

T 

ALLENTOWN  GAS  CO 

4.10 

.20 

.25 

.66 

12 

.10 

,39 

T 

.03 

T 

•  03 

.16 

17 

,06 

.04 

1,11 

.60 

T 

23 

.03 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

5.87 

.92 

.02 

1.20 

15 

.47 

.01 

T 

.02 

•  46 

•  05 

.10 

.49 

36 

.82 

,50 

23 

.07 

•  01 

AREN0T5VILLE 

«.70 

.15 

•  30 

.97 

99 

.15 

.21 

•  26 

.26 

24 

T 

.60 

1,86 

.60 

23 

ARTEHAS  1  um 

- 

.40 

1.02 

50 

.12 

•  53 

.19 

22 

.90 

1.30 

AUSTINBURG  2  W 

4.11 

.89 

.08 

.81 

30 

T 

.12 

,08 

.04 

•  03 

•  69 

•  06 

.13 

.06 

03 

T 

•  30 

.06 

.34   T 

17 

.02 

T     T 

AVOCA  CAA  AP 

3.02 

.45 

T 

.60 

08 

.24 

.04 

T 

T 

•  03 

T 

.04 

.52 

08 

T 

•  04 

.88 

T     T 

02 

T 

T     T 

BAKERSTOMN  3  WNW 

2.76 

.36 

.06 

1.11 

.02 

.03 

,02 

.55 

T 

.04 

.66 

.01 

T 

r 

BARNES 

6.68 

1.05 

T 

1.05 

22 

,19 

T 

.19 

1.06 

.04 

•  09 

.66 

T     T 

T 

.49 

.60 

.26   T 

.06 

06 

.62 

•  07 

BEAR  GAP 

3.61 

.48 

.52 

12 

.25 

.02 

.03 

.19 

.03 

.07 

,41 

35 

.26 

.73 

12 

.03 

BEAVER  FALLS 

3.88 

.52 

T 

.85 

05 

T 

,10 

T 

.16 

.36 

.10 

,43 

T 

17 

T 

.27 

.62 

.25   T 

T 

r 

.10 

T     T     T 

BEAVERTOWN 

4.26 

.30 

.21 

.28 

19 

.10 

.05 

,01 

•  02 

.22 

.03 

•  35 

,03 

14 

.02 

.94 

.88 

.31 

T 

16 

.02 

T          T 

BEECH  CREEK  STATION 

3.86 

.10 

.23 

.63 

07 

.22 

T 

.01 

•  07 

.18 

.04 

,52 

,16 

14 

.07 

.19 

.84 

.19   T 

T 

13 

,05 

•  02 

BELLEFONTE  «.  S 

4.69 

.58 

.10 

.51 

22 

.12 

T 

T 

•  04 

.02 

.20 

.04 

1,00 

,05 

21 

.64 

.61 

.17 

18 

T 

T 

BERWICK 

3.05 

,61 

.45 

.26 

T 

•  05 

.11 

.U 

,41 

12 

.25 

.58 

.01 

09 

BETHLEHEM 

3.85 

.18 

.17 

.68 

11 

.12 

.38 

T 

•  03 

T 

.01 

,16 

13 

.05 

1.03 

.59 

T 

22 

T 

T          T 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

4.39 

.45 

.20 

.62 

06 

.46 

T 

T 

.01 

.04 

.12 

,06 

30 

.40 

1.34 

T 

.02 

31 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

6.12 

.75 

.18 

1.53 

04 

.66 

.04 

.02 

.46 

.04 

.17 

,67 

45 

.37 

.17 

T     .02 

22 

,42 

•  01 

BLOSERVILLE  1  N 

5.37 

.59 

.70 

20 

.32 

T 

.20 

.02 

■  06 

,03 

20 

1.03 

1.88 

15 

60SWELL  6  UNW 

- 

1.33 

.94 

1 

70 

.79 

.53 

.07 

T 

- 

,38 

•  40 

1^40 

.76 

T 

07 

.10 

•  25   T 

BRAOOOCK  LOCK  2 

4.70 

.30 

.07 

1.23 

24 

.11 

.22 

T 

•  07 

.34 

.21 

.01 

,48 

,02 

14 

.01 

.69 

.16 

.38 

.02 

09 

.01 

T 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

RECORD  MISSING 

BRADFORD  ■.  W  RES 

5.46 

1.03 

,56 

33 

.08 

,23 

T 

•  05 

.74 

.05 

.32 

,03 

07 

•  61 

,55 

.03   .02 

44 

.29 

•  03 

BREEZEWOOO 

6.15 

.42 

.32 

1,70 

37 

.19 

.32 

.11 

•  14 

.06 

38 

1^62 

,33 

.06 

11 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

4.99 

.66 

.29 

.49 

18 

.08 

,07 

.07 

T 

.47 

T 

.17 

.70 

T 

13 

.84 

,39 

.01   .04 

.02 

18 

.15 

•  05 

BRUCETON  I  S 

4,13 

.39 

T 

1.20 

.62 

T 

.43 

.37 

T 

15 

.55 

,16 

.04 

.22 

BUFFALO  MILLS 

5.61 

.24 

.29 

1.26 

89 

.14 

.05 

.68 

,12 

22 

T 

.78 

,92 

.06 

05 

.01 

BURGETTSTOWN  2  U 

5.07 

.31 

1.55 

30 

.03 

.06 

.07 

.80 

•  74 

08 

.62 

.29 

,11 

05 

.04 

T 

BURNT  CABINS  2  NE 

4.65 

.50 

.22 

.90   1 

.29 

.22 

T 

.10 

T 

14 

1.09 

1,19 

T 

BUTLER 

4.86 

.65 

.99 

34 

.02 

T 

•  11 

.36 

•  80 

10 

.47 

•  48 

,18 

16 

.15 

.07 

CAMP   HILL 

- 

.04 

.45 

- 

.15 

1.01 

.10 

.02 

17 

.64 

1.19 

CANTON  1  NW 

3.13 

.15 

.16 

.70 

26 

.05 

.06 

.08 

.04 

.14 

.03 

•  37 

,06 

09 

T 

.17 

.46 

,24 

09 

T 

T 

CARLISLE 

5.27 

.58 

.64 

32 

.28 

.04 

T 

.20 

T 

.12 

.12 

.16 

24 

.84 

1.51 

20 

CARROLLTOWN  2  SSE 

5.13 

.37 

.29 

1.16 

21 

.29 

•  06 

.02 

.20 

.24 

.03 

.64 

.01 

30 

.01 

.63 

.46 

,04 

10 

.03 

.06   T 

CARTER  CAMP  2  w 

5.56 

,46 

.18 

,80 

45 

.14 

•  08 

T 

.10 

.45 

.06 

.52 

T 

10 

.04 

.42 

1.22 

.19 

T 

15 

.05 

.15 

CEDAR  RUN 

4.75 

.26 

,30 

,75 

20 

•  04 

•  10 

.04 

.10 

.20 

.12 

.65 

,03 

11 

.20 

.45 

•  70 

,19   T 

T 

17 

.08 

•  06   T     T 

CHADDS  FORD 

- 

.17 

- 

83 

.40 

•  80 

.20 

28 

.16 

.32 

•  98 

,43 

.23 

.20 

CMAMBERSBUR6  1  ESE 

6.34 

.38 

T 

2.01 

20 

•  19 

T 

T 

.19 

T 

•  28 

25 

1.26 

1^40 

.19 

CHARLEROI  LOCK  t. 

5.62 

.50 

.24 

1.50 

72 

•  U 

•  18 

,01 

.02 

.18 

.36 

.01 

.29 

,10 

15 

.01 

•  56 

•  37 

,19 

.01 

.06 

.03 

•  03   T 

CHESTER 

4.54 

.05 

.73 

30 

•  60 

T 

•  12 

.26 

T 

.40 

•  33 

1^10 

■  30 

.35 

CLARENCE  1  E 

3.72 

.12 

.13 

.62 

25 

•  17 

.01 

T 

.06 

.27 

.02 

•  46 

,03 

.16 

,05 

•  72 

•  48 

,02 

T 

.12 

,02 

.01        T 

CLARION  3  5W 

5.81 

1.16 

.04 

1.23 

U 

.07 

.01 

.14 

.28 

.13 

•  64 

,01 

•  01 

T 

,55 

.73 

,43 

.19 

.06 

.02 

CLAUSSVILLE 

4.99 

.23 

.18 

.63 

15 

.08 

.33 

.06 

,29 

,23 

1^58 

,95 

.28 

CLAYSVILLE  3  W 

5.36 

.50 

.07 

1.27 

85 

•  15 

.12 

T 

T 

.64 

.13 

.55 

,01 

.12 

T 

.66 

•  21 

T 

.14 

.01 

T     .04 

CLEARFIELD 

6.64 

.42 

.15 

1.00 

16 

•  20 

.03 

T 

.22 

.30 

.20 

.10 

.80 

.26 

T 

.96 

.80 

,28 

.33 

.36 

,08 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

4.37 

.70 

.68 

18 

•  20 

.03 

.07 

.25 

.06 

.57 

.19 

.90 

.50 

,02 

,02 

CLERMONT 

6.34 

.72 

.07 

.92 

38 

.10 

.12 

.02 

•  10 

1.07 

.02 

.48 

T 

.06 

.06 

.28 

•  66 

,35   T 

.28 

.40 

,20   ,06 

COALDALE  2  NW 

4.46 

.36 

.26 

.48 

06 

.07 

.27 

•  08 

.01 

.36 

,08 

.14 

.07 

W06 

,92 

.20 

.06 

COATESVILLE  I  Sw 

5.05 

.14 

.22 

,65 

72 

.04 

.66 

.28 

.07 

.10 

.10 

U31 

,40 

•  36 

COATESVILLE 

5.12 

.18 

.19 

.70 

69 

.02 

.67 

T 

T 

T 

.26 

08 

.09 

.08 

1.44 

,34 

T 

■  38 

T 

COGAN  STATION  2  N 

4.25 

.25 

.14 

•  68 

13 

.16 

.06 

.10 

.11 

.05 

.72 

,01 

.16 

.40 

•  80 

,20 

■  26 

.02 

COLUMBIA 

4.24 

.34 

,48 

20 

T 

.06 

T 

.10 

.16 

.19 

,48 

1.87 

■  37 

CONFLUENCE  1  Sw  DAM 

7.09 

.77 

.29 

1.13  1 

69 

.02 

.16 

T 

T 

•  26 

.32 

.36 

T 

,34 

T 

1.18 

■  44 

T     T 

T 

■  07 

.04 

.02 

CONFLUENCE  1  NW 

7.73 

.70 

.31 

1.60  1 

65 

.11 

.21 

T 

T 

•  36 

.25 

T 

.42 

T 

.33 

T 

1,14 

,60 

T 

■  09 

.04 

.03   T     T 

CONNELLSVILLE 

6.62 

.90 

.33 

1.65  1 

IB 

.25 

.12 

T 

.52 

,36 

25 

.04 

,36 

.66 

T 

•  04 

.06 

T 

CONSHOHOCKEN 

5.18 

.12 

.22 

.85 

22 

.37 

.60 

T 

T 

.17 

T 

22 

.10 

,12 

1.22 

,54 

•  23 

.20 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

- 

- 

.20 

07 

.03 

•  41 

.40 

07 

,56 

.26 

.06 

CORRY 

4.41 

.68 

.64 

01 

.02 

.14 

T 

•  08 

•  68 

T 

.22 

.23 

,01 

02 

•  64 

,37 

,16   ,06 

,23 

.31 

.02   T 

COUOERSPORT  2  NW 

4.78 

.57 

.08 

.92 

56 

.09 

.13 

.06 

.09 

.17 

•  03 

.42 

,04 

.08 

.05 

,33 

,47 

.28   .02 

.13 

.18 

.09 

COUDERSPORT  T  E 

4.70 

.60 

.12 

.70 

42 

.12 

.09 

.11 

.09 

.02 

•  26 

.32 

,02 

.10 

.10 

.15 

,60 

.44 

26 

.16 

,02   T 

COVINGTON 

3.03 

.18 

.10 

.76 

13 

.09 

T 

T 

•  32 

.17 

.37 

r 

T 

,42 

.49 

T 

T 

CREEKS  IDE 

4.28 

.35 

.15 

1.12 

06 

.21 

.45 

.65 

.20 

,35 

,28 

,24 

.09 

.13 

T 

CRESSON  !    SE 

5.68 

.60 

.40 

.82 

32 

.52 

.16 

.03 

.04 

.40 

.04 

.74 

28 

.09 

,61 

.49 

T 

T 

.17 

.05 

.03 

CUSTER  CITY  2  w 

5.97 

.75 

.05 

.55 

75 

.22 

.08 

.10 

.65 

.31 

.23 

.02 

04 

.03 

,37 

.60 

,42   T 

.02 

.40 

.34 

.12   .02 

DANVILLE 

3.53 

.45 

.25 

.40 

05 

.06 

.14 

T 

.08 

.06 

.48 

T 

20 

T 

,13 

.86 

,18 

.13 

.09 

DERRY 

4.37 

.80 

1.19 

•  57 

.06 

.34 

T 

.19 

.30 

T 

31 

,40 

T 

.02   T 

T 

.20 

T 

OevAULT  1  w 

6.61 

.34 

.05 

1.70 

76 

•  40 

T 

•  27 

.05 

.29 

,57 

1.64 

T 

.02 

.62 

DIXON 

3.29 

.21 

.16 

•  54 

33 

•  08 

.14 

.04 

.04 

.57 

.09 

.08 

.06 

,10 

,46 

.19 

.18 

.03 

DONEGAL 

7.69 

1.41 

.22 

2^55 

52 

•  50 

.20 

•  02 

.37 

.01 

•  20 

.10 

.35 

T 

,77 

.12 

.01 

T 

.20 

.14 

T     T 

DONORA 

4,87 

.67 

U30 

53 

.29 

,04 

T 

.01 

.46 

T 

•  10 

.23 

T 

20 

T 

,62 

.49 

T     T 

T 

04 

T 

T 

DOYLESTOWN 

4.14 

.25 

•  65 

19 

.69 

T 

T 

T 

T 

.18 

21 

,33 

1,10 

.04 

60 

OU  BOIS  7  E 

4.37 

.74 

•  72 

20 

.07 

,03 

•  03 

.26 

.03 

.05 

.73 

.15 

•  55 

,48 

.02 

.06 

.26 

T 

OUSHORE  3  NE 

2.98 

.12 

.17 

.65 

16 

.09 

.15 

T 

.07 

.04 

.02 

.57 

.06 

15 

.Oi 

.08 

.30 

.18 

T 

11 

.02 

T     T      T 

EAGLES  MERE 

4.50 

.34 

.29 

.71 

.12 

,18 

.06 

•  12 

.10 

.04 

.85 

•  08 

08 

.12 

•  15 

,68 

.24 

24 

.10 

EAST  BRADY 

4.64 

.98 

1.01 

.02 

.10 

.08 

.38 

.09 

•  66 

06 

•  73 

.55 

.03   .02 

.03 

EAST  WATERFORD  3  E 

4.65 

,56 

.16 

.59 

24 

.15 

.14 

.02 

.07 

.32 

.02 

.31 

23 

.03 

•  59 

.84 

.18 

T 

14 

.06 

T     T     T 

E8ENSBURG 

5.65 

.56 

.32 

1.25 

25 

.30 

.12 

.06 

T 

* 

.38 

.60 

T 

28 

T 

.66 

.60 

T 

T 

18 

.14 

.05 

E0IN6ORO 

5.37 

.78 

.54 

T 

.21 

.09 

.06 

.62 

.01 

.50 

•  01 

01 

.01 

,52 

1.01 

.25   .03 

05 

.60 

.07 

ELIZABETHTOWN  1  Sw 

4,77 

.10 

.24 

.38 

31 

.04 

.27 

.06 

.17 

16 

,26 

1.52 

1.06 

21 

EMPORIUM  1  £ 

5,72 

.56 

.11 

.83 

84 

.11 

.15 

.01 

.10 

.07 

.08 

T 

.76 

T 

09 

.02 

.46 

.82 

.27 

22 

.19 

.03   ,01 

ENGLISH  CENTER 

3,93 

.40 

.22 

.62 

09 

.05 

T 

T 

.06 

.12 

.04 

.64 

.03 

OS 

.03 

.50 

.69 

.21 

T 

12 

.03 

EPHRATA 

5,29 

.48 

.50 

30 

,51 

.02 

.03 

.14 

.10 

21 

.46 

2.24 

31 

EOUINUNK 

3,82 

• 

•    1 

80 

.10 

.08 

.04 

.15 

.02 

.06 

•  04 

T 

.45 

T 

• 

36   .04 

.15 

.46 

04 

.33 

•  01   T 

ERIE   CAA  AIRPORT 

3,06 

.39 

.47 

•  04 

22 

.04 

.22 

,01 

.45 

.38 

.04 

T 

r 

T 

.41 

.13 

T     T 

T 

24 

,02 

T 

EVERETT  1  Sw 

5,28 

.41 

.29 

1.95 

31 

.13 

.11 

22 

. 

?9  1.05 

.67 

.05 

FARRELL  SHARON 

4,63 

1.14 

10 

.07 

.10 

.11 

.15 

.99 

.21 

.49 

03 

.58 

.48 

07 

,11 

FORD  CITY  1.  S  DAM 

E4,76 

.45 

.10 

.95 

28 

.10 

.07 

T 

E.20 

.34 

T 

.65 

T 

18 

T 

.65 

.28 

.21 

T 

13 

,17 

•  10   T 

FRANKLIN 

S.18 

.42 

1.32 

06 

.06 

T 

.09 

1.10 

,62 

T 

01 

.49 

.36 

.18   ,02 

18 

.21 

•  07 

FREDERICKSVILLE  1  SE 

3,46 

» 

. 

.83 

10 

•  19 

T 

.02 

T 

.01 

.01 

•  IS 

19 

.05 

. 

. 

1.88 

FREELAND 

3.13 

.20 

,08 

.40 

01 

.03 

.40 

.11 

.10 

,47 

•  14 

03 

.43 

,53   T 

15 

•  05   T 

GALETON 

4,14 

.48 

,12 

.72 

28 

•  02 

.08 

,01 

.07 

.04 

T 

.06 

,50 

•  02 

06 

,02 

,46 

,62 

,16   T 

26 

.14 

T     T     T 

6EIGERT0WN 

4,48 

.13 

.12 

.70 

26 

,23 

.16 

,26 

r 

,20 

,13 

1,18 

,75 

37 

GEORGE  SCHOOL 

- 

.93 

24 

•  84 

T 

.10 

.20 

,06 

23 

,42 

1,44 

41 

GETTYSBURG 

6,31 

.14 

.27 

.78  1 

25 

,08 

,26 

.16 

.03 

,26 

26 

T 

,64 

1.68 

,18 

32 

GIFFORO 

RECORD  MISSING 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

5,74 

.76 

.08 

1.05 

42 

.08 

.12 

.06 

.11 

•  38 

.05 

.07 

.64 

•  04 

06 

,03 

,48 

.46 

.12   T 

T 

29 

.31 

,14 

GLENWILLARO  DASH  DAM 

4,08 

.36 

.02 

1.26 

14 

T 

.03 

T 

.07 

.43 

.12 

.02 

.42 

09 

T 

.51 

.37 

,12 

T 

06 

.09 

,01 

GORDON 

3,77 

.79 

.38 

11 

.26 

.02 

.03 

.17 

.12 

.37 

24 

.20 

,88 

20 

GOULOSBORO 

3.61 

.20 

.23 

.48 

07 

.14 

.13 

.03 

.08 

T 

.27 

•  54 

04 

•  06 

.02 

,40 

.79 

10 

.03 

GRANTVILLE  2  Sw 

4.95 

.53 

.35 

28 

.35 

.01 

T 

.12 

T 

.11 

,19 

39 

,66 

1,83 

T 

24 

GRATERFORO 

4,99 

.03 

.26 

.33 

64 

.67 

T 

.19 

.03 

.16 

07 

,13 

.12 

1.31 

.76 

21 

.08 

GRAT2  I  N 

3,12 

.28 

.30 

•  29 

09 

.07 

.14 

T 

T 

.14 

T 

.23 

17 

T 

.20 

.78 

.32 

11 

T 

T          T 

GREENSBORO  LOCK  7 

5,54 

.68 

,29 

•  77  1 

45 

.11 

,23 

T 

.01 

.44 

.33 

•  03 

22 

,03 

.49 

.31 

,06 

08 

.01 

T 

GREENS8URG  3  SE 

4,66 

.74 

.02 

1.55 

05 

.41 

T 

.38 

.22 

.24 

28 

.43 

.09 

.12   .05 

T 

r 

.08 

T 

GREENVILLE 

5.12 

.66 

.02 

1.23 

02 

.02 

,07 

.03 

.10 

.61 

.20 

.50 

01 

.84 

,47 

.11 

05 

.16 

•  02 

HANOVER 

7.03 

.14 

.47 

.66  1 

16 

.06 

.52 

.14 

.04 

.48 

23 

.42 

1.67 

.66 

46 

•  02 

HARRISBURG  WB  AP        R 

3.97 

.45 

.05 

.70 

03 

.30 

.01 

T 

T 

.16 

.01 

.10 

.02 

17 

.64 

1.19 

T 

.02 

13 

T 

T 

HARRISBURG  NORTH 

4.97 

.46 

,12 

.40 

38 

.05 

,28 

T 

.17 

•  10 

,19 

19 

T 

.71 

1,32 

.40 

19 

•  01 

HAWLEY 

2.99 

.28 

.03 

.05 

60 

.05 

.03 

T 

.06 

T 

T 

.09 

.07 

04 

.05 

.04 

.60 

.72 

08 

T 

HAWLEY  1  S  DAM 

3,02 

.21 

,17 

.50 

05 

,09 

.08 

,04 

.27 

07 

,10 

.12 

,41 

.71 

IS 

•  OS 

MOLLISTERVILLE 

3.56 

.25 

.09 

.60 

16 

.04 

,19 

.04 

•  04 

•  01 

T 

,20 

,06 

12 

,08 

.08 

,44 

,87 

.03 

17 

•  07 

•  02   T     T 

MOLTWOOD 

4.39 

.15 

.13 

.39 

48 

.02 

,63 

T 

•  03 

T 

•  14 

,01 

08 

,06 

.17 

1,25 

,59 

T 

26 

T 

HONESOALE  4  NW 

4.56 

.23 

.19 

.71 

36 

•  16 

,06 

T 

.20 

•  03 

T 

,46 

T 

10 

.08 

.17 

,71 

.77 

T 

28 

•  04 

T     T 

HOOVERSVILLE 

5.51 

,70 

.19 

1.02 

63 

•  42 

,16 

.02 

•  01 

.31 

.21 

,02 

,20 

,01 

31 

.02 

.62 

,50 

.03 

05 

•  03 

•  OS   T     T 

MOP  BOTTOM  2  SE 

2,56 

,26 

.47 

.18 

42 

,06 

.07 

•  08 

.04 

•  07 

,34 

.20 

.03 

,09 

,21 

•  03 

.01   T 

HUNTINGDON 

5.25 

■  54 

.25 

.60 

26 

•  40 

,05 

T 

T 

•  37 

.03 

,37 

17 

.02 

•  67 

.91 

.65 

06 

T 

T 

HUNTSDALE 

4,14 

,15 

.26 

.58 

38 

.04 

,22 

T 

T 

•  16 

.01 

.12 

12 

T 

•  44 

1.32 

.18 

T 

16 

MYNOMAN 

5,43 

.39 

1.00 

76 

,07 

,05 

.01 

•  64 

.01 

,22 

24 

■  85 

1.04 

.10   .02 

03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


INDIANA  3  SE 

5*00 

IRWIN 

At59 

JAMESTOWN  2  NH 

*.75 

JIM  THORPE 

*.24 

JOHNSTOWN 

6*33 

KANE   1  NNE 

_ 

KARTMAUS 

5.*7 

KEATING  SUMMIT 

6*28 

KEGG 

&*87 

KtTTANNlNG  LOCK  7 

4.66 

KREGAR  *  SE 

8*83 

KRESGEVILLE  3  W 

4.98 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

LAKEVILLE  1  NNE 

3.86 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

5tS9 

LANOrSVlLLE 

4.67 

LATROBE 

4.77 

LAWRENCEVILLE  2  S 

3.31 

LEBANON  2  NW 

4,40 

LEHIGMTON 

4,66 

LE  ROY 

2.98 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 

'..12 

LINESVILLE  5  WNH 

«..01 

LOCK   HAVEN 

5.25 

LONG  POND  2  W 

<>.29 

MADERA 

4.86 

MAMAFFEY 

5.<.0 

MAPLE  GLEN 

4.67 

MAPLETON  DEPOT 

<.,S1 

MARCUS  HOOK 

...69 

MARION  CENTER  2  SE 

5.23 

MARTINSeURG  CAA  AP 

».59 

MATAMORAS 

3.40 

MAYBUR6 

6.42 

MC  CONNELLSBURG 

5.94 

MC  KEESPORT 

4.70 

MEADVILLE  1  S 

4.84 

MEDIX  RUN 

4.71 

MERCER 

- 

MERCERSBURG 

. 

MEYEfiSOALE 

6.13 

MID0LE.TOWN  OLMSTED  FLO 

4.91 

MIDLAND  DAM  7 

4.24 

MILANVILLE 

4.33 

MILLHEIM 

3.63 

MILLVILLE  2  SW 

3. OS 

MILROY  3  NE 

- 

MONTROSE  3  E 

MORGANTOWN 

4.95 

MT  GRETNA  2  SE 

4.79 

MT  POCONO  2  N  AP 

4.48 

MUHLENBUR6  1  SE 

E3.96 

MYERSTOWN 

3.69 

NATRONA  LOCK  4 

4.37 

NESHAMlNY  FALLS 

5.62 

NEWBURG  3  W 

6.15 

NE>*  CASTLE  1  N 

5.47 

NEWELL 

4.97 

NEW  PARK 

6.79 

NEWPORT 

4.15 

NEW  STANTON 

4.49 

NEW  TRIPOLI 

5.21 

NORRISTOWN 

4.92 

NORTH  EAST  2  SE 

3.93 

ORWELL  3  N 

2.49 

PALM 

5.19 

PALMERTON 

4.03 

PARKER 

4.65 

PAUPACK  2  WNW 

3.54 

PECKS   PCNO 

PMIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 

PHILADELPHIA  CITY       R 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 

PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  we  AP  2    //R 
PITTSBURGH  W8  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOGWAY  3  W 
RUSH 

RUSMVILLE 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 

SAXTON 

SCMENLEY  L  5 

SCRANTON  WB  CITY         R 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

StNNEMAHONiNG 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 

STR0UDSBUR6 
STUMP  CREEK 
SUN BURY 
SUSQUEHANNA 
SUTERSVILLE 


Day  ol  month 


RECORD  MISSING 


iRECORD  MISSJNG 


*    1.12 
RECORD  MISSING 


3.67 
5,10l 
3,93 


5.10 
2.97 
2.32 


RECORD    MISSING 


7 

46 

6 

88 

6 

19 

6 

30 

7 

37 

€4 

77 

4 

44 

3 

87 

4 

31 

3 

96 

2 

68 

3 

69 

13 

T 

.06 

01 

.03 

15 

T 

.11 

02 

.09 

08 

.02 

.39 

14 

.05 

.12 

0? 

T 

.10 

14 

.02 

T 

.12 

04 

T 

.11 

07 

.05 

.13       .02       .07 


.03  .01  .01 

.21  .03  .09 

.06  .04  .11 

.IB  .06  .07 

.08  .05 

.07  .02  .08 

T 

.05  .02  T 

T  T 

.28  T  .10 

.01  .01 

.12  .13 

.11  .05  .25 


13        14         15 


19      20      21      22      23      24 


25      26      27      28      29      30      31 


.01      T 

T  T 

.08      T  .01 


.03       .01       T 


See  Relereoce  Notes  Following  StkUon  Index 
-   39   - 
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Toble  3— Continued 


Station 

■3 

Day  of  month 

g 

1 

2  1  3 

4  1 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10  u  1 

12 

13   14  1  15 

16 

17 

18 

19   20  1  21 

22 

23   24 

25   26 

27 

28 

29  1  SO 

31 

TAMAOUA 

4.17 

.28 

.22 

.50 

.04 

.24 

.22 

T 

.14 

.31 

.20 

.04 

•  10 

1^09 

•  74 

.05 

T 

TAMAOUA  4  N  0AM 

4.40 

.30 

.32 

.46 

.02 

.10 

.26 

.01 

.11 

•  03 

•  34 

.09 

.16 

.08 

•  01 

.92 

•  71 

•  37 

.06 

.03 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

5.00 

.30 

.25 

.79 

.10 

.16 

.02 

.03 

.08 

T 

.30 

•  10 

.77 

.04 

.12 

.07 

.07 

1.15 

•  20 

•  31 

.13 

.01 

T 

TlONcSTA  2  SE  0AM 

6.35 

.86 

T 

1.20 

.04 

.02 

.05 

.12 

1.62 

T 

.91 

T 

.01 

.55 

.51 

.03   .01 

T     .27 

.13 

.02 

TITUSVILUE  WATtR  WORKS 

5.51 

.60 

T 

1.00 

.25 

.05 

.17 

' 

.36 

.68 

•  16 

.36 

T 

.03 

.64 

.60 

•  04   T 

•  19 

•  36 

TORPEOO  4  w 

5.36 

.65 

.06 

.58 

.20 

.25 

.06 

.10 

.72 

.16 

T 

.44 

.04 

T 

.02 

.50 

.46 

•34   •OS 

T     •IS 

•  51 

.10 

T 

TOWANOA 

2.81 

.07 

.14 

.61 

.18 

.03 

.12 

.03 

T 

.24 

•  05 

.25 

.05 

.03 

.04   T 

.24 

.37 

•  31   T 

T     •OS 

T 

T 

T     T 

TOWER  CITY  5  SW 

3.99 

.53 

.35 

.48 

T 

.02 

.18 

•04       ^02 

.14 

.27 

.35 

1.30 

•  31 

TROV 

3.41 

.05 

.15 

.83 

.10 

.06 

.12 

.07 

.01 

.32 

.16 

.24 

.10 

.05 

.04 

•  15 

.53 

.29 

.12 

•  02 

TURLEPOINT  i.  NE 

5.20 

.61 

.15 

.74 

.38 

.10 

.15 

.09 

.08 

.63 

.34 

.02 

.27 

.04 

.07 

T 

•  39 

.49 

.15 

.20 

•  13 

.17 

TYRONE  *  NE  BALO  EAGLE 

5.60 

.45 

.40 

.66 

.54 

.32 

T 

T 

.06 

.51 

T 

.45 

.06 

.26 

.05 

•  70 

1.05 

.05 

.21 

•  03 

T 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

4.64 

.80 

.54 

.10 

.18 

.04 

.11 

.60 

.42 

.03 

•  60 

.43 

.28   .05 

.07 

•  33 

.03 

.03 

UNIONTOWN 

5.49 

.93 

.24 

1.84 

.32 

.46 

T 

.01 

.56 

T 

;i9 

.05 

.30 

•  35 

.15 

.04 

•  05 

UPPER  DARBY 

5.53 

.40 

.73 

.59 

.86 

T 

T 

T         .10 

.05 

.23 

•  45 

1.64 

.48 

VANDERGRIFT 

3.13 

.43 

.06 

.10 

.09 

.07 

.12 

.08 

.36 

.46 

.12 

.12 

•  40 

.27 

.22 

.09 

.07 

.07 

VIRGINVILLE 

. 

.04 

.38 

.57 

.12 

.10 

.21 

T 

T 

.09 

.08 

T 

•  04 

1.65 

1.32 

. 

WARREN 

5.32 

.85 

.03 

.53 

.40 

.17 

.07 

.08 

.68 

.40 

.34 

T 

T 

.02 

•  37 

.45 

.23 

.03   .30 

.30 

.07 

T 

WATSONTOWN 

RECORD  MISSING 

WAYNESeURG  2    w 

6.18 

.60 

.19 

1.11 

.41 

.12 

.11 

T 

T 

T 

.38 

.02 

.29 

.02 

.20 

.01 

•  76 

.23 

.47 

T     .04 

T 

.02 

WELLSBORO  3  S 

2.90 

.22 

.21 

.68 

.19 

.12 

.09 

.05 

.04 

.21 

.09 

.32 

.03 

.06 

.04 

•  05 

.31 

.08 

T     ,06 

.05 

WELLSVILLE 

3.43 

.02 

.04 

.04 

.34 

T 

.13 

•  15 

.03 

.18 

•  55 

1.75 

.20 

T 

WERNERSVILLE  1  w 

5.55 

.92 

.35 

.40 

.21 

.30 

.22 

•  20 

1.30 

1.30 

.20 

.15 

WEST  CHESTER 

5.78 

.31 

.88 

.54 

.85 

T 

T 

.15 

.11 

.25 

•  44 

1.82 

T 

.43 

WEST  GROVE  1  E 

6.23 

.42 

.62 

.17 

.12 

.82 

.05 

.20 

.10 

.19 

■  46 

1.00 

.52 

.12   .39 

.05 

WEST  HICKORY 

6.54 

.99 

.08 

1.15 

.45 

.12 

.02 

.12 

.67 

.70 

.02 

.65 

•  50 

.20   .03 

.02   .29 

.50 

•  03 

WHITES6URG 

. 

.46 

.04 

.96 

.05 

.08 

.17 

.07 

.26 

.80 

.15 

- 

- 

.12 

.20 

•  07 

WILKES  BARRE 

2.67 

•  19 

.25 

.47 

.02 

.14 

.16 

.05 

.06 

.05 

T 

.25 

.15 

.07 

.02 

•  02 

•  25 

•  45 

T     .05 

T 

T 

T 

WILLIAMSBURG 

5.14 

.55 

.12 

.90 

.22 

.67 

.07 

.01 

.02 

.07 

.04 

.55 

.16 

•  02 

•  67 

•  88 

•  07 

.19 

.01 

T 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

4.19 

.49 

.02 

.60 

.12 

.21 

.10 

.06 

.02 

.16 

.07 

.06 

.44 

.21 

•  64 

•  76 

•  02   T 

.02   .20 

T 

T 

WOLFSQURG 

5.52 

.31 

.19 

.96 

.93 

.16 

.05 

.49 

.01 

•  22 

.29 

T 

•  79 

•  94 

•  16 

.5? 

T 

T 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

5.28 

.50 

.65 

.65 

.20 

.10 

T         .11 

•  14 

•  19 

•  56 

1^80 

.38 

YORK  HAVEN 

4.52 

.11 

.22 

.37 

.33 

■  06 

.32 

.10 

•  17 

.20 

•  03 

•  30 

1^32 

•  77 

.20 

.02 

2 1  ON  GROVE 

E2.66 

.23 

.30 

.40 

.02 

.22 

E.20 

.04 

•  48 

.20 

•  02 

•  38 

•  17 

2I0NSVILLE  3  SE 

4.45 

.19 

.02 

.53 

.02 

.34 

.39 

T 

.01 

T 

.14 

T 

.IB 

.19 

1.26 

.60 

.39 

.14 

Sm  R«l«r«DC«  Notes  Following  Statloo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1955 


Day  Of  Month 


~7T 


9      10      11      12      13      U     IS      16      17      18      19 


23      24  I    25      26     27 


AL8I0N 

ALLENTOWN  WB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

AREN0T5VILLE 

ARTEMAS  1  WNW 

AVOCA  CAA  AP 

8AKERST0WN  3  WNW 

8EAVERT0WN 

8ELLEF0NTE  ".  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

8LAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BORGETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  I    NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUOERSPORT  2  NW 

DERRY 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

OONORA 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX  j 
MIN  j 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


55   A3 
35   30 


62   55 
39   33 


6A   64 

iO   35 


iit      50 
40   32 


63   64 
41   37 


60   49 
37   31 


56   51 
41   30 


61   53 

43   31 


56   57 
40   33 


62   54 
45   28 


63   54 
42   36 


58   46 
36   2  9 


49   38 
31   26 


53   46 
33   25 


63   56 
31   28 


64   55 
42   32 


48   55 
35   26 


66   57 
45   33 


65   56 

38   32 


65   66 
43   28 


54   47 
32   24 


63   54 
43   29 


53   46 
37   27 


63   65 
38   32 


66   60 

45   31 


63   59 

43   33 


53   38 
36   30 


48   38 
34   26 


63   46 
43   32 


55   52 
26   32 


40   37   39 
32   30   28 


50   40   38 
33   30   30 


40  43  26 

57  1  54  66  41 

26  \    35  36  36 

66  I  71  58  46 

41  43  31 


40   41 
33   31 


60 

66 

62 

68 

32 

37 

35 

31 

64 

70 

65 

57 

22 

35 

43 

34 

35 

63 

72 

65 

19 

32 

42 

36 

27  34  65 

17  10  30 

41  33  40 

21  13  20 

34  44  69 

20  10  50 


30   62 

12   29 


70   58 
50   36 


51  50  40 

37  35  33 

51  58  43 

27  38  32 

54  45  44 

36  33  35 

41  35  49 

34  29  33 

64  57  55 

41  45  21 

57  49  42 

32  30  21 

64  54  45 

41  42  19 

66  68  49 

47  36  31 

67  50  45 

42  39  25 


34  65 
20  29 

35  67 
13  22 


33   67 
13   26 


32   36   65 
20   15   30 


50  I  62   69 


43  43  37 

24  33  33 

52  47  40 

39  36  36 

65  42  41 

41  36  28 

54  48 

30  34 


65  64  48 

37  36  20 

70  57  52 

50  37  25 

63  62  42 


32   63 
8   29 


37  I  41 
32  j  19 

40  1  35 
35  1  25 

67   35 

35   19 

58   46   40   22 
43   29   22   11 

56   52   37   19 


52   45 
30   32 


61   70 
25   47 


59   59   50 
34   23   22 


65   59   64 
53   35 


48   52   43 
36   24   21 


56   50   58 
39   29   25 


63   55   47 
45   30   27 


54   48   45 
32   29   22 


66   58 

50   38 


45   27 
24   18 


43   45   35 


41   38 
30  1  12 


70   70   55 
54   42   31 


45   37 
30   29 


69   64   51 
42   35   27 


52  60 

30  33 

63  59 

40  48 


41  t  37   21 
33  I  18 

55  i  22 
18  !  15 


26 

58 

2 

23 

33 

60 

4 

34 

25 

45 

10 

20 

40 

64 

10 

34 

29 

60 

13 

27 

24 

33 

3 

4 

39 

70 

17 

27 

39 

69 

15 

34 

42 

49 

20 

23 

32 

62 

0 

23 

40 

65 

9 

35 

28 

60 

3 

28 

35 

39 

14 

18 

39 

67 

16 

29 

22 

46 

15 

18 

30 

60 

8 

28 

25 

58 

1 

23 

35 

67 

12 

32 

36 

62 

30 

37 

6 

10 

34 

62 

17 

33 

23 

28 

3 

3 

35 

65 

5 

30 

21 

41 

9 

10 

32 

60 

8 

27 

67   64   64 


68   71 
35   43 


70   70   69 


68   62   60 
47   39   30 

67   68   70 


70  67  62 

30  51  27 

65  68  62 

46  51  22 

70  66  63 

36  54  31 

71  64  57 
45  45  40 

67  61  73 

47  41  43 

63  61  65 

26  41  20 

65  62  71 

36  31  26 

6  5  6  8  54 

33  45  30 

70  68  62 

44  41  33 

67  67  66 

38  51  30 

59  64  57 

31  41  27 

72  70  65 

37  49  39 

70  69  65 

42  51  38 

65  75  65 

38  45  44 

67  63  72 

26  25  22 

69  68  74 

37  46  29 


63  72  68 

35  43  40 

74  66  62 

40  51  39 

63  68  65 

44  46  34 

65  61  66 

32  42  26 

62  57  59 

37  36  25 

68  68  75 

46  50  42 

68  66  60 


62   70 
31   36 


68  71  71 
43  50  38 

52  62  59 

27  43  28 

69  67  74 
33  50  31 

62  65  60 
41  51  35 

63  61  65 

48  47  30 


54   57   49 
30   23   34 


30  :  37   26 


41  '  43 

25  j  28 


58   57   54 
37   29   31 


59   56   59 
36   23   39 


63   59   55 
39   29   33 


61   58   49 
34   26   39 


48   55   45 
31   26   34 


28   24   46 


59  55  52 

36  24  38 

62  52  56 

25  24  30 

60  55  52 

37  28  35 

56  60  46 

36  31  32 


47   61   40  '  42 
34   26   26 


54   38   36 
35   19   27 


48   73   43  I  45 
39   27   29 


69   43   41 


35   21   23 


56   40   39 


45  52 
24  30 

53  49 

23  35 

46  52 
23  33 


47   50   58  j  52   40   37  j  42   41   58 
33   29   31  i  29   22   18  I  23   22   30 


40  49 

36  31 

53  49 

32  25 

41  59 

37  30 


56 

50 

57 

54 

26 

36 

35 

18 

52 

42 

42 

48 

26 

37 

31 

27 

58 

64 

60 

47 

30 

42 

32 

26 

63  55  54 

28  20  34 

47  59  55 

25  21  42 


60   56   47 
38   29   39 


69  59  58 

24  18  32 

60  65  57 

23  18  40 


63   59   56 
41   30   28 


62   58   51 
42   28   35 


73   53   65 
35   26   26 


53   43   42 
40   23   26 


47   48   39 
42   21   22 


48   45   44 
41   23   24 


58   38   39 
36   26   25 


56   34   30 
31   15   26 


47   36   32 

28   13   20 


55   34   35 
28   19   26 


58   48   43  I  45 
36   24   29 


58   42   37 
34   21   29 


45   53   50 
25   23   33 


53  60  55 

31  22  42 

53  51  46 

29  21  35 

67  67  62 

35  23  48 


60   51   52 
25   23   26 


75   58   56 
34   29   39 


55   48   47 
28   21   21 


73   64   62 
20   25   36 


60   51   55 
34   24   35 


53   58   50 
32   23   39 


61 

55 

43 

37 

41 

34 

33 

22 

24 

25 

48 

48 

25 

33 

38 

23 

21 

^^1 

17 

20 

62 

53 

40 

35 

39 

28 

33 

19 

22 

24 

51 

43 

28 

37 

32 

25 

23 

13 

19 

19 

47 

42 

30 

37 

35 

27 

20 

19 

22 

25 

46 

42 

29 

34 

40 

24 

20 

IB 

19 

24 

53   50   55 
36   27   26 


42 

53 

40 

52 

49 

24 

28 

36 

25 

26 

52 

53 

50 

50 

59 

24 

36 

37 

27 

28 

52 

39 

45 

50 

58 

27 

36 

34 

30 

35 

40   43   57 


48   41  i  28   37   41 
30   24   20   21   25 


34   15 
40   34 


60   56 

26   36  1 


55   54 
16   32 


44   56   47 
20   21   38 


49   60 
20   26 


51   47 
26   20 


48   45 
24   24 


65   60 
52   25 


32   21   21 

50   38   19 
22   10   10 


45   44 
28  I  20 


42   25  j 
22   12 

40   24 


29  !  25   14 


53   44 
25   38 


45   56   52 

15   16   36 


45   60   66 


43   39   30 
36   16   15 


44   28   32 


70  55  45 

40  2  7  3  0 

55  68  42 

41  36  31 

55  36  36 

30  14  25 

55  42  40 

33  15  26 

54  37  35 

32  14  23 


36   30   30 

68   50   48 
45   29   31 


41  22  21 

50  34  34 

31  17  25 

42  31  34 
29  12  21 

60  39  35 

35  21  30 


67   40   43  I  43   50   41 


54 

44 

57 

52 

59 

27 

35 

31 

29 

38 

54 

59 

62 

45 

51 

21 

42 

44 

25 

40 

38 

49 

39 

47 

44 

19 

30 

32 

23 

24 

55 

53 

60 

55 

62 

26 

39 

38 

32 

30 

58  54 

34  31 

46  68 

37  31 

52  47   51 

26  19   27 


66   54 
27   27 


53   49 

34  I  14 


49   43   49 
34   20   30 


45 

53 

42 

55 

54 

22 

28 

37 

31 

31 

54 

50 

53 

55 

62 

27 

38 

39 

32 

31 

48 

60 

56 

57 

52 

24 

27 

43 

28 

28 

55 

50 

47 

42 

44 

25 

39 

29 

22 

34 

54 

43 

43 

40 

49 

28 

32 

30 

19 

32 

60 

51 

59 

51 

53 

36 

46 

33 

26 

40 

49   54   63 


46 

43 

35 

40 

35 

19 

20 

22 

31 

33 

41 

21 

23 

15 

65 

42 

40 

42 

42 

23 

31 

27 

42 

44 

32 

26 

51 

44 

20 

20 

58   64   68   54   54 
31   47  '  51   28   44 


48  33 

25  15 

45  31 

16  11 

48  32 

32  15 

45  39 

24  16 

50  36 

32  32 

43  33 

20  20 


49  27 

17  11 

49  28 

13  13 


52   45 
34   21 


41   40   58 
14   21   28 

40   41   57 


29  34  48 

14  18  21 

29  33  44 

13  10  12 

32  37  49 

18  20  19 

27  37  42 


38  40 

16  20 

30  38 

17  23 


27 
17 


41  44  58 
26  25  32 

39  42  56 

23  25  26 

38  41  45 

22  26  30 

33  39  50 

14  13  13 

38  45  53 

17  14  13 

42  35  47 

11  13  15 

37  39  42 

24  26  30 

55   47   38  !  41  44  60 


32   22 

51   38 


39   20 
18   16 


45   40   22 
17   18   12 


53   49   32 


51   39   41 


56   49   42 
21   26   20 


46   41   21 


41   40   30   35   35   45 
32   14   14   17   17   27 


58 

43 

40 

49 

35 

20 

29 

35 

50 

54 

36 

33 

35 

17 

18 

22 

55 

36 

36 

41 

32 

12 

25 

17 

37 

44 

31 

20 

57 

50 

35 

25 

33 

49 

32 

25 

52  32 

32  17 

43  ;  51   41  36 

20  I  20   22  12 

54   52   46  34 

34  ■  20   12  13 


25  25  32 

24  34  39 

14  17  20 

31  36  46 

17  19  21 

31  33  46 


15 

18 

20 

35 

39 

53 

18 

22 

22 

40 

42 

57 

33 

38 

38 

21 

26 

25 

61 

49  • 

1 

28 

28i 

6 

56 

50. 

1 

34 

30  ■ 

2 

58 

49. 

9 

26 

28. 

2 

56 

52. 

8 

29 

30 

5 

67 

54 

2 

25 

30 

1 

57 

46 

2 

28 

26 

2 

56 

52 

2 

30 

30 

2 

61 

51 

4 

22 

29. 

0 

54 

48 

3 

24 

27 

6 

62 

51 

6 

23 

29 

4 

60 

49 

3 

35 

31 

3 

54 

46 

9 

" 

27 

2 

53 

45 

6 

15 

21 

5 

57 

48 

1 

20 

24 

9 

53 

51 

8 

18 

25 

8 

60 

51 

7 

21 

26 

6 

60 

52 

7 

22 

29 

.4 

49 

43 

■  2 

26 

23 

.5 

64 

64 

5 

29 

32 

■  9 

61 

53 

>0 

26 

31 

.3 

58 

54 

■  9 

33 

32 

.7 

58 

50 

.6 

15 

21 

.0 

61 

54 

.5 

17 

25 

•  9 

55 

48 

.4 

20 

26 

.6 

57 

51 

•  9 

27 

29 

.8 

52 

53 

.7 

26 

32 

.7 

50 

51 

.8 

20 

27 

•  5 

54 

45 

•  9 

22 

" 

.8 

54 

43 

.8 

21 

23 

•  2 

60 

53 

•  8 

23 

30 

.6 

29   33   45   51 
11   12   13   17 


41  49  57 

22  23  27 

32  33  48 

16  19  26 


44   52   50   35   23   31 
25   26   28   16   16   17 


64   47  I  52 


45   50  :  48   44   21 
22   33  I  20   18   11 


53 

60 

54 

3 

20 

23 

27 

8 

32 

49 

46 

3 

23 

28 

27 

0 

47 

55 

48 

2 

21 

23 

26 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


PENNSYLVANIA 
MARCH    1965 


Day 

Oi  Month 

1 

Slotton 

1 

2 

3 

4 

* 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

48 

54 

31 

47 
20 

51 
24 

65 

40 

47 
32 

33 

15 

23 

3 

37 

5 

62 

30 

68 
32 

59 
26 

65 
26 

so 

19 

58 
19 

60 
39 

42 
17 

37 
18 

39 
19 

45 
17 

57 
19 

41 
37 

50 
24 

47 
26 

52 

18 

61 
20 

37 
16 

28 
18 

35 
16 

39 

l' 

62 

16 

47.4 
22>4 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

bi 

41 

56 
30 

53 
25 

47 
33 

42 
26 

41 

31 

36 

20 

37 
12 

65 
26 

71 
41 

66 
48 

61 
34 

60 
37 

63 
24 

47 
30 

67 
40 

45 
24 

46 
26 

46 
27 

51 
25 

44 
25 

w 

53 
27 

61 
32 

52 
25 

44 

30 

38 
17 

40 
20 

44 
21 

59 
26 

52 
28 

51.6 
28>6 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
32 

40 
26 

52 

24 

37 
30 

32 
28 

30 
23 

23 

12 

38 
12 

61 
36 

66 
32 

64 
32 

69 

31 

39 
29 

49 
24 

55 

36 

37 
26 

26 

21 

37 
26 

37 
25 

54 
32 

54 
42 

64 
25 

40 
24 

46 
32 

35 
25 

34 

19 

26 

20 

33 
23 

37 
29 

46 
24 

62 

30 

44.0 
26.8 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

62 

36 

52 

27 

59 
22 

67 

44 

48 
40 

46 
22 

35 
14 

39 

14 

66 

35 

70 
46 

69 
38 

66 
28 

65 
34 

67 
26 

49 
34 

63 
33 

41 
24 

39 
24 

53 
29 

64 
23 

43 

37 

56 
31 

51 
28 

61 
33 

52 
21 

41 
20 

42 
13 

36 

17 

41 
17 

64 
26 

66 
16 

53.1 
27.6 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

58 

40 

49 
,2  8 

62 
22 

64 
52 

53 

31 

41 
23 

28 

14 

37 
10 

64 

31 

69 

34 

64 
31 

73 
31 

53 
31 

62 
24 

58 
43 

56 
38 

37 
20 

43 
32 

52 

24 

58 

24 

65 
41 

59 
26 

52 
23 

52 

38 

48 
23 

42 

15 

32 
15 

38 

16 

43 
24 

53 
21 

62 

24 

52.5 
27.5 

FORO  CITY  4  S  0AM 

MAX 
MIN 

61 
42 

55 
30 

60 
20 

65 
23 

70 
39 

59 
30 

32 

19 

23 

10 

45 
15 

65 
39 

66 
46 

61 
29 

72 
32 

50 
22 

62 

27 

58 

39 

43 
19 

37 
21 

39 
22 

46 
21 

56 
26 

65 

43 

54 
24 

50 

28 

52 
20 

47 
26 

37 
14 

26 

17 

36 
19 

40 
18 

62 
20 

50.9 
26.9 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

55 
36 

46 
27 

55 
20 

64 

39 

63 

33 

47 
26 

28 

15 

33 
6 

62 

27 

66 

30 

63 
49 

71 
26 

59 

33 

59 
22 

59 
36 

66 
37 

40 
18 

36 
27 

45 
19 

65 
22 

56 
40 

53 
33 

48 
22 

60 
34 

46 
20 

46 

16 

32 

14 

35 
16 

40 
20 

49 
20 

56 
22 

60.9 
26.2 

FREOERICKSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

62 
40 

46 
33 

40 
28 

37- 
29 

38 

15 

33 
9 

34 
22 

64 
33 

70 
45 

63 

35 

57 
34 

51 
26 

53 
26 

46 

34 

62 

24 

39 
24 

41 
25 

FREELAND 

MAX 
MIN 

46 
42 

45 
29 

45 
23 

43 
22 

36 

28 

36 

27 

29 

18 

26 

5 

58 
22 

63 
46 

62 
57 

58 
29 

52 
36 

51 
22 

50 
28 

42 
35 

38 
26 

36 
24 

34 
20 

44 
24 

44 
32 

42 

30 

43 
26 

46 
35 

46 
26 

42 
24 

27 
22 

32 
16 

33 
20 

50 
24 

54 
28 

43.6 
27.3 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

62 

43 

58 

30 

55 
27 

44 
37 

40 
33 

39 
32 

35 
20 

36 

15 

64 

28 

72 
43 

66 
54 

58 
35 

69 
42 

51 
30 

50 
28 

62 

43 

49 
28 

43 
29 

43 
28 

64 

21 

45 
37 

68 
33 

53 
35 

66 
30 

54 
28 

47 
35 

38 
23 

41 
24 

44 
25 

59 
34 

60 
27 

52.1 

31.5 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

68 
46 

67 
37 

58 
28 

56 
37 

66 
38 

41 
38 

41 
26 

34 

17 

49 
24 

69 
44 

72 
54 

70 
41 

63 
42 

62 

32 

56 
38 

57 
42 

72 
28 

44 

31 

46 
32 

47 
25 

52 

37 

43 
38 

59 
32 

56 
36 

61 
33 

52 
36 

43 
20 

35 
24 

40 
25 

43 
32 

59 
30 

54.2 

33.7 

GORDON 

MAX 
MIN 

58 
41 

53 
27 

50 
23 

51 
33 

41 
33 

38 
32 

34 
15 

32 
6 

65 
26 

68 
29 

60 
46 

60 
29 

56 
32 

55 
22 

63 
29 

51 
39 

39 
23 

41 
24 

43 
25 

49 
20 

47 
34 

46 

33 

48 

27 

57 
24 

51 
24 

49 
33 

36 
16 

39 
18 

39 
21 

56 
29 

60 
20 

49.5 
26.9 

GRAT2  1  N 

MAX 
MIN 

60 
39 

55 
29 

46 
26 

50 
29 

53 
32 

39 
32 

39 
19 

30 
13 

35 
16 

67 
30 

68 
37 

66 
32 

59 
36 

66 
27 

52 
32 

47 
39 

55 
24 

40 
25 

40 
28 

42 
27 

50 
33 

39 

35 

50 
29 

51 
29 

58 
25 

52 

32 

44 
19 

34 
22 

39 
20 

36 
29 

56 
26 

48.7 
28.1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

55 
40 

50 
29 

59 
25 

62 

47 

49 

31 

47 
22 

27 
15 

34 
5 

62 
30 

67 
35 

62 

46 

70 
29 

55 
30 

61 
22 

54 
43 

54 
32 

37 
18 

36 
27 

48 
18 

57 
23 

62 

42 

67 
27 

46 
26 

49 
38 

45 
20 

39 
17 

27 

15 

35 
16 

39 
24 

50 
19 

60 
23 

50.3 
27.0 

HANOVER 

MAX 

MIN 

69 
42 

66 
32 

59 
28 

56 

30 

66 

36 

42 
36 

42 
22 

34 
14 

40 
16 

67 
36 

74 
46 

66 

39 

63 

40 

62 
30 

68 
30 

50 
39 

72 
27 

44 
26 

45 
29 

49 
26 

54 
36 

42 

37 

56 
29 

55 
34 

62 
28 

55 
30 

42 
19 

36 
22 

41 
21 

43 
24 

69 
28 

63.8 
30.2 

HARRISBURG  we  AP 

MAX 
MIN 

65 
43 

56 
36 

54 
29 

46 
38 

39 

34 

41 
29 

31 
21 

38 
16 

69 

30 

71 
43 

69 
49 

61 

41 

58 
43 

55 

32 

46 
37 

67 
39 

41 
28 

45 

31 

47 
33 

53 
28 

45 
38 

56 
36 

53 
32 

61 
37 

51 

31 

44 
22 

35 
22 

39 
26 

41 
25 

56 
32 

61 
32 

61.5 
32.6 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

53 
28 

57 
23 

45 
19 

45 
20 

33 
20 

34 
22 

35 
2 

35 
2 

33 

4 

55 
27 

63 

26 

60 
21 

55 
22 

45 
16 

62 
19 

44 
23 

45 
12 

29 

10 

37 

15 

36 
9 

46 
12 

37 
26 

39 
19 

45 
18 

52 
21 

46 
22 

38 
12 

28 

11 

33 
14 

33 
19 

47 
21 

43.1 
17.3 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

64 
41 

56 

34 

49 
32 

50 
39 

39 

37 

39 
32 

34 
25 

37 
19 

63 

34 

68 

40 

64  . 
45 

58 
41 

57 
46 

54 
32 

46 
37 

70 
43 

43 
32 

46 
33 

47 
32 

50 
30 

43 
39 

52 
36 

54 
34 

59 
36 

60 
■33 

46 
23 

36 
23 

39 
27 

41 
29 

54 
36 

57 
33 

50.5 
33.9 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

66 
42 

61 
31 

55 
23 

58 
22 

67 

43 

50 

41 

43 
26 

30 
14 

48 
17 

71 
43 

71 
49 

68 

30 

69 
30 

56 
26 

64 
25 

49 
43 

60 
24 

43 
24 

42 
28 

52 
22 

69 
22 

42 

39 

55 
30 

53 
29 

66 
25 

56 

25 

43 
19 

32 
22 

40 
23 

41 
22 

57 
20 

53<5 
26.3 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

59 
39 

50 
29 

61 
20 

65 

45 

57 

44 

55 
26 

30 
16 

34 
9 

64 

31 

67 
35 

65 
46 

72 
31 

66 
29 

64 
22 

53 
38 

57 
35 

39 
20 

37 
29 

46 
20 

59 
28 

56 

41 

62 

31 

49 
25 

52 

28 

50 
18 

45 

21 

25 

,14 

34 
17 

38 
15 

51 
16 

58 
20 

52.0 
27.1 

IRWIN 

MAX 
MIN 

59 
46 

48 
31 

60 
25 

63 

51 

60 

40 

30 
19 

35 

13 

62 
32 

69 
48 

60 
49 

72 
34 

66 
26 

66 

45 

65 

36 

39 
21 

39 
29 

49 
25 

49 
43 

65 
35 

52 
26 

66 
43 

52 
21 

49 
26 

37 
19 

39 
23 

53 
21 

59 
24 

53.6 
31.4 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

55 
37 

50 
28 

44 
23 

57 
28 

60 
29 

38 

27 

30 

15 

19 
12 

42 

14 

60 
34 

65 

41 

56 
29 

69 
29 

42 
21 

59 
28 

55 

34 

42 

17 

34 

20 

40 
16 

45 
26 

55 
33 

61 
44 

54 
22 

47 
26 

47 
19 

43 
26 

35 
15 

25 
18 

33 
19 

38 
17 

49 
22 

46.7 
24.9 

JIM  THORPE 

MAX 
MIN 

62 

42 

62 

30 

53 
27 

47 
34 

38 
29 

40 
34 

35 
16 

33 

10 

61 
26 

69 

34 

70 
51 

65 
32 

59 
34 

56 

27 

54 
31 

56 
41 

49 
24 

42 

24 

47 
26 

51 

19 

49 
36 

43 
33 

49 
28 

58 
28 

55 
27 

53 
32 

43 
19 

40 
22 

42 
24 

58 
30 

62 
28 

51.7 
29.0 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

62 

40 

54 
34 

46 
27 

62 

34 

67 
51 

62 
32 

34 
19 

24 
15 

52 
20 

65 

51 

66 
52 

68 
34 

72 
39 

50 
28 

63 
37 

56 
47 

46 
22 

37 
24 

41 
28 

49 
21 

67 
26 

49 
42 

54 
27 

60 
34 

52 
29 

51 
36 

36 
15 

26 
15 

34 
20 

37 
25 

54 
22 

51.1 
30.5 

KANE   I  NNE 

MAX 
MIN 

49 
34 

43 
26 

40 
19 

48 
27 

61 
35 

46 
27 

30 
13 

18 

-  1 

36 
8 

57 
27 

64 

30 

52 
21 

66 
26 

43 
17 

55 
25 

60 
36 

36 
15 

32 

18 

33 
11 

43 
18 

56 
25 

50 
36 

43 
21 

42 

23 

47 
16 

40 
25 

35 

14 

22 

16 

31 
19 

35 
13 

42 

17 

43.4 
21.2 

KEGG 

MAX 
MIN 

61 
41 

52 
29 

61 
23 

61 
42 

67 
42 

49 
25 

26 

16 

45 
13 

65 
37 

69 

40 

67 
36 

66 
33 

66 

31 

60 
24 

50 
32 

65 

33 

40 
27 

40 
27 

46 
26 

67 
26 

57 
30 

55 
29 

52 

27 

62 

35 

51 
24 

43 

15 

27 
10 

36 

16 

40 
22 

62 

24 

58 
23 

52.8 
27.7 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

65 
42 

61 
31 

55 

25 

49 

37 

45 
33 

40 
35 

37 
21 

39 

16 

67 
27 

75 
33 

69 
50 

66 
35 

60 
38 

58 
26 

51 
36 

66 

45 

54 
29 

46 

30 

46 
30 

52 

23 

60 
38 

53 
38 

55 
32 

66 
29 

55 
27 

49 

35 

44 
21 

41 
25 

43 
25 

69 
29 

61 
26 

54.1 
31.2 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

65 
41 

65 
32 

56 
27 

53 
35 

47 
33 

37 
33 

40 
24 

32 

16 

40 
21 

67 
39 

72 

44 

67 
36 

60 
38 

56 
28 

54 
33 

47 
37 

66 
28 

47 
29 

44 
30 

46 
25 

53 
36 

40 
37 

62 
32 

63 

34 

61 
28 

52 
34 

45 
21 

35 
24 

39 

24 

41 
30 

57 
33 

51.3 
31.0 

LAWRENCEVlLLE  2  S 

MAX 
MIN 

53 
35 

57 
26 

43 
25 

46 
28 

59 
33 

41 
33 

34 

14 

26 

4 

37 

a 

63 

30 

69 
35 

66 
26 

60 
27 

54 
26 

55 
28 

48 
38 

40 
IS 

33 
19 

41 
18 

50 
22 

57 
20 

42 
36 

50 
26 

50 
23 

57 
19 

51 
25 

43 
18 

30 
19 

35 
18 

39 

21 

62 
16 

47.5 
23.7 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

65 
41 

55 
30 

52 

25 

46 
34 

42 
30 

38 
32 

35 
20 

36 
14 

65 
25 

69 
42 

67 
38 

69 
34 

56 
36 

52 
26 

48 
30 

64 
36 

41 
25 

43 
27 

44 
29 

51 
23 

44 
35 

52 
29 

51 
30 

60 
35 

50 
27 

47 
24 

34 
20 

39 
22 

40 
22 

55 

30 

60 
28 

60.6 
29.1 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

60 
38 

62 

3* 

55 
29 

56 
28 

54 
39 

44 
38 

42 

25 

30 
16 

39 

16 

70 
27 

71 
41 

69 

37 

65 

35 

66 
31 

67 
30 

46 

43 

56 
26 

44 
25 

44 
30 

47 
26 

57 
26 

42 
39 

55 
24 

54 
31 

59 
29 

55 
27 

46 
20 

34 
25 

40 
24 

43 
26 

69 
26 

62.0 
29.6 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

46 
35 

42 
29 

54 
24 

58 
36 

40 
29 

32 
23 

23 

13 

32 

8 

60 
27 

63 

30 

61 
42 

67 

29 

44 
29 

57 
21 

62 
35 

52 

31 

32 

18 

37 
24 

44 
18 

54 
25 

60 
41 

63 
30 

46 
22 

45 
35 

43 
20 

32 
17 

23 

16 

33 
19 

36 
17 

48 
18 

56 
22 

46.0 
25.3 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

60 
39 

54 

30 

52 
23 

56 
36 

48 

37 

41 
30 

30 

19 

34 

8 

67 
27 

71 
39 

65 

54 

64 
28 

57 
33 

56 
23 

47 
32 

47 
39 

41 
22 

42 
26 

41 
25 

56 
21 

48 
36 

60 
36 

46 
27 

54 

31 

50 
24 

45 
26 

32 
19 

40 
22 

39 
20 

69 
26 

63 

24 

50.3 
28.5 

MADERA 

MAX 

MIN 

61 
35 

50 

18 

56 
24 

67 

47 

52 

32 

32 

17 

25 
6 

45 
12 

63 
29 

67 
33 

67 
28 

65 
29 

61 
20 

58 
25 

54 
29 

52 
20 

36 
21 

38 
22 

44 
22 

55 
36 

43 
38 

53 
24 

46 
27 

52 

18 

48 
25 

39 
15 

26 

16 

33 
17 

36 

18 

51 

18 

48.9 
24.1 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

66 
45 

62 

41 

53 
38 

50 
36 

38 

35 

42 

34 

39 
24 

39 
21 

58 
36 

69 
46 

62 

54 

61 
44 

62 

46 

54 
36 

49 
36 

61 
43 

45 
36 

45 
32 

47 
36 

54 
33 

45 
41 

71 
39 

56 
36 

62 
42 

54 
39 

50 
27 

41 
24 

43 
29 

45 
30 

60 
42 

62 
40 

53.1 
36.6 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
39 

48 
29 

56 
25 

66 

41 

52 

42 

43 
22 

24 
12 

36 

11 

65 
35 

68 
49 

63 

41 

65 
33 

52 
35 

69 
26 

46 
40 

57 
31 

37 
21 

34 
26 

45 
24 

55 
29 

42 
36 

53 

27 

47 
26 

51 
34 

50 
25 

37 
15 

24 

14 

33 
17 

36 
22 

50 
26 

57 
27 

48.6 
28.5 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

55 

37 

51 
29 

45 
24 

55 
29 

61 
31 

42 
23 

30 
14 

22 

7 

40 
10 

60 
31 

65 

35 

54 
29 

68 
28 

43 
22 

60 
28 

54 
36 

42 
18 

33 
20 

37 
17 

46 
23 

55 
30 

60 
42 

50 
23 

47 
26 

47 
20 

44 
26 

33 
16 

27 
19 

35 
16 

38 
16 

49 
23 

46.7 
24.4 

MERCER 

MAX 
MIN 

55 

38 

47 
27 

57 
24 

55 

47 

57 
32 

42 
24 

25 

13 

34 
6 

61 
29 

66 
39 

62 
39 

70 
32 

67 
30 

59 
23 

54 
42 

55 

31 

35 
18 

41 
25 

45 
20 

65 
27 

61 
40 

59 
28 

47 
21 

50 
37 

46 
20 

37 
13 

28 
13 

34 
17 

36 
22 

49 

19 

w 

49.9 
26.4 

MIDOLFTOWN  OLMSTED  FLO 

MAX 

MIN 

64 
45 

56 
33 

w 

48 
38 

38 
35 

40 
30 

33 
22 

37 
19 

66 

30 

71 

50 

67 
49 

60 
39 

56 
43 

52 
30 

45 
37 

66 

40 

41 
29 

44 
31 

44 
30 

51 
26 

44 
39 

50 
36 

53 
30 

61 
35 

52 
32 

44 
22 

35 

23 

39 
27 

42 
28 

57 
32 

61 
28 

50.7 
32.8 
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Table  5  ■  Conttnued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
MARCH  1965 

Day 

Of  Month 

1 

StatioQ 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11. 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 

58 

46 

59 

67 

53 

42 

29 

38 

62 

69 

68 

71 

47 

57 

56 

66 

40 

40 

46 

58 

62 

60 

53 

51 

48 

43 

27 

33 

39 

60 

57 

51.1 

MIN 

34 

32 

30 

46 

34 

23 

14 

11 

35 

39 

40 

34 

35 

28 

42 

30 

23. 

30 

28 

27 

44 

27 

23 

30 

27 

18 

20 

20 

25 

21 

24 

26i9 

MONTROSE  3  E 

MAX 
MIN 

M0R5ANT0WN 

MAX 

6i 

53 

47 

42 

40 

37 

30 

33 

61 

66 

62 

56 

54 

50 

45 

65 

38 

40 

39 

48 

41 

47 

48 

58 

43 

40 

31 

35 

38 

53 

56 

47.0 

MIN 

40. 

31 

21 

34 

30 

28 

19 

16 

31 

42 

44 

37 

41 

28 

33 

31 

28 

28 

31 

31 

35 

34 

31- 

34 

30 

19 

19 

23 

21 

28 

26 

29.3 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 

62 

57 

53 

49 

38 

40 

32 

37 

66 

71 

68 

60 

57 

62 

46 

66 

42 

45 

45 

61 

42 

52 

52 

61 

60 

44 

36 

39 

42 

58 

61 

50.7 

MIN 

46 

29 

21 

36 

32 

29 

17 

11 

28 

42 

46 

36 

41 

26 

33 

34 

27 

29 

27 

26 

36 

32 

31 

33 

29 

20 

20 

23 

21 

30 

27 

29.6 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

55 

51 

44 

38 

35 

35 

25 

25 

55 

53 

58 

52 

47 

51, 

47 

54 

45 

34 

36 

44 

44 

37 

40 

52 

45 

45 

33 

32 

31 

47 

52 

43.6 

MIN 

37 

27 

22 

29 

25 

24 

12 

3 

20 

41 

47 

28 

32 

21 

27 

35 

15 

18 

18 

18 

31 

28 

22 

34 

23 

28 

12 

15 

19 

26 

26 

24.7 

MUHLENBUR6  1  SE 

MAX 

58 

50 

48 

48 

40 

39 

30 

29 

62 

64 

60 

60 

54 

54 

42 

44 

42 

39 

42 

60 

45 

47 

47 

54 

48 

45 

33 

37 

45 

53 

58 

47.3 

MIN 

41 

33 

28 

22 

28 

30 

14 

3 

23 

39 

40 

28 

33 

22 

30 

38 

18 

20 

21 

23 

32 

33 

23 

30 

23 

29 

15 

27 

30 

23 

24 

26.7 

NEWBURG  3  W 

MAX 

64 

56 

55 

58 

43 

45 

33 

39 

50 

56 

65 

66 

55 

56 

48 

70 

42 

43 

48 

62 

45 

57 

62 

64 

52 

43 

32 

43 

40 

49 

58 

60.7 

MIN 

41 

41 

29 

40 

35 

28 

18 

16 

28 

36 

45 

41 

33 

31 

36 

31 

30 

30 

32 

30 

36 

31 

29 

32 

31 

19 

18 

20 

28 

32 

31 

31.0 

"NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

58 

49 

61 

68 

62 

43 

22 

36 

64 

66 

67 

73 

70 

62 

58 

55 

40 

48 

48 

58 

63 

53 

51 

51 

46 

45 

29 

35 

42 

50 

69 

63.0 

MIN 

40 

30 

22 

48 

33 

23 

16 

10 

31 

35 

50 

30 

30 

23 

40 

33 

19 

28 

21 

22 

42 

32 

24 

40 

21 

18 

17 

18 

22 

19 

22 

27.7 

NEWELL 

MAX 

63 

57 

60 

66 

68 

54 

32 

34 

59 

66 

69 

67 

73 

55 

66 

58 

41 

39 

40 

64 

60 

56 

52 

53 

62 

49 

32 

33 

37 

45 

53 

53.3 

MIN 

46 

31 

26 

50 

41 

30 

20 

14 

32 

37 

48 

36 

31 

29 

41 

41 

23 

30 

28 

26 

45 

50 

29 

35 

24 

32 

16 

21 

22 

22 

25 

31.7 

NEWPORT 

MAX 

63 

63 

56 

56 

54 

40 

41 

32 

38 

72 

71 

69 

63 

59 

60 

46 

60 

44 

45 

48 

65 

40 

57 

63 

60 

55 

45 

35 

40 

43 

59 

52.7 

MIN 

" 

33 

26 

26 

35 

35 

23 

12 

15 

25 

35 

33 

33 

31 

29 

40 

27 

27 

30 

20 

22 

38 

32 

28 

29 

26 

21 

25 

25 

27 

24 

28.0 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

62 

34 

52 
24 

68 
29 

68 
51 

60 
48 

50 
23 

26 
12 

42 

12 

65 

33 

70 
34 

41 
20 

54 
13 

60 
20 

NORRISTOWN 

MAX 

65 

59 

55 

43 

37 

41 

38 

38 

66 

74 

69 

69 

60 

56 

50 

53 

43 

44 

45 

54 

43 

57 

54 

65 

54 

44 

38 

40 

45 

59 

51 

52.4 

MIN 

45 

37 

33 

36 

32 

32 

22 

19 

34 

43 

51 

42 

42 

31 

35 

41 

32 

30 

34 

28 

39 

37 

35 

39 

35 

25 

18 

27 

26 

35 

32 

33.6 

PALMERTON 

MAX 

62 

54 

47 

38 

37 

40 

32 

34 

63 

68 

66 

56 

56 

52 

46 

58 

38 

41 

43 

50 

40 

46 

61 

58 

51 

43 

35 

40 

40 

65 

60 

48.4 

MIN 

42 

33 

27 

33 

30 

27 

18 

14 

27 

34 

47 

32 

35 

25 

31 

40 

26 

25 

27 

21 

35 

33 

29 

29 

28 

22 

21 

24 

25 

31 

25 

29.0 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

64 

58 

53 

47 

40 

42 

37 

38 

63 

72 

65 

58 

58 

55 

53 

66 

45 

45 

47 

56 

46 

72 

55 

63 

56 

47 

39 

40 

42 

57 

60 

52.8 

MIN 

47 

41 

38 

38 

35 

33 

25 

20 

38 

48 

57 

47 

46 

37 

37 

49 

38 

33 

34 

31 

40 

39 

35 

40 

38 

28 

27 

28 

30 

36 

39 

37.1 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

65 

59 

55 

48 

39 

44 

37 

38 

65 

73 

63 

63 

59 

57 

52 

67 

42 

44 

49 

67 

46 

70 

54 

66 

55 

48 

38 

40 

43 

58 

60 

53.3 

MIN 

46 

39 

37 

37 

34 

33 

24 

20 

36 

46 

54 

45 

44 

36 

34 

41 

32 

31 

35 

31 

40 

38 

34 

41 

37 

25 

24 

26 

27 

37 

38 

35.6 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

65 

60 

65 

47 

38 

42 

36 

40 

62 

70 

61 

59 

58 

62 

61 

64 

40 

42 

45 

53 

45 

71 

55 

64 

63 

47 

39 

41 

44 

58 

60 

52.2 

MIN 

47 

41 

39 

38 

34 

34 

24 

24 

35 

46 

54 

46 

45 

34 

40 

41 

32 

30 

35 

33 

39 

41 

36 

43 

38 

30 

25 

28 

31 

29 

39 

36.5 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

62 

65 

59 

52 

44 

40 

41 

40 

64 

71 

70 

68 

58 

58 

64 

56 

55 

42 

45 

65 

56 

68 

58 

64 

62 

52 

43 

41 

42 

60 

51 

66.4 

MIN 

45 

35 

29 

39 

33 

35 

26 

20 

30 

42 

50 

39 

43 

30 

32 

48 

33 

30 

33 

25 

39 

40 

36 

36 

31 

36 

24 

27 

25 

35 

30 

34.0 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 

65 

59 

54 

47 

37 

41 

36 

37 

63 

71 

62 

57 

69 

52 

51 

65 

42 

43 

46 

55 

43 

68 

54 

63 

52 

45 

38 

40 

44 

60 

51 

51.9 

MIN 

45 

43 

36 

37 

33 

33 

26 

21 

36 

51 

56 

46 

46 

36 

38 

44 

32 

30 

35 

33 

39 

39 

35 

44 

38 

27 

26 

28 

31 

37 

42 

36.9 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 

50 

45 

49 

64 

45 

39 

22 

31 

61 

63 

58 

60 

48 

56 

43 

62 

34 

34 

45 

51 

40 

46 

44 

49 

46 

35 

23 

30 

35 

48 

54 

45.1 

MIN 

33 

28 

16 

38 

36 

18 

9 

6 

37 

32 

32 

24 

29 

18 

38 

28 

16 

22 

19 

29 

34 

24 

21 

28 

21 

12 

12 

15 

18 

21 

19 

23.6 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

69 

64 

56 

52 

42 

43 

40 

37 

66 

75 

70 

72 

59 

57 

63 

70 

55 

44 

46 

56 

60 

51 

53 

65 

65 

49 

42 

40 

44 

53 

50 

54.4 

MIN 

43 

32 

25 

37 

31 

34 

20 

15 

26 

34 

53 

33 

36 

26 

27 

46 

29 

28 

30 

20 

35 

38 

32 

30 

26 

33 

20 

24 

20 

36 

23 

30.4 

PIMPLE  HILL 

MAX 

55 

54 

46 

42 

35 

35 

36 

24 

37 

56 

64 

59 

50 

48 

50 

48 

49 

29 

35 

36 

44 

32 

40 

45 

62 

46 

32 

24 

31 

34 

48 

42.4 

MIN 

37 

26 

21 

26 

24 

28 

11 

3 

12 

36 

46 

29 

34 

20 

27 

30 

15 

17 

17 

21 

30 

29 

20 

26 

21 

27 

11 

14 

16 

23 

28 

23.4 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

59 

48 

64 

67 

55 

40 

24 

41 

64 

67 

65 

72 

50 

61 

68 

68 

38 

38 

48 

57 

63 

61 

51 

51 

46 

45 

26 

34 

40 

51 

63 

51.6 

MIN 

34 

32 

30 

51 

35 

23 

15 

12 

41 

50 

42 

36 

32 

27 

45 

29 

20 

29 

25 

28 

43 

25 

25 

34 

23 

14 

17 

17 

23 

24 

30 

29.4 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

61 

51 

65 

70 

56 

43 

28 

44 

66 

68 

68 

74 

51 

63 

59 

60 

39 

40 

47 

69 

65 

60 

54 

54 

50 

49 

23 

36 

42 

53 

50 

53.5 

MIN 

38 

35 

32 

53 

39 

27 

21 

17 

44 

54 

46 

39 

36 

30 

61 

34 

24 

31 

29 

33 

46 

28 

29 

39 

32 

17 

20 

21 

28 

30 

36 

33.5 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

48 

51 

43 

39 

31 

33 

33 

23 

31 

52 

61 

54 

52 

40 

44 

42 

42 

2  0 

34 

33 

45 

33 

36 

38 

50 

42 

34 

25 

31 

31 

44 

39.2 

MIN 

35 

27 

21 

22 

26 

27 

10 

0 

5 

31 

34 

26 

28 

20 

21 

29 

14 

15 

17 

12 

23 

29 

22 

23 

20 

24 

16 

14 

19 

22 

24 

21.2 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 

62 

63 

54 

50 

44 

42 

40 

30 

37 

68 

70 

67 

65 

55 

62 

45 

54 

34 

42 

43 

43 

40 

48 

51 

59 

50 

43 

34 

44 

40 

51 

49.1 

MIN 

37 

23 

26 

28 

30 

36 

18 

9 

12 

30 

33 

31 

36 

27 

31 

36 

25 

25 

25 

21 

25 

26 

30 

27 

28 

31 

21 

23 

24 

26 

23 

26.7 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

55 

53 

49 

60 

68 

55 

31 

22 

43 

63 

67 

60 

71 

49 

61 

56 

44 

36 

38 

44 

57 

54 

60 

49 

52 

46 

38 

25 

35 

39 

50 

49.0 

MIN 

40 

28 

21 

26 

39 

28 

16 

6 

12 

38 

40 

28 

32 

22 

29 

39 

16 

18 

21 

22 

31 

38 

22 

25 

13 

27 

12 

16 

17 

18 

20 

24.7 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 

62 

59 

51 

49 

39 

39 

36 

35 

62 

70 

67 

55 

57 

56 

52 

65 

53 

41 

45 

52 

49 

48 

53 

61 

64 

50 

40 

41 

42 

59 

61 

62.0 

MIN 

40 

32 

26 

34 

28 

32 

20 

14 

24 

36 

52 

33 

35 

27 

33 

44 

22 

25 

28 

20 

33 

34 

27 

28 

29 

31 

17 

21 

24 

30 

29 

29.3 

READING  W8  CITY 

MAX 

66 

57 

53 

46 

38 

40 

34 

37 

67 

72 

67 

61 

58 

56 

47 

66 

41 

45 

45 

53 

44 

49 

54 

62 

62 

44 

37 

42 

42 

58 

61 

51.4 

MIN 

44 

37 

33 

35 

33 

31 

22 

19 

33 

48 

51 

41 

40 

32 

35 

41 

30 

29 

33 

31 

39 

35 

33 

42 

34 

23 

22 

25 

28 

33 

34 

33.3 

RIOGWAY  3  W 

MAX 

53 

44 

51 

63 

54 

49 

29 

30 

60 

65 

61 

69 

50 

58 

49 

54 

36 

37 

45 

54 

47 

47 

45 

51 

47 

40 

25 

33 

35 

48 

55 

47.9 

MIN 

34 

30 

16 

39 

40 

22 

12 

3 

24 

28 

40 

21 

28 

16 

34 

34 

16 

26 

15 

18 

37 

26 

22 

30 

14 

17 

15 

18 

11 

13 

15 

23.1 

SALINA  3  W 

MAX 

58 

49 

64 

69 

58 

54 

28 

34 

64 

67 

64 

72 

62 

52 

69 

57 

40 

43 

45 

57 

64 

61 

50 

51 

43 

45 

25 

34 

39 

51 

57 

52.5 

MIN 

42 

28 

23 

47 

39 

28 

20 

10 

31 

39 

48 

31 

34 

24 

45 

34 

19 

20 

23 

24 

42 

30 

28 

38 

20 

18 

11 

15 

24 

19 

23 

28.3 

SCRANTON  WB  CITY 

MAX 

60 

49 

50 

40 

41 

38 

29 

30 

63 

68 

62 

60 

48 

54 

47 

45 

33 

39 

38 

61 

41 

45 

49 

54 

47 

42 

31 

37 

35 

62 

57 

46.3 

MIN 

40 

32 

28 

34 

31 

24 

17 

12 

29 

41 

42 

32 

33 

27 

35 

33 

20 

23 

24 

26 

37 

34 

27 

38 

29 

21 

19 

22 

26 

31 

31 

28.9 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 

60 

53 

51 

53 

41 

40 

28 

36 

68 

72 

67 

62 

57 

56 

44 

49 

41 

42 

45 

52 

42 

49 

51 

57 

53 

46 

33 

41 

41 

58 

63 

50.0 

MIN 

39 

30 

23 

38 

35 

25 

17 

13 

27 

31 

39 

30 

35 

27 

33 

35 

26 

29 

25 

21 

38 

32 

29 

28 

23 

20 

20 

24 

21 

31 

22 

27.9 

SHIPPENSBURG 

MAX 

65 

60 

58 

63 

48 

40 

37 

40 

68 

70 

70 

68 

62 

68 

66 

68 

57 

47 

49 

56 

53 

69 

56 

60 

56 

43 

37 

38 

42 

56 

62 

56.0 

MIN 

43 

33 

26 

40 

35 

36 

23 

15 

30 

49 

51 

38 

39 

28 

37 

38 

26 

30 

30 

24 

38 

37 

30 

42 

31 

32 

20 

22 

26 

28 

27 

32.4 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

55 

49 

57 

64 

59 

44 

35 

32 

61 

66 

63 

70 

56 

62 

64 

54 

39 

39 

47 

56 

50 

55 

48 

51 

46 

41 

26 

36 

41 

51 

60 

60.8 

MIN 

39 

29 

25 

46 

33 

24 

13 

7 

29 

44 

47 

31 

32 

24 

41 

32 

18 

26 

21 

26 

40 

27 

23 

38 

21 

14 

13 

17 

22 

22 

27 

27.5 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 

56 

49 

59 

65 

62 

59 

25 

33 

62 

65 

63 

72 

63 

62 

53 

56 

36 

33 

43 

55 

52 

52 

46 

49 

48 

42 

20 

32 

33 

49 

54 

50.0 

MIN 

39 

29 

20 

43 

49 

24 

13 

9 

30 

38 

46 

30 

34 

19 

40 

32 

17 

26 

15 

20 

36 

25 

23 

36 

18 

16 

10 

13 

12 

19 

IS 

25.7 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

58 

40 

56 

68 

61 

57 

20 

32 

59 

64 

62 

69 

68 

57 

53 

68 

34 

33 

41 

52 

53 

60 

46 

45 

45 

42 

13 

28 

33 

46 

53 

48.1 

MIN 

39 

30 

23 

43 

48 

19 

11 

9 

31 

47 

42 

32 

34 

22 

40 

32 

17 

25 

15 

22 

37 

25 

14 

35 

18 

6 

0 

8 

11 

19 

20 

25.0 

STATE  COLLEGE 

MAX 

56 

50 

52 

61 

53 

42 

26 

34 

64 

65 

62 

62 

52 

55 

45 

50 

37 

38 

43 

52 

43 

51 

48 

52 

49 

40 

28 

35 

39 

52 

58 

48.2 

MIN 

42 

33 

26 

39 

38 

26 

15 

11 

34 

48 

43 

32 

37 

27 

41 

30 

21 

27 

25 

30 

37 

23 

25 

32 

28 

16 

18 

19 

24 

26 

29 

29.3 

STROUOSBURG 

MAX 

62 

61 

53 

50 

35 

38 

38 

32 

33 

62 

69 

65 

68 

55 

65 

44 

58 

38 

35 

44 

50 

38 

43 

49 

59 

52 

40 

31 

41 

43 

56 

48.0 

MIN 

36 

30 

26 

32 

29 

30 

18 

12 

17 

32 

36 

28 

33 

23 

26 

30 

24 

24 

25 

17 

34 

34 

30 

28 

25 

32 

20 

23 

24 

27 

23 

26.7 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 

45 

51 

52 

60 

43 

38 

35 

21 

33 

57 

65 

58 

57 

57 

51 

46 

38 

34 

34 

37 

60 

40 

45 

41 

47 

45 

33 

23 

31 

34 

49 

43.5 

MIN 

35 

26 

18 

19 

36 

34 

12 

2 

2 

32 

41 

29 

29 

20 

19 

35 

13 

13 

16 

16 

25 

31 

19 

27 

19 

19 

11 

13 

14 

17 

22 

21.4 
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Table  5  -  Conttnued 

u 

/ii 

U  1 

X  , 

^1* 

Lf^  J. 

*i.\i 

^  X 

\^  *l 

1  ifcJ 

MARCH 

1965 

Day 

Of  Month 

0» 

s 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TI0N6STA  2  SE  0AM 

MAX 

55 

53 

40 

51 

63 

46 

30 

20 

35 

61 

65 

56 

70 

50 

59 

56 

40 

33 

31 

45 

55 

48 

48 

46 

60 

46 

36 

25 

33 

38 

48 

46.4 

MIN 

35 

30 

20 

25 

35 

27 

18 

7 

11 

29 

34 

28 

28 

21 

26 

37 

18 

20 

18 

20 

22 

38 

23 

25 

IB 

21 

15 

18 

18 

20 

21 

23.4 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

53 

42 

53 

61 

55 

47 

26 

32 

62 

66 

64 

67 

66 

59 

56 

53 

38 

36 

47 

57 

51 

52 

47 

47 

47 

41 

28 

34 

39 

48 

57 

49<4 

MIN 

37 

29 

20 

43 

32 

23 

12 

6 

27 

28 

41 

22 

28 

18 

33 

31 

17 

26 

14 

18 

38 

27 

22 

33 

17 

15 

15 

17 

11 

14 

18 

23i6 

TOWANDA 

MAX 

60 

47 

46 

47 

43 

41 

30 

33 

64 

69 

61 

63 

55 

52 

47 

46 

39 

41 

43 

54 

46 

51 

48 

56 

50 

46 

31 

37 

39 

54 

60 

48.4 

MIN 

42 

25 

25 

35 

34 

26 

14 

11 

27 

37 

46 

26 

31 

28 

31 

37 

19 

22 

22 

21 

35 

35 

27 

30 

23 

26 

21 

21 

23 

27 

22 

27  14 

UNIONTOWN 

MAX 

62 

56 

69 

71 

60 

56 

27 

41 

67 

71 

68 

76 

59 

68 

58 

57 

41 

38 

51 

65 

67 

63 

54 

54 

52 

50 

26 

39 

43 

53 

60 

55.5 

MIN 

«! 

32 

26 

52 

49 

26 

17 

14 

41 

47 

49 

41 

33 

28 

52 

37 

24 

30 

26 

30 

46 

32 

29 

35 

22 

16 

16 

19 

21 

21 

24 

31.5 

UPPER  DAR8Y 

MAX 

64 

59 

54 

45 

40 

41 

38 

37 

65 

72 

66 

60 

59 

55 

50 

66 

51 

43 

46 

52 

46 

68 

53 

64 

54 

41 

39 

40 

43 

58 

60 

52.6 

MIN 

'.2 

39 

30 

34 

28 

31 

22 

15 

22 

39 

50 

39 

39 

28 

30 

42 

26 

27 

30 

26 

35 

35 

29 

34 

30 

33 

26 

24 

21 

31 

28 

31.2 

WARREN 

MAX 

52 

42 

50 

62 

46 

44 

23 

31 

60 

67 

62 

68 

52 

54 

51 

52 

35 

36 

47 

57 

48 

47 

45 

49 

47 

38 

25 

38 

37 

48 

52 

47.3 

MIN 

37 

31 

23 

41 

31 

22 

14 

8 

28 

30 

35 

26 

32 

20 

39 

32 

IS 

26 

18 

24 

39 

30 

23 

33 

20 

20 

17 

16 

IB 

20 

19 

25.5 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 

69 

54 

67 

70 

57 

59 

30 

40 

65 

70 

69 

75 

70 

66 

63 

60 

41 

40 

48 

62 

67 

65 

54 

53 

51 

50 

28 

38 

44 

53 

59 

66.0 

MIN 

45 

26 

22 

54 

42 

30 

19 

11 

35 

36 

50 

33 

29 

22 

40 

36 

20 

29 

24 

22 

46 

32 

28 

41 

19 

19 

15 

18 

18 

18 

21 

29.1 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

48 

53 

41 

41 

61 

47 

36 

22 

34 

57 

62 

61 

55 

46 

51 

43 

38 

32 

36 

39 

51 

37 

47 

42 

49 

46 

38 

26 

33 

37 

50 

43.5 

MIN 

36 

27 

24 

24 

34 

32 

14 

5 

5 

33 

43 

27 

28 

23 

23 

34 

14 

16 

18 

18 

29 

31 

20 

22 

22 

24 

14 

16 

19 

22 

26 

23.3 

WELLSVILLE 

MAX 

67 

63 

59 

55 

50 

41 

37 

38 

66 

70 

69 

66 

60 

55 

53 

70 

50 

46 

46 

51 

44 

56 

56 

61 

52 

46 

37 

40 

42 

56 

61 

53.6 

MIN 

45 

46 

23 

38 

34 

36 

IB 

12 

25 

32 

52 

36 

35 

25 

32 

43 

26 

27 

27 

21 

20 

38 

30 

27 

24 

32 

20 

23 

19 

26 

22 

29.5 

WEST  CHESTER 

MAX 

64 

58 

53 

44 

44 

40 

36 

37 

64 

72 

66 

62 

58 

55 

48 

67 

57 

42 

45 

53 

47 

66 

53 

65 

53 

46 

39 

39 

42 

57 

59 

52.6 

MIN 

45 

35 

32 

37 

31 

34 

22 

16 

31 

43 

54 

40 

42 

30 

33 

46 

30 

30 

33 

28 

37 

38 

32 

37 

32 

37 

21 

24 

25 

33 

32 

33.5 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 

60 

52 

49 

50 

42 

39 

30 

35 

67 

70 

65 

62 

57 

52 

44 

48 

42 

44 

46 

52 

45 

52 

51 

54 

48 

45 

34 

41 

43 

57 

63 

49.6 

MIN 

39 

31 

26 

36 

36 

26 

18 

13 

28 

37 

40 

30 

34 

25 

36 

35 

24 

25 

27 

26 

38 

33 

27 

30 

24 

20 

20 

25 

25 

30 

25 

28.7 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

66 

62 

55 

57 

50 

40 

37 

40 

67 

73 

70 

65 

61 

59 

59 

72 

54 

48 

49 

54 

54 

62 

55 

61 

55 

48 

39 

40 

43 

58 

62 

55.3 

MIN 

47 

30 

25 

40 

36 

37 

22 

15 

30 

39 

54 

38 

33 

28 

37 

45 

29 

32 

29 

23 

38 

40 

32 

30 

27 

38 

22 

25 

20 

24 

25 

31.9 

Sm  RalwMc*  Notat  Following  Stottoo     Ii^^^^x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVAMIA 
UARCB  1955 


I 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

2.5 
3 

2 

_ 

; 

- 

- 

-_ 

-_ 

. 

- 

- 

; 

- 

2 

- 

; 

ALLENTOro  re  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

.9 

1 

3.3 
2 
.2 

1 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.2 

T 

4.0 

1 

T 

.5 

1 

.5 

ARTEMAS  1  TOW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

AVOCA  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BEAVERTOTO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.7 

.4 
T 

2.2 
2 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

BELLEFONTE  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

3.5 
4 

T 

T 
T 

T 

T 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

4 

3 

2 

.5 
3 

4.5 

7 

T 
6 

.8 
3 

2 

1 

1 

.8 

T 

1.3 

T 

T 

.5 

T 

1.3 

1 

4.0 
5 

.5 
5 

4 

3 

1 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.7 

1 

T 
2 

T 

T 
T 

1.3 

1 

.2 

.1 
T 

.2 

.4 

1.5 
2 

.5 
2 

BURGETTSTOWN  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1 

T 
T 

1 

T 
T 

BURNT  CABINS  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

BUTLER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 

1 

T 
T 

4.0 
4 

5.0 
5 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

1 

.6 

1 

1.2 

1 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.0 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.8 

CLARION  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.8 
3 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 

T 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
1 

.3 

1 

1 

T 

1.0 

1 

T 
T 

COATESVILLE  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

T 
2 

,5 

T 

T 

T 

4.5 

T 

2.0 

1 

6.0 

7 

1.0 
5 

T 
3 

T 

COUDERSPORT  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

.5 
2 

1.0 
3 

T 

1.5 
2 

T 

1 

1.0 
1 

1.0 

1 

1.5 
2 

2.0 
4 

1.0 
5 

4 

3 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

.5 

1 

.8 

1 

.6 

1 

1.0 
1 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

3.5 
3 

T 

T 
T 

T 
T 

1.5 

1 

T 

T 

EAGLES  HERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.6 
2 

1.0 
3 

T 

1.3 

1 

1.5 
1 

T 

1.4 

1 

.8 

1 

2.2 
2 

.4 
2 

1 

T 

T 

EAST  WATERFORD  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

.2 

1 

.6 

1 

3.0 
3 

.3 
3 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

EMPORIUH  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

1 

1.0 
2 

2.0 
2 

T 

.5 

1 

3.5 
4 

T 

1 

T 
T 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

1 

2.0 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
2 

T 

T 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
5 

1.0 
6 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

T 

GETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

GRATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.7 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

2.0 

1 

.5 

1 

2,0 

T 

.4 

T 
T 

1.5 

.5 

T 

5.5 
4 

1.7 
T 

T 

HARRISBURG  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 

T 

2.4 

1 

T 

T 

T 

T 

HAWLEY  1  S  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

T 

2.0 
2 

1  .4 

1 

1 

T 

2.0 
2 

T 

HUNTINGDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

.2 
T 

T 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

.3 

1 

T 

1 

.5 
T 

3.2 
3 

.6 
T 

T 

1.2 

1 

.8 
2 

T 

JOHNSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

T 

1 

2.8 
3 

T 

T 

3.5 
4 

T 

T 

T 

T 

2 

.5 
2 

T 

1 

T 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

- 

- 

- 

1 

T 

2.5 
2 

1.0 
2 

2.0 
3 

T 
T 

T 

.2 

T 

.7 
1 

.2 
T 

2.0 

1 

T 

2.0 

1 

5.0 
5 

2.0 
6 

T 
3 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  1 
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Table  7    -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1955 


Day  of  month 

Sbibon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LANDISVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.2 

1 

T 

T 

.5 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

LEWISTOWN 

SMOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 
1 

2.5 
2 

LOCK  HAVEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

.4 

1.1 
1 

2.0 
2 

1.0 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 

2,0 
2 

1.0 
T 

T 

UEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.7 
4 

5^ 

2.1 

3 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

8.0 

7 

1.3 
4 

T 
2 

T 

T 

UERCER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
1 

.1 
T 

2.0 
2 

.5 

1 

.5 

1 

2.5 
3 

1.0 
3 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.3 

1 

T 

2.5 
2 

T 

T 
T 

2.0 

1 

1 

1 

NEW  CASTLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.0 

4.0 

1.0 

NEWPORT 

SNOWFALL' 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 

1 

.5 

PALMERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

1.2 
1 

1.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

2.6 

1 

T 

T 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.3 

T 

1.0 

T 

T 

T 

2.2 
2 

1 

T 

T 

T 

2.1 

1 

1.2 

1 

.1 
2 

T 

PHOENIXVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PITTSBXJRGH  »B  AP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 

T 
T 

.6 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

.2 

T 
T 

T 

.3 

.4 

T 

T 
T 

PORT  CLINTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
T 

QDAKERTOWN  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

- 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

T 

T 

2.5 

1 

T 

T 
T 

T 

RIDGWAY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.5 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

7.0 
4 

2 

1 

T 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.5 

.7 

1 

3.0 
3 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

.3 

T 

.4 

4.5 
3 

T 
T 

1.8 

1 

T 

T 

SPRINGS  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 

1 

.5 

1 

5.0 

4 

T 

T 
T 

.2 

T 

.5 

1 

T 

I 

T 
T 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 

.5 

.5 

1.4 

2.0 

1.0 

.5 

.5 

1.6 

1.0 

.3 

T 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1 

2 

2 

2 

T 

1 

T 

T 

2 

3 

3 

3 

2 

T 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 
T 

.5 

1 

2.0 
2 

.3 
T 

.5 

1 

,5 
T 

4.5 
5 

.1 
4 

T 

T 

TOWABDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

.5 
1 

T 
T 

T 

1.2 

1 

1.1 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

TOWER  CITY  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3,5 

T 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 
2 

4.0 
T 

T 

T 

1.0 

1 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

1.3 
2 

1.2 
2 

T 
T 

T 
T 

2.6 
3 

6.5 

7 

1.1 
6 

1 

1 

T 

WAYNESBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

T 
T 

T 

2.5 
3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.8 

1 

T 

T 

WELLSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

1.0 
3 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

WEST  CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

3,0 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

,y 

.2 

1.5 
T 

.5 

T 

.3 

1 

2.6 
1 

T 

T 

.2 

T 

.4 
T 

T 
T 

T 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio 


ACMETONI*  LOC!t  J 
ALBION 

ALIENS  HILLS 
ALLENTOWN  WB  Al> 
ALLENTOHN  GAS  CO 


ALTOOMA  HORSESHOE  CUBVEIOIS' 

AROENTSVJLLE 

ARTEMAS  1  WW 

AUSTINOURG  2   W 

AVXA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  MNW 
BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVcRTOkTN 


BEECM  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 


County 


ALLEGHENt 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHKiH 

LEHIGH 

BLAIR 


BLAIN 

BLAIRSVILLE  t>   ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
SOSUELL  6  WHH 

BRAODOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  W  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 
BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  C*A  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
8URGETTST0WN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

CAMP  HILL 

CANTON  1  NH 

CARLISLE 

CARROLLTOMN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAODS  FORD 

CHAHSERSeuRG   1    ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROI    LOCK    fc 
CHESTER 
CLARENCE    1    E 

CLARION   3   SW 
CLAUSSVILLE 

cmrsviLLE  s  w 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 
COALDALE  2  NW 
COATESVJLLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORHY 

COUOERSPORT  2  NW 
COUDERSPORT  7  E 

COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

DERRY 

DEVAULT  1  W 
DIHGMANS  FERRY 
DIXCN 
DONEGAL 

DONORA 
DOYLE ST OWN 
DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
DUNLO 

DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

EBENSSURG 

EDINBORO 

ElIZABETHTOWN  1  SW 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPhRATA 

EOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL-SMARON 

FORD  CITY  *  S  DAM 

FRANKLIN 

PREDERKKSVILLE  1  SE 

FREELANO 

OALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
6IFF0R0 
GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GORDON 
COULDS80RO 

GfUNTVILLE  2  SW 
GRATERFORD 
GRATZ  1  H 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSSURG  2  E 

GREENS6URG  3  SE 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HARRISeURG  NORTH 

HAWLEV 

KANLEY  1  S  DAM 

HOLLIDAYSSURG 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOO 


0229 

ADAMS 

0259 

BEDFORD 

03n 

TIOGA 

0319 

LUZERNE 

0355 

ALLEGHENY 

0409 

WARREN 

0*57 

NORTH ■ LAND 

0*75 

BEAVER 

0*82 

SNYDER 

0499 

CENTRE 

0^3  0 

CENTRE 

0611 

COLUMBIA 

0629 

NORTHAMPTON 

0634 

NORTHAMPTON 

07251  PERRY 
0736  INDIANA 
I  0743  MONROE 
l0763  CUMBERLAND 
\  0820  SOMERSET 

0861  ALLEGHENY 
0867  MC  KEAN 
0866  HC  KEAN 
0875  MC  KEAN 
0905  BEDFORD 

1002  JEFFERSON 
1033' ALLEGHENY 
1 073 1  SOMERSET 
10S7' BEDFORD 
llOSi WASHINGTON 


I 


iiisl 


HUNT INGOON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

CUMBERLAND 
CAMBRIA 
POTTER 
LYCOMING 

DELAWARE 


1354  FRANKLIN 
1372  WASHINGTON 
13771  WESTMORELAND  10 
1423! DELAWARE 
1460  CENTRE 

1*85  CLARION 
1505  LEHIGH 
1512  WASHINGTON 
15191  CLEARFIELD 
1522|CLEARFIELD 

1539!  MC  KEAN 
1572  SCHUYLKILL 
15891  CHESTER 
159*; CHESTER 
1631  LYCOMING 

11675  LANCASTER 
1705  SOMERSET 
1710  FAYETTE 
1723  FAYETTE 
1729  FAYETTE 

1737  MONTGOMERY 

1773  ALLEGHENY 

17901  ERIE 
; 18051  POTTER 
'1809' POTTER 

I  1832' TIOGA 
'ISeij  INDIANA 

1895| CAMBRIA 

1976  MC  KEAN 

2013  MONTOUR 


15 


, 2108  WESTMORELAND 
2116, CHESTER 
2160' PIKE 
2171  WYOMING 
2183  WESTMORELAND!  17 


2I90I WASHINGTON 
I  2221 1  BUCKS 
22451  CAMERON 
2265I CLEARFIELD 
2298' CAMBRIA 

2324'SULLIVAN 
2343  I  SULLIVAN 
2363  CLARION 
; 2459; PERRY 
2466, CAMBRIA 


|2514  ERIE 

I  2 560  LANCASTER 
2633  CAMERON  1 16  41  31 
264*  LYCOMING  | 16  41  26 
2662  LANCASTER    ,15  40  11 


40  32 

41  S* 

41  12 
*0  39 
40  36 


40  39 

41  *0 
40  50 
*0  *6 


40  36 

40  20 
*0  27 

41  06 
40  16 
40  11 

40  2* 
*1  57 
*1  57 

41  59 
*0  00 

*1  09 


*0  05 
*0  52 
40  51 
40  15 


40  12 

40  35 

41  37 
41  31 
39  52 

39  56 

*D  oa 

40  09 

39  50 

41  03 

41  12 

40  37 

40  07 

41  01 

41  07 

41  41 

40  50 
39  56 
39  59 

41  21 

*0  02 
39  48 

39  50 

40  01 
40  01 

40  0* 
*0  30 
*1  55 


40  41 

40  27 

41  55 

40  58 


40  20  79  18 

40  05i  75  33 

41  131  7*  52 
41  34  75  52 
40  07  79  23 

40  11  79  51 

40  la  75  08 

41  20  78  08 
*1  06  76  38 

40  17  78  43 

41  33  76  21 
41  2*1  76  35 

*0  59'  79  37 

40  21  77  33 

40  29  76  43 


79  49 
eo  22 
78  55 

75  26 

75  2a 


79  59 

79  02 
76  30 

80  19 


76  15 
75  22 
75  23 


75  36 

77  22 

79  08 

79  52 

78  39 

78  4* 
78  42 

78  1* 

79  06 

79  59 
78  50 

78  39 

80  26 

77  52 

79  5* 
79  53 

76  55 

76  52 

77  11 

78  42 
77  45 
77  27 
75  36 

77  38 

79  55 

79  54 
75  21 

77  56 

79  26 
75  39 

80  28 

78  26 
78  32 

78  30 
75  56 
75  50 

75  49 

77  06 

76  30 

79  22 
79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 
79  38 

78  03 

77  53 

77  05 

79  12 

76  3* 

78  41 
76  37 


1  41  52 


,2669  WAYNE 
I  2682  ERIE 
I  2721, BEDFORD 
281* I  MERCER 
I  29*2  I  ARMSTRONG 

30281  VENANGO 

30*7  BERKS 
'3056  LUZERNE 
|3130iP0TTER 
I  3189  BERKS 

13200. BUCKS 
3218  ADAMS 
3223  ADAMS 
3237  MC  KEAN 

I3293  SOMERSET 

13311  ELK 

3330  YORK 
13343  ALLEGHENY 

3379  SCHUYLKILL 

339*  WAYNE 


3*22   DAUPHIN  |  15 

3*35   MONTGOMERY      1 14 
3*38   DAUPHIN  16 

3503   GREENE  '  10 

3515   WESTMORELAND! 10 


41  51 

42  05 

40  00 

41  1* 


*1  01 
*1  ** 
*0   13 

40  13 

39  50 
39   48 

41  51 
39   49 

1    *1    3* 

115  39   4P 
;  11 1  40  33 


3516  WESTMORELAND 
3526   MERCER 
;S662    YORK 
3699, YORK 
3704   DAUPHIN 

3758  WAYNE 
3761  WAYNE 
4001  I  BLAIR 
4008  WAYNE 
*019!lANCASTER 


40 

41 

40 

40 

40 

39 

40 

40 

*1 

39 

*0 

*0 

*1 

*1 

*0 

*1 

39 

75  1* 
80  12 

78  23 

80  30 

79  30 

79  49 
75  41 
75  54 
77  39 

75  50 

7*  56 

77  1* 

77  I* 

76  36 

78  51 

76  36 
76  ** 

80  13 
76  20 

75  27 

76  *1 

75  27 

76  *3 

79  55 
79  31 

79  30 
00  23 
76  59 
76  51 
76  54 

75  10 
75  11 
78  24 

75  26 

76  20 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 

swanson  boat  oar  CO 

CHARLES  M.  ALLEN 

WEATHER  BUREAU 


.EHIGH  \ 


■   GAS  01 V 


ALTOONA   WATER   BUR. 
PA    STATE    COL    EXP 
GRAYSON    E.NORTHCRAF' 
OTTO  D.    BACON 
CIVIL   AERO.    ADM. 

PITT'GH  CUT  FLWR  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 

HAROLD  S.  RUPERT 
ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  6  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  B.  M.  WILLDERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
MRS. INEZ  M.  FREEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 

CIVIL  AERO.  AOM. 
AUSTIN  R,  COOPER 
ALVIN  W,  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
SMITH  TWP  MUN  AUTH 

PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 
WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBART 
HRS.MILORED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGH8AUH 
HERBERT  W.  GUEST 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

PA  ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  DOTTERER 
MANUFAC,  L  6  H  CO 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 

MRS.TILLIE  M.SIMONDI 
PANTHER  VLY  WTR  CO 
PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 

JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 

PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  6  CHEM  CO 
GEORGE  P.  MULDER I CK 
J.  EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 

GROVEH  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  RAYMOND  LONG 
M.  D.  etyiTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 


Refer 

to 
tables 


CLOSED  3/55 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  S 


6p  miss  n.  d.  wineman 
mid  pa  turnpike  comm 
midIclarence  h.  smith 

7a i  andrew  p.  yesul 
turnpike  comm 


DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 

PATRICK  P.  RYAN 
MRS. ELSIE  P.  BIGGER 
A,  8.  KEMPEL 
U.S.  WEATHER  8UREAU 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST  TCHH  COL 
MASONIC  HOMES 
RUSSELL  E.PALMATEER 
WILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 

MRS.  BLANCHE  OUNLAP 
CIVIL  AERO.  ADM. 
PA  TURNPIKE  COMM 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 
ALEKO  A.  KYRIAKOS 
ANDREW  6.  EVANSHA 

W.  GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 


GEORGE 


I.  HART 
MC  ILHENNY 
NAT  MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  H.HARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOmSON 
L.  H.  EILENBEROER 

EARL  E.  RHOAOS 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 

WESTMORELAND  WTR  CO 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 

ALBERT  G.  TSCHEU 
PA  POWER  t   LIGHT  CO 
JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  fr  LIGHT  CO 
PA  WATER  &  POWER  CO 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5   7  C 


2  3  5 

3 

2  3  5 

3 
2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5   7  C 

2  3  5 

2  3  5  6  7  C 

2  3  5   7  C 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  15 


2  3  5  6  7  C 


Station 


HOME 

HONESDALE  *  NW 
HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 


JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 
1  JOHNSTOWN 

I  JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NN£ 


Ikresgeville  3  w 

I  LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
IlakEVILLE  1  NNE 
I  LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 

lUNDISVILLE 
I  LANSFORO 

LATR08E 

LAUHELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 
LEHIGHTON 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSeURG  I  SW 
MARTINSBURG  CAA  AP 
MATAMORAS 

MAUCH   CHUNK 
MAYBURG 

MC  C0NNELLS8URG 
MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 

MEflOVILLE  1  5 
MED  IX  RUN 
MERCER  4  NW 
MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERSBURG 

MERWINSeURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MILAN 

MILANVILLE 
MILLEflSBURG  2  E 

iMILLHEIM 
JMILLVILLE  2  SW 
[mILROY  3  NE 

iMONTfOSE  3  e 

I  MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N  AP 

I  MOUNT  UNION  1  N 

!muHLEN8URG  1  SE 

.MURRYSVILLE 

IMYERSTOWN 

I  NATRONA  LOCK  * 

INEFFS  MILLS  3  NE 

JHESHAMINY  FALLS 
!NEWeuRG  3  W 
JNEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  3  N 
PALM 

PALMEPTON 
PARKER 
PARKER  1  E 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TEi 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PI  BREEZE 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  I  E 
PIKES  CREEK 

PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  W8  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON  1  S 

PORTLAND 

POTT ST OWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  6R 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  W8  CITY 
RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIDGWAY  3  W 

ROCHESTER  1  N 

RUSH 

RUSMVILLE 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 


INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 
BEDFORD 
INDIANA 
WESTMORELAND 

TIOGA 
CRAWFORD 
CAMBRIA 
CAMBRIA 


CLEARFIELD 
POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 


WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

CARBON 
WESTMORELAND 


County 


CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 

HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

BLAIR 

PIKE 

CARBON 

FOREST 
FULTON 

ALLEGHENY 
LUZERNE 

CRAWFORD 
ELK 

MERCER 
MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 
SOMERSET 

DAUPHIN 
BEAVER 
BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 
BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 
LAWRENCE 
FAYETTE 
YORK 


BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

PIKE 
PIKE 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHIUOELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPION 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 
JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 
ELK 
BEAVER 

Susquehanna 
susquehanna 
lancaster 

INDIANA 
WESTMORELAND 


*0  *5  79  06 

41  37!  75  19 

41  39 1  75  17 

40  09  78  55 

*1  *3l  75  *S 


40  29  { 

40  06 

39  *9 

40  36 

40  20 

41  57 
41  30 
40  20 

40  19 

41  41 

41  07 
41  41 

39  59 

40  49 

40  06 

0  54 

41  48 
41  27 
40  03 
40  03 

40  06 
0  50 
40  19 

40  54 

41  59 

I  22 
40  19 

40  50 

41  41 

41  50 


41  06 

41  06 
41  03 

0  50 
0  53 
40  11 

40  2* 

39  49 

41  28 

40  45 
40  18 

40  18 

41  22 

40  52 

41  36 

39  56 

40  21 

41  13 

41  38 

Al  17 

41  17 

41  1* 

39  50 

40  58 

39  *9 

40  11 


*0  5* 
41  06 
40  44 


40  22 

40  37 
40  *0 

*0  09 

40  09 

41  01 

40  05 


40  48 

41  05 
41  06 


41  17 
39  57 
39  53 

39  56 

40  02 

39  57 

40  54 


41  02 
40  3* 
40  30 
40  27 


0  55 

0  26 

1  52 

40  20 

41  20 

>1  14 
.1  64 
39  57 
41  26 


39  55 

40  46 
40  31 


78  01 

77  18 

78  43 

79  07 
79  42 

77  01 
60  28 

78  55 
78  55 

76  48 

78  07 
76  11 
76  43 

79  32 

79  1* 

75  34 

76  40 
75  16 


76  25 

75  53 

79  23 

77  13 

77  07 

76  28 
76  28 

75  43 

76  43 

78  39 

77  35 

80  31 
77  26 
77  27 

75  30 

76  26 

76  44 
75  11 

77  56 

75  25 

79  08 
79  02 

76  20 
76  19 
7*  42 

75  45 

79  13 

78  00 

79  52 

75  40 

80  10 

76  2* 

80  17 
60  16 

77  5* 

75  28 
79  01 

76  46 

60  26 

76  31 

75  04 

76  56 

77  29 

76  3* 

77  32 

75  49 

75  54 

76  26 

75  22 

77  53 

76  08 
79  42 

76  IB 
79  43 

77  55 


60  22 
79  54 
76  30 


79  36 

75  46 

75  21 
79  49 

76  16 
75  32 
75  37 
79  41 

79  40 


75  15 

75  09 

76  05 

75  30 

76  08 

76  30 
76  22 

60  13 

80  00 
76  27 

76  02 
75  06 

75  39 

76  11 
79  00 

79  17 
75  20 

77  52 

75  56 
77  45 


80  18 

76  03 
76  07 
76  23 
79  14 
79  33 


Observer 
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MID   MRS.    EDNA   M.    BUSH 
9A  JGEORGE  C.    WILLIAMS 

MID  iFRIEND   E.    WALTER 
7A   PA    ELECTRIC   CO 
7A   JOSEPH   J.    SANSUSKAS 


7A 'JOHN   R.    HENDERSON  2   3    5        7 

SA   METRO   P.    OOROSH            '  3                  C 

BA  IMPS. GERTRUDE   M. BURTON  3 

7A  iCLYMER   WATER   SVC   CO  '  2   3    5        7  C 

5P  iWESTMORELAND  WTR   CO  2   3    5 

(ID  !archie  UIN       I  C 

8A  DEPT  FOREST  6  WTRS  2  3  5  6   C 

9A jjOHNSTOWN  TRIBUNE  2  3  5    7 

MID, CITY  OF  JOHNSTOWN  C 

BA 'SPRING  WATER  CO  2  3  5   7  C 

7A  .JERCWE  S.  HOWE  3 

7A  EUGENE  L.  KREITNER  3 
1ID  .PA  TURNPIKE  COMM    '235 

7A 'CORPS  OF  ENGINEERS  !  3 

|MIO  iPfl  TURNPIKE  COMM    I  3 

9A  CITY  OF  BETHLEHEM  3 

8A  CHARLES  GORDON      ,  3 

BA  MRS.  GLADYS  REINEKE  3 

P   6P!LANCflSTER  WATER  BUR'  2  3  6 

|MID 'LANCASTER  WATER  8UR  |  C 

BA  PA  STATE  COLLEGE    |  2  3  5  6  7  C 

LEHIGH  NAVI  COAL  CO  1  CLOSED  5/54 

WEST  PENN  POWER  CO  |  3 

PA  DEPT  OF  WELFARE  j  C 

HARRV  P.  HOWLAND    I  2  3  5   7 

LEBANON  BDCSTG  CO   '235   7 

THOMAS  OONNACHIE    '  C 

GOODWIN  S.  DEFREHN  ,  3       C 

DIMMIS  M.BAILEY  |  3 

SOUTH  PENN  OIL  CO   '  3       C 

AMERICAN  VISCOSE  CO  2  3  6   7  C 

.  HETTA  M.  CRUM8  '  2  3  5 
EMANUEL  ZETTLE       ,235    7 

HUGH  F,  PAPKER      i  C 

THOMAS  MECKES       1  3 

ILLIAM  I.  SWOOPE   \  2   i    i             C 

REV. EDWARD  A.  MILES  3 

RANGES  E.SCHEIBNER  3 

MRS.  I .  S.  BUCHANAN  [  3 

MID  SUN  OIL  CO  2  3  5 
I 

A.  MARKER       \  C 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  I  3 

MID  BLUE  MT  CANNERIES   I  C 

MID  CIVIL  AREO.  ADM.    I  2  3  5 

7AJHARRY  BISlAND       !  3 


MT  UNION  WTfi  WORKS 

THEODORE  J.  SAMPSON 
DAVID  C.  SHAW 
MRS. KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  STATE  UNIVERSITY 

PHILA  SUB  WATER  CO 
PA  TURNPIKE  COMM 
BAXTER  F.  JOHNSON 
^00^|NO0^]GENEHAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 


COMBINED  WITH  STA  NO 
CORPS  OF  ENGINEERS  1 
MISS  RUTH  L.POETTGER 
NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.  E.  W,  SNYDER 
TENN  GAS  TRANSM  CO 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 

GERALD  0.  MURPHY 
LESTER  W.  HARDING 
U.  S.  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  S.  ROBERTS 

CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SMEPLEV 
NEVIN  E.  BOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 
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KARRV  S.  FANCHER 

2  3  5 

PA  TURNPIKE  COMM 

2  3  6 

PA  TURNPIKE  COMM 

2  3  5 

H.  JOHN  DAVIS,  JR. 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


■RY  i 


MRS.  FRANCES  K.  F 
PA  TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  BOONE 

ELLSWORTH  WEAVER 

WILLIAM  1.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 
LOUIS  A.  KALARKEY 
P.  M.  NEELY 

MISS  L.  VETTtRLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JP  , 

U.S.  WEATHER  BUREAU  . 
ATLANTIC  REFINING 


2  3  5 


SCHUYLKILL  NAVIG  CO  |  2  3  5 

USN  HYDROGRAPHiC  OFF  2  3  5 

CIVIL  AERO.  AOM.    I  2  3  5 

PHILA  SUB  WATER  CO  I  2  3  5 
HARRY  SHELDON        '     3 

PA  DEPT  FRST  6  WTRS  j  2  3  5  f 
PA  POWER  L   LIGHT  CO  I    3 

U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  6 

U.S.  WEATHER  BUREAU  I  2  3  5 

PA  FISH  COMM        I  2  3  5 

EARL  e.  RARKK  2  3  5 
JOINT  BRIDGE  COMM   1    3 
MILES  E.  SMITH  3 

JOHN  M.  SMITH  3 

JOHN  VOLANSKY 


2  3  5 


CORPS  OF  ENGINEERS 

DENNIS  K.  FLUCK  2  3  5 

.RTHUR  LANGAN        ,  3 

(.S.  WEATHER  BUREAU  \  2  3  5 

IRS.  C.  W.  BAIRD  3 

.  F.  BILLETTE      | 

HAROLD  C.  MEALY  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

BOROUGH  OF  RIDGWAY  |  2  3  5 
DE0UE5NE  LIGHT  CO 

ISS  MAUDE  MC  CAIN  '  3 

CARL  KOPATZ  3 
SAFE  HARBOR  W6P  CORP 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

MUN  AUTH  WSTMRLO  CO  i  2  3  5 
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RSFEKSNCE  NOTES 
Tbe  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  oa   a  state  basis.   There  will  be  n< 
Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  nlles  and  direction  fron  tbe  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  la  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  tbla  bulletin. 
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Evaporation  is  neaaured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwlsi 

Sleet  and  bail  were  iDCluded  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  ooo-record ing  gages,  unless  otherwise  Indicated. 
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ASHEVILLE:  1955 


PENNSYLVANIA  -  APRIL  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


Warm  weather  with  frequent  light  precipita- 
tion characterized  the  month.   It  was  sunny 
and  dry  during  the  first  third,  and  cloudy 
and  humid  during  the  rest  of  the  month. 

Temperatures  averaged  4.6°  above  normal, 
mainly  due  to  an  extended  period  of  warm 
weather  during  the  middle  of  the  month.   The 
state  average  this  month  was  the  fourth  high- 
est of  record  for  April,  and  was  the  highest 
since  1941.   Temperatures  ranged  between  14°, 
registered  at  Clarion  3  SW  and  Kane  1  NNE  on 
the  8th,  and  87°,  noted  at  Madera  on  the  12th. 
Irwin  recorded  the  highest  average  tempera- 
ture, 58.3°,  while  Hawley  1  S  Dam  recorded 
the  lowest  average,  45.6°.   Average  tempera- 
tures were  above  normal  by  at  least  1.5°  at 
all  stations  for  which  normals  have  been 
computed,  and  the  departures  from  normal  were 
generally  greater  in  the  Ohio  Drainage  Divi- 
sion than  in  the  Atlantic  Drainage  Division. 

Precipitation  was  frequent  but  light,  and 
averaged  0.35  inch  below  normal.   Thunder- 
storms were  of  normal  frequency.   Precipi- 
tation totals  ranged  from  1.43  inches  at 
Lawrenceville  2  S  to  5.76  inches  at  Altoona 
Horseshoe  Curve.   The  greatest  daily  amount 
was  1,98  inches  recorded  at  Torpedo  4  W  on 
the  15th.   Snowfall  reflecting  the  tempera- 
ture pattern,  was  unusually  light, 

WEATHER  DETAILS 

A  weak  low  pressure  area  moving  eastward 
across  the  Lower  Mississippi  Valley  and  South 
Atlantic  States  from  the  1st  to  the  3rd  circu- 
lated warm  air  over  the  state.   The  Low  in- 
tensified over  the  Atlantic  on  the  3rd,  and 
the  cold  air  that  flowed  in  behind  it  brought 
a  2-day  period  of  cold,  damp  weather,  with 
some  snowfall  in  the  northeastern  portion  of 
the  state. 

The  circulation  became  southerly  on  April  5, 
and  the  resulting  warm  period  ended  abruptly 
with  the  passage  of  a  strong  cold  fi-Ont  on 
the  6th.   Moderate  winds  and  light  precipi- 
tation accompanied  the  frontal  passage,  and 
the  fresh  Canadian  air  that  followed  it 
brought  the  lowest  temperatures  of  the  month 
to  most  areas  on  the  8th. 

The  period  from  April  9  to  23  was  marked  by 
generally  warm  temperatures  interrupted  only 
briefly  by  the  passage  of  cooler  air.   Pre- 
cipitation was  a  daily  feature  in  nearly  all 
areas  from  the  12th  to  the  15th,  and  from  the 
19th  to  the  22nd,   On  the  14th,  an  eastward 
moving  warm  front,  followed  almost  immediately 
by  a  cold  front,  brought  the  heaviest  precipi- 
tation of  the  month  to  the  western  and  extreme 
southeastern  portions  of  the  state,  and  a 
similar  pattern  on  the  21st  nearly  repeated 
the  situation. 


A  Colorado  Low  moving  ac 
April  25-26  brought  a  co 
that  extended  through  th 
ed  for  the  heaviest  prec 
month  in  the  northeaster 
state.  Northerly  winds 
closing  days  of  the  mont 
moderated  and  light  show 
t-he  eastern  portion. 


ross  the  state  on 
Id,  rainy  period 
e  27th,  and  account- 
ipitation  of  the 
n  portion  of  the 
continued  during  the 
h,  but  temperatures 
ers  were  general  in 


WEATHER  EFFECTS 

Freezing  temperatures,  which  were  general  on 
April  8,  did  little  damage  to  field  crops. 
Frost  in  scattered  northern  localities  on 
the  28th  nipped  some  tender  vegetation,  but, 
on  the  whole,  freeze  damage  during  the  month 
was  less  than  usual.   Although  precipitation 
was  below  normal,  soil  moisture  was  generally 
adequate  for  good  growth  of  crops.   Heavy 
rains  on  April  20-21  caused  some  washing  in 
newly  seeded  oat  fields  in  some  west-central 
areas . 

Winter  grains,  and  hay  and  pasture  seedings 
made  good  progress.   Planting  of  peas  for 
processing  was  nearly  completed  during  the 
month,  with  early  acreages  up  and  in  good 
stand  by  month's  end.   Planting  of  potatoes 
commenced  in  the  southeast,  but  was  delayed 
elsewhere  by  wet  ground.   Orchards  came  to 
full  bloom  during  the  month,  and  reached  the 
fruit  setting  stage  in  the  south.   Tobacco 
plant  seed  beds  were  prepared,  and  made  a 
good  start.   Setting  of  cabbage  and  tomato 
plants  began,  and  strawberry  patches  began 
to  bloom  in  the  south  towards  the  end  of  the 
month. 

The  maple  season  ended  early  in  the  month. 
Good  weather  in  the  northern  counties  resulte 
in  above  average  production  and  good  quality, 
while  less  favorable  weather  in  the  Somerset 
County  area  had  its  effects  in  well  below 
average  production  and  only  fair  quality. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

On  April  19,  a  thunderstorm  accompanied  by 
violent  wind,  heavy  rains,  and  hail  cut  a 
narrow  path  from  northwest  to  southeast 
through  southern  Cambria  and  Indiana  Counties 
destroying  one  barn  and  a  garage,  unroofing 
another  barn,  and  uprooting  numerous  trees. 
No  personal  injuries  were  reported,  and  the 
property  damage  amounted  to  $9,500, 

FLOODS 

Flash  flooding  in  Fayette,  Blain,  and  Centre 
Counties  on  April  21  resulted  from  locally 
heavy  thunderstorms,  with  some  hail  reported. 
Sewers  backed  up  causing  traffic  to  be  re- 
routed, and  there  was  some  brief  disruption 
of  electric  power, 

Harold  S.  Lippmann 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


PENNSYLVAKIA 
APRIL  19SS 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Rolab 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

Ill 

^    n    S 

Station 

1 

11^ 

ill 

1 
< 

II 

§       1 
l-ol 

a    1 

_1 

9t 

n  m 

4 

a 

a 

OH 

H 

8 

3 

9 

i 

il 

1 

ALLKNTOWK   WB  AP 

wsw 

11 

11.3 

_ 

- 

78 

78 

57 

67 

8 

4 

2 

0 

0 

20 

- 

6.9 

EARRISBURC  WB  AP 

w 

13 

8.5 

34 

NW 

7 

63 

68 

51 

56 

3 

8 

I 

0 

0 

16 

51 

7.3 

PHILADELPHIA   WB  AP 

N 

14 

11.1 

42* 

E 

24 

73 

72 

52 

61 

4 

10 

1 

0 

0 

19 

53 

7.1 

PITTSBUItGB  WB  AP 

WSW 

21 

11.2 

39« 

W 

19 

72 

76 

49 

59 

8 

3 

2 

0 

0 

19 

49 

6.8 

READING  WB  CITY 

- 

- 

11.1 

40 

NW 

7 

~ 

- 

- 

- 

2 

7 

1 

1 

0 

16 

43 

7.2 

SCRAKTON  WB  CITY 

- 

7.8 

32 

SW 

19 

- 

- 

- 

' 

8 

0 

0 

0 

19 

43 

6.9 

WILLIAMSPORT  WB   AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

54 

58 

3 

7 

3 

0 

0 

17 

- 

7.0 

*  This  datujn   is   obtained  by 

visual   observation  since  record- 

ing equlpfflent    is   not   available. 

It   iB   not   necessarily   the  fast- 

est  mile  occurring  during   the 

period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Taai 

• 

1 

1 

1 

i 

2 

1 

ll 

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

47.2 
49.7 
48.6 
49.8 
46.9 

47.7 
48.0 
49.2 
53.0 
49.0 

45.6 
50.2 
49.2 
47.2 
48.0 

48.8 
44.7 
48.4 
50.0 
43.6 

49.8 
48.5 
52.6 
46.2 
50.2 

92 
88 
85 
87 
85 

85 
83 
90 
97 
92 

84 
92 
90 
95 
91 

90 
86 
84 
89 
84 

89 
87 
89 
84 
83 

12 

11 
14 

16 

5 

5 

4 

12 

4 

2 
13 
10 
20 

12 
9 
16 
12 
8 

0 
8 

13 
6 

18 

2.52 
4.50 
3.46 
2.08 
2.04 

4.74 
3.62 
3.76 
1.75 
3.30 

2.93 
1.76 
1.57 
5.41 
3.56 

3.53 
3.45 
2.84 
3.13 
2.64 

3.51 
5.39 
5.07 
3.79 
4.39 

1.3 
0.9 
0.4 
1.2 
1.1 

0.6 
14.7 
0.2 
0.9 
0.3 

2.5 
0.5 
0.9 
4.9 
3.0 

T 
1.0 
2.8 
0.6 
4.0 

1.0 
2.6 
0.6 
4.4 
1.6 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

4 

? 

! 

1 

N 

0* 

i 

12 

s 

< 

^g 

1913 

50.6 

90 

17 

3.82 

0.2 

1914 

47.3 

93 

5 

4.66 

1.1 

1915 

53.9 

98 

15 

1.92 

1.6 

1916 

48.0 

87 

16 

3.65 

5.6 

1917 

48.5 

87 

14 

2.08 

2.6 

1918 

48.2 

81 

12 

4.53 

10.8 

1919 

48.5 

90 

6 

2.70 

1.2 

1920 

46.0 

87 

8 

4.39 

3.0 

1921 

55.3 

96 

10 

3.11 

0.8 

1922 

50.1 

91 

11 

3.17 

0.4 

1923 

48.3 

89 

-   5 

2.94 

1.9 

1924 

46.5 

82 

6 

4.15 

7.4 

1925 

51.3 

96 

9 

2.32 

0.5 

1926 

44.9 

84 

9 

2.03 

0.9 

1927 

47.7 

92 

17 

3.52 

1.0 

1928 

46.0 

88 

11 

5.50 

6.5 

1929 
1930 

51.4 
48.2 

94 
92 

19 
9 

6.12 

1.1 
1.1 

2.71 

1931 

48.4 

85 

16 

3.33 

2.3 

1932 

47.0 

86 

14 

1.71 

1.2 

1933 

50.9 

89 

15 

4.49 

0.5 

1934 

48.9 

86 

14 

3.06 

0.6 

1935 

47.1 

91 

12 

2.56 

2.9 

1936 

46.1 

90 

14 

3.01 

1.3 

1937 

47.7 

89 

19 

5.53 

0.2 

Tampeiatuie 

Precipitation 

Year 

e 

•  a 

1 

1 

1 

:3 

< 

II 

1938 

51.3 

92 

11 

2.85 

3.5 

1939 

46.7 

90 

9 

3.70 

1.0 

1940 

45.1 

82 

9 

5.30 

2.3 

1941 

55.1 

94 

18 

2.02 

T 

1942 

52.8 

94 

14 

2.21 

4.5 

1943 
1944 

43.1 

83 

81 

7 
6 

3.97 
4.06 

3.7 
2.5 

45.5 

1945 

52.4 

90 

18 

4.17 

T 

1946 
1947 

47.8 
49.1 

88 
85 

13 
11 

1.19 

0.3 
0.1 

3.86 

1948 

50.8 

89 

15 

5.55 

0.1 

1949 

48.3 

87 

11 

3.65 

0.7 

1950 

44.5 

85 

6 

2.57 

0.9 

1951 

48.4 

89 

18 

3.75 

0.4 

1952 

50.5 

90 

17 

5.71 

1.0 

1953 

47.5 

87 

12 

4.04 

2.1 

1954 

53.0 

91 

7 

4.06 

0.3 

1955 

53.3 

87 

14 

3.14 

0.1 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  coaparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  following  Station  Index 
-  51  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1955 


Temperature 

3 

Precipitation 

ll 
1  1 

„  s 

i 
< 

g 

X 

0 

Q 

t 

Q 

No.  ol  Days 

0 

H 

1  i 

Q 

s 
c5 

Q 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max, 

w 

in. 

•3 

5-D 
Q  2 

Q 

e 
S 
1 

1 
0 

o 

tn 

il 

0  J 

S  5 

;| 

si 

rt  0 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  MB  AP 

R 

63.8 

41.6 

52.7 

4.2 

81 

11 

30 

8 

361 

0 

0 

2 

0 

3.07 

-       .32 

.87 

14 

T 

0 

8 

2 

0 

ALLENTOWN  GAS  CO 

AM 

63.6 

43.7 

53.7 

4.8 

83 

12 

32 

8 

334 

0 

0 

1 

0 

2.73 

-   .75 

.65 

13 

.0 

0 

9 

2 

0 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

54.5 

41.4 

53.0 

4.9 

78 

10+ 

25 

e 

354 

0 

0 

5 

0 

5.76 

2.30 

1.82 

21 

T 

T 

7 

10 

4 

1 

ARENDTSVILLE 

AM 

e't.O 

44.2 

54.1 

4,3 

84 

20 

30 

8 

329 

0 

0 

2 

0 

3.32 

-   .26 

.77 

25 

.0 

0 

9 

2 

0 

ARTEMAS  1  WNW 

68.1 

41.5 

54.8 

81 

?0 

28 

7 

299 

0 

0 

4 

0 

3.58 

1.09 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

AVOCA  CAA  AP 

62.5 

42.0 

52.3 

79 

11 

27 

7+ 

374 

0 

0 

4 

0 

2.01 

-   .92 

.46 

24 

T 

0 

9 

0 

0 

BEAVERTOWN 

67.2 

40.2 

53.7 

82 

19 

23 

5 

335 

0 

0 

4 

0 

2.44 

.61 

22 

T 

0 

8 

1 

0 

BELLEKONTE  <.  S 

AM 

62. tl 

42.0 

52.5 

3.6 

80 

?0 

26 

a 

370 

0 

0 

3 

0 

2.72 

-   .92 

.64 

22 

T 

0 

8 

2 

0 

BERWICK 

67.  f 

42.0 

54." 

83 

11 

27 

8 

297 

0 

0 

3 

0 

2.29 

.55 

12 

T 

0 

6 

1 

0 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

63.3 

43.7 

53.8 

2.6 

84 

11 

31 

8 

333 

0 

0 

2 

0 

2.24 

-   .97 

.73 

14 

.0 

0 

0 

BURNT  CABINS  2  NE 

62. <) 

40.5 

51.7 

77 

10+ 

25 

5 

392 

0 

0 

7 

0 

3.35 

.70 

21 

.0 

0 

9 

2 

0 

CANTON  1  NW 

AM 

5B.8 

38.2 

48.5 

78 

20 

20 

8 

488 

0 

0 

6 

0 

1.94 

.46 

26 

T 

T 

4+ 

7 

0 

0 

CARLISLE 

70.0 

45.7 

57.9 

7.2 

83 

11  + 

32 

5+ 

215 

0 

0 

2 

0 

2.86 

-   .67 

.66 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

65. <t 

42.6 

54.0 

3.6 

82 

19 

28 

8 

323 

0 

0 

1 

0 

3.20 

.03 

.65 

25 

.0 

0 

9 

2 

0 

t  CHESTER 

AM 

64.  OM 

46.  OM 

55.  OM 

30 

8 

288 

0 

0 

1 

0 

1.81 

.59 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

64, 2M 

38. 2M 

51. 2M 

19 

e 

270 

0 

0 

0 

4,04 

1.41 

12 

T 

0 

9 

2 

1 

COATESVILLE  1  SW 

AM 

64.0 

42.1 

53.1 

2.7 

82 

12 

29 

p. 

352 

0 

0 

2 

0 

2.58 

-  1.16 

.50 

14 

.0 

0 

8 

1 

0 

COLUMBIA 

67.5 

43.9 

55.7 

84 

10 

31 

5  + 

279 

0 

0 

3 

0 

2.29 

.73 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

DEVAULT  1  W 

66.1 

43.0 

54.6 

B2 

11 

36 

I  + 

309 

0 

0 

0 

0 

3.09 

.69 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIXON 

AM 

62.4 

36,0 

49.2 

82 

12 

23 

5 

457 

0 

0 

11 

0 

2.75 

.58 

13 

T 

T 

4  + 

9 

- 

0 

EAGLES  MERE 

AM 

57.1 

37,1 

47.1 

76 

12  + 

19 

8 

530 

0 

0 

5 

0 

3.34 

-   .36 

.85 

13 

T 

T 

4  + 

7 

2 

0 

EAST  WATERFORD  3  E 

AM 

58.2 

40,6 

49.4 

77 

12 

22 

5 

461 

0 

0 

3 

0 

2.95 

-   .76 

.63 

22 

T 

0 

10 

1 

0 

EMPORIUM  1  E 

AM 

64.2 

36,3 

50.3 

3.7 

81 

20 

20 

B 

434 

0 

0 

12 

0 

3.40 

-   .15 

1.00 

25 

T 

T 

7 

9 

2 

1 

EPHRATA 

66.4 

40.6 

53.5 

2.8 

80 

11  + 

25 

8 

337 

0 

0 

4 

0 

2.66 

-   ,69 

1.00 

14 

.0 

0 

5 

1 

1 

EVERETT  1  SW 

65.0 

40.4 

52.7 

4,0 

82 

19 

22 

6 

364 

0 

0 

8 

0 

4.61 

1.52 

1.10 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

AM 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

FREELAND 

60. IM 

41. 2M 

50.  7M 

6.1 

78 

19 

26 

8 

283 

0 

0 

4 

0 

2.27 

-  1,76 

.48 

12 

.0 

0 

10 

0 

0 

GEORGE  SCHOOL 

65.5 

44.2 

54.9 

4.6 

81 

11 

31 

8 

295 

0 

0 

•l 

0 

2.01 

-  1.47 

.88 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

GETTYSBURG 

AM 

65,4 

45.5 

55.5 

4.4 

84 

20 

31 

R 

292 

0 

0 

2 

0 

2.84 

-   .76 

.48 

12 

T 

0 

8 

0 

0 

GORDON 

65.0 

38.7 

51.9 

4.3 

80 

10+ 

24 

5 

388 

0 

0 

8 

0 

2.79 

-  1.29 

.60 

14 

.0 

0 

8 

1 

0 

GRATZ  1  N 

AM 

62.2 

41.3 

51.8 

79 

20 

27 

5 

388 

0 

0 

3 

0 

2.02 

.48 

21 

.0 

0 

6 

0 

0 

HANOVER 

AM 

65.6 

41.9 

53.8 

1.5 

82 

12  + 

26 

" 

335 

0 

0 

4 

0 

2.37 

-  1.07 

.52 

22 

T 

0 

6 

1 

0 

HARRISBURG  WB  AP 

R 

65.3 

45.3 

55.3 

4.4 

82 

1" 

30 

8 

291 

0 

0 

1 

0 

2.02 

-   .95 

.57 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

AM 

58. 6 

32.6 

45.6 

75 

12  + 

20 

e 

576 

0 

0 

14 

0 

2.40 

.78 

25 

T 

T 

4+ 

3 

1 

0 

HOLTWOOO 

64,0 

46.0 

55.0 

3.5 

79 

19 

36 

s 

297 

0 

0 

0 

0 

2.76 

-   .15 

.57 

15 

•  0 

0 

9 

1 

0 

HUNTINGDON 

AM 

65.6 

39.0 

52.3 

2.9 

82 

20 

21 

1 

377 

0 

0 

8 

0 

3.88 

.44 

.79 

22 

T 

0 

11 

3 

0 

JIM  THORPE 

67.3 

41,9 

54.6 

6.2 

85 

11 

28 

8 

308 

0 

0 

2 

0 

3.31 

-   .53 

.93 

14 

T 

T 

4  + 

8 

i 

0 

KEGG 

65.3 

42,4 

53.9 

79 

19 

27 

5 

328 

0 

0 

3 

0 

4.55 

1.28 

21 

T 

0 

9 

4 

1 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

67.8 

41,5 

54.7 

4.9 

82 

19 

27 

5 

308 

0 

0 

3 

0 

2.76 

-   .69 

1.12 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

LANDISVILLE 

AM 

63.3 

43.3 

53.3 

80 

20 

30 

8 

344 

0 

0 

2 

9 

2.23 

.71 

22 

.0 

0 

8 

1 

0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

AM 

62.0 

35.0 

49.0 

2.9 

80 

12 

20 

5  + 

471 

0 

0 

13 

0 

1.43 

-  1.42 

.50 

26 

T 

0 

6 

1 

0 

LEBANON  2  NW 

64.6 

42.0 

53.3 

3,1 

79 

19 

28 

8 

342 

0 

0 

3 

0 

2,62 

-   .84 

.54 

22 

.0 

3 

7 

2 

0 

LEWISTOWN 

AM 

65.5 

41.1 

53.3 

85 

20 

26 

1 

348 

0 

0 

5 

0 

2,76 

.73 

25 

.0 

0 

9 

2 

0 

LOCK   HAVEN 

68.1 

41,4 

54.8 

4,6 

85 

20 

24 

P 

306 

0 

0 

4 

0 

2,88 

-   .49 

.88 

25 

T 

0 

9 

1 

0 

MADERA 

AM 

65. IM 

37, 2M 

51. 2M 

87 

12 

23 

4  + 

274 

0 

0 

11 

0 

3,39 

.88 

25 

T 

0 

IC 

2 

0 

MARCUS  HOOK 

65.1 

47,2 

66.2 

1.7 

80 

10 

35 

C 

265 

0 

0 

0 

0 

2,12 

-  1.36 

.73 

12 

.0 

0 

8 

1 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

62.0 

42.2 

52.1 

77 

19 

26 

8 

379 

0 

0 

3 

0 

5,32 

1.63 

21 

.0 

0 

10 

3 

1 

MICOLETOWN  OLMSTED  FLD 

65.2 

45.1 

55.2 

5.1 

82 

19 

32 

8 

294 

0 

0 

1 

0 

2,21 

-  1.17 

.38 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

MONTROSE  3  E 

AM 

MORGANTOWN 

60.2 

41.3 

50.8 

79 

11 

29 

5 

418 

0 

0 

2 

0 

2.51 

.95 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

62.8 

41,9 

52.4 

81 

19 

29 

8 

374 

0 

0 

2 

0 

2.22 

.62 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

61.0 

38.4 

49.7 

7.3 

77 

n 

22 

8 

462 

0 

0 

6 

0 

4.07 

.IP 

.97 

14 

1.2 

T 

7 

3 

0 

MUHLENBURG  1  SE 

62.2 

38.9 

50.6 

79 

11 

24 

1  + 

426 

0 

0 

6 

0 

.83 

12 

.5 

0 

2 

c 

NEWBURG  3  W 

67.0 

45.5 

56.3 

82 

11 

32 

7 

262 

0 

0 

1 

0 

4.43 

1.32 

12 

.0 

0 

8 

4 

1 

NEWPORT 

AM 

65.9 

40.2 

53.1 

83 

20 

25 

1 

355 

0 

0 

5 

0 

1.90 

-  1.60 

.65 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

NORRISTOWN 

65.9 

44,7 

55.3 

84 

11 

33 

8 

286 

0 

0 

0 

0 

2.43 

.64 

13 

.0 

0 

9 

1 

0 

PALMERTON 

63.5 

41.5 

52.5 

4.3 

80 

11 

30 

5+ 

369 

0 

0 

4 

0 

2.99 

-   .06 

1.16 

14 

T 

0 

8 

1 

1 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

66.1 

46,8 

56.5 

83 

11 

38 

4  + 

268 

0 

0 

0 

0 

2.31 

,80 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP 

R 

66.0 

46,8 

55.0 

4.3 

83 

11 

34 

8 

272 

0 

0 

0 

0 

1.93 

-  1.'.5 

,82 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

64.6 

46,8 

55.7 

3.0 

83 

11 

36 

8 

282 

0 

0 

0 

0 

2,12 

.74 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

67.0 

44,8 

55.9 

3.6 

82 

11 

34 

9 

266 

0 

0 

0 

0 

2,68 

-   .68 

1.06 

12 

.0 

0 

9 

1 

1 

PHILADELPHIA  CITY 

R  AM 

64.5 

46,4 

55.5 

2.8 

81 

11 

35 

P 

285 

0 

0 

0 

0 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

59.3 

38,1 

48.7 

76 

19 

21 

P 

481 

0 

0 

10 

0 

3.44 

.80 

12 

T 

0 

9 

2 

0 

PHOENIXVILLE  1  E 

67.8 

41.0 

54.4 

2.5 

84 

11 

27 

5+ 

312 

0 

0 

4 

0 

2.62 

-   .76 

1.15 

12 

.0 

0 

7 

1 

1 

PIMPLE  HILL 

AM 

57,2 

38.4 

47.  S 

77 

12 

21 

8 

508 

0 

0 

5 

0 

3.9? 

.76 

15 

1.3 

T 

1  + 

10 

3 

0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

AM 

56, 4M 

36. OM 

46.  ?M 

74 

12 

22 

8 

372 

0 

0 

8 

0 

3. IP 

-   .67 

.51 

13 

2.0 

1 

4 

10 

1 

0 

PORT   CLINTON  1  S 

AM 

62.8 

39.1 

51.0 

1.5 

80 

12 

24 

1 

414 

0 

0 

5 

0 

3.28 

-   .86 

.75 

15 

.0 

0 

9 

1 

0 

QUAKERTOWN  1  E 

68.0 

40,4 

54.? 

5.6 

82 

11 

28 

5 

320 

0 

0 

3 

0 

2.21 

-  1.20 

.67 

12 

.0 

0 

0 

1 

0 

READING  WB  CITY 

R 

65.7 

45.7 

55.7 

4,4 

S3 

n 

33 

8 

277 

0 

0 

0 

0 

3.14 

-   .10 

1.02 

14 

T 

0 

7 

2 

1 

SCRANTON  WB  CITY 

R 

62.8 

42.3 

52.6 

4,8 

80 

11 

28 

8 

362 

0 

0 

2 

0 

2.19 

-   ,84 

.45 

24 

.4 

0 

8 

0 

0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

64,7 

41.5 

53.1 

3,7 

82 

19 

26 

5 

355 

0 

0 

5 

0 

2.95 

-   .60 

.58 

21 

I 

0 

8 

3 

0 

SHIPPENSBURG 

6B.0 

43.5 

55.8 

5,0 

82 

19 

29 

8 

270 

0 

0 

2 

0 

2.51 

-  1.00 

.50 

25 

T 

0 

7 

1 

0 

STATE  COLLEGE 

62.8 

43.3 

53.1 

5,4 

79 

11  + 

26 

S 

364 

0 

0 

3 

0 

3.35 

-   .06 

1.03 

21 

.0 

0 

9 

2 

1 

STROUDSBURG 

AM 

63. IM 

39.3 

51. 2M 

2,6 

84 

12 

28 

6+ 

274 

0 

0 

5 

0 

2.86 

-   .83 

.81 

16 

.0 

0 

8 

1 

0 

TAMARACK  2  S  FIRc  TWR 

AM 

58.4 

37.4 

47.9 

76 

12  + 

20 

e 

507 

0 

0 

7 

° 

2.64 

.88 

25 

T 

T 

7+ 

8 

1 

0 

TOWANDA 

63.9 

39.0 

51.5 

5,0 

81 

11 

24 

8 

404 

0 

0 

5 

0 

1,76 

-  1.22 

.44 

13 

T 

T 

8 

6 

0 

0 

UPPER  DARBY 

66.7 

42.2 

54.5 

82 

11 

32 

8 

308 

0 

0 

1 

0 

2.50 

.79 

12 

.0 

0 

9 

1 

0 

WELLS60R0  3  S 

AM 

58.7 

37.9 

48.3 

3.9 

78 

20 

21 

e 

494 

0 

,  0 

6 

0 

2.12 

-  1.16 

.66 

26 

T 

T 

4+ 

7 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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» 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1955 


Temperature 


» 


<  -2 


No.  oi  Days 


Precipitation 


2.^0 


3.38 
2.35 


3.26 
5.14 
3.09 

4.27 
3.80 

3.37 
4.42 
3.12 
3.42 
3.20 

1.90 
4.27 
2.73 
3.14 
4.23 

4.42 
3.45 
3.19 
5.18 
4.09 

3.96 
4.07 
4.26 
4.10 
2.96 

3.62 

3.38 
4.35 
3.63 
4.58 

2.48 
2.37 
2.61 
4.13 
3.38 

3.32 

4.09 
4.31 
3.90 
3.10 

3.95 
3.88 
4.37 
3.84 
2.63 

3.67 


2.63 
3.49 


3.06 
3.14 


o  i2 


r55" 


.97 
.60 
.83 
.86 

.99 
1.06 

.52 
1.51 

.61 

.55 
.86 
.66 
.59 
1.44 

.72 
.62 

1.05 

1.55 

.72 

1.13 
.75 

1.55 
.90 
.65 

1.23 

1.03 

1.04 

.90 

1.15 

.88 
.32 
.70 
.94 
.90 

.61 

.81 

1.65 

1.47 

.86 

.93 
1.10 
1.92 
1.05 

.52 


No.  ol  Days 


.5 

T 
.0 

.0 
0 
0 

.0 

T 

T 
.0 

T 
T 


.0 

.0 

T 

T 


■a-a 

5  2 
2  § 


S2 


WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

OONORA 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

LINESVILLE  5  WNW 
MEAOVILLE  1  S 
MERCER 

MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVIL  :  2  SE  DAM 

RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 
SPRINGS  1  SW 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 
SPRINGBORO 

DIVISION 

STATE 


AM 
AM 


//R 
R 


66.6 

66.1 
65.2 
68.9 


69.0 
64.4 
63.4 
63.6 
66.5 

70.0 
68.2 
69.7 
65.3 
65.7 

61.8 
69.3 
62.5 
72.3 
72.0 

62.9 
70.7 
66.4 
68.4 
68.8 

67.5 
72. 0^ 
64.8 
67.4 
61.1 

64.8 
64.5 
67.3 
67.9 
70.3 

68.6 
69.3 
66.9 
68. S 
65.5 

65.3 
68.0 
68.2 
63.5 
61.8 

64.6 
67.8 
70.1 
64.7 
71.2 


61.8 

68. 7M 


42.5 
42.8 


45.8 
43.3 
34.7 
38.5 
38.8 

42.7 

35.5 
38.7 
38.8 
40.6 

37.7 
44.8 
36.8 
47.2 
42.7 

40.2 
42.9 
40,5 
40.8 
41.1 

40,8 
44. 6M 
39.8 
43.9 
34.8 

39.7 
39.9 
41.8 
43.4 
42.2 

43.9 
41.2 
45.2 
48.1 
38.9 

36,5 
42.5 
43.1 
39.3 
38,4 

38.0 
37.8 
45.1 
39.2 
40.4 


41  .8 

40. 2M 


53.9 
55.3 
53.9 
55.9 

52.9 


57.4 
53.9 
49.1 
51.1 
53.7 

56.4 
51.9 
54.2 
52.1 

53.2 


5.3 
4.8 
4.6 


4.2 
6.2 


49.8 
57.1 
49.7 
59.8 
57.4 

51.6 
56.8 
53.5 
54.6 
55.0 

54.2 
58.  3 K 
52.3 
56.7 
48.0 

52.3 
52.2 
54.6 

55.7 
56.3 

66.4 
55.3 
56.1 
58.5 
52.2 

50.9 
55.3 

55.7 
51.4 
50.1 

51.3 
52.8 
57.5 
52.0 
55.8 

64.0 


51.8 
54. 6M 


53.2 
63.3 


5.5 

5.1 
7.3 
6.7 


5.2 

4.7 


6.0 
7.0 
5.2 


333 
236 
333 
272 


227 
331 
473 
412 
340 

260 
389 
323 

381 
350 

448 
241 
456 
102 
233 

398 
243 
344 
309 
299 

322 
139 
375 
276 

502 

375 

379 
309 
280 
254 

259 
289 
269 
202 
378 

';15 
287 
277 

401 
440 

404 
359 
229 

385 
276 


392 
203 


1.05 

.72 

1.09 


.13 
.67 
.34 


.86 

.31 

1.96 
.63 

.01 
.77 
■  96 
.05 
.99 

.10 
.02 


1.49 

.73 
1.38 

.58 
1.05 


.64 
.30 

.82 


12 
10 


9 

9 

11 

7 


8 
11 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•ua6Be<£- 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


25      26      27 


28      29      30 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENTOWN  WB  AP  R 

ALLENTOWN  GAS  CO 
AUTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 

ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

BOSWtLL  6  WNW 
BRAODOCK.  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  U    W  RES 
BREE2EW00D 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2    NE 

BUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 
CARROLLTOWN  2  SSE 

CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 
CHAMSERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  ^ 

CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 

CLFARFIELH 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 

COALOALE  2  NW 

COATESVILLE 


1  SW 


COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 

CONNELLSVILLE 
C0N5H0H0CKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 
COUDERSPORT  2  NW 

COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIOE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 

DANVILLE 
OERRY 

DEVAULT  1  W 
DIXON 
DONEGAL 

DONOR A 
00YLE5TDWN 
DU  BOIS  7  E 
DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ELI2ABETHT0 


SW 


EMPORIUM  1  E 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EOUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
FREDERICKSVILLE  2  SE 

FREELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 

GIFFORO 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENWILLARO  DASH  DAM 

GORDON 

GOULDS BORO 

GRANTVILLE  2    SW 
GRATERFORO 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENS8URG  3  SE 

GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HAWLEV 

MAWLEY  I    S  DAM 
HOLLISTERVILLE 
HOLTWOOD 
HONESDALE  4  NW 
HOOVERSVILLE 


HOP  BOTTOM  2 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HVNDMAN 
INDIANA  3  SE 


SE 


RECORD   MISSING 


Sm  Bef«r*nc«  NotM  FoUovrtng  Station  Indax 


DAILY  PRECIPITATION 


'  3— Continued 


Dav  of  month 


10       11      12 


13       14 


15 


19      20      21      22      23      24 


25      26      27      28      29      3^ 


:    SUMMIT 

MNG    L0«    7 
*    SE 

.ILLE    3    W 

■^Tt   MC    KEAN    PARK 

-LE    1    NNE 

'cR    2    NE   PUMP    STA 

.  ILLE 


:lLE    5    WNW 
-4VEN 
■ :\o   2   w 


.£LLS9URG 
i^ORT 


.£TOWN    OLMSTED    FLO 
MlOLAND   0AM    7 

IILANVJLLE 
HiLLHtiM 

'ILLE   2    SW 
MILfiOV    3    NE 
MONTROSE    3    £ 
BORG-NTOWN 
NT  GRETNA    2    SE 


AP 


MT  POCONO  2 
HUHLENBURG  1  SE 
MVERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESMAMlNY  FALLS 

NEMSURG  3  H 
HEW  CASTLE  I  N 

MEM ELL 
HEW  PARK 

lEwPORT 

HEW  STANTON 
MEW  TRIPOLI 
WJRRISTOWN 
tORTH  EAST  2  SE 
DRWELL  3  N 

>ALM 

'ALMERTON 
'ARKEfi 

'AUPACfC    2    WNW 
»EC<5      PONO 

ML    DREXEL    iNST    OF    TEC 
IlLADELPHIt    wa    AP  R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
>HILAC)ELPH1A  SHAWHONT 
ilLAOELPHIA    CITY  R 


RG    CA 


AP 


>HIL!P: 
'MOEMXVILLE     1    E 
MKES    CREEK 
•IMPLE    MILL 
MNE   GROVE    1    HE 

•ITTSBuRGH    MB    AP    2         //R 
■ITTSBURGH    WB   CITY  R 

'LEASfiNT  MOUNT  1  W 
■ORT  CLINTON  1  S 
•ORTlanD 

'OTTSTOWN 

•OTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

■UTNEVVILLf:  2  SE  0AM 

lUAKERTOWN  1  E 

■AVMONO 


USH 

USHVILLE 
A6AH0RE  1  S 

LIHA  3  M 
AXTON 

CHEW.EY   L    5 
CBANTON    we    CITY 
ELINSGROVE    CAA    AP 
HAHOKIN 
HIPPEHSBURG 

INNEMAHONING 

LIPPERY    ROCK 

OHERSET 

OHERSET   WATER    WORKS 

OUTH    MOUNTAIN 

PBIN6B0R0 
PItlNS   GROVE 
MINGS    1    SW 
TATE   COLLEGE 
TRAUSSTOWN 


TROUOSSURG 
TUMP   CREEK 


USOUEHANNA 
UTERSVILLE 


RECORD   MISSING 


RECORD   MISSING 


T  T 

•08       •02 
.07      T 


.11  .15 

T  .02 

.05  .19 

T  T 

•02  .22 

•  05 

T  .06 

T  .12 


20 

U 

•  64   . 
.01   • 

.06   . 

13 

.82   . 

02 

• 

03 

.03   • 

03 

. 

20 

.48  1. 

07 

.42   . 

23 

.55   . 

.09   . 

.20   . 

.03   . 

.04   . 

IS 

.29   . 

.11   . 

.20   . 

01 

.06   . 

05 

.02   . 

03 

.05   . 

18 

.18   . 

OS 

.34   . 

0? 

.39   . 

.37   . 

.01   . 

06 

.73   . 

41 

.53  1. 

.22   . 

05 

. 

.48   . 

23 

.70   . 

12 

. 

05 

T     . 

20 

.25   . 

.36   . 

01 

.06   . 

.15   . 

16 

.50   . 

.07   . 

.30   . 

02 

T     . 

.32   . 

71 

•  OS   . 

06 

.12   . 

17 

, 

05 

.07   - 

06 

.09   . 

21 

T     . 

.55   . 

21 

.91   . 

12 

.12   . 

.05   . 

03 

.03   . 

24 

.15   . 

.14   . 

09 

. 

04 

•  07   . 

•  35   • 

25 

• 

06 

•  42   . 

.16   . 

.10   . 

03 

.02   . 

0? 

.01   . 

03 

. 

.14   . 

21 

.05   . 

32 

• 

02 

. 

02 

.11   . 

.41   . 

68 

.30   . 

94 

.75   . 

04 

.02   . 

.39   . 

.41   . 

.37   . 

05 

.60   . 

.22   • 

45 

.05   . 

03 

. 

01 

05 

.15   . 

01 

• 

02 

.09   . 

.03   . 

.50   . 

37 

.67   . 

.85   . 

02 

.88   . 

19 

. 

54 

.55   • 

.29   . 

.30   . 

04 

, 

u 

.46   . 

.19   . 

02 

.21  1. 

.38   . 

16 

, 

.27   . 

14 

T     . 

17 

.16  1. 

r 

.15   . 

02 

.01   . 

0? 

.10   . 

.32   • 

05 

. 

17 

.09   . 

58       .39      .03 


38      .02 

25      .11       .02 

50      .26 


•17       .09 
.12       •OS 


2? 

•  07 

21 

•  09 

08 

T 

07 

T 

06 

17 

.09 

S**  IUf«r«nc«  NolM  Following  Sutlon  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


•3 

Day  of  month 

Station 

S 

1  1  2  1  3 

4    5    6 

7'|  8  1  9 

10  {  11   12 

13   14   15 

16 

17  1 

18 

19 

1 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26 

27 

28   29 

30 

31 

TAMAQUA 

3.02 

T 

.05 

.14 

.65   .36   .31 

.06 

.12 

.30 

.29 

•  16 

.04 

T 

TAMAOUA  4  N  DAM 

2>70 

T 

.05 

.02 

.72   .20   .66 

T 

.02 

T 

.07 

.22 

.25 

.24 

•  11 

.02 

•  01 

.09 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

2. a 

.09 

.02   T 

.06 

.19   .19   .15 

•  03 

T 

.24 

.03 

.29 

.19   T 

.88 

.24 

.04 

TIONESTA  2  SE  DAM 

3.95 

T 

T     T 

.22 

.06   .11   .60 

•  04 

.51 

.01 

•  05 

.76 

.02 

.93 

.63 

.01 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

3.66 

.06 

T 

.67   .23 

.15 

T 

.41 

.02 

.65 

1.10 

.39 

TORPEDO  *  W 

6.75 

•03   .06 

.26 

.03   .23  1.98 

•  07 

.27 

.07 

.10 

.76 

1.10 

.74 

.05 

TOWANOA 

1.76 

T 

.01        .01 

T     T 

T 

.44   T     .03 

•  07 

.07 

T 

.14 

.03 

.20 

.41 

.29 

.01 

TOWER  CITV  5  SW 

3.31 

.09 

.36 

.06   .36   .05 

T 

.30 

.64 

.47 

.03 

.30 

.07 

.08 

TROY 

2.33 

.03 

.07 

.77   .02   .12 

.02 

.06 

.02 

•  04 

.07 

.25 

.43 

.37 

.06 

TURLEPOINT  *»  NE 

1.75 

.03 

.01 

.11   .02 

.06 

.10   .05   .11 

.02 

.23 

.02 

.21 

.02 

.50 

.23 

■  03 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

3.9S 

.07 

.01 

.80 

•28   .13   .19 

T 

.06 

T 

•  20 

.37 

.53 

.68 

•  47 

.14 

UNION  CITY  FlLTRA  PLANT 

3.62 

.04 

.06 

.15  1.00 

.03 

.15 

.12 

.12 

.25 

.88 

.75 

UNIONTOWN 

*.37 

•  23 

•  01 

.06   T 

.30   .03 

T 

.23 

•  03 

1.92 

.06 

.39 

.88 

•  20 

.01 

UPPER  OARBY 

2.50 

.10 

.79 

.19   .12   .05 

.03 

.01 

.07 

.36 

.14 

.04 

.14 

.18 

.09 

.12 

.07 

VAN0ER6RIFT 

♦  .27 

T         .12 

.15 

.09 

.16   .43 

T 

.06 

.08 

1.39 

•  26 

.11 

1.28 

.14 

T 

VIRGINVILLE 

2.92 

T 

.04 

.07 

.12  1.37   .36 

T 

•  31 

•  26 

.03 

.12 

.14 

.03 

.07   T 

T 

WARREN 

3. Si 

T     .02 

.16 

.07   .15   .79 

.04 

.13 

.04 

.02 

•  62 

1.05 

.71 

.02 

WATSONTOWN 

3.38 

.08 

.10 

.20 

.60   .20   .25 

.10 

•  25 

.50 

.75 

.30 

.05 

WAYNESBURG  2  W 

2.63 

.04 

.06 

.16 

.33   .32 

.10 

•  15 

•  09 

.40   .05   .04 

.52 

.26 

.09 

WELLSBORO  3  S 

2.12 

T         .02 

.03   T 

.04 

.25   .11   .09 

T 

.12 

.03 

.13 

•  26 

.44 

.96 

.04 

WELLSVILLE 

2.«0 

.10 

.55 

.10   .19   .14 

.03 

.02 

•  19 

.14 

•  47 

T 

.34 

.09 

.04 

WERNERSVILLE  1  W 

i.e^ 

.07 

.12 

.10   .95   .90 

.50 

•  40 

.35 

•  40 

.24 

.70 

•  11 

WEST  CHESTER 

- 

.08 

.40 

T     .16   .15 

.02 

•  OS 

.35 

.23 

.26 

- 

.13 

.16 

WEST  GROVE  1  E 

2.44 

.10 

<16 

.52   .18   .43 

.03 

T 

.07 

.13 

.30 

.21 

.20 

.03 

.03 

WEST  HICKORY 

3.56 

.01   .05 

.25 

.04   .20   .60 

.05 

.33 

.04 

.63 

.04 

.92 

.40 

WHITES8URG 

. 

.29 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

-■ 

- 

- 

- 

. 

WILKES  BARRE 

1.83 

.03        .02 

.05   T 

T 

.40   .04   .25 

.02 

.04 

T 

.03 

•  03 

.26   T 

.36 

.10 

T 

.06 

.05 

WILLIAMSBURG 

3.65 

.01 

.02   T 

.06 

.04   .35   .26 

T 

.05 

.02 

.05 

.07 

1.02 

.71 

T 

.60 

.24 

.13 

WILLIAMSPORT  wa  AP 

3.36 

T 

T     .18 

T 

.67 

.01   .23   .01 

.07 

.04 

.02 

.85 

.01 

.32 

.36 

.10 

.01 

WOLFSBURG 

3.86 

.12 

.46 

.12   .29 

.02 

T 

.46 

.37 

.76   .03   .02 

.84 

.21 

.12 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2.35 

.07 

•  01 

.43 

.06   .26   .16 

.02 

T 

.17 

.06 

.52 

.01 

.29 

.22 

.03 

.02 

YORK  HAVEN 

2.11 

.09 

.43 

.07   .09   .16 

.02 

.07 

.09 

.65   T 

.32 

.08 

.02 

.02 

ZrON  GROVE 

2.21 

.04 

.40   .15   .50 

.06 

.16 

.34 

.29 

.15 

.06 

.07 

ZIONSVILLE  3  SE 

2.23 

.07 

.66   .07   ,30 

.33 

.13 

.13 

.10 

.37 

.07 

S*«  IUi*r«Dc«  NolM  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1955 


Stolioa 


Day  Of  Month 


9       10      11       12      13      14     IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28 


ALLENTOWN   WB    AP 

ALLENTOWN   GAS   CO 

ALTOONA    HORSESHOE    CURVE 

ARENDTSVILLE 

ARTEMAS    1    WNW 

AVOCA    CAA    AP 

BAKERSTOWN    3    WNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE   *    S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

6LAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CMAMBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DEVAULT  1  W 

OIXON 

OONEeAL 

OONORA 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORO  3  E 

EBENSBURG 

EMPORIUM  I  E 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX. 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
HIN 

MAX 

MIN 


72   72 

38  37 

60  72 
36  '.Z 

67  68 
26   38 

61  72 

39  39 

71  71 
35  40 

69  66 

40  38 

68  72 

40  39 

70  72 
35  31 

61  70 

40  41 

72  71 
35  33 

72  72 

48  51 

65  65 
39  43 

63  62 

25  26 

66  67 

26  27 

60  70 
22  28 

70  61 

29  32 

69  69 

27  30 

54  65 

31  41 

74  77 
42  42 

72  73 

39  38 

61  73 

49  43 

67  68 

20  23 

69  72 

21  28 

65 
30 

60  71 

38  36 

75  74 
37  40 

57  68 

22  24 

65  64 

30  32 

65  66 

33  36 

68  71 

32  37 

74  72 

42  53 

58  58 

26  28 

62  66 
22  27 

65  71 

33  38 


53  I  60 

38  I  34 

72  .'  53 
47  I  36 

62  I  67 

39  ;  31 

73  65 


66   57   50 
33   43 


70 
33 

65 


54   66 
29   39 


70   70 
28   31 


55   65 
35   47 


65   66 
36   35 


58   69 
23   27 


64 
41 

68 


62  69 

33  45 

63  60 
28  45 

58  64 

32  39 

66  61 

31  43 

67  58 
31  46 

73  68 

37  52 


65 

36 


54 
30 


58  52  52 

47  32  36 

54  54  68 

30  25  42 

60  48  56 

44  30  36 


80  81 

46  42 

71  79 

46  43 

78  74 

39  42 

73  79 

39  45 


59   55   78  I  78   75 
28   30   29 


46   44   70   77   79   62 


66 
23 

61 
39 

56 

61 

27 

38 

68 

62 

29 

42 

67 

58 

40 

46 

70 

59 

34 

50 

65 

62 

19 

39 

65 

62 

29 

42 

60 

77 

28 

46 

64 

61 

25 

42 

63 

74 

36 

53 

50 

61 

29 

32 

67 

64 

32 

41 

65 

59 

39 

39 

63 

62 

38 

47 

68 

66 

24 

44 

73 

65 

26 

52 

60 

60 

30 

48 

61 

67 

34 

37 

68 

59 

31 

47 

60 

68 

30 

35 

68 

62  ' 

30 

51 

61 

63 

26 

46 

71 

68 

34 

53 

66 

60 

39 

47 

58 

66 

23 

28 

66 

56 

34 

39 

70 

77 

40 

55 

50 

58 

28 

37 

73 

73 

31 

50 

53 

62 

35 

41 

64 

60 

30 

39 

56 

62 

21 

27 

59   55   72 


27 

32 

50 

45 

57 

70 

76 

73 

25 

38 

39 

43 

78   80   75 


34   25   26  !  38   37 


64  .   69   76 


30  I  41   44   50 


32  31  36 

52  53  65 

28  21  39 

55  47  66 

23  15  26 

42  53  67 

26  21  34 


32 

70  53  76 

34  25  32 

61  41  42 

36  20  26 


j  80  83  79 

39  38  41 

78  84  63 

54  51  38 

71  70  64 

45  49  46 

71  75  74 

31  32  46 

74  77  56 

32  32  43 


47  66  68 

38  44  52 

47  50  66 

39  41  50 

43  62  62 

39  44  43 

54  49  65 

40  40  45 

58  69  66 

40  45  43 

50  63  66 

38  48  49 

74  72  58 

47  55  50 

47  64  63 

39  45  45 

54  52  64 

40  41  46 

50  66  68 

39  47  50 

44  62  67 
38  44  51 


69  49  70 

43  40  41 

70  69  57 
52  41  41 

68  64  54 

45  48  45 

68  68  49 

48  44  44 


72   73   55 
43   43   47 


49   73 
40   42 


70 

69 

52 

42 

49 

48 

60 

65 

65 

40 

48 

45 

63 

68 

53 

42 

50 

44 

56 

70 

77 

27 

28 

33 

70 

77 

77 

30 

37 

37 

74  76 

34  45 

69  74 

36  47 

80  83 

41  45 

78  77 

37  41 


76   76 
26   27 


76   72 
28   30 


75  79  76 

46  56  50 

50  65  64 

40  48  45 

72  75  65 

47  55  53 

50  51  60 

38  39  48 

46  66  •69 

41  47  50 

49  68  66 

41  47  44 

50  58  70 


74   72  j  50   60   60 
40   42   37   43   47 


62 

52 

56 

45 

29 

30 

58 

55 

72 

38 

31 

32 

60 

40 

53 

39 

27 

27 

52 

52 

68 

27 

22 

33 

48 

45 

68 

24 

18 

34 

65 

56 

71 

44 

26 

35 

62 

53 

70 

46 

44 

44 

60 

45 

45 

34 

25 

25 

39 

49 

63 

71  78 

36  40 

64  83  67 

43  41  43 

67  74  72 

30  30  37 


62  I  51 
50   40 


74   78 
42   36 


49 

62 

69 

40 

40 

47 

71 

62 

69 

47 

47 

47 

73 

72 

58 

67   50   66 
38   29   39 


74 

76 

67 

43 

43 

39 

75 

73 

71 

40 

37 

52 

78 

82 

69 

46 

54 

38 

71  80 
30  33 

69  69 

29  30 

72  78 
40  41 

62  75 

36  40 


45   52   44 

50   57   57 


37   44   47 


74 

70 

54 

52 

70 

62 

47 

36 

66   65   69 
48   43   44 


60   58 
44   46 


64   62   73 

50   43   45 


49   72 
42   43 


70   70 
46   45 


69  68  70 

38  44  26 

68  69  70 

42  46  45 

59  69  77 
47  43  33 

63  62  60 

46  46  45 

60  74  75 


60   59   56 
44   36   34 


70   56   61 
48   45   46 


67   79   60 
47   42   32 


40  36 

69  69  49 

51  41  42 

71  65  70 

51  42  47 

58  72  69 

46  44  45 

70  65  74 
40  52  32 

66  61  69 

39  45  20 


68   77 
42   45 


66   58   50 
46   38   35 


72 

77 

78 

31 

34 

35 

49 

66 

72 

26 

46 

47 

65 

71 

70 

31 

43 

36 

54   63 
39   50 

68   53  1  63   70   67 
40   46   39 


56   67 

37   47 


76   81 
52   49 


59   58   41 
42   37   36 


67   75   76 
54   60   41 


76  62 
52  48 

70  77 

51  50 

78  66 

50  51 

64  64 

46  53 

63  81 

46  45 

78  67 

52  47 

78  76 

56  57 

82  76 

53  48 

67  80 

48  46 

61  78 

55  46 

77  60 

50  46 

76  77 
55  64 

74  67 
61  41 

75  70 

51  63 

78  78 
50  50 

58  60 

46  50 

77  78 

64  57 

66  78 
37  40 

83  80 
55  53 

82  64 

49  49 

67  75 
55  50 

79  76 
46  56 


72  57 

43  46 

75  75 

44  52 

73  67 
43  47   44 


49  48  55 

44  42  42 

58  46  48 

44  42  43 


65   73   76 
40   48   45 


42   44   47 

70   72   73 
35   42   53 


59  76  76  I  63  55 

49  50  56  I  45  45 

76  78  76  I  62  54 

47  49  47  I  45  46 

73  68  60  i  48  47 


52  54 

44  45 

60  70 

38  39 

54  ,  61 


51   46   45  I  43   42   43  I  40   46   51 


68   74  I  72 
46   45  I  54 


77   74 
37   46 


73 

75 

45 

48 

73 

71 

43 

48 

55   60  I  71   72   74 
46 

51 
43 


45  I  44  48  52 

56  j  69  74  76 

44   33  50  49 

59   51   49  I  54  69  69 

40   44   43  I  34  45  46 

55   51   57  I  69  73  77 

45   44   44   34  47  46 


71   70 
52   49 


66  i  66 
60  I  35 


68  I  71 
47  I  43 


82   69 

46   47 


74  57  j  48 

48  45  I  42 

67  72 

46  62 


48   55  I  66   73   79 
41   42  I  42   49   60 


48  I  67   66   71 
39  j  40   38   49 


54   51   52  ,  64   67   68 
28   32  i  44   39   37  I  26   32   41 


71   62   52   52   53  '  70   68   71 
34   48   46   43   35  i  29   38   46 


77  73   78 

39  51   53 

70  62  I  52 

52  46   45 


60   52   60   68   72 
44   44   30   30   38 


66  I  71 

48  '  41 


75  75  j 
39  52 

70  70  I 

38  38  ' 

79  74 

48  54 

76  54 

49  49 


72   70  i  68 
32   45  ,  43 


55   62   70   72 
40   32   45   42 

58  i  70   73   73 


55   44   44  I  32 

52   46   45  !  53 
41   40   40  I  39 


39 

52 

59 

67 

42 

47 

75 

78 

59   53   56   72 

46   45   50   40   52   57 


53  I  69   73   78 
45  I  34   45   60 


51   55 

45  I  45 

59   70 
39   27 


80   81   74   76 


76   74 
47   49 


81  75 
54  52 

70  77 

47  52 

74  76 

52  47 

76  69 

49  49 

79  80 

59  57 

65  63 

45  37 

72  60 

45  46 

74  77 

50  50 

62  81 

61  59 

64  76 

36  39 

82  81 
52  56 


70  j  71 
47  j  42 

54  I  67 

45  j  48 

60  j  78 

46  52 

79  I  76 
62   49 

72   65 

58   44 

72  l    70 

47  j  40 

74   74 
66  I  52 


73  77  ; 
40  55  :  51 

72  70  .  60 

32  40  I  42 

77  77  ,  63 

43  50   45 

79  62   52 

51  47   46 

74  71 !  73 
42  43  ,  52 


60  56  58 

51  44  44 

60  49  47 

42  44  38 


46   50   54   65   69 


64  68 
34  42 

65  51 
32  40 

71  74 

48  56 

73   75  71 

53   46  41 

69   77  69 

46   36  35 


43   41   47   46 


71 

72 

40 

52 

49 

67 

35 

30 

65 

70 

32 

37 

48   45   61  •  63   69   67 
40   36   32  '  42   46   42 


66   56   53   70 
62   45   42  ,  30 


50  49  53 

41  39  38 

61  49  49 

39  42  41 


71  74 

37  52 

63   67  75 

38   49  41 


65   71 
32   36 


72   70 
49   44 


71  I  56 
49   45 


78   76  I  80 
49   59   54 


66   66 

40   42 


60  ;  75   74   74 


55  I  49   40   62  !  56   46 


48   45   57   59   67   44  ]  63   74 
35   36   45  I  43   40 


63   53 
45   47 


40 

67   62   58 
42   46   44 


49  I  60 
45   46 


66   38   52 
35   20   27 


70   77 
30   30 


80   53   54   64   62   70   63 
38  ',   40   41   52   44   47   39 


76  64 

48  53 

73  81 

42  47 


70  72   56 

49  49   40 

70  61   64 

51  48   44 

78  74  I  54 

32  40  I  45 


45 
33 

54 
47 

43 
37 

60 
45 

45 
38 

47 
36 

50 
42 


63   65   67 
25   31   45 


37  39  43 

72  74  75 

35  38  44 

47  64  67 

39  42  47 

66  69  71 

30  39  49 

55  68  74 

29  29  35 


63>8 
41.6 

63>6 
43.7 

64.5 
41.4 

64.0 
44.2 

66.1 
41.5 

62.5 
I  42.0 

j  69.0 

j  45.6 

67.2 
40.2 

62.9 

!  42.0 

67.8 
42.0 

63.6 
43.7 

64.4 
I  43.3 

I  63.4 
I  34.7 

63.6 
38.5 

I  68.6 
36.8 

62.9 
40.5 

70.0 
42.7 

56.8 
38.2 

70.0 
45.7 

65.4 
42.6 

64.0 
46.0 

68.2 
35.5 

69.7 
38.7 

64.2 
38.2 

64.0 
42.1 

67.5 
43.9 

65.3 
38.8 

65.7 
40.6 

61.8 
37.7 

69.3 
44.8 

66.1 
43.0 

62.4 
36.0 

62.5 
36.8 

72.3 
47.2 

57.1 
37.1 

72.0 
42.7 

58.2 
40.6 

62.9 
40.2 

64.2 
36.3 
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Table  S  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
APRIL  1955 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

»! 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

< 

EPHRAT* 

MAX 
MIN 

72 
39 

73 

39 

65 
43 

61 

32 

65 

30 

67 
42 

55 
38 

56 
25 

70 
32 

79 
42 

80 
42 

69 

40 

48 
35 

64 
42 

68 

48 

71 
45 

64 

37 

67 
42 

80 
48 

72 
50 

60 
41 

76 
46 

75 
46 

67 
47 

51 

40 

50 

39 

54 
40 

70 
36 

74 
46 

78 
46 

66.4 
40.6 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
42 

58 

36 

45 
35 

48 
34 

72 
36 

61 
39 

40 
30 

52 

30 

63 

44 

69 
53 

75 
48 

66 
48 

76 
46 

73 
54 

54 
42 

60 
43 

64 
40 

67 
39 

73 
46 

64 
45 

67 
55 

61 
42 

61 
41 

71 
46 

58 
43 

47 
41 

57 
39 

61 
35 

65 

37 

63 
43 

61.6 
41.8 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

70 
27 

73 
32 

62 
33 

58 
30 

66 
22 

66 

44 

46 
32 

62 

30 

71 
26 

76 
30 

75 
35 

61 
44 

48 
37 

67 
47 

65 
44 

78 
48 

71 

46 

66 

48 

82 

50 

62 
52 

72 
50 

72 

48 

76 
42 

68 

44 

52 

44 

63 

47 

51 
39 

70 
36 

63 

46 

70 
66 

65.0 
40.4 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

70 
29 

71 
31 

60 
38 

66 
38 

76 
38 

72 

50 

66 

36 

61 

28 

72 
37 

79 
40 

76 
34 

76 
56 

80 
47 

75 
53 

58 
45 

68 

43 

70 
52 

76 
37 

82 

43 

82 
55 

67 
55 

74 

47 

72 

40 

78 
52 

72 
52 

55 
45 

63 
42 

70 
36 

75 
42 

72 

47 

70.7 
42.9 

FORD  CITY  4  S  DAM 

MAX 
MIN 

59 
25 

66 
28 

68 
33 

53 
25 

68 
34 

70 

41 

66 

36 

40 
25 

56 
32 

69 
31 

75 
33 

74 
44 

67 
46 

72 
52 

72 
50 

59 
45 

65 

45 

74 
46 

71 
50 

79 
55 

79 
52 

70 

51 

73 
40 

70 
46 

74 
52 

60 
44 

53 

43 

56 
33 

70 
34 

73 
44 

66.4 
40.5 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

68 
28 

67 
30 

59 
36 

69 
29 

69 
29 

70 
50 

60 
27 

66 
22 

70 
32 

76 
36 

76 
32 

73 

53 

72 
45 

72 
53 

59 
46 

66 
40 

72 

44 

72 
35 

78 
56 

76 
56 

75 
56 

70 
45 

70 
38 

70 
48 

70 
53 

55 

41 

60 
43 

69 
33 

72 
36 

72 
51 

66.4 
40.8 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

69 
46 

48 
48 

56 
42 

76 
44 

75 
54 

64 
39 

42 
36 

47 
36 

65 

37 

67 
38 

67 
52 

FREELAND 

MAX 
MIN 

63 

43 

60 
43 

51 
39 

60 
33 

60 

44 

54 

32 

64 
26 

65 
29 

72 

53 

73 
54 

43 
33 

57 
40 

57 
54 

55 
40 

55 
34 

65 
35 

65 
40 

76 
46 

74 
46 

55 
43 

66 

48 

66 
46 

60 
43 

45 

41 

46 
42 

52 
32 

64 
38 

64 
46 

65 

50 

60.1 
41.2 

GEORSE  SCHOOL 

MAX 

MIN 

72 
40 

73 
38 

60 
41 

60 
39 

73 
36 

60 
46 

54 
42 

50 
31 

70 
35 

78 
48 

81 
46 

66 

42 

46 

41 

70 
45 

71 
50 

69 
52 

56 
41 

68 
45 

77 
48 

70 
46 

62 
46 

77 
52 

75 

49 

66 
47 

52 

44 

48 
42 

55 
45 

62 
49 

65 
60 

76 

47 

65.5 
44.2 

GETTYSBUR6 

MAX 
MIN 

63 

45 

73 
42 

74 
44 

68 

36 

60 
32 

65 

45 

59 

45 

50 
31 

59 
39 

73 
43 

80 
44 

81 
54 

55 
41 

50 
41 

67 
49 

67 

50 

70 
44 

53 
46 

65 
52 

84 

54 

57 
47 

61 
49 

80 
52 

79 
56 

66 

45 

52 

44 

52 

44 

57 
45 

70 
52 

73 
53 

66.4 
45.6 

GORDON 

MAX 
MIN 

71 

30 

71 
27 

68 
41 

59 
32 

59 
24 

56 
39 

64 
37 

49 
27 

59 
27 

80 
30 

80 
33 

75 
39 

46 
36 

62 
43 

64 
43 

66 

47 

64 
39 

71 
40 

60 
50 

77 
47 

59 

48 

74 
46 

73 

37 

69 

45 

51 
44 

49 

45 

63 
43 

67 

31 

71 
47 

72 
41 

65.0 
38.7 

GRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

60 
35 

70 
35 

70 
40 

64 
35 

55 

27 

64 
36 

68 

42 

45 
28 

62 

30 

71 
38 

77 
37 

78 
45 

46 
39 

52 
39 

64 

47 

64 

49 

67 

42 

48 
42 

69 

43 

79 

49 

54 
47 

62 

49 

74 

41 

74 
50 

57 
44 

50 
43 

50 
43 

55 

45 

68 

49 

71 
50 

62.2 
41.3 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

70 
26 

69 

30 

57 
35 

59 
30 

73 
33 

73 
50 

60 
32 

58 
21 

74 
37 

75 
37 

75 
36 

70 
53 

78 
46 

74 
55 

58 

51 

66 

41 

68 

40 

72 
35 

80 
56 

79 
54 

68 
54 

69 
42 

69 
36 

76 

50 

74 
52 

52 

42 

60 

43 

68 

32 

70 
35 

70 
46 

68.6 
41.1 

HANOVER 

MAX 
MIN 

63 
29 

73 
38 

74 
41 

69 
36 

60 
29 

67 
34 

60 
42 

50 
26 

66 
30 

74 
40 

80 
43 

82 
48 

55 

40 

52 
40 

66 
50 

70 
49 

70 
42 

51 
41 

69 

46 

82 
52 

58 
45 

63 
47 

76 
50 

76 
55 

68 
44 

52 
43 

51 
43 

52 
39 

71 
43 

72 
51 

66.6 
41.9 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 
46 

74 
41 

65 
42 

57 
40 

66 

34 

57 
46 

64 

36 

57 
30 

73 
35 

78 
48 

79 
45 

61 
42 

46 
40 

66 

46 

67 
51 

70 
50 

51 
44 

70 

47 

82 

54 

64 
50 

57 
49 

76 
52 

76 

50 

62 

46 

51 
46 

63 

44 

55 
47 

69 

47 

73 
62 

76 
60 

66.3 
45.3 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 

MIN 

53 
26 

64 
28 

62 
29 

52 
26 

53 
24 

65 

31 

67 
34 

41 
20 

38 
21 

65 
31 

73 
34 

75 
41 

47 
29 

47 

31 

61 
41 

63 

41 

60 
33 

47 

31 

70 
36 

75 
40 

62 

40 

67 

43 

71 
33 

64 
32 

57 
36 

44 
33 

45 
34 

53 
25 

59 

34 

68 
36 

56.6 
32.6 

HOLTWOOO 

MAX 
MIN 

69 
42 

71 
42 

63 
43 

65 
41 

64 

40 

55 
47 

55 

38 

55 
35 

7i 
37 

77 
43 

76 
46 

59 
45 

51 

44 

63 
50 

57 

51 

66 

48 

50 
45 

67 
47 

79 
55 

64 
50 

63 
46 

77 
55 

73 
54 

66 

48 

54 
47 

50 
46 

53 
45 

66 

44 

66 
53 

72 
53 

64.0 
46.0 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

69 
21 

72 
29 

73 
32 

59 
33 

65 
26 

66 

23 

63 

43 

46 
29 

58 

31 

73 
33 

79 
34 

80 
36 

57 
41 

50 
42 

67 
43 

64 
44 

75 
50 

52 

47 

67 
48 

62 

53 

58 
48 

71 
49 

77 
42 

78 

43 

59 

47 

52 
46 

52 

45 

63 
32 

77 
33 

75 
46 

65.6 
39.0 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

67 

24 

68 

29 

55 
31 

59 
26 

68 
29 

61 

48 

67 
32 

55 

20 

68 
29 

75 
30 

74 
34 

66 

50 

66 
46 

71 
51 

57 
46 

78 
46 

74 
46 

70 
49 

79 
54 

79 

57 

73 
51 

74 
51 

71 
41 

72 
63 

62 

53 

64 
45 

56 

42 

72 
30 

70 
32 

76 
48 

67.5 
40.8 

IRWIN 

MAX 
MIN 

68 

31 

69 
36 

59 
29 

71 
34 

71 
52 

63 

35 

68 

34 

76 

36 

75 
53 

72 

48 

77 
55 

75 
51 

67 
46 

79 
46 

82 
56 

82 

51 

80 

55 

78 

52 

77 
46 

80 
56 

59 

45 

64 
44 

74 
32 

71 
38 

74 
53 

72.0 
44.6 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

58 
27 

69 
29 

68 
35 

47 
29 

55 
35 

72 

39 

63 

31 

34 
20 

58 
32 

69 
35 

75 
33 

75 
52 

71 
46 

77 
53 

71 
51 

54 
42 

64 
44 

65 
36 

70 
46 

79 
53 

78 

51 

67 

44 

68 

34 

66 

51 

73 
49 

59 
42 

48 
42 

58 
31 

66 

37 

68 
46 

64.8 
39.8 

JIM  THORPE 

MAX 

MIN 

71 
37 

71 
34 

69 
47 

57 
34 

68 
33 

67 
4Z 

56 

40 

56 
26 

72 
30 

80 
41 

85 
40 

76 
40 

46 
37 

62 
44 

67 
49 

67 
49 

67 

39 

70 
42 

79 
51 

79 

46 

56 
46 

78 
52 

78 
42 

71 
49 

52 
43 

49 
42 

63 
43 

68 
36 

70 
48 

78 
50 

67.3 
41.9 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

61 
32 

69 

36 

71 
35 

61 
36 

62 
32 

72 
43 

63 

36 

41 
29 

57 
36 

72 

37 

76 
38 

74 
52 

66 

44 

57 
48 

70 
51 

68 
47 

73 
49 

72 
49 

66 

51 

81 
58 

76 

53 

78 

50 

76 

47 

75 
54 

74 
52 

62 

48 

62 

46 

54 
34 

73 
38 

71 
56 

67,4 
43.9 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

54 

24 

65 
26 

65 
31 

41 

30 

51 
21 

64 

39 

62 

31 

33 

14 

60 
26 

67 
26 

73 
29 

75 
46 

53 
40 

59 
42 

66 

49 

55 

40 

66 
42 

67 
30 

71 
43 

76 

45 

68 

50 

70 
36 

70 
29 

67 
34 

68 
45 

52 
46 

46 

40 

55 
26 

65 
29 

68 

34 

61.1 
34.8 

KE6G 

MAX 
MIN 

69 
35 

71 
40 

59 
35 

60 

34 

66 
27 

60 
46 

56 
32 

56 
29 

69 
41 

78 
40 

75 
45 

63 

44 

49 

44 

70 
46 

62 

45 

72 

47 

62 

42 

60 

46 

79 
46 

65 
52 

72 
49 

75 
50 

74 

46 

62 
60 

56 

48 

63 

46 

50 
39 

72 
34 

70 
40 

74 
55 

65.3 

42.4 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

73 
34 

73 
33 

71 
43 

61 
36 

69 
27 

59 

36 

63 

42 

62 
29 

70 
29 

77 
33 

80 
36 

74 
44 

54 
40 

64 
46 

70 
46 

71 
49 

68 

41 

67 
46 

82 
52 

80 
51 

59 
45 

77 
61 

78 

44 

72 
63 

59 
43 

61 
41 

53 

44 

70 
34 

71 
49 

76 

45 

67.6 
41.5 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

59 
39 

71 
43 

73 
41 

72 
37 

58 

35 

66 

41 

68 

45 

50 

30 

55 

32 

72 

38 

78 
42 

79 
46 

47 
41 

54 
41 

65 
50 

67 
49 

67 
42 

50 
41 

69 

50 

80 
52 

55 

46 

57 
49 

77 
46 

73 
52 

62 

44 

51 
43 

48 

43 

52 

42 

65 

47 

70 
52 

63.3 
43.3 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

61 
26 

68 

27 

65 
36 

45 
32 

53 

20 

66 

25 

68 
37 

44 
20 

45 
25 

69 

31 

78 
31 

80 

43 

53 

42 

56 

43 

64 

51 

66 

45 

60 

41 

56 
36 

72 

38 

78 
43 

61 

44 

74 
45 

74 

31 

61 
30 

57 
45 

61 
44 

46 
41 

57 
29 

60 
31 

69 

45 

62.0 
35.9 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

70 
42 

71 
42 

63 
43 

56 
36 

63 

31 

55 
41 

53 

34 

58 
26 

72 
32 

76 

43 

72 
45 

68 

39 

48 
37 

63 

41 

68 

47 

68 

49 

60 
40 

66 

43 

79 
51 

73 
49 

57 
45 

75 
48 

74 
45 

65 
46 

50 
42 

50 
41 

52 

42 

66 

41 

72 

49 

76 
50 

64.6 
42.0 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

63 
26 

73 
35 

74 
35 

62 
38 

60 
29 

67 
28 

64 
43 

46 

30 

58 

30 

74 
39 

80 
37 

ao 

40 

58 

42 

50 
42 

63 
46 

65 
46 

71 
48 

50 
47 

76 

48 

65 
54 

57 
46 

64 
51 

78 
45 

79 
45 

59 
47 

51 
47 

54 

47 

56 
36 

71 
35 

76 

50 

65.5 

41.1 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

66 

27 

65 
29 

55 
35 

63 

27 

70 
31 

64 

47 

47 
30 

66 
20 

70 
31 

75 
34 

76 
34 

69 
52 

76 

47 

70 
53 

54 
46 

63 

42 

62 

51 

68 
33 

76 
56 

76 
50 

66 

50 

65 

46 

64 
34 

72 

46 

59 
48 

4*8 
42 

57 
42 

65 
32 

69 

35 

67 

43 

64.6 
39.7 

LOCK   HAVEN 

MAX 

MIN 

73 
31 

71 
39 

61 

35 

69 
37 

67 
26 

65 
42 

60 
33 

57 
24 

74 
30 

80 
38 

81 
38 

73 

44 

49 

41 

67 
49 

66 

48 

70 
47 

63 

46 

71 
41 

81 
54 

86 

48 

68 

50 

76 

49 

78 
41 

66 

48 

54 
46 

51 
45 

58 
44 

70 
33 

69 

44 

78 
51 

68.1 
41.4 

MADERA 

MAX 
MIN 

73 

25 

68 
28 

69 

30 

53 
23 

59 
25 

64 
37 

38 
23 

64 
29 

70 
30 

76 

30 

87 
38 

69 
43 

59 
43 

63 

44 

55 
45 

71 
45 

56 

46 

67 
49 

60 
53 

77 
47 

75 
37 

76 
36 

74 
42 

58 
45 

54 
46 

51 
42 

51 
26 

71 
34 

70 
37 

65.1 
37.2 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

74 
60 

77 
46 

67 
44 

64 
42 

66 
46 

68 
46 

58 
38 

57 

35 

73 

41 

80 
48 

79 
64 

61 
44 

49 
43 

68 
48 

72 
55 

69 
45 

52 

43 

64 

60 

72 
62 

67 
43 

64 
46 

74 
54 

76 

57 

60 
48 

62 

48 

51 
46 

56 

47 

62 

46 

66 

54 

74 
55 

65.1 
47.2 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
36 

69 

44 

57 
35 

69 

34 

65 
29 

60 

45 

45 

30 

63 

26 

68 

41 

73 

43 

76 

42 

57 
41 

46 

40 

66 

46 

56 
49 

70 
46 

54 
45 

55 

45 

77 

60 

69 
50 

69 

47 

71 
48 

71 
47 

58 

48 

49 
44 

50 
44 

48 
39 

70 
34 

71 
43 

71 

53 

62.0 
42.2 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

58 
28 

67 

30 

66 
35 

44 
31 

55 
34 

70 
40 

63 

31 

33 
20 

56 
29 

70 
35 

75 

35 

75 
49 

68 

47 

74 

51 

72 

52 

54 
42 

65 

45 

69 

34 

73 

43 

77 
55 

77 
55 

68. 
45 

68 

34 

67 

49 

70 
50 

62 

43 

46 
43 

67 
33 

66 

35 

69 

43 

64.5 
39.9 

MeRceR 

MAX 
MIN 

67 
28 

68 

33 

52 

37 

57 
30 

70 
35 

69 
62 

52 

30 

54 
22 

69 
36 

76 
41 

73 
37 

67 
57 

75 

44 

73 
45 

63 
46 

62 

42 

71 
62 

72 
37 

78 
55 

76 
55 

66 
53 

'72 
48 

69 
41 

73 
49 

71 
51 

55 

42 

57 
36 

68 
33 

70 
36 

70 
47 

67.3 
41.8 

MIOOLETOWN  OLMSTEO  FLD 

MAX 
MIN 

72 
43 

73 
39 

65 

43 

58 

*0 

65 
34 

68 
46 

53 

37 

56 
32 

73 
33 

78 

41 

78 
44 

62 

43 

46 
41 

65 
47 

68 
53 

70 
50 

60 

44 

68 

47 

82 

55 

64 
52 

58 
49 

77 
52 

76 
50 

63 
46 

51 
46 

53 

45 

35 

46 

70 
44 

73 
52 

76 
60 

65.2 

46.1 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MtN 

66 
32 

67 
36 

4S 
36 

57 
30 

72 
38 

65 

46 

48 
29 

66 
27 

69 
37 

79 
34 

73 
38 

72 

50 

76 
50 

76 

53 

62 

46 

66 
46 

74 
49 

76 
42 

76 
55 

79 
59 

67 
55 

78 
49 

70 
46 

76 

55 

60 
50 

53 

43 

69 
46 

68 
38 

75 
35 

71 
50 

67,9 
43.4 

S—  lUiarttBe*  NotM  Following  Station     Ind*x 
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Tobl*  S  -  Continued 

D 

AI 

LY 

Tl 

EN 

IPI 

:rj 

\T 

UB 

ES 

1 

PENNSYLVANIA 
APRIL  1955 

Day 

Of  Month 

1 

StuUuu 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

< 

MONTROSE  3  e 

MAX 
HIN 

MOR6ANT0HN 

MAX 

MIN 

67 
36 

68 

40 

56 

39 

55 

35 

62 

29 

54 
45 

46 

33 

50 
30 

65 

34 

76 
41 

79 
43 

59 
40 

45 
38 

58 
44 

65 

49 

64 

43 

46 
40 

65 

45 

73 
61 

60 
45 

61 

45 

71 
61 

71 
43 

66 

43 

46 
43 

46 

41 

48 
41 

60 

37 

66 

46 

71 
48 

60i2 
41i3 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
HIN 

72 
*5 

73 
40 

65 

37 

58 

36 

64 

34 

57 

41 

52 
34 

55 

29 

72 
31 

79 
42 

79 
46 

SB 
40 

47 
39 

63 
46 

68 
49 

69 

47 

49 
41 

67 

43 

81 
52 

54 
47 

53 

45 

73 
46 

70 
46 

58 
41 

46 
40 

46 

42 

46 
41 

66 
39 

70 
50 

74 
50 

62.8 

41>9 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 
MIN 

65 
33 

64 
36 

61 
39 

57 
29 

64 
30 

57 
44 

51 
27 

40 
22 

65 

27 

74 
47 

77 
43 

72 
35 

41 
32 

63 

40 

62 

48 

61 
43 

60 
35 

71 
42 

76 
48 

61 
42 

61 

43 

71 
50 

68 
37 

61 
42 

45 
39 

42 
36 

48 
38 

57 
34 

66 
46 

70 
46 

61i0 
38 14 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 
MIN 

38 

2* 

67 
36 

65 
39 

53 
29 

64 
26 

58 

40 

52 

29 

45 
24 

58 
29 

7j 
40 

79 
44 

68 

40 

46 
35 

61 
42 

61 
40 

59 
44 

65 
37 

70 
40 

78 
50 

63 
43 

69 
45 

72 
56 

70 
41 

62 
42 

50 
41 

47 
40 

53 

40 

68 
41 

64 
43 

72 
45 

62«2 

36<9 

NEKBURG  3  W 

MAX 
MIN 

70 
*3 

76 
51 

69 
48 

58 
44 

68 
36 

64 
48 

52 
32 

53 
33 

70 
39 

77 
50 

82 
58 

59 
42 

SO 
43 

66 
45 

67 
47 

78 
48 

66 

45 

67 
46 

60 
51 

63 

51 

68 

48 

76 
52 

77 
51 

65 

47 

SB 
40 

58 
46 

54 
43 

70 
42 

72 
47 

76 

49 

67a0 
45.5 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

68 
28 

68 
30 

66 
33 

60 
26 

75 
31 

73 
54 

61 

32 

59 
21 

70 
36 

'6 

37 

76 
36 

74 
51 

78 
48 

75 
56 

61 
51 

67 
45 

72 
50 

76 
34 

78 
58 

79 

56 

78 
54 

73 
48 

72 
39 

76 
52 

70 
54 

55 
43 

62 

44 

69 

34 

72 
35 

72 

SO 

70.3 
42.2 

NEWELL 

MAX 
MIN 

61 
2B 

68 
33 

70 
38 

55 
30 

67 

34 

76 

61 

62 

35 

47 
31 

62 

31 

68 
33 

75 
38 

76 
52 

74 
47 

75 
56 

76 
SO 

59 

48 

70 
45 

76 
44 

79 
56 

78 
56 

81 
54 

75 
52 

74 
46 

72 
56 

77 
54 

59 
46 

51 
45 

60 
35 

69 
40 

72 
53 

68.6 
43.9 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

6« 

25 

73 

34 

75 

35 

66 

39 

61 
28 

67 
29 

61 

45 

47 
30 

59 

31 

75 
33 

80 
37 

81 
39 

57 
41 

50 
41 

66 

45 

66 

45 

73 
45 

48 

45 

71 

47 

83 
53 

66 

49 

59 

49 

76 
42 

79 
45 

63 
46 

51 

45 

53 
45 

55 
34 

72 
35 

78 

50 

65.9 
40.2 

NEW  STANTON 

MAX 

MIN 

70 
25 

70 
34 

57 
32 

65 
28 

76 
28 

65 
44 

49 
32 

57 
27 

72 
28 

77 
29 

77 
34 

76 
50 

72 
60 

75 
62 

70 
48 

75 
42 

68 
50 

78 
48 

79 
60 

79 
58 

76 
52 

71 
60 

73 
60 

72 
54 

58 
52 

57 
43 

51 
36 

72 

34 

72 
35 

70 
42 

69.3 
41.2 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

73 
«2 

75 
42 

57 
41 

62 

38 

70 
38 

59 
47 

54 
35 

56 
33 

72 

36 

79 
44 

84 
47 

63 
42 

48 
41 

70 
47 

71 
56 

69 

45 

S3 

43 

70 
48 

80 
52 

63 
48 

67 
47 

79 

54 

76 

49 

59 

47 

51 
46 

51 
44 

55 
44 

65 

44 

67 
51 

78 
49 

65.9 
44.7 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

71 
36 

70 
34 

55 

39 

60 

35 

65 

30 

57 
45 

48 
32 

49 

30 

72 
32 

78 
39 

80 
41 

65 

39 

47 
39 

64 
40 

73 
S5 

67 
46 

49 

40 

68 

40 

78 
53 

62 

48 

57 
47 

76 
52 

73 
42 

57 
48 

46 
45 

49 
42 

55 
42 

64 
35 

72 
50 

76 
48 

63.5 
41.5 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

73 
1,8 

75 

48 

60 
42 

62 

38 

69 
42 

59 

48 

56 

39 

55 

38 

71 
43 

79 
49 

83 
54 

64 

44 

49 

43 

70 
48 

72 
56 

71 
44 

55 
42 

70 
48 

75 
51 

64 

51 

68 

45 

78 
53 

76 
56 

63 
47 

52 

45 

51 
43 

54 

45 

64 
48 

63 

63 

81 
54 

66.1 
46.6 

PHILADELPHIA  W8  AP 

MAjP 
MIN 

72 
45 

73 

45 

58 
42 

62 

38 

69 

43 

58 

43 

55 

36 

55 

34 

71 
41 

78 
46 

83 

52 

63 

43 

51 
43 

71 
49 

72 
56 

72 

45 

54 
43 

70 
46 

75 
51 

64 
46 

69 

45 

78 

53 

79 
53 

62 

47 

S3 
46 

51 
44 

54 
46 

63 
46 

64 
51 

30 
52 

66.0 
45.8 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

72 
45 

73 
46 

60 

44 

62 

40 

68 

47 

57 
49 

55 

36 

54 
35 

70 
42 

77 
47 

83 
54 

64 

42 

48 
41 

71 
48 

69 
56 

69 

45 

54 
43 

70 
50 

64 
52 

57 
47 

66 
46 

76 

54 

78 
57 

60 

47 

SO 
46 

50 
45 

55 

46 

61 
47 

64 
52 

77 
54 

64.5 
46.8 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

72 
37 

72 
39 

72 
46 

60 

38 

67 

37 

65 

47 

55 
49 

53 
35 

72 

34 

79 
40 

82 
45 

79 
45 

49 
42 

70 
46 

70 
55 

70 
52 

70 
43 

70 
45 

76 

51 

76 
49 

65 

45 

78 

53 

76 
46 

58 
52 

52 

45 

50 
47 

S3 

44 

56 
41 

63 
49 

77 
47 

67.0 
44.8 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 
MIN 

72 
48 

71 
50 

57 
42 

62 
39 

66 

44 

57 

47 

57 
36 

53 

35 

70 
42 

77 
52 

81 
58 

64 
42 

49 
42 

71 
47 

70 
55 

70 
44 

53 
41 

66 
SO 

74 
50 

64 
46 

65 
44 

76 
52 

77 
56 

57 
46 

50 
45 

50 
44 

56 

45 

61 
46 

64 
S3 

75 
52 

64.5 
46.4 

PHILIPSBURS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 

37 

65 

31 

50 
29 

S3 
31 

57 
22 

59 

44 

40 
25 

51 

21 

67 
38 

72 

40 

73 
31 

52 
39 

45 
38 

59 
44 

S3 
44 

68 
42 

52 

43 

64 
42 

76 

50 

56 

48 

67 
48 

70 
45 

72 
32 

61 
45 

46 
42 

46 

40 

48 
32 

65 
28 

68 
43 

70 
49 

59.3 
38.1 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

73 
30 

74 
46 

69 
42 

60 
42 

69 
27 

62 

40 

52 

34 

57 
31 

72 
27 

80 
34 

84 
37 

72 
42 

49 
40 

69 

45 

71 
SO 

70 
50 

68 
39 

71 
43 

80 
SO 

77 
47 

66 

44 

78 

52 

76 

41 

73 

49 

51 
44 

S2 

42 

54 
42 

64 
34 

66 

45 

76 
42 

67.8 
41.0 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

52 
35 

65 

43 

64 

40 

51 
28 

51 

30 

62 
42 

S4 
36 

42 
21 

44 
29 

65 

44 

72 

45 

77 
46 

37 
31 

49 

37 

SB 

47 

62 
42 

59 
33 

54 
35 

65 

46 

75 
41 

52 

42 

55 
45 

72 
41 

66 
42 

52 
39 

42 
36 

42 
37 

50 

34 

60 

41 

66 

44 

57.2 
38.4 

PITTSBURGH  MB  AP  2 

MAX 

MIN 

67 
37 

69 

40 

49 
36 

57 
32 

73 
40 

64 

43 

43 

30 

57 
27 

68 
39 

75 
45 

73 
44 

71 
62 

75 
49 

72 
52 

58 
46 

65 

47 

75 

51 

74 
46 

77 
60 

78 
56 

66 

53 

74 
52 

71 
46 

75 
56 

59 
51 

51 

44 

56 
43 

68 
39 

71 
43 

71 
52 

66.9 
45.2 

PITTSBURSH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

70 
39 

70 

43 

53 

41 

60 
37 

74 
43 

66 

46 

46 

36 

SB 
32 

70 
44 

76 
46 

74 
45 

73 
55 

74 
51 

75 
55 

60 
51 

68 

48 

78 
54 

77 
48 

79 
59 

80 
61 

71 
57 

77 
53 

73 
52 

76 

60 

61 
53 

54 
46 

60 
46 

70 

41 

72 
47 

73 
55 

66.9 
48.1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

50 
30 

61 
29 

60 
32 

51 
30 

49 
26 

61 

41 

52 

33 

37 
22 

37 
25 

64 
34 

73 
36 

74 
41 

43 
33 

44 
35 

SB 
43 

61 

43 

51 
39 

67 
39 

71 
43 

58 
44 

67 
47 

70 
33 

61 
33 

55 
39 

43 
38 

43 
39 

51 
32 

57 
41 

66 
44 

56.4 
36.0 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 
MIN 

59 
24 

71 

31 

71 
41 

60 
35 

58 
28 

62 

34 

56 

39 

50 
30 

52 
29 

72 
35 

78 
37 

60 
43 

44 
36 

53 
37 

64 
49 

67 
50 

68 
40 

52 
39 

73 

43 

77 
50 

53 
46 

58 
48 

75 
39 

75 
49 

57 
42 

49 
42 

49 
42 

SB 
34 

66 
38 

74 
44 

62.8 
39.1 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

53 

20 

68 
26 

68 
31 

56 
20 

56 
32 

68 
37 

65 
33 

39 
22 

56 
29 

70 
32 

75 
32 

76 
48 

65 
43 

69 

47 

71 
48 

56 

41 

65 
44 

72 

45 

67 

48 

80 
55 

75 

54 

70 

47 

73 

37 

72 

50 

70 
46 

60 
43 

52 
41 

56 
29 

70 
35 

72 
47 

65.5 
38.9 

OUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

71 
32 

71 

33 

70 
36 

60 
33 

68 

28 

67 
39 

S5 

35 

53 

29 

70 

33 

79 

41 

82 

44 

79 
40 

45 
37 

66 

43 

69 

SO 

71 
49 

70 
39 

71 
40 

79 
49 

76 
46 

64 

43 

77 
57 

76 
40 

75 
48 

57 
42 

SO 
40 

54 
40 

66 
38 

71 
47 

78 
41 

68.0 
40.4 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
47 

73 
46 

62 
41 

62 

38 

67 
36 

59 

50 

52 
36 

54 
33 

72 
38 

79 
63 

83 
49 

64 
40 

47 
40 

66 

70 
54 

70 
46 

SO 
43 

71 
48 

80 
54 

65 
SO 

65 

47 

77 
56 

76 

51 

63 
46 

50 
45 

49 

44 

54 

47 

69 

41 

73 
53 

77 
52 

65.7 
45.7 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

66 
22 

67 
26 

55 

30 

55 

30 

64 
23 

64' 
45 

53 
28 

51 
16 

66 
25 

73 
28 

75 
28 

65 

43 

59 

41 

68 
SO 

62 

48 

70 
43 

68 

45 

71 
38 

78 
48 

78 
49 

78 
50 

71 

41 

71 
31 

60 

38 

56 
46 

50 
45 

56 

41 

68 

26 

70 
30 

70 

41 

65.3 
36.5 

SALINA  3  W 

MAX 

MIN 

67 
27 

68 
31 

65 
32 

58 
25 

69 

36 

69 

53 

60 
31 

54 
26 

68 
36 

74 
33 

73 
35 

68 
53 

69 
46 

72 
52 

59 

50 

65 

45 

74 
48 

73 
47 

77 
51 

78 
56 

76 
63 

73 
49 

70 
43 

73 
54 

69 
64 

55 
45 

54 
44 

69 
31 

70 
37 

72 
53 

68.0 
42.5 

5CRANT0N  WB  CITY 

MAX 
MIN 

68 
42 

67 
36 

57 
34 

56 

33 

66 

35 

58 

47 

48 
29 

43 
28 

70 
33 

77 
48 

80 
43 

66 

40 

49 
38 

64 
49 

66 

50 

59 
48 

50 
41 

73 
42 

78 
52 

67 
47 

70 
48 

73 
51 

66 
46 

60 
45 

48 
43 

47 
42 

54 
43 

61 
40 

69 
46 

72 
51 

62.8 
42.3 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
31 

74 
31 

63 

39 

57 
37 

65 
26 

60 
43 

51 

34 

55 
29 

73 

28 

81 
33 

81 
35 

62 
43 

49 
41 

64 
47 

62 
49 

71 
48 

52 

43 

70 
46 

82 

55 

SB 
50 

60 
49 

75 
47 

74 
42 

SB 
48 

51 
46 

50 
45 

66 

46 

67 
37 

71 
51 

75 
47 

64.7 
41.5 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

73 
41 

75 
39 

66 
42 

62 

30 

65 

30 

62 

41 

55 

41 

56 
29 

72 

41 

80 
41 

81 
41 

72 

43 

49 

40 

65 
46 

68 

47 

72 
49 

69 
46 

65 
46 

82 
50 

81 
52 

62 

48 

72 
49 

76 
52 

72 

53 

62 

46 

52 
45 

S3 

45 

73 
36 

72 
47 

77 
52 

68.0 
43.5 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

68 

34 

70 
37 

59 
35 

60 
30 

71 
34 

68 

51 

54 

31 

55 

23 

69 
39 

76 

45 

73 
43 

67 

51 

76 
45 

72 
51 

55 

47 

65 
42 

71 
51 

75 
38 

76 

54 

77 
56 

66 

54 

72 
47 

77 
41 

72 

50 

61 

61 

54 
42 

60 
42 

77 
35 

78 
44 

73 
49 

68.2 
43.1 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

65 
26 

65 
27 

54 
30 

56 

30 

64 
25 

57 

*8 

54 

30 

52 
25 

65 

37 

65 
27 

71 
29 

68 
49 

52 
42 

66 
46 

65 
45 

70 
43 

69 
49 

61 
45 

74 
48 

77 
52 

73 
50 

70 
47 

69 
38 

65 

51 

60 
48 

50 

43 

47 
39 

66 

27 

66 

34 

70 
50 

63.5 
39.3 

SPRINGBORO 

MAX 
MIN 

62 

43 

56 
37 

5S 

24 

70 
30 

71 
47 

66 

32 

56 

19 

38 

72 
34 

71 
35 

72 
34 

72 

47 

78 
55 

77 
51 

75 
42 

66 

46 

65 
32 

73 
50 

75 
48 

78 
51 

77 
47 

74 
33 

72 
43 

70 
55 

70 
41 

65 
42 

60 
31 

66 
34 

68 
42 

66.7 
40.2 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

MIN 

63 
29 

66 

28 

S8 

30 

54 

30 

63 
27 

57 

41 

46 
27 

55 
24 

63 
32 

70 
31 

68 
33 

66 

50 

52 

40 

64 

45 

53 

47 

69 

42 

66 

40 

58 
44 

72 
44 

74 
47 

73 
46 

69 

48 

68 

40 

66 
49 

S3 

47 

48 

41 

45 

38 

63 
29 

64 

36 

67 
48 

61.8 
38.4 

STATE  COLLEGE 

MAX 

MIN 

68 
40 

68 
48 

56 

38 

56 

36 

61 
31 

61 
47 

47 
29 

53 
26 

65 

40 

75 
46 

79 

47 

56 

41 

48 
39 

63 

47 

58 
48 

69 

46 

57 
44 

67 
46 

79 
53 

61 
49 

70 
48 

73 
49 

74 
45 

54 

46 

50 
44 

48 
44 

52 

43 

69 
36 

72 
47 

74 
55 

62.8 
43.3 

STROUOSBURG 

MAX 

MIN 

59 
37 

72 

30 

70 
43 

55 

35 

60 
28 

69 
28 

58 
38 

50 
30 

48 
28 

72 

40 

80 

37 

84 

47 

47 
38 

50 
40 

64 
50 

45 

71 
41 

49 
36 

72 
46 

79 
48 

57 
46 

63 
49 

78 

40 

75 

40 

59 
44 

47 
41 

48 
42 

66 
33 

65 
38 

73 
42 

63.1 
39.3 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

56 
26 

66 

37 

66 
38 

46 
30 

50 
30 

58 
32 

59 
32 

35 
20 

48 
29 

68 
37 

75 
45 

76 
49 

49 

35 

47 
35 

SB 

58 
40 

64 

40 

52 
38 

66 

40 

76 

41 

51 
40 

66 

44 

70 
40 

72 
42 

50 

41 

44 
40 

44 
37 

50 

37 

64 
39 

68 
42 

58.4 
37.4 

8—  lUiannc*  Noim  Following  Staflon     Index 
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Table  5  ■  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
APRIL  1955 

Doy 

Of  Month 

1 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

56 
2<t 

60 
26 

66 

33 

46 

28 

58 

27 

66 

34 

64 

32 

45 
19 

55 
29 

66 

34 

72 

34 

76 

42 

65 

45 

68 

45 

72 
51 

57 
42 

67 

44 

72 
35 

72 

45 

77 
53 

74 
54 

69 

45 

70 
36 

70 
40 

67 

48 

55 

44 

50 

43 

59 
33 

73 
34 

71 
40 

64>6 

3e<o 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

67 
2', 

67 
26 

54 
30 

57 
26 

68 
25 

65 
46 

55 
27 

56 
15 

71 
26 

76 
29 

78 
30 

71 
50 

73 
45 

74 

52 

59 
46 

68 

41 

72 
46 

75 
30 

78 
54 

78 
53 

69 

55 

72 

41 

69 

31 

69 

40 

63 

51 

59 

42 

59 
42 

68 

30 

73 
32 

72 

48 

67.6 
37.8 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

70 
34 

68 
26 

50 
34 

55 
33 

66 

25 

65 
46 

52 

28 

43 
24 

72 
27 

80 
35 

81 
35 

64 
41 

53 
39 

64 

50 

68 

51 

58 
46 

52 

44 

72 
42 

77 
56 

63 

45 

75 
48 

75 
44 

68 
36 

57 
35 

52 
44 

49 
43 

57 
41 

66 
34 

70 
34 

74 
48 

63.9 
39.0 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

71 
29 

74 
37 

60 
36 

69 
27 

75 
39 

62 

54 

55 
35 

58 
26 

71 
38 

78 

76 
40 

75 
55 

70 
53 

77 
54 

60 
53 

68 

49 

81 
49 

81 
42 

79 
60 

82 
56 

78 
55 

77 
52 

75 
50 

77 
59 

61 

52 

47 

53 
45 

70 
34 

73 
38 

75 
52 

70.1 
46.1 

UPPER  OARBY 

MAX 
MIN 

73 
40 

73 
40 

62 

42 

61 
36 

68 
39 

58 
45 

55 
3'' 

55 
32 

71 
33 

78 
40 

82 

47 

70 
39 

48 
38 

70 
45 

71 
52 

70 
49 

58 
39 

69 
45 

75 
47 

71 
47 

65 

41 

78 
50 

79 
46 

72 
42 

61 
42 

49 
39 

64 

40 

62 
42 

67 
47 

77 
46 

66.7 
42.2 

MARREN 

MAX 
MIN 

67 
27 

66 

30 

50 
33 

55 

31 

67 
27 

64 
47 

11 

45 
20 

57 
20 

72 

40 

76 
41 

68 
47 

66 
44 

71 
52 

59 
45 

72 
43 

70 
49 

74 
34 

78 
56 

73 
45 

72 
55 

71 
40 

65 

35 

64 

40 

55 
50 

52 

43 

58 
43 

62 
32 

70 
36 

70 
43 

64.7 
39.2 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

69 
25 

73 
33 

70 
33 

59 
23 

76 
30 

72 
52 

63 

35 

57 
23 

69 

27 

77 
30 

74 
33 

76 
48 

78 
42 

77 
42 

62 

51 

69 
44 

78 
42 

81 
37 

79 
55 

81 
51 

76 

51 

75 
47 

73 
43 

78 
57 

65 
52 

56 
45 

57 
44 

69 

33 

72 
34 

74 
51 

71.2 
40.4 

WELL5B0R0  3  S 

MAX 
MIN 

50 
30 

66 
40 

67 

40 

43 
29 

51 
27 

60 
34 

64 
32 

38 
21 

43 
25 

68 

37 

75 
50 

77 
52 

52 
36 

49 
37 

59 

48 

61 
42 

62 
42 

50 
36 

66 

37 

78 
39 

52 

39 

69 

44 

70 
39 

65 
39 

54 
41 

48 
41 

44 
38 

53 
37 

60 

40 

66 
46 

58.7 
37.9 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

72 

30 

73 

31 

68 
41 

58 

38 

63 
25 

60 
36 

56 

38 

56 

28 

72 
28 

78 
30 

80 
36 

69 

44 

46 
40 

65 
47 

62 

40 

69 

50 

67 

43 

67 
46 

82 

54 

77 

51 

58 

47 

76 
48 

75 
44 

74 
45 

51 

44 

52 

44 

53 

45 

69 
40 

72 
46 

76 
56 

66.6 

41.1 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

71 
39 

73 
42 

65 
45 

60 
37 

69 

41 

58 
44 

54 
41 

54 
31 

72 
36 

78 
43 

83 
49 

70 
42 

49 
41 

67 
46 

70 

51 

68 

51 

60 
41 

69 
46 

77 
50 

70 
49 

65 
45 

77 
54 

77 
50 

70 
47 

55 

44 

47 
42 

52 

44 

62 

42 

65 

51 

75 
48 

66.1 
44.4 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 
34 

73 
34 

62 

38 

58 
38 

64 
30 

64 
46 

53 
33 

52 
29 

74 

31 

81 
34 

81 
41 

64 

41 

50 
40 

63 

48 

67 
46 

68 

50 

53 

45 

68 
43 

82 

54 

57 
48 

62 

49 

76 

51 

72 
44 

58 

45 

52 
46 

51 
45 

59 
44 

67 

39 

75 

51 

77 
67 

65.2 
42.5 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

72 
30 

73 
34 

71 
41 

60 
38 

67 
27 

64 
42 

57 
44 

57 
31 

71 
36 

79 
34 

81 
37 

72 
47 

50 
41 

65 
46 

68 
50 

70 
52 

70 
44 

71 
48 

82 

54 

78 
53 

64 

47 

78 
52 

78 
46 

78 

45 

61 
45 

54 
45 

52 

45 

72 
34 

72 

46 

79 
48 

68.9 
42.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  .  <* 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

-_ 

.05 
43 

.25 
36 

.15 
99 

.13 
46 

.10 
68 

.07 
114 

.07 
141 

.10 
67 

.17 
64 

.20 
50 

.06 
65 

.13 
72 

.09 
82 

82 

.06 
91 

.11 
23 

.07 
32 

.01 
54 

.28 
87 

.09 
52 

.22 

53 

.23 
94 

.07 
39 

.12 

55 

.03 
59 

.03 
71 

.04 
62 

.21 
94 

.21 
121 

B3.47 
B2086 

HAWLEY  1  S  DAU 

EVAP 
WIND 

I 

2 

- 

I 

I 

- 

I 

- 

~ 

I 

I 

- 

I 

- 

.11 
173 

.09 
65 

.03 
58 

.15 
83 

.12 

147 

.10 
68 

.05 
43 

.19 
86 

.15 
57 

.00 
77 

.00 
58 

.00 
33 

.02 
59 

.09 
41 

.12 
74 

I 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.10 

.04 
49 

.16 
35 

.10 
48 

.12 
49 

.16 
31 

.05 
17 

.19 
45 

.19 
76 

11 

.00 
40 

.04 
56 

.12 
48 

.19 
50 

.16 
46 

I 

PIHPLE  HILL 

EVAP 
WIND 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

~ 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.10 
197 

.13 
133 

.03 
109 

.16 
137 

.16 
150 

.06 
107 

.04 

77 

.25 
110 

.25 
127 

.08 
193 

.02 
126 

.01 
92 

.05 
130 

.18 
149 

.22 

163 

- 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1955 


Day  of  month 


ALLENTO™  WB  AP 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

AVOCA  CAA  AP 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BRADFORD   4    W   RES 

BROOKVILLE   CAA   AIRPORT 

CANTON    1    NW 

CLEARFIELD  8  N*  NURSERY 

CORRY 

COHDERSPORT  2  NW 

DIXON 

DONEGAL 

EAGLES  HERE 

EAST  WATERFORD  3  E 

EHPORIUM  1  E 

FORD  CITY  4  S  DAM 

GETTYSBURG 

GREENVILLE 

HAWLEY  1  S  DAM 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KANE   1   NNE 

LAWRENCEVILLE   2   S 

LOCK   HAVEN 

MEADVILLE  1   S 

MOUNT    POCONO   2    N    AP 

PALMERTON 

PBILIPSBURG  CAA  AP 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

READING  WB  CITY 

RIDGWAY  3  W 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SOMERSET  WATER  WORKS 

SPRINGBORO 

SPRINGS  1  SW 

TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLV/UIIA 
APRIL  1955 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

WELLSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

WILLIAMSPOET  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ST 

ATION  INDEX 

PENNSYLVANIA 

APRIL 

1999 

Obw- 

Obaer- 

Station 

d  1 
2        CouDty 

1 

1 

1 

1 

vatioD 
time 

Observer 

Refer 

to 

Station 

i 

County 

1 

. 

1 

g 

ration 
time 

Observer 

Refer 
to 

d 

'J3 

i 

|i 

& 

1 

1 
i 

d. 

i 

tables 

1 

& 

1 

1 

1 

0. 

i 

tables 

aCmETQNIA   lock   3 

00221  ALLEGHENY 

1 

40   32 

79    49 

746 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

3 

HONESDALE   6  NNW 

4  044 

WAYNE 

S 

41    39 

75   17 

1050 

MID 

FRIEND   E.    WALTER 

C 

ali-EnS  mills 

00991  JEFFERSON 
0106    1  FHtr.N 

*1    12 

78    55 

1600 

MID 

CHARLES   H.    ALLEN 

c 

HOOVERSVILLE 

4056 

SOMERSET 

* 

40   09 

76    55 

1660 

7A    PA    ELECTRIC    CO 

3 

ALLEnIOH   MB   AP 
•LLENTOWN   gas   CO 

9 

40   39 

75    26 

376 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2    3    5        7   C 

HOP   BOTTOM   2    SE 

4  066 

SUSQUEHANNA 

15 

41    43 

75   43 

3 

OUl 

LEHIGH 

40    36 

75   26 

254 

7A 

LEHIGH    VLV    GAS    DIV 

2    3    5 

HUNTINGDON 

4159 

HUNTINGDON 

15 

40   29 

78    01 

660 

7A 

7A 

JOHN    R.    HENDERSON 

2   3    5 

7 

ALTOONA   MOHSESMOe   CURVE 

013*. 

BLAIR 

6 

40   30 

76    29 

1500 

6P 

6P 

ALTOONA   WATER   8UR. 

2    3    5         7 

HUNTSOALE 

4166 

CUMBERLAND 

15 

40   06 

77   18 

610 

9A 

METRO   P.    DOROSH 

3 

C 

AfiOENISVILLE 

0229 

ADAMS 

15 

39   55 

77    IB 

710 

8A 

BA 

PA   STATE   COL   EXP 

2    3    5 

HVNDMAN 

4190 

BEDFORD 

12 

39   49 

78    43 

920 

9A 

MRS. GERTRUDE   M. BURTON        3 

ARTEMAS    1    WMt 

02  S9 

BEDFORD 

12 

39   45 

78   26 

1250 

6P 

6P 

GRAYSON   E.NORTHCRAF' 

2    3    5        7   C 

INDIANA    3   SE 

4214 

INDIANA 

40   36 

79   07 

1102 

7A 

CLYMER   WATER   SVC   CO 

7   C 

AUSTINBURO   2   H 

0313 

TIOGA 

IS 

42    00 

77   32 

1590 

OTTO  D.    BACON 

3                  C 

IRWIN 

4276 

WESTMORELAND 

10 

40   20 

79   *2 

1100 

5P 

5P 

WESTMORELAND   WTR   CO 

2    3    5 

AVOCA   CAA    AR 

0319 

LUZERNE 

IS 

41    21 

75   44 

922 

MID 

MID 

COMBINED   WITH   STA   NC 

7905   4/55 

JACKSON   SUMMIT 

4304 

TIOGA 

15 

41    57 

77    01 

1690 

MID 

ARCHIE    LAIN 

C 

BAKERSTCWN   9   MNW 

0355 

ALLEGHENY 

1 

40   39 

79   59 

1230 

7P 

PITT'GH   CUT   FLWR   CO 

2    3    5 

JAMESTOWN   2   NW 

4325 

CRAWFORD 

2 

41    30 

60    26 

lOSO 

8A 

8A 

DEPT    FOREST    t   WTRS 

2    3    5   6 

C 

BARNES 

0a09 

WARSFN 

1 

41     40 

79   02 

1310 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

3 

JIM   THORPE 

4370 

CARBON 

9 

40   52 

75   *5 

830 

5P 

5P 

HENRY    S,     HAAK 

2    3    5 

BEAR  GAP 

0<>57j  NORTH-LAND 

15 

40   50 

76   30 

900 

MID 

ROARING   CRK   WTR   CO 

3 

■   JOHNSTOWN 

4365 

CAMBRIA 

* 

40   20 

78    65 

121* 

9A 

9A 

JOHNSTOWN    TRIBUNE 

2   3    5 

7 

BEAVER   FALLS 

0AT5| beaver 

2 

40   46 

80   19 

760 

HOWARD    R.     KEMP 

3 

JOHNSTOWN   2 

4390 

CAMBRIA 

40   19 

78   55 

1275 

MID 

CITY   OF   JOHNSTOWN 

C 

BEA VERT OWN 

0«S2' SNYDER 

15 

40   45 

77   10 

640 

5P 

7A 

JAMES    F.    KERN 

2    3   5        7 

KANE    1    NNE 

4432 

MC   KEAN 

1 

41    41 

76   48 

1750 

6A 

8A 

SPRING  WATER   CO 

2    3    5 

7   C 

BEECH  CREEK   STATION 

0*99.' CENTRE 

16 

41    04 

77    34 

620 

7A 

HAROLD   S.    RUPERT 

3 

KARTKAUS 

4450 

CLEARFIELD 

16 

*1    07 

78    07 

950 

7A 

JEROME   S,    HOWE 

3 

bellefonte  *  S 

0S30 

CENTRE 

16 

40   51 

77   47 

1110 

8A 

8A 

flOCKVIEW    PRISON    FRM 

2    3    5        7 

KEATING  SUMMIT 

4466 

POTTER 

1 

41    *1 

7B   11 

1840 

7A 

EUGENE    L.    KREITNER 

3 

BERWICK 

0611 

COLUMBIA 

15 

41     04 

76   15 

570 

6P 

6P 

AMER    CAR    6    FNORY    CO 

2    3    5         7 

KEGG 

44B1 

BEDFORD 

6 

39   69 

78   43 

1280 

MID 

MID    PA    TURNPIKE    COW 

2    3    5 

BETHLEHEM 

0629 

NORTHAMPTON 

9 

40   37 

75   22 

400 

ARTHUR   CROPPER 

3 

KITTANNING   LOCK    7 

4611 

ARMSTRONG 

1 

40   49 

79   32 

790 

7AIC0RPS   OF    ENGINEERS 

3 

•BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 

063A 

NORTHAMPTON 

9 

40   36 

75   23 

450 

MID 

MID 

LEMICM   UNIVERSITY 

2    3    5             C 

KRE6AR   4   SE 

4667 

WESTMORELAND 

17 

*0   06 

79   1* 

2530 

MIDlPA    TURNPIKt    tOMM 

3 

BLAIN 

0725 

PERRY 

15 

40   20 

77   31 

750 

MID 

DISTRICT    PORESTER 

KRESGEVILLE   3   W 

4672 

CARBON 

9 

40   54 

75   3* 

720 

9A,CITY   OF    BETHLEHEM 

3 

BLAIRSVILLE   6    ENE 

0736 

INDIANA 

^ 

40   27 

79   09 

2048 

8P 

8P 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

2    3    5 

1  LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 

4706 

MC   KEAN 

1 

41    48 

78   40 

2130 

8A 

CHARLES    GORDON 

3 

6LAKESLEE   CORNERS 

0743   MONROE 

9 

41    06 

75   36 

1650 

MID 

WALTER  WILORICK 

C 

LAKEVILLE    1    NNE 

4733 

WAYNE 

5 

41    27 

75   16 

14*0 

6A 

MRS.    GLADYS   REINEkE 

3 

BtOSERVlLLE    1   N 

07631  CUMBERLAND 

15 

40   16 

77   22 

650 

5P 

MRS.    8.    M.    W1LLDER5 

3 

LANCASTER   2   NE   PUMP   STA 

4756 

LANCASTER 

16 

40   03 

76    17 

255 

6P 

6P 

LANCASTER    WATER    8UR 

2    3    5 

BOSWELL   6  WNH 

0e20' SOMERSET 

1 

40   U 

79    08 

2580 

MRS.    MAE   L.    KIMMEL 

3                    C 

[LANCASTER   2   NE   FILT    PLT 

4763 

LANCASTER 

16 

*0   03 

76    17 

270 

MID 

LANCASTER   WATER   BUR 

C 

L 

BRADOOCK   LOCR    2 

0961 'ALLEGHENY 

le 

40   24 

79   52 

725 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

3 

LANDISVILLE 

4778 

LANCASTER 

15 

40   06 

76   26 

*10 

8A 

8A 

PA   STATE   COLLEGE 

2    3    6  6 

7   C 

t 

BRADFORD   CNTRL   FIRE   STA 

0667    NC    KEAN 

1 

41     57 

76   39 

1500 

8A 

BRADFORD   FIRE   OEPT 

3 

LATR06E 

4832 

WESTMORELAND 

* 

40   19 

79   23 

1000 

7A 

WEST   PENN   POWER   CO 

3 

■ 

BRADFORD   A   H   RES 

086B   MC    KEAN 

1 

41    57 

78   44 

1660 

5P 

5P 

BRADFORD  WTR   DEPT 

LAURELTON   STATE   VILLAGE 

4853 

UNION 

15 

40    54 

77    13 

880 

MID 

PA    DEPT    OF    WELFARE 

C 

I 

BREEZED OOD 

0905 

BEDFORD 

6 

40   00 

7B   14 

1352 

MID 

PA    TURNPIKE    COMM 

3 

LAWRENCEVILLE   2   5 

4873 

TIOGA 

15 

41    59 

77    07 

1000 

HARRY    P.    HOWLANO 

2    3    5 

7 

1 

BROOKVILLE   CAA   AIRPORT 

1C02 

JEFFERSON 

1 

41    09 

79    06 

1417 

MID 

MID 

CIVIL   AERO.   ADM. 

2    3    5        7 

LEBANON   2   NW 

4891 

LEBANON 

15 

40   22 

76    26 

600 

6P 

6P 

LEBANON   6DCSTG   CO 

2   3    5 

7 

1 

8RUCET0N   1    S 

1033 

ALLEGHENY 

10 

40   IB 

79   59 

1065 

7A 

AUSTIN   R.    COOPER 

3 

LEBANON   3   SW 

4896 

LEBANON 

15 

40   19 

76    28 

*90 

MID 

THOMAS    DONNACHIE 

C 

P 

BUCKSTOHN    1    S£ 

1073 

SOMERSET 

^ 

40   04 

78    50 

2460 

MID 

ALVIN    W.    MANGES 

C 

LEHIGHTON 

4934 

CARBON 

9 

40    50 

75   43 

560 

7A 

GOODWIN   S.    DEFREHN 

3 

C 

BUFFALO   MILLS 

1087 

BEDFORD 

6 

39   57 

78   39 

1318 

MRS.    NELLE    R.    BROWN 

3 

LE   ROY 

4972 

BRADFORD 

15 

41    41 

76   43 

1040 

6P 

MRS.DIMMIS   M. BAILEY 

3 

BURCETTSTOWN   2   W 

1105 

WASHINGTON 

11 

40   23 

SO   26 

980 

7A 

7A 

SMITH    TWP    MUN   AUTH 

2   3    5        7 

LEWIS   RUN   3    S 

MC   KEAN 

1 

41    50 

78   39 

1700 

7A 

SOUTH   PENN   OIL   CO 

3 

C 

BURNT   CABINS    2   HE 

1115 

HUNT INGOON 

6 

40   05 

77    52 

990 

MID 

MID 

PA   TURNPIKE   COMM 

2    3    5        7 

LEW IS TOWN 

4992 

MIFFLIN 

6 

40   35 

77   35 

460 

7A 

7A 

AMERICAN   VISCOSE   CO 

2    3    5 

7   C 

•SUTLER 

1130 

SUTLER 

2 

40   52 

79   54 

1100 

WILLIAM    C.     FAUST 

2    3    5        7 

LINESVILLE    5  WNW 

5050 

CRAWFORD 

2 

41    41 

80   31 

1020 

7P 

BA 

MISS   RETTA   M.    CRUM8 

2    3    5 

BUTLER    SUBSTATION 

1135 

euTLER 

2 

40   51 

79   53 

1140 

MID 

WEST    PENN    POWER    CO 

C 

LOCK   HAVEN 

5104 

CLINTON 

16 

41  oe 

77   28 

680 

7P 

7A 

EMANUEL    ZETTLE 

2   3    5 

7 

CAMP    MILL 

119B 

CUMBERLAND 

15 

40   15 

76    55 

461 

6P 

JOSEPH   N.    H06ART 

LOCK   HAVEN   2 

5109 

CLINTON 

16 

41    08 

77   27 

630 

HUGH    F.     PARKER 

C 

CANTON    1    NW 

1215 

BRADFORD 

15 

41    40 

76    52 

1520 

7A 

MRS. MILDRED   SPENCER 

2    3    5        7   C 

LONG    POND    2    W 

5160 

MONROE 

9 

41    03 

75   30 

1860 

7A 

THOMAS   MECKES 

CARLISLE 

123A 

CUMBERLAND 

15 

40    12 

77    11 

460 

6P 

6P 

C.    E.    MILLER 

2    3    5        7 

MADERA 

5336 

CLEARFIELD 

16 

40   50 

76    26 

1130 

7A 

7A 

WILLIAM    1.    SWOOPE 

2    3    5 

c 

CARROLLTOWy   2   SSE 

1255 

CAMBRIA 

16 

40   35 

78    42 

2040 

8A 

ROBERT    F.    MAURER 

3 

MAHAFFEY 

5342 

CLEARFIELD 

16 

40   53 

78    44 

1280 

7A 

REV. EDWARD    A.    MILES 

3 

CARTER   CAMP   2   W 

l262;POTTeR 

16 

41    37 

77   45 

2030 

7A 

RICHARD   L.    MENKEN 

3                  C 

MAPLE   GLEN 

5368 

MONTGOMERY 

5 

40    11 

75   11 

380 

6P 

FRANCES   E.SCHEIBNER 

3 

CEDAR   RUN 

1301    LYCOMING 

16 

41    31 

77    27 

800 

7A 

KATHRYN    T.KREIGHBAUN 

3 

MAPLETON   DEPOT 

5381 

HUNT INGDON 

6 

40   24 

77    56 

580 

7A 

MRS.     I.    S.    BUChlANAN 

3 

C MA DOS    FORD 

1342 

DELAWARE 

5 

39   52 

75   36 

180 

HERBERT   W.    GUEST 

MARCUS   HOOK 

5390 

DELAWARE 

5 

39   49 

75   26 

12 

MID 

MID 

SUN   OIL   CO 

2   3    5 

CHAMBERSeuRG   i    ESE 

1354 

FRANKLIN 

12 

39   56 

77   33 

640 

9P 

9P 

CHARLES   A.    BENDER 

2    3    5        7   C 

MARIENVILLE 

5400 

FOREST 

1 

41    28 

79   08 

1690 

MID 

ROY   A.    MARKER 

C 

CMARLEROI 

1372 

WASHINGTON 

10 

40   08 

79   55 

1040 

MID 

WEST    PENN   POWER   CO 

MARION   CENTER    2   SE 

5408 

INDIANA 

'* 

40    45 

79    02 

1610 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

3 

CHABLEflOt    LOCK   * 

137? 

WESTMORELAND 

10 

40   09 

79   54 

749 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

3 

MARTINSBURG    1    SW 

5453 

BLAIR 

6 

40   18 

78   20 

1360 

MID 

BLUE   MT   CANNERIES 

c 

•CHESTER 

1423 

DELAWARE 

5 

39   50 

75   21 

86 

8A 

CHESTER   TIMES 

2   3    5 

MARTINSBURG    CAA    AP 

5454 

BLAIR 

6 

40    18 

78   19 

1463 

MID 

MID 

CIVIL   AERO.    ADM. 

2    3    5 

CLARENCE    I    E 

1480 

CENTRE 

16 

41    03 

77    56 

1440 

7A 

MARGARET    A,    SWANCER 

3 

MAT AMOR AS 

5*70 

PIKE 

5 

41    22 

74   42 

439 

HARRY    BISLAND 

3 

CLAHIOfl   3   SW 

1485 

CLARION 

1 

41    12 

79   26 

1114 

ap 

7A 

PA    ELECTRIC   CO 

2    3    6        7   C 

MAYBURG 

5490 

FOREST 

1 

41    36 

79   13 

1160 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

3 

CLAUSSVILLE 

1505 

LEHIGH 

60   37 

75   39 

670 

8A 

WILLIAM  J.    DOTTEHER 

3 

MC    CONNELSBURG 

5526 

FULTON 

12 

39   56 

78   00 

910 

7A 

MISS   RUTH    L.ROETTGEI 

.      3 

CLAVSVILLE    3    W 

1512 

WASHINGTON 

11 

40   07 

80   28 

1000 

7P 

7A 

MANUFAC.     L    6    H   CO 

2   3    5 

MC    KEESPOHT 

5573 

ALLEGHENY 

10 

40   21 

79    52 

720 

6A 

NATIONAL   TUBE   CO 

3 

CLEARFIELD 

1519 

CLEARFIELD 

16 

41    01 

78   26 

1100 

IRA    TAYLOR 

3 

MEADOW   RUN   PONDS 

5601 

LUZERNE 

15 

41    13 

75   40 

1995 

MID 

GEORGE   PEARAGE 

c 

CLEARFIELD   8   NW   NURSERY 

1522 

CLEARFIELD 

16 

41    07 

78   32 

2120 

R.     R.    HOUPT 

2   3    5        7 

MEADVILLE    1    S 

5606 

CRAWFORD 

BO   10 

1065 

8A 

6A 

CITY   OF   MEADVILLE 

2    3    5 

CLERMONT 

1529 

MC    KEAN 

1 

41    41 

7B    30 

2104 

7A 

MRS.TILLIE    M.SIMOND* 

3                  C 

MED  IX    RUN 

5627 

ELK 

16 

*1    17 

78   24 

1100 

7A 

MRS.    E.    M.    SNYDER 

3 

c 

COALDALE    2   NW 

1572 

SCHUYLKILL 

40   50 

75    56 

1026 

7A 

PANTHER   VLY   WTR   CO 

3 

MERCER 

5651 

MERCER 

2 

41     1* 

60    14 

1220 

7P 

6A 

REV.    LEO   L.    TAIT 

2    3    5 

' 

C0ATESV1LLE    1    SW 

1589   CHESTER 

5 

39   58 

75   50 

342 

8A 

8A 

PHILA    ELECTRIC   CO 

2    3   5        7   C 

MERCER   HIWAY   SHED 

5654 

MERCER 

2 

41     14 

80   15 

1260 

MID 

PA   DEPT    HIGHWAYS 

c 

COATESVILLE 

15941  CHESTER 

5 

39   59 

75   49 

340 

8A 

EDWARD   0.    6IE0EMAN 

3 

MERCERS6URG 

5662 

FRANKLIN 

12 

39    50 

77    5* 

605 

8A 

ROLLIN   P.    GILBERT 

3 

COGAN   STATION   2   N 

1631 1  LYCOMING 

16 

41    21 

77    06 

640 

LEON   L.    CARSON 

3 

MERWINSBURG 

5676 

MONROE 

9 

40    58 

75   26 

920 

MID 

GERALD   D.    MURPHY 

c 

COLUMBIA 

1675   LANC*STER 

15 

40   02 

76   30 

300 

SS 

SS 

JAMES   H.    RUST 

2    3    5 

MEYERSDALE 

5684 

SOMERSET 

17 

39   49 

79   01 

2000 

7A 

LESTER   W.    HARDING 

3 

CONFLUENCE    1    SW   DAM 

1705 

SOMERSET 

'' 

39   48 

79   22 

1490 

6A 

6A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2    3    5   6        C 

MIODLETOWN  OLMSTED    FLD 

5703 

DAUPHIN 

15 

40   11 

76   46 

303 

MID 

MID 

U.    S.    AIR    FORCE 

2   3    5 

CONFLUENCE    1    N¥ 

1710 

FAYETTE 

17 

39    50 

79   22 

1331 

7A 

JOHN   L.    REID 

3 

MIDLAND    DAM    7 

5710 

BEAVER 

11 

40   38 

80   28 

689 

IIP 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

2    3    5 

COJNELLSVILLE 

1723 

FAYETTE 

17 

40   01 

79   36 

P90 

EMERY   C.    STEWART 

3 

MILAN 

5731 

BRADFORD 

15 

41    55 

76   31 

760 

MID 

W.    S.    ROBERTS 

c 

COHNELlSVI^LE   2    E 

1729 

FAYETTE 

17 

40   01 

79    33 

1300 

MID 

HARRY    C.    JOY 

C 

MILANVILLE 

5738 

WAYNE 

5 

41    40 

75   04 

760 

BA 

CHARLES   W.    DAVIS 

3 

CWSMOMaiCEN 

1737 

MOfiTC-OMERY 

5 

40   04 

75    19 

8A 

PHILA   ELECTRIC   CO 

3 

MILLERSBURG   2    E 

5775 

DAUPHIN 

15 

40  32 

76    56 

560 

MID 

RUSSELL   SHEPLEY 

c 

CORAOPOLIS  NEVILLE    IS 

1773 

ALLEGHENY 

11 

40  30 

80    05 

720 

8A 

PGH.    COKE   &   CHEH  CO 

3 

MILLHEIM 

5790 

CENTRE 

15 

40    64 

77   29 

1090 

NEVIN   E.    BOWERSOX 

3 

CORRT 

1790 

ERIE 

1 

*1    55 

79    38 

1*27 

6P 

6P 

GEORGE   P.    MULDERICK 

2    3    5        7 

MILLVILLE    2   SW 

5817 

COLUMBIA 

15 

41    06 

76   3* 

860 

7A 

KENNETH   LEIGHOW 

3 

c 

COUOERSPORT    i   NW 

1805 

POTT  ER 

1 

41    48 

78   03 

2220 

8A 

J.    EDWARD   TWIGGS 

2    3   5        7 

MILROY   3   NE 

582  6 

MIFFLIN 

6 

40  44 

77   32 

790 

8A 

FRANK   R.    HOUSER 

3 

COUDERSOORT    7    E 

1809 

POTTER 

1 

41    46 

77   53 

2425 

7A 

CAMP   POTATO 

3 

MONTROSE    3    E 

5915 

SUSQUEHANNA 

15 

41    50 

75   *9 

1680 

7A 

HARRY    S.     FANCHER 

2    3    5 

7  C 

COVINGTON 

1832 

TIOGA 

15 

41     45 

77   05 

1193 

7A 

GROVER   0.    CLEVELAND 

3 

MORGANTOWN 

5956 

BERKS 

15 

40    09 

75   54 

595 

MID 

MID 

PA    TURNPIKE    COMM 

2    3    5 

CHEEKSIDE 

ISei    INDIANA 

1 

40    41 

79   12 

1035 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

3 

MT   GRETNA   2   SE 

6028 

LANCASTER 

15 

40    14 

76   26 

670 

MID 

MID 

PA   TURNPIKE   COMM 

2    3    5 

CRESSON   2   SE 

1895'CAMBRIfl 

6 

40   27 

78   34 

25*0 

7a|j0HN    RAYMOND    LONG 

3                  C 

MOUNT    POCONO    2    N    AP 

6055 

MONROE 

5 

41    09 

75   22 

1915 

5P 

5P 

H.    JOHN    DAVIS,    JR. 

235 

7  C 

CUSTER  CITY   2   W 

1978   MC    KEAN 

1 

41    55 

76    41 

2120 

8A 

M.    0.    BOOTH   AND   CO 

3 

MOUNT    UNION    1    N 

6067 

MIFFLIN 

6 

40    24 

77    63 

820 

MID 

MT    UNION   WTR   WORKS 

c 

DANVILLE 

2013   MONTOUR 

15 

40   58 

76    37 

460 

7A 

MRS. MARIE    H.    LITTLE 

3 

MUHLENBURG   1    SE 

6090 

LUZERNE 

15 

*1    13 

76   08 

1110 

6P 

6P 

THEODORE   J.    SAMPSON 

2    3    5 

DERRY 

21 08   WESTMORELAND 

40   20 

79    18 

1150 

6P 

6P 

MISS    N,    0.    WINEMAN 

2    3    5 

MURRYSVILLE 

6111 

WESTMORELAND 

10 

40   26 

79   42 

903 

MID 

DAVID  C.    SHAW 

c 

OEVAULT    1    W 

2116   CHESTER 

14 

40    05 

75   33 

360 

MID 

MID 

PA    TURNPIKE    COMM 

2    3    5 

MYERSTOWN 

6126 

LEBANON 

1* 

40   22 

76   18 

480 

SA 

MRS. KATHLEEN  WANDEL 

3 

D1NGKANS   FERRY 

2160   PIKE 

5 

41     13 

74   52 

360 

M,0 

CLARENCE   H.    SMITH 

C 

NATRONA   LOCK   4 

6151 

ALLEGHENY 

1 

40   37 

79   *3 

BOO 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

3 

DIXON 

2171   WYOMING 

15 

41   34 

75   52 

660 

7A 

7A 

ANDREW   P.    YESUL 

2   3    5        7   C 

NEFFS  MILLS   3   NE 

6174 

HUNTINGDON 

6 

*0   *0 

77    56 

900 

MID 

PA   STATE   UNIVERSITY 

c 

DONEGAL 

21831  WESTMORELAND 

17 

40    07 

79   23 

1746 

MID 

MID 

PA    TURNPIKE   COMM 

2   3    5        7 

NE5HAMINY    FALLS 

6194 

SUCKS 

5 

74   57 

60 

MID 

PHILA   SUB  WATER  CO 

3 

•OONCRA 

2190|WASHINGT0N 

10 

40    11 

79   51 

814 

SOOr 

NOON 

OONORA    ZINC   WORKS 

2   3    5 

NEWflURG   3   W 

6225 

FRANKLIN 

15 

*0   09 

77    37 

74  5 

MID 

MID 

PA    TURNPIKE    COMM 

2    3    5 

DOYLESTOWN 

2221 1  BUCKS 

5 

40   16 

75   08 

393 

5P 

GEORGE    HART 

3 

NEW   CASTLE   1    N 

6233 

LAWRENCE 

2 

41     01 

80   22 

900 

5P 

BAXTER   F,    JOHNSON 

2   3    5 

7   C 

DRIFTWOOD 

22451  CAMERON 

16 

41   20 

78    08 

880 

MID 

SIDNEY    KENNEDY 

C 

•   NEWELL 

6246 

FAYETTE 

10 

40    05 

79   5* 

805 

NOOt 

NOO 

GENERAL   CHEMICAL   CO 

2    3    5 

Du  eois  7  E 

22651CLEARF1ELD 

16 

41    06 

78   38 

1670 

I    5P 

CITY   OF    DU   60IS 

3                  C 

NEW    PARK 

6289 

YORK 

15 

39   44 

76   30 

780 

6P 

CLINTON   J.    ALLEN 

3 

DUNLO 

2298' CAMBRIA 

40   17 

78   43 

2410 

MID 

MRS.    0.    L.    WHITE 

C 

NEWPORT 

6297 

PERRY 

40   2  9 

77    06 

400 

7A 

7A 

MRS.    FRANCES   K.    FRY 

2    3    5 

7 

OUSHORE   3   NE 

2324   SULLIVAN 

16 

41    33 

76   21 

1750 

PATRICK   P.    RYAN 

3                  C 

NEW   STANTON 

6310 

WESTMORELAND 

10 

40   13 

79    36 

980 

MID 

MID 

PA   TURNPIKE   COMM 

2    3    5 

EAGLES   MERE 

2343    SULLIVAN 

16 

41    24 

76   35 

2020 

7A 

7A 

MRS. ELSIE   P.    BIGGER 

2    3    5        7   C 

NEW   TRIPOLI 

6326 

LEHIGH 

1* 

40   41 

75   45 

570 

6P 

FRED   C.    OSWALD 

3 

EAST    BRADY 

2363   CLARION 

1 

40   59 

79   37 

820 

5P 

5P 

A.    B.    KEMPEL 

2   3    5 

NORRISTOWN 

6370 

MONTGOMERY 

14 

40    07 

75   21 

75 

MID 

SA 

GEORGE    H.    800NE 

2    3    5 

E.    WATERFORO   3    £ 

2459; PERRY 

6 

40   21 

77    33 

2125 

8A 

6A 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

2   3    5        7 

NORTH   EAST    2   SE 

6396 

ERIE 

6 

42    12 

79   49 

1060 

9A 

ELLSWORTH  WEAVER 

3 

E BENS BURG 

2466!cAMBRlfi 

40   29 

78   43 

2090 

7P 

ROBERT    A.    WASSER 

2   3    5 

ORWELL    8   N 

6621 

BRADFORD 

76    16 

1620 

BA 

WILLIAM    1.    BROWN 

3 

EDINBORO 

2514, ERIE 

1 

41    52 

8  0    08 

1220 

8A 

EDINBORO   ST    TCHR   CO 

3 

iPALM 

6681 

MONTGOMERY 

14 

40   26 

75   32 

390 

BA 

FRED   C.    ESCHBACH 

3 

ELUABETHTOWN   1    5W 

2560!  LANCASTER 

'' 

40   08 

76    37 

460 

SA 

MASONIC   HOMES 

3 
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PENNSYLVANIA  -  MAY  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month  was  marked  by  warm,  dry  weather,  punctuated 
by  two  series  of  violent  thunderstorms. 

The  dry  weather  was  particularly  noteworthy,  coming  as 
it  did  at  a  critical  time  in  the  growing  period  of  many 
crops.   The  state  average  precipitation  was  only  51% 
of  the  long-term  figure,  and  was  the  smallest  May  aver- 
age since  the  record  low  amount  in  1939,  and  the  seventh 
lowest  since  records  began  in  1888.   Of  all  the  stations 
for  which  normals  have  been  computed  only  2  registered 
above  normal  precipitation  totals,  and  82%  had  totals 
that  were  an  inch  or  more  below  normal.   There  was  ap- 
preciably greater  precipitation  in  the  western  part  of 
the  state  than  in  the  east,  and  individual  station 
totals  ranged  from  0.22  inch  at  West  Chester  to  6.62 
inches  at  Waynesburg  2  W.   The  greatest  daily  amount 
was  3.62  inches  at  Claussville  on  the  23rd,  in  connec- 
tion with  one  of  the  violent  thunderstorm  periods. 

Temperatures  averaged  2.2°  above  normal  for  the  state 
as  a  whole,  which  was  considerably  higher  than  the 
figure  for  May  1954,  but  not  otherwise  noteworthy.   The 
highest  temperature  for  the  month,  92°,  was  achieved 
at  five  different  stations  in  the  eastern  part  of  the 
state,  four  of  them  in  the  Philadelphia  vicinity,  on 
the  5th,  24th,  and  29th.   The  lowest  temperature  was 
24°,  registered  at  Bradford  4  W  Reservoir  on  the  7th 
and  Hawley  1  S  Dam  on  the  10th. 

On  the  basis  of  available  reports,  percentage  of  possible 
sunshine  was  slightly  below  average  in  the  Pittsburgh 
area  and  considerably  above  average  over  the  eastern 
part  of  the  state,  while  daytime  cloudiness  was  near 
the  long-term  figure  everywhere  except  the  Allentown 
and  Williamsport  areas  where  it  was  considerably  less 
than  usual . 


the  month  and  progressed  through  the  state;  it  was 
still  under  way  in  the  north  at  the  end  of  the  month. 
Early  stands  were  thin  in  some  areas  due  to  unsatis- 
factory germination;  some  fields  suffered  washing  by 
heavy  showers,  and  cool  nights  retarded  growth  in 
others . 

Winter  grains  showed  poor  development  over  the  eastern 
two-thirds  of  the  state  due  to  insufficient  rainfall. 
Much  straw  was  short,  and  some  plants  in  southern  and 
central  areas  had  small  heads.   Winter  oats  suffered 
more  severe  damage  from  freezing  and  thawing  during 
winter  and  spring  this  year  than  did  last  year's  crop', 
and  some  stands  were  plowed  under. 

Barley  was  mostly  headed  by  the  end  of  the  month,  but 
wheat  heading  was  not  completed.   Some  lodging  of  small 
grains,  particularly  barley,  occurred  on  May  29  as  a 
result  of  high  winds  and  rain. 

Hay  and  pasture  growth  was  slow  during  the  month.   Some 
pastures  were  browned  where  they  were  grazed  heavily 
until  they  were  revived  by  showers  during  the  latter 
part  of  the  month. 

Tobacco  transplanting  was  delayed  until  the  rains  and 
warmer  weather  during  the  last  week  of  the  month  made 
plant  conditions  more  favorable.   There  was  a  little 
frost  damage  to  orchard  crops  during  the  first  and 
third  weeks,  but  not  enough  to  affect  the  crops  materi- 
ally.  In  Erie  County,  some  grapes,  corn,  and  tomatoes 
suffered  freeze  damage.   Precipitation  came  during  the 
last  week  of  the  month  Just  in  time  to  maintain  the 
sizing  of  cherries.   Considerable  replanting  of  toma- 
toes was  necessary  because  of  tender  plants  and  dry 
weather . 

DESTRUCTIVE  STOftMS 


WEATHER  DETAILS 

The  first  five  days  were  mild  and  dry  becoming  progres- 
sively warmer  under  the  circulation  of  a  slowly  moving 
High.   Temperatures  ranged  far  above  the  seasonal  nor- 
mals on  the  4th  and  5th  -  as  much  as  15°  to  20°  above 
in  some  cases.   The  warm  spell  was  broken  May  5,  as  a 
cold  front  ushered  in  a  period  of  cool,  windy  weather 
with  scattered  light  showers  that  lasted  through  May 
10. 

The  next  week  was  seasonably  mild  and  dry.   Cloudy 
skies  resulting  from  the  passage  of  a  weak  low  pressure 
area  to  the  south  of  the  state  gave  way  to  mostly  clear 
skies  on  the  15th.   A  vigorous  Canadian  High  pushed 
southeastward  across  the  state  on  the  17th,  bringing  a 
two-day  period  of  cool  weather.   Scattered  showers  and 
thunderstorms  accompanied  the  passage  of  another  front 
across  the  state  on  the  19th. 

A  southerly  circulation  set  in  on  the  21st,  and  brought 
warmer  and  progressively  more  unstable  moist  tropical 
air  to  the  state,  culminating  in  widespread  thunder- 
shower  activity  from  the  22nd  to  24th.   The  storms  on 
the  23rd  were  particularly  severe  and  damaging.   This 
period  came  to  an  abrupt  close  as  a  cold  front  crossed 
the  state  on  the  25th. 

A  series  of  deep  low  pressure  centers  moving  northeast- 
ward from  Colorado  from  the  26th  to  the  30th  drew  across 
the  state  another  surge  of  warm,  moist,  unstable  air 
on  the  28th.   This  resulted  in  another  series  of  violent 
thunderstorms  accompanying  the  passage  of  another  cold 
front  on  the  28th-29th.   The  month  ended  with  cool 
temperatures  and  scattered  showers . 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  weather  during  the  first  three  weeks  of  the  month 
favored  rapid  development  of  field  work  but  seriously 
retarded  growth  of  most  crops.   The  showers  during  the 
latter  part  of  the  month  revived  field  crops,  although 
hail  associated  with  the  thundershowers  caused  scattered 
localized  damage  to  fruit  crops  in  the  east-central  and 
southwest  areas . 

Planting  of  corn  started  in  the  southern  part  early  in 


Severe  storms  during  May,  1955,  accounted  for  more  than 
$151,000  in  property  damage,  and  an  unestimated  amount 
of  damage  to  crops . 

Numerous  thunderstorms  during  the  afternoon  and  evening 
of  May  23  accompanied  by  gusty  winds  damaged  trees  and 
power  and  communication  lines,  disrupting  service  in 
scattered  areas.   Severe  lightning  struck  dozens  of 
buildings,  setting  fire  to  many  of  them.   One  of  these 
fires  destroyed  a  factory  in  Columbia  valued  at  $100,00 
Other  fires  destroyed  a  church  steeple  in  Bethlehem,  a 
college  on  an  island  in  the  Susquehanna  River  in  Lan- 
caster County,  and  did  $6,000  damage  to  a  house  in 
Selinsgrove,  and  $3,000  damage  to  a  house  roof  in  Corry 
Numerous  other  buildings  were  struck  and  damaged,  mostl 
in  eastern  counties. 

On  May  28-29,  severe  thunderstorms  accompanied  the  west 
to-east  passage  of  a  cold  front  across  the  state.   Once 
again,  gusty  winds  broke  and  uprooted  trees,  and  damage^ 
power  and  communication  lines.   On  May  28,  lightning 
damaged  a  home  in  Blalrsville  and  fired  a  barn  and  an 
apartment  in  Bradford  with  damage  listed  at  $8,200. 
Runoff  from  heavy  rains  washed  some  fields  near  Waynes- 
burg. 

Damage  was  more  severe  in  eastern  counties  on  May  29, 
and  totalled  more  than  $42,000.   In  Franklin  County, 
hail  damaged  fruit,  and  heavy  run-off  flooded  buildings 
in  Chambersburg .   Two  barns  burned  when  struck  by  light' 
ning,  and  two  others  were  damaged  by  wind.   Lightning 
started  minor  fires  in  at  least  four  homes  in  the  Phila^ 
delphia  area.   Thirteen  cows  were  killed,  11  of  them 
when  struck  by  lightning. 

Wind  damage  was  considerable.   A  large  chicken  house 
near  Lebanon  was  unroofed,  and  several  sheds  destroyed. 
One  wall  of  a  large  commercial  building  in  Allentown 
was  blown  out,  and  several  display  windows  were  broken. 
A  house  trailer  was  damaged  near  Williamsport. 

FLOODS 

Other  than  local  flooding  from  heavy  thundershowers, 
none  were  reported. 

Harold ■ S .  Lippmann 
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88 

20 

5.77 

0.1 

1903 

61.8 

94 

18 

1.67 

0 

1928 

58.0 

95 

20 

2.23 

0 

1953 

62.2 

93 

27 

6.88 

T 

1904 

61.6 

94 

21 

3.78 

0 

1929 

58.5 

97 

23 

4.81 

T 

1954 

56.2 

93 

22 

3.36 

0.1 

1905 

60.8 

93 

22 

2.59 

0 

1930 

61.2 

99 

25 

3.03 

0 

1955 

61.8 

92 

24 

2.04 

T 

1906 

60.0 

99 

23 

3.23 

0 

1931 

59.3 

98 

19 

5.28 

T 

1907 

54.8 

91 

19 

3.08 

0.1 

1932 

59.8 

98 

21 

3.69 

0 

1908 

61.2 

96 

22 

6.28 

0.3 

1933 

62.2 

94 

24 

5.86 

0 

1909 

59.2 

92 

23 

2.90 

0.1 

1934 

62.2 

98 

22 

2.51 

0 

1910 

56.8 

88 

24 

3.38 

0 

1935 

56.0 

92 

21 

3.00 

0 

1911 

65.2 

99 

20 

1.97 

0 

1936 

62.8 

96 

24 

2.09 

0 

1912 

61.2 

91 

28 

3.15 

0 

1937 

60.7 

96 

1 

24 

3.39 

0 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 
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TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
MAY  1955 


Temperature 

Precipitation 

2  .1 
a>  X 
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<   2 

tj- 

> 
< 

a 
2  0 

|i 

1 
X 

& 

s 

i! 
Id 
Q 

D 
1 

N 

o.  o 

Days 

1 

it 

a   h. 

Q 

■s 

0 

O 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  oi  Day« 

Station 

Max 

Min. 

3 
e2 

■3-0 
2  0 

s 

e 

i 

0 

o 
(n 

0)< 

«  J 

11 

on 

r-lO 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

R 

AM 

AM 

75.2 
76,3 
74.8 
76.7 
79. 3M 

50.2 
51.5 
48.2 
51.1  • 
46. 5M 

62.7 
63.9 
61.5 
63.9 
62.9«< 

2.2 
3.2 
2.4 
2.9 

88 
90 
86 
88 
88 

5  + 
30 
4 

6+ 
4 

38 
40 
33 
38 
35 

7 
7 
7 
7 
18 

118 
94 

144 
97 
96 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.11 
3.65 
1.08 
2.32 
2.38 

-  .86 

-  .30 

-  3.05 

-  2.00 

1.93 

2,76 

,34 

,84 

1,18 

23 
24 
29 
30 
23 

,0 
.0 

•  0 

•  0 

T 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
3 
5 

4 
4 

2 
2 
0 
3 
2 

1 
1 

0 
0 

1 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BURNT  CABINS  2  NE 

AM 

79.3 
75.6 
79.5 

47.6 
47,3 
49,5 

48,7 

63.5 
61.5 
64.5 

61.6 

1.6 

90 

89 

87 

85 

4 
5 
4+ 

4 

33 
35 

35 

32 

7 
18+ 

7 

18 

106 

150 

88 

145 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

.93 

.73 

1.89 

1.42 

-  3.16 

,56 
,19 
.48 

.83 

24 
24 
31 

23 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

2 
4 
6 

4 

1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

AM 
AM 

69.6 
80.8 
76.2 

77. 5M 

45.3 
53.4 
50.2 
54. 9M 

57.5 
67.1 
63.2 
66. 2M 
M 

5.3 
1.7 

85 
91 
88 
90 

5 
29 
29 

30 

33 
40 
34 
43 
26 

10 

7 

7 
29 

7+ 

247 
41 

103 
53 

0 
2 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.12 

.97 

2.43 

1.98 

-  2.93 

-  1.37 

.90 

.52 

1.25 

1.65 

26 
29 
29 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 

4 
3 

1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 

COATESVILLE  1  SW 
COLUMBIA 
OEVAULT  1  W 
DIXON 
EAGLES  MERE 

AM 

AM 
AM 

76.5 
79.2 
74.7 
75.5 
68.4 

48.9 
53.1 
48.5 
41.6 
45.4 

62.7 
66.2 
61.6 
58.6 
56.9 

1.3 

92 

90 
91 
88 
81 

24 
5  + 
5 
5 
5  + 

36 
39 
41 
28 
33 

7 

7 
19 

7+ 
10+ 

118 
60 
146 
223 
249 

1 

3 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.89 
1.61 
2.38 
1.67 
2.44 

-  3.01 

-  3.50 

.46 

.93 

1.16 

.46 

.97 

30 
29 
23 
26 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
4 
4 
4 
4 

0 

1 

2 
0 
2 

0 
0 

1 

0 

0 

EAST  WATERFORD  3  E 
EMPORIUM  1  E 
EPHRATA 
EVERETT  1  SW 
FREDERICKSVILLE  2  SE 

AM 
AM 

AM 

75.5 
77.0 
76.5 

40.6 
47.9 
47.1 

M 
58.1 
62,5 
61.8 

M 

.3 

.6 

1.8 

89 
89 

5  + 
29 
4+ 

36 

27 
35 
32 

10+ 
7+ 
7 

18 

242 
120 
144 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
9 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1.46 
1.86 
1.37 
1,93 

-  2.95 

-  1.75 

-  2,33 

.36 
.50 
.30 
.85 

29 
30 
14 
30 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
3 

0 
0 

1 

0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

FREELANO 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GORDON 
GRATZ  1  N 

AM 
AM 

70.5 
76.5 
77.2 
75.4 
74.9 

49.9 
52.0 
53.3 
46.2 
48.4 

60,2 
64,3 
65.3 
60.8 
61.7 

3.3 
3.2 

3.4 
2.5 

61 

90 
39 

87 

e7 

4+ 
29 

30 

4 

25 

32 
41 
40 
30 

37 

18 
10 

7 
7 
7 

176 

80 

74 

157 

146 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,29 
2.86 
1.88 
3.56 
.83 

-  2.32 

-  .92 

-  2.12 

-. 1.00 

1.12 
1.89 

.67 
1.69 

,27 

31 
30 
24 
23 

30 

.0 

.1 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
6 
3 

2 
2 

2 

3 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HAWLEY  1  S  0AM 
HOLTWOOD 
HUNTINGDON 

AM 
R 
AM 

AM 

77.8 
76.5 
70,8 
75.2 
79. IM 

49.9 
53.6 
39.4 
55.8 
45, 5M 

63.9 
64.6 
56.1 
65.5 
62. 3M 

.7 
2.2 

2,4 

1,8 

88 
89 
83 
89 
90 

6+ 
29 

5 
21 

5 

36 
42 
24 
45 
32 

IS 

7 
10 

7+ 
18 

100 
80 

310 
66 

126 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
8 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 

.96 

1.30 

1.61 

.73 

-  .20 

-  2.74 

-  1.53 

-  3.43 

1.85 
.68 
.52 
.64 
.32 

30 
23 
30 
30 
24 

.0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

4 
4 
2 

2 

1 
1 
2 
0 

2 

0 
0 
0 

0 

JIM  THORPE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

AM 

AM 

76. 9M 

75.7 

77.4 

75.1 

73.8 

48. 3M 

47.4 

49.6 

50,9 

40.9 

62. 6M 

61.6 

63.5 

63.0 

57.4 

3.0 

2.2 

-   .2 

89 

87 
37 
87 
89 

5 

4+ 

24  + 

25  + 
5 

35 
34 
36 
3" 
28 

7 
18 
7+ 
7 
7+ 

118 
144 
98 
114 
259 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
6 

0 

I 

0 
0 

2.07 
1.35 
1.85 
1.54 
1.67 

-  2.27 

-  1.69 

-  2.26 

.80 
.30 
.63 
,87 
,54 

24 

13+ 
24 
30 
26 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
4 
3 

5 

2 

0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

LEBANON  2  NW 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 

AM 
AM 

76.0 
78.4 
78.7 
75.2 
75.9 

50.2 
47.6 
47.9 
42.6 
57.4 

63,1 
63,0 
63,3 
58,9 
66,7 

1,9 

1,6 

,9 

89 
92 
91 
87 
90 

29 
5 
4 
5 
5 

36 
35 
32 
27 
48 

7 

8 

18 

18 

9 

105 
112 
119 
210 
42 

0 
2 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
.75 
2.11 
1.03 
1.15 

-  2.42 

-  2.00 

-  2.61 

,37 
,25 
1,14 
,45 
,49 

24 
30 
30 
24 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

4 
3 
4 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

AM 

73.5 
76.4 

69.9 

74.3 

49.1 
54.3 

50.0 
49.2 

61.3 
65.4 

M 
60.0 
61.8 

3,5 

85 
90 

83 

87 

4 

24 

5 
29 

35 

43 

36 

34 

7+ 

7+ 

7 
7 

151- 

70 

186 
137 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.48 
1.33 

2,88 

1,77 

-  2.85 

.75 
.92 

1,01 

1,10 

,30 

24 
23 
30 
23 
29 

.0 

,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

4 
3 

1 

1 

1 

I 

0 
0 

1 

2 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 
MUHLENBURG  1  SE 
NEWBURG  3  W 
NEWPORT 
NORRISTOWN 

AM 

71. 6M 

75.0 

76.5 

78.9 

77,1 

45. 9n 

45.5 

51.8 

47.3 

54.5 

58. 8M 

60.3 

64.2 

63.1 

65.8 

4.9 

83 
84 
86 
89 
91 

4+ 
4+ 

24+ 
5 

2-9 

32 
31 
38 
34 
44 

10 

7 
17 
18 

7+ 

212 
166 

75 

103 

61 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,25 

2,40 

2.23 

.50 

.86 

-  2.10 

-  3.81 

1.13 
.70 

1.70 
.35 

.41 

31 
23 
29 
30 
30 

.0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
4 
1 
4 

1 

2 

1 

0 

c 

1 

0 

1 

0 

0 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 

R 

73,8 
76.3 
76.7 
77,4 
78.8 

49.1 
55.9 
55.4 
58.7 
52.9 

61.5 
66.1 
66.1 

68.1 
65. Q 

1,9 

3.0 
3,7 
2.7 

86 
91 
92 

92 

90 

5+ 
24+ 
29 
29 
29+ 

35 
47 
45 
49 
4  0 

7 

2+ 
18 

2 
IS 

156 
60 
61 
37 
63 

0 

3 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.63 
1.44 
.91 
1.04 
2.24 

-  1.31 

-  2.67 

-  1.40 

1.59 
.43 
.34 
.38 

1.11 

23 
31 
29 

31 
30 

,0 
,0 
,0 
.0 

T 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
5 
4 
3 
4 

2 

0 
0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

R  AM 

AM 
AM 

76.0 
71.9 
77.9 
70.4 
68.6 

57.0 
43,8 
48.8 
47,8 
42.9 

66.5 
57.9 
63.4 
59.1 
55,8 

2.8 

1.0 

91 
85 
90 
83 

31 

29 
4 

29 
6 

5 

48 
26 
33 
33 
27 

9+ 

7 
18 
17 
10 

50 
241 
112 
202 
293 

1 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

1.57 
1.12 
1,61 
1,55 
l2,32 

-  2.01 

-  2.62 

-  2.31 

.75 
.53 
.58 
.54 
.81 

31 
29 
23 
30 
30 

.0 
.0 
T 
.0 

0 
0 
T 
0 

9 

3 

3 
4 
5 
5 

1 
1 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

PORT   CLINTON  1  S 
QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
SCRANTON  WB  AIRPORT 
SELINS6R0VE  CAA  AP 

AM 
R 

74.9 
79.1 
76.5 
72.9 
75.2 

46.9 
48.5 
55.0 
49.1 
47,5 

60,9 
63.  P. 
65.-' 
61.0 
61.4 

-   .1 

4.1 

3.3 

1.6 

.6 

37 
90 
90 
86 
85 

25  + 

29 

2o 

4 
4+ 

33 
40 
43 
35 
33 

7 

7+ 
7 

7+ 
18 

162 
90 
52 

170 
150 

0 

1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1,08 
1,57 
1,54 
2,04 
1,94 

-  3,06 

-  2,54 

-  2,15 

-  1,53 

-  2,10 

.62 
.68 
.87 
1.05 
.95 

30 
30 
29 
29 
23 

.0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
3 
4 
3 

1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

SHIPPENSBUR6 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANOA 

AM 
AM 

77,7 
74.1 
77.4 
72. 3M 
75.4 

51,6 
50,5 
47,0 
44, 5H 
46.1 

64.7 

62.3 

62.2 

58.4" 

60.8 

2.0 
3.3 
2.2 

3.0 

88 
83 
oo 
89 
90 

29 
4 

30 
S 

4 

36 
38 
33 
32 

31 

18 

9+ 

7 
17 

7 

76 
128 
136 
222 
179 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2,43 
.92 
.67 
.56 

2.15 

-  1,76 

-  3,19 

-  3.17 

-  1,46 

.99 
.33 
.30 
.31 
.56 

23 
29 

30 
26 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
4 
3 
2 

5 

2 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

UPPER  DARBY 
WELLSBORO  3  S 

AM 

79, 5M 
71, 3M 

53.4 

45. 3H 

66. 5M 
58. 3M 

2.0 

Ql 
HI 

20 

',0 
31 

2 

17 

40 
229 

1 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

1.42 
1.10 

-  2.77 

.72 
,35 

30 
30 

.0 

.0 

0 
0 

4 
3 

1 

0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
MAY    1955 


Temperature 

~} 

Precipitation 

0.  i 

2  § 
1  1 

a,  6 

<2 

i 
< 

1 

11 

2 

S 

S 

Q 

Q 
1 

No.  ol  Days 

H 

2   2 

& 

1 
(5 

& 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Dayj 

Station 

Ma 

X- 

M 

in. 

3-0 
Q  2 

2§ 

a 

e 

1 

a 

4) 
0 

2 

S 

o 

to 

0  i 

Sin 

0  i 

0 
rH  0 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

76.7 
78. 5M 
76.8 
79.7 

47,6 
54. 3M 
49.1 
50.5 

62,2 
66. 4M 
63.0 
65.1 

5,4 
2,8 
3,1 

89 
92 
87 
90 

29 
29 

5+ 
29 

30 
43 
36 
33 

18 

7 

7+ 
18 

134 
68 

115 
72 

~o" 

2 
0 

1 

0 
0 
0 

"T 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1.12 

.22 

1.27 

2.89 

-  4.12 

-  3.04 

-  .83 

.40 

.07 

.45 

1.17 

29 
10+ 
23 
24 

,0 
,0 
,0 

T 

0 

0 
0 
0 

0 
3 

4 

0 
0 
2 

0 
0 

0 

1 

DIVISION 

62,5 

1.69 

T 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

AM 

75.8 
70.8 
72.6 
72.1 
74.9 

52,2 
49,1 
40,5 
43.8 
43,6 

64,0 
60,0 
56,6 
58,0 
59,3 

1,3 
2,1 

86 
85 
84 
85 
88 

4 

21  + 

4 

4  + 
5* 

32 
31 
24 
28 
28 

9 
9 

7 
18 
18 

100 
188 
277 
239 
211 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

8 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.42 
2.65 
3.32 

3.07 
1.99 

-  2.60 

-  ,70 

-  ,60 

,81 
,90 
,87 
.93 
.57 

23 
24 
23 
23 
24 

T 

,0 

,0 

,0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

7 
8 

a 

7 

1 
1 
3 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

AM 

77.1 
75.3 
76.6 
73.4 
74.1 

47,5 
41.0 
45.2 
44,3 
45.2 

62,3 
58,2 
60.9 
58,9 
59,7 

2,5 

,4 
4,3 

88 
87 
86 
87 
87 

5  + 
4+ 
4  + 

28 

21 

32 
26 
28 
33 
32 

18 
9+ 
9+ 

19 
7+ 

152 
229 
160 
210 
205 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

7 
5 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
1.88 
2.80 
2.67 
3.33 

-  2.02 

-  2.33 

-  1.01 

-  .63 

.38 
.33 

1.00 

.84 

1.15 

23 
23 

14 
14 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
7 
7 
6 
6 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

1 

0 

I 

COUDERSPORT  2  NW 

OERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

AM 

71.0 
75.0 
69.2 
79.5 
79.3 

44.3 
49.2 
42.3 
53.1 
47,3 

57,7 
62,1 
55,8 
66.3 
63.3 

1.3 
3.3 

88 
88 
84 
91 
89 

4 
21 
21 
28 

4+ 

27 

34 
25 
37 
33 

7 

9+ 
18 
18 

9+ 

245 
143 
2°1 
66 
124 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,02 
1,77 
1,73 
2.65 
2.10 

-  2.29 

-  1.08 

.87 

:tl 

.85 

.57 

8 
29 
29 
24 
24 

,0 

,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

7 
8 
7 
5 

1 
0 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

AM 

72.6 
77,9 
74,3 
76.1 
76.5 

46,6 
47,7 
44,2 
45.7 
46.1 

59.6 
62.8 
59.3 
60.9 
60.8 

3.2 
2.6 

3.4 
2,7 

84 
90 
87 
86 
88 

28 

4  + 
28 

4  + 
27 

?o 
32 

31 
31 
29 

18 
9+ 
9+ 
9 
9+ 

ine 

131 
203 
174 
174 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.97 
2.93 
1.89 
2.87 
3.34 

-  2.4C 

-  .66 

-  .89 

-  .42 

1.02 
.59 
.54 
.93 
.87 

24 
28 
24 
23 

e 

.0 
.0 
.0 

.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
6 
7 
6 

1 
2 
2 

2 
3 

1 

0 
0 

0 
0 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

AM 
AM 
AM 

74.9 
79. CM 
71.9 
77.6 
71.9 

46.4 
49.  OM 
44,9 
49,6 
40,0 

60,7 
64, OM 
58,4 
63,6 
56,0 

,9 
3,6 

2,6 

88 
88 
85 
90 
85 

27 
28 
28 
29 
5 

30 
33 
30 
35 
25 

7+ 
9+ 

18 

18 

18 

167 
93 
238 
100 
298 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
2 
0 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
2.29 
4.41 
2.44 
2.01 

-  1.46 

-  1.23 

,44 

-  2,03 

-  2,71 

1,42 

,82 

1,17 

1,36 

,51 

24 
24 
29 
24 
23 

.0 

.0 
.0 
.0 

.c 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
7 
6 

7 

1 
1 
4 
1 
1 

1 

0 
2 

1 

0 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

AM 

72,8 
72.0 
74.5 
73.1 
77, OM 

44,5 
44,4 
46,5 
50,5 
47, 3M 

58,7 
58,2 
60,5 
61.8 
62, 2M 

1,3 

1,0 
2,6 

85 
86 
89 
85 
87 

4  + 

5 
3 

4  + 
27 

28 

30 
29 
36 
30 

9 

9 

9 

9+ 

9 

228 
247 
182 
146 
154 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

2.02 
3.84 
3.61 
1.87 
1.19 

-  1,83 

-  ,28 

-  2,52 

-  2.36 

,41 

1,07 

1,48 

,32 

,47 

26 

29 
24 
24+ 
24 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
6 
8 

4 

0 
4 
3 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 

AM 
//R 

AM 

75,6 
75.4 

73.3 
75.5 
74.0 

50,5 
45,1 
50,8 
53.8 
44,2 

63,1 
60,3 
62.1 
64.7 
59.1 

1,8 
-   .2 

2,3 
2,1 

87 
89 
86 
89 
86 

22  + 

21 
4 
4 
5 

36 
30 
35 
40 
28 

9+ 
18 

9 

9 
18 

126 
177 
140 
88 
214 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

C 
3 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.38 
2.72 

2.59 
1,71 
2.54 

-  ,91 

-  1.32 

-  1,18 

-  1,78 

,67 
,49 
1,00 
,36 
,50 

31 
24 
22 
25 
24 

,0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 

0 

a 

10 

5 
5 

a 

2 

0 
2 
0 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

RtOGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SHIPPINGPORT  WB 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 

75.0 

73.9 
74.8 
72.8 

42,0 

48,0 
48,5 
45.2 

58.5 

61,0 
61,7 
59.0 

2,6 
2.3 

86 

88 
87 
86 

4 

27 
27 
27 

27 

34 
31 
28 

7 

9 

9 

18 

223 

170 
150 
202 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

7 

0 
1 
2 

0 

0 
0 

0 

2,65 

1.69 
3,26 
3,30 

-  1,37 

-  1,52 

1,18 

,25 

1,17 
,95 

23 

23 

23 
24 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

9 

5 
11 

1 

0 

3 
1 

1 

0 

1 

0 

SPRINGS  1  SW 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
UNIONTOWN 
WARREN 

AM 

70.1 
72,9 
75,9 
75.1 
74.1 

44.7 
44,3 
41,9 
51,7 
45,8 

57.4 
58.6 
58.9 
63.4 
60.0 

2.0 

1,3 
3,3 

84 
85 
90 
R7 
88 

27 

5  + 
4 

4  + 
4 

28 
31 
28 
35 
30 

18 

9 

9+ 
18 
17+ 

247 
222 
227 

110 
202 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

2 
7 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.27' 
3,3B 
3,52 

3.15 
4.02 

-  1.03 

-  1.39 

-  .99 

-  .18 

.71 

1,73 

1,02 

,77 

,86 

13 
23 
23 
13 
29 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 

7 

10 

7 

2 

1 
2 

1 
4 

0 

1 

1 

0 
0 

WAYNES8URG  2  W 

76.5 

47,9 

62.2 

1.4 

87 

27 

32 

18 

127 

0 

0 

1 

0 

6.62 

2.53 

2,01 

14 

.0 

0 

e 

3 

3 

DIVISION 

60.5 

2.70 

T 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 
SPRINGBORO 

69.0 
72,9 

47,9 
43,  8M 

58.5 
58. 4M 

87 
86 

27 
28 

35 

30 

18 
9+ 

247 
253 

0 
0 

0 
0 

0 
3 

0 
0 

1.81 
1.28 

.57 
,52 

25 

28 

.0 
.0 

0 
0 

5 
4 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

58,5 

1.65 

•  0 

STATE 

61,8 

2.2 

2.04 

-  2.00 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  69   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

PENNSYLVANIA 
MAY  1955 

Station 

1 

Day  of  month 

1    2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  I  8  1 

9 

10 

11  1  12 

13 

14   15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

25  1 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENTOWN  WB  AP         R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 

2tlO 
3|11 
3i65 
liOS 
2i32 

.03 

T 

T 

.02 
T     .13 
7 
.05 

.12 

T 

T 

.13 

T 

.03 

.04 
.09 
.05 

■  20 

■54   ^02 

7 

.07 
.03 

•  05 

.02 

7 
7 
7 

.71 
1.03 
7    2 

•  16 

.46 
.03 
.76 
.21 
.65 

.11 

7 

.10 
.03 

.22 

.04 

.12 

.58 

.34 

•  09 

•  01 

•  71 

•  84 

.10 
.31 

.13 

ARTEMAS  I  WNW 
AUSTINBURG  2    W 
3AKERST0WN  3  WNW 
BARNES 
BEAR  GAP 

2i38 

li67 
l<t2 
3.47 
1.74 

.41 
.01 

.51 
.52 

T  . 
T 

.22 

.02 

T 

.06 

.10 
.05 

.41 

.01 

•  57 

•  04 
.06 

1^18 

•  04 

•  81 
.65  1 

•  49 

21 
12 

05 

7 

.35 

.43 

•  43 

7 

.19 

.02 

.24 
.07 

.44 
.44 

•  11 

.07 

■  03 
.09 

■  21 

BEAVER  FALLS 

3EAVERT0WN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

l.SO 
•  93 

U31 
.73 
1.69 

.07 

T 
T 

.01 
T 

T 
T 
T 
T 
.02 

.13 

.04 
.05 
.05 
.12 

T 

.01 
.01 

.03   T 

.05 

.05 

.04 

.03 

■  02 

.09 

7 
7 
7 
7 

7 

7 

■  30 

•  06 

7 

•  08 

60 
56 
02 

19 
35 

.10 

7 

•  06   7 

7 

•  24 

.11   .01 

.17 

.17 

.27 
.14 
.29 

7 

•  22 

•  63 

•  12 

•  16 

.07 

.05 
.05 
.48 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
eOSWELL  6  WNW 

2.05 

2.65 
.59 

3.72 

RECORD 

MISSING 
.03 

T 

T 
.14 

T 

.15 

■  15 

.12 

T 

.14 

T 

.03 
.22 

.40 

.05 

7 

■  03 

■  38 

7 

.09 
.07 

.01 
.09 

.12 

7    1 

■  02 

7 
7 

27 
.90 

r 

.49 

.31 

.34 

.06 

.41   .09 

.06 
.47 

.38 

■  32 

■  10 

•  53 

•  31 
.36 

.10 
.23 

BRAODOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

BRADFORD  4  W  RES 

BREEZEWOOD 

6R00KVILLE  CAA  AIRPORT 

1.55 

3.32 

2.10 
3.07 

T 
RECORD 

MISSING 
.12 
.08 

T 

T 

.03 

.58 
.06 

.15   .01 

.06 
.04 
.09 

.18 

.31 

■  30 
.24 

.10 

.16 

.05 
.09 

.64 

.01 

7 
.37 

■  06 

•  67 

•  93 

.36 

.46 
.28 

.15 

.49 
.52 

.07 

•  12 

•  12 

.02 
.19 

.02 
.24 

.05 

.55 
.24 
.20 

.15 
•  08 

.04 

.05 

.05 

■  04 

BRUCETON  1  S 
BUFFALO  MILLS 
eURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 

1.64 
1.20 
1.99 
1.42 
1.67 

.04 

.08 
.07 

.18 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.06 

.15 
.17 
•  07 

.06 

.22 

.44 
.46 
.40 
■  12 

7 

.06 
.07 
.11 

.01 

•  35 

■  24 

•  63 
.36 

.05 
.13 
.57 

r 

32 

.04 

.10 

.01 

7 

.06 

.26 
.09 
.25 

.15 

7 
■  02 

7 

.10 
.23 
•  25 

.03 

•  02 

•  05 

■  29 

.07 
.10 

.10 

CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 

•  52 
2.12 

.97 
1.72 
1.63 

T 

T 

.02 
.02 

.06 
.29 

.09 
.09 
.24 

T 

T 
T 
T 
.01 

7 

.19 

T 

7 
7 

7 
T 
.01 

.03 
.04 

.02 
.02 

7 

15 
11 
22 
65 
13 

7 

.03 

7 

.90 

.24 
.19 

7 

•  17 

•  33 

•  52 

•  03 

•  57 

•  11 

•  47 

•  05 

•  10 

•  37 

.16 
.13 

CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 
CHAM8ERSBURG  1  ESE 
CHARLEROl  LOCK  4 
CHESTER 

2.02 
.59 
2.43 
2.78 
1.9S 

T 

T 

T 
.09 

.10 

.08 
.07 

T 
.10 

.01 

T 

.03 
.18 

.01 

.27 

7 

■  29 

■  39 

T 

7 

.06 

7 

7 

.02 

7 

.45 
.05 

95 
29 

03 
57 
22 

.26 

.10 
.17   7 

.10 

7 

1^25 
•  56 

•  72 

•  30 

•  12 
1.65 

.15 

.16 

CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

1.57 
1.8S 
4.58 
2.80 
1.10 

.01 
.03 

T 
.03 

.09 
.32 

.08 

T 

.06 

.01 

.06 
.07 

■  18 
.09 

7 

1.00 

7 
.07 

.02 
.07 

■  06 

■  02 

7 

7 

.33 
3.62 
.56 
.06 

16 
20 
13 
33 

05 

.26 

.02 

.05 

.07 
.27 

.05   .02 

7 

7 
.14 

•  38 

■  14 

•  12 

•  50 

.66 

7 

.71 

.03 

.08 

.10 
.16 

.23 

.15 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 
CLERMONT 
COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 

2.83 
2.97 
.89 

.77 

.05 
.02 

02 
03 

.80 
.02 
.03 
.03 

.12 

.07 
.07 

.10 
.02 

.05 
.05 
.02 
.03 
•  02 

7 

7 

.06 

7 

.02 

.13 

7 

7 

■  06 
.08 
.06 

.25 

.02  1 
.05 
■  02 

16 
.83 
.13 
.12 

.04 

.35 

■  09 

•  90 

•  01 

.05 
.76 
.46 
.39 

.10 
.03 

COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNELLSVILLE 

1.74 
1.61 
2.67 
3.03 
3.39 

.04 

T 

T 
T 

.26 

.09 
.10 

T 

T 

.01 

.05 

•  03 
7 

•  18   7 

•  19   T 

•  20 

7 
.02 

.02 

.84   .06 
.80   .09 
.44   .08 

.06 
.11 

T 
.02 

7 
7 

■  32 

7 

.05  1 

.02 
.15 
.06 
.16 
.30 

.82 
.92 

.30 

.07 

.23   .02 

.31 

.23 

7 

•  39 
.93 
.15 
.16 

•  12 

■  90 

.10 
.06 

■  43 

.07 
.15 
.04 
.06 
.15 

CONSHOHOCKEN 
CO0KS9URG 
C00KS9URG  2  NNW 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

.95 

2.38 
2.49 
1.55 
3.33 

T 
T 

.04 
.03 

T 

T 

T 

.40 

.55 

.01   .41 

.09 

7 

.01 
7 

.04 
.08 

•  03 

.08   7 
.08   7 

.01 

.01 

7 

.14 

.13 
.13 
.05 

.03 

7 

7 

7 

.28 

.25 

.40 

.93 

.41 

.10 
11 

.93 

■  41 

■  55 

■  34 

.47   .02 
.47   .02 
.25 
.06 

■  02 

.14 
.08 
.07 
1.15 

.32 
.19 
.31 

.16 

.07 
.09 
.05 
.18 

COUOERSPORT  2  NW 
COUOERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKS  IDE 
CRESSON  2  SE 

2.02 
1.50 
1.41 
2.22 
2.07 

T 

T 

.01 

.87 
.72 
•  42 

.06 

.03 
.03 

.07 

.02 

.05 
.02 

•  03 

7 

7 

.16 

.18 

.01 

7 

.05 

7 

.43 
.27 

.15 

16 
02 

r 

80 
99 

■  02 

■  30 

.12 

.30 
.20 
.20 

■  06 

•  10 
.21 

•  12 

•  38 

.04 
.17 
.49 
.31 
.16 

.08 
.06 
.08 
.18 
.04 

CUSTER  CITY  2  W 

DANVILLE 

DERRY 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

2.55 
1.67 
1.77 
2.38 
1.67 

.04 

.07 
.05 
.03 

.01 

.55 

.10 
.16 

•  01 
.04 

.01 

.05 
.03 

.05 
•  06 

.31 

.16 

.03 

.01 

.16 

■  10 

■  03 

■  40 

■  15 
1^16 

■  03 

09 
80 
05 

07 

.40 
.09 
.46 

.16 
.11 
.03 

.43 

.05 

•  46 

.45 
.42 

.05 

•  70 
7 

•  21 

•  29 

.02 

.21 
.56 

.05 

D0NEG4L 
DONORA 
OOYLESTOWN 
DU  BO IS  7  E 
OUSHORE  3  NE 

1.73 
2.65 
1.52 
l.SO 

2*03 

.09 

T 

T 
T 

.04 

T 

T     T 

.04 
.05 
.20 
.18 

.16 

.01 

T 

.07 

T 

■  18 

■  12 

.03 

T 

.22 

.05 

.23 

.01 

7 

.10 

7 
.01 

7 

.02 

7 
.01 

7 

■  10 

■  03 

.34 
.02 

15 
85 
11 
05 
23 

.12 

.02 

.03 

.12 
.16 

.10 
.40   7 

.01 
.68 

.56 

•  22 

•  53 

•  20 

•  05 

•  04 

•  21 

•  05 

•  91 

.05 
.12 

1.15 
.30 

7 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENS6URG 

eOlNBORO 

2.44 
2.10 

1197 
3.93 

.07 
.01 

.02 

T 
7 

.18 

.09 
.05 
.39 

.01 

.33 

T 

.05 

.01 

7 

.07 
.14 
■  08 

7 

.05 

.21 

7 

.01 
.23 

.07 
.52 

7    1 
.22 

34 
57 

02 
65 

.01 
.27 

.05 
.06 

.73   .02 

.13 

.96   .01 

.06 

•  05 

.19 
1.02 

.97 
.06 

.04 

7 
.35 

.23 

.02 

ELIZABETHTOWN 
EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 

EPMRATA 
EOUINUNK 

1.39 

1.46 
1.87 
1.86 
.89 

.07 

T 

T 

.22 

.10 
.13 
.16 

.07 
.01 

T 

■  03 

■  03 
.09 
.05 

7 

.04 

.02 

.11 

.16 

.05 

23 

10 
30 
23 
06 

7 
7 

.25   7 
.22   7 
.02 
.12 

•  36 

•  33 

•  30 

1.00 
.22 
.74 
.50 
■  50 

.16 
.09 

.40 

ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  *.  S  0AM 

FRANKLIN 

1.81 
1.37 
2.93 
1.89 
2.87 

.05 

.02 
.03 

.21   T 

.12 

.22   .49 
.06 
.59 

.05 

.05 
.07 
.02 

.06 

T 

7 
.05 

.10 
.06 

.20 

.30 
7 

•  02 

•  10 

.22 

.09 

.06 
.02 

.11 
.20 
■  50 
.53 

.93 

12 
10 
28 
54 

08 

.67 
.13 
.27 
.06 

.19 

.09 

.04 
.20 
.20   7 

.39 

.59 

•  39 
.05 
.41 

.01 

■  12 

■  03 

7 

.05 

.03 

.15 

.11 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

FREELANO 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 

1.93 
2.29 
1.21 
1.90 
2.86 

.02 

•  24 

•  25 

•  03 

.75 

7 
.02 

.05 
.03 

.04 
.06 

.03 

7 

7 

7 

7 
.76 

7 

24 

r 

63 
23 

7 
.05 

.02   7 

.09 

.01 

7 

.35 

■  85 

■  37 
1.21 
1.89 

1|12 

■  12 

■  69 

GETTYSBURG 

GIFFORD 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENWILLARO  DASH  DAM 
GORDON 

1.88 

2.93 
2.60 
3.56 

RECORD 
.14 

MISSING 
.04 

T 

T 

•  01 

T     ^77 
.05 
.24 

.01 

.01 

T 

.03 

7 

.07 
.01 
.09 

.58   .01 
.20 

7 

.02 
.04 

7 
.08 

.19 

.39 
.94 
1.59 

67 

14 
74 
32 

.15 
.02 

.27   7 
.35 

.76 
.06 
.53 

.41 

.20 
.03 

■  09 
.16 
.54 

GOULOSBORO 
6RANTV1LLE  2  SW 
GRATERFORO 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 

1.74 
.71 
.81 
.83 

2.15 

T 
.08 

.01 

.14 
.09 

.20 
.02 

.09 
.04 

.06 

T 

7 

.05 

.07 
.13 

7 

.77   .02 

.04 

.04 

.10 

.06 

.01 

.11 

7 

•  04 
.12 

49 
02 
07 
13 
38 

7 
.06 

.06 

7 

.13   7 

.01 
■  03 

.40 
.24 

.83 
.02 
.69 
.27 

7 
.02 

.08 

GREENSBURG  3  SE 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  we  AP        R 

HARRISBURG  NORTH 

2.98 
3.34 
3.45 
.96 
.74 

T 

.01 

7 

T     .04 
.06   .87 

•  03 

•  02 

•  11 

T 

.03 
.08 

.02 

T 

.21 

7 

.01 
7 
.03 

■  11 

7 

.14 

.39   ^06 

7 
7 

•  06 

7 

.12 

7 

7 

.06 
.02 

7 

.65 
7    1 
.56   1 
.01 

87 
21 
11 

02 

.29 
.25 

.03   .06 
.04 

.31 

■  20 

■  18 

7 

.39 
.62 

.32 

.01 
.03 
1.65 
7 
.26 

.36 
.03 

7 

MAWLEY 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOO 

MONESDALE  *.  NW 

1.61 
1.30 
2.18 
1.61 
2.84 

T 

T 
10 

T 

.03 

T 

.02 

•  09 

•  OS 

•  05 
T 

•  21 

.15 

.16 

T 

.03 

.01 

7 
7 

7 

.02 
.03 

T 

.18   7 

.04 
.03 
.02 

.01 

7 
.05 

7 

.03 
.02 
.03 

22 

30 
33 
59 
12 

7 
.06 

.40   7 
.21 

7    7 

.34 

7 

7 

.71 
.52 
1.70 
.64 

1.98 

7 

7 

.02 

.01 

HOOVERSVlLLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNT SCALE 

HYNDMAN 

4.13 
2.62 
.73 
1.13 
1.84 

T 

.05 

T 

.01 

T 
.03 

•  07 

•  01 

•  06 

•  01 

•  11 

.04 

.03 

7 

.01 

.10 

.17 

.09 
.04 

.33 

.10 
.67 

.09 

.07 

7 

.04 

.10 

.01 

1 
.92 

7 
.07 

55 

32 
21 
01 

.78 
.71 

.80 

.06 
.63 

.03 

.05 

■  83 

7 
.02 

•  04 

•  01 

.03 
.03 
.11 
.61 
.02 

.04 
.07 
.05 

.01 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Contmued 

PENNSYLVANIA 
HAY    1955 

Station 

3 

Day  of  month 

1     1    2    1    3 

4        5    1    6 

7        8 

9 

10 

11    1   12 

13  [   14  [   15 

16       17   1    18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26      27 

28 

29 

30 

31 

indiana  3  se 
;hwin 

jamestown  2  nw 
iih  thorpe 
johnstown 

2i7* 
2>29 

4.41 
2.07 
2.44 

T 

.01 
.08 

.04 

.04 

.80 
.18 
.08 

.05 
.07 
.15 

.06 

.16 
.17 
.05 
.02 
.12 

.05 

.12 

7 

.02 

7 
•  04 

.03 

.05 

•  10 

•  51 

•  17 

7 

1^42 
.82 

1.13 
•  80 

1^36 

■  04 

■  30 

■  29 

.18 

.14 
.05 
.21 

.16 

.02 
.38 

7 

•  35 

U17 
.05 

.21 

.08 
.02 
.53 
.19 

.25 

.17 
.05 
.37 

■  04 

;ane      1   NNE 

;artmaus 
seating  summit 
;egg 

.ITTANNIN6   LOCK    7 

2.01 

■  94 

1.75 

1.35 

i.ei 

.02 

.02 

T 
T 

T 
T 

.40 
.07 
.62 
.10 
•  05 

.04 
.03 

7 
7 

.13 
.02 

.06 
.06 
.05 

•  07 

.30      .30 

7 
•  07 

.03 
7 

•  04 

•  02 

•  51 

.20 
.09 
.45 

•  12 

T 

•  20 

•  10 

•  35 

.27 

.05 

.10 
.51 

.20 
•  13 

.11       .02 

7 
.07 

7 

.24 

•  54 

•  37 

•  05 

•  17 

7 

.04 

.02 

.02 

•  12 

•  10 
.02 
.09 
.10 

IREGAR   4   SE 
IRESGEVILLE    3   W 
.AFAYETTE    MC    KEAN    PARK 
.AKEVILLE    I    HUE 
.ANCASTER    2    NE    PUMP    STA 

2.67 
1.29 

1.93 
1.85 

RECORD 

.13 

MISSING 
.01 

T 

•01       ^12 

•  17 

•  15 

T 

.02 

.21 

7 

•  23 

•  05 

•  02 

.26      .07 

.01      7 

.05 

•  02 

•  08 

•  01 

•  01 

7 
7 

.15 
.04 

■  03 

■  01 

•  27 
.56 

.07 
.63 

.25 

.03       .23 
.22      7 

.09 

7 

•  31 

•  24 

.13 
.47 

1.38 
■  46 

.08 

.40 

.ANDISVILLE 
.ATROaE 

.AWRtNCeviLLE    2    S 
.EBANON    2    NM 
.EMIGMTON 

1.54 
2.37 
1.87 
1.59 
2.51 

.05 

.15 

T 

T 

•  04 

•  49 

•  06 

•  15 

.03 

7 

7 
.06 

.03 
.21      7 

7           7 

7 

7 
.18 

7 
7 
7 

7 
7 

7 
.04 

.02 

.40 
.79 

•  02 

•  37 
1^70 

.28 

7 
.09 

7 

7 

.05      7 

.54 

7 
.07 

•  20 

•  29 

•  30 

.87 
.34 
.19 
.24 
.60 

■  16 

.17 
.14 
.32 
.04 

E    ROY 

.EWIS    RUN    3    S 
.EWISTOWN 
INESVtLLE    5    mv 
.OCK       HAVEN 

2.73 

.75 
2i02 
2.11 

RECORD 
.01 

.14 
MISSING 

.03 

T 

.01 

•  33 

•  04 
.38 
.08 

.02 

7 
7 

7 

.02 
.07 
.02 

•  15 

•  04 

•  02 

T 

.18 

■  01 
•  37 

■  01 

•  22 

•  37 

•  22 

.07 

.72 

.03 
.41 
.20 

.08 

1.19 

7 

.26 
•  32 

.25 
.02 

1.14 

.09 
.01 
.08 

ONG    POND    2    W 
■AOERA 
AHAFFEY 
APLE    GLEN 
APLETON    DEPOT 

1.26 

1.03 
1.35 
1.04 

.eo 

T 

T 
T 

.20 

.08 
.05 
.12 
.12 

.03 

7 
7 
T 

.05 
.10 
.07 
.05 

.07 

•  02 

•  05 

•  02 

•  08 

•  08 

■  10 

•  15 

•  01 

.27 

•  45 

•  35 

.15 
.20 

.02 
.01 
.02 

.02 
.10 

.06      T 
7 
.06 

.03 
.25 

.55 

.04 
.21 
.32 
.23 

.09 
.17 
.40 
.03 

ARCUS    HOOK 
ARION    CENTER    2    SE 
ARTINSBURG    CAA    AP 
ATAMORAS 

AYBURG 

1.15 
1.59 
1.48 
1.28 

5.06 

T 

T 

.07 

.04 
T 
T           .06 

.53 

7 
.22 

.02 
.02 

.07 

7 

7 

.15      7 

7 

•  09 

7        r 

.07 

.06 

7 
7 

•  36 

.12 

.04 

7 
7 

.13 
.18 
.04 

1.57 

.41 
.75 
.29 
.16 

.03 
.01 

1.60 

.22      7 

7 

•  12 

•  49 

.11 

.49 
.14 

7 

.44 

.19 
.16 

.47 

.28 
.21 

.01 

.14 

C    C0NNELLS8URG 
C    KEESPORT 
EAOVILLE    1    S 
EOIX    RUN 
ERCER 

1.35 
1.52 
3.84 
1.64 
3.61 

.02 

.04 
.04 
.01 

T 

•  01 

T 
T 
.68 

•  14 

•  56 

•  01 

7 

7 

.02 

.01 

.03 

•  15 
.10 

•  10 

•  04 

■  65 

■  28 

7 

.02 
.14 
.01 

7 
7 

.56 

.12 
•  34 

.42 

•  64 

•  15 
1.48 

.27 
.22 
7 
.25 

•  09 

•  22      7 

•  11      7 
.20 

.10 
.05 

1.07 
.47 
.59 

.70 
.12 
.04 
.26 
.05 

.05 
.05 
.23 
.05 

ERCERSeuRG 

EYERSDALE 

lOOLETOWN    OLMSTED    FLD 

lOLAND   0AM    7 

ILANVILLE 

2.38 
3.13 
1.33 
1.87 
2.38 

T 

T 

.05 

T 

•  05 

•  08 

•  03 

•  10 

•  14 

T 

.03 
iOl 
.04 

■  10 

■  18 
7 

■  04 
7 

■  86 

■70       .07 
7 

.16 

.05 

7 

.04 
•  06 

.45 
■  01 

.01 

•  92 

•  14 
7 

•  11 

•  06 
7 

•  32 

uoe 

.05 
.52 
7 
.32 

.20 
7 

.32 
.08 

1.06 
.02 

.01 
.30 
.26 

.73 

.11 
7 

1.03 

.03 
.01 
.15 

ILLHEIM 
ILLVILLE    2    SW 
ILROY    3    NE 
ONTROSE    1    E 

OHGANTOWN 

.90 
2.32 

.80 

2(86 

T 
.11 

- 

T 
.01 

•  04 

•  10 

•  02 

7 
•  05 

.01 
.05 

■  06 

■  03 

.02 

7 
.23 

7 

7 

7 
7 
.05 

1.10 

•  46 

•  99 

.34 

.01 
•  01 

.10 
.06 
.11 
.17      7 

.03 
1.08 

.21 

.77 

1.01 
.22 

.01 

7 

.25 

.40 

T    GRETNA    2    SE 
T    POCONO    2    N    AP 

UHLENBURG    1    SE 
YERSTOWN 
ATRONA   LOCK    * 

1.77 
2.25 
2.40 
1.58 
2.35 

.05 
.03 

.02 

.03 

.03 
.20 
.17 

.05 

•  06 

.04 

7 

.03 

■  02 

.06 

.02 

•  05 
.08 

.05 

.40 
.70 
.60 

.36 
.60 
.32 
1.05 

.10 
.19 

.14 
.10 

.80 
.23 

.18 

.04 

.08 
.20 
.91 
.06 

.40 
1.13 
.33 
.29 

.10 

ESHAMINY    FALLS 
rWBURG    3    W 
:W   CASTLE    1    N 
=WELL 
=M    PARK 

1.50 
2.23 
1.19 
2.38 
3.00 

.01 

T 

.03 
.13 

.05 

.20 
.02 

7 
.01 

7 

.02 
.12 

.18      .12 

.13       .50 
.10      .33 

.02 

7 
.06 

.05 

.13 
.23 
.23 
.29 

.02 

.47 
.33 
.53 

.05 
.10 

7 

.16      7 

.03 

.70 
1.70 

.31 

7 
1.46 

.26 

.67 
.53 

iWPORT 

■H    STANTON 

:W   TRIPOLI 

JRRISTOWN 

)RTH    EAST    2    SE 

.50 
2.72 
2.46 

.86 
2.78 

T 

.04 
.05 

T 

.06 
7            .14 
.17 
T 
.20 

•  02 

•  18 

.13 

7 

.25 

.02 

■  05 

■  07 

■  03 
•  01 
.10 

.25 

.02 
•  18 

7 
7 

.14 

■  31 

■  14 

.10 

7 

.20 

.27 

.05 

.02 
.49 
.56 
.17 
.33 

7 

•  20 

•  91 

7 
.04 

.34       .02 

.45 

.17 
.35 

.31 

.35 
.07 
.38 
.41 
.12 

.05 
.37 

.03 

iWELL    3    N 

iLM 

ILMERTON 

kRKER 

tUPACK    2    WNW 

2.04 
1.66 
2.63 
3.15 

.28 

.08 

T 
T 

.01 

.38 

T           .08 

.16 

•  26 

•  02 

7 

7 
.03 

.02 
.08 

■  09 

7 

7 
7 

7 

1.59 
1.03 

.16 
.70 
.01 
.71 
.38 

•  24 

.08 

.43       .02 

.18 
.02 

.10 

.52 
.34 

.31 
.88 

7 

.35 

=CKS       POND 

ilL   OREXEL    INST    OF    TEC 
IlLADELPHIA    WB    AP               R 
1ILA0ELPHIA    PT    BREEZE 
1ILADELPMIA    SHAWMONT 

1.65 

1.44 

•  91 

1.04 

2.24 

T 

•  18 

•  04 

•  03 

•  03 
.10 

T 

■  03 
.02 
.02 

7 

7 
7 

T           7 

•  02 

7 

T 
7 

7 
7 

.12 

.21 
.10 
.06 

.70 

.61 
.12 
7 
.09 

.03 

.16 

7 
7 

.30 

•  34 

•  26 

7 

.53 

.26 

.16 
.20 
1.11 

.48 
.26 

.38 
.33 

1ILADELPMIA    CITY                  R 
MLIPSBURG    CAA    AP 
10EN1XVILLE     1    E 

KES   CREEK 

MPLE   HILL 

1.57 
1.12 
1.61 
3.28 
1.55 

.04 

T 

T 

T 
T 

T 
•  01 

.03 
T           .06 
T 

.25 
.18 

7 
.03 

.01 
.06 

7 

7 

7 
.04 

7           7 

•  09 
.03 

•  02 

7 

.02 
.08 

T 
7 

•  30 
.10 
.58 
.09 
.12 

7 
.02 

1.26 
.29 

.09 
7 

.01 

.50 

.08      7 

7 
.23 

.01 

•  40 

•  S3 

•  36 

•  01 

•  01 

.08 

7 

.16 

.92 

.54 

.75 

7 

.51 

.10 

.13 

NE   GROVE    1    NE 
TTSBURGH    WS    AP    2         //R 
TTSSUR6H    WB    CITY              R 
.EASANT    MOUNT    1    W 
iRT       CLINTON    1    S 

.97 
2.59 
1.71 
2.32 

i.oe 

.25 

.01 
.04 
•  03 

T 
.10 

.10 
.03      T 
.01       .01 

.27 

7 
7 

.03 

.17 

.04 
.12 

.01 

.06 

7 

.01 
.07 

■  19 

■  30 

•  02 

•  01 

•  01 

7 

■  10 

uoo 

•  27 

7 

.74 

.31 

•  04 

•  02 

.07 
7 

.08 
.77 
•  20 

.33 
.36 

.01 

.07 
7 
7 
.22 

.09 
.04 

•  02 

•  07 

.31 
.13 
.09 
.81 
.62 

.01 
7 
7 
7 

iRTLANO 

<TTSTOWN 

TTSVILLE    PALO    ALTO    BR 

'TNEYVILLE    2    SE    DAM 

'AKERTOWN    1    E 

.64 
1.57 
2.43 
2.54 
1.57 

.04 

T 
.02 

7 

7 

.20 

.20 

.10 

.14 
T 

7 
.03 

.02 
.06 
.08 
.07 

•  04 

.01 

•  04 

•  18 

•  20 
.31 

•  21 

•  75 

•  90 

•  50 

•  23 

.25 

.17 

7 

•  01 
.22 

.25 

.76 
1.00 
.40 
.58 

.02 
.35 
.41 

YMOND 

ADING    we    CITY                       R 

NOVO 

W 

CES    LANDING    L    6 

2.61 
1.54 
1.07 

3.39 

RECORD 

.01 
MISSING 

T 

.67 
.02 

•  10 

•  04 

.05 

.06 

7 

7 

■  02 

■  12 

7         1.19      .07 

7 

.03 

7 

.18 

.22 

7 

.23 

.17 

.21 

•  95 
.21 

■  45 

7 
.02 

.15      7 

.12 

.12 

7 
.29 

.23 
.87 
.30 

•  21 

.13 
.01 
.16 

.18 

■  20 

■  38 

.15 

.09 

DGHAY    3    W 

'SHVILLE 
6AH0RE    1    S 
LINA    3    W 

2.65 
2.81 
3.18 
1.56 

.01 
.06 

RECORD 

7 

.06 

.06 

MISSING 

7 

•  40 

•  25 

•  25 

.06 

.09 
.10 

■  01 

■  15 

.01 

1.18 

.05 

.15 

■  18 

■  46 

.65 

.45 
.37 

.11 

.46      7 
.95 

.32 
.10 
.28 
.20 

.01 
1.27 
1.12 

.10 

.07 
7 

XTON 

HENLEY    L    5 

.65 

1.84 

T 

T 
.01 

.07 
.06 

.04 
.02 

.04 
.07 

.20 

T 

7 

7 

7 

7 
.53 

■  26 

■  70 

.02 
.08 

7 
.10 

7 
.07 

7 

7 
.12 

.02 
.08 

RANTON    WB    AIRPORT 
CINSGROVE    CAA    AP 

2.04 
1.94 

T 
.02 

•  01 

T 

.01       .29 
T           .06 

T 

7 
.07 

7           7 
7 

.03 

7 

7 

.21 
.95 

7 
■  02 

7 
.12 

.03 
7 

1.05 
.70 

.41 

JWOKIN 
IPPENSeURG 
IPPINGPORT    WB 
NNEMAHONING 
IPPERY    ROCK 

1.47 
2.43 
1.69 
1.35 
3.26 

.31 

T 

T 
T 
T 

T 

.24 
.01 
.14 

.10 
.28 

7 
.04 

7 
.02 

.11 

.05 
.04 

.02       .26 
■  15 

7 
.05 

.01 

7 
•  14 

.01 
•  99 
.25 
.02 

1.17 

■  30 

■  45 

■  20 

■  11 

■  78 

.22 

7 
.07 

.11      7 

.01 

.19 

.70 
.10 
.57 
.54 

.50 

.21 
.24 

7 
7 

.14 
.35 

NERSET 

HERSET    WATER    WORKS 

UTH   MOUNTAIN 

RINGBORO 

RING    GROVE 

3.01 
3.30 
2.64 
1.28 
2.16 

•  04 

T 
T 

.04 

T 

.05 

•  01 

•  30 

•  03 

.06 

7 
.10 

7 
7 

.29 
.22 

.07 

7 

.01 

■52       ■OS 
■25      ^37 
■  52 

.10 

.01       .40 

7 

•  08 

•  23 

•  04 

7 
•  03 

7 
7 

.28 
.15 
.35 

.71 
.95 
1.14 
7 
.42 

.84 
.14 

.01 

•  13 

.11       .30 

.18 
.07 

.52 

.06 
.14 

7 

.02 

.70 
7 
1.27 

7 
.06 

.02 

'rings   1   SW 

lATF    COLLEGE 
,RAUSSTOWN 
ROUDSBURG 
UMP    CREEK 

3.27 
.92 

1.45 
.67 

1.16 

T 

.04      7 

•  22 

T 

T 

.01 

.25 

T           .06 
.02 
.11 
.11 

.07 

.27 
.05 

7 

7 

.08 

7 

.05 

.07 

■71       ^48 

7 

•  19 

•  16 

•  05 

7 

.07 

•  15 

•  06 

•  13 

.04 
.10 
.04 
.26 
.10 

.24 
.09 

.01 

.13 
.06 

7 

.50 
.33 

7 

.21 

.99 
.30 
.32 

.04 

■  14 

■  01 

.15 

Se«  Refer«nce  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

PENNSYL 
MAY 

VANIA 
1955 

0 

Day  of  month 

Station 

■jr 

^ 

1    2  1  3 

4   5   6 

^hl 

9 

10 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1  18 

19   20  1  21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

SUNBURY 

1.69 

.07 

T 

.06 

T 

.04 

T 

T 

.70 

T 

.03 

.79 

SUSQUEHANNA 

1.77 

.03 

.16   .07 

.30 

.05 

.02 

■  02 

■  02 

.01 

.13 

.01 

.86 

•  09 

SUTERSVILLe 

1.7» 

T 

.05 

■  11 

•  26 

.03 

* 

■  10 

■  15 

■  15 

.07 

• 

i82 

TAMAOUA 

2.«9 

.22 

.05 

.26 

.04 

1.08 

.74 

•  10 

TAMAQUA  4  N  DAM 

3.02 

.09 

.11 

.02 

.20   .05 

.06 

1.80 

.63 

•  04 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

•  it 

.01 

T 

.09 

T 

T 

.05 

T 

.10 

.31 

TIONESTA  2  SE  DAM 

3.36 

.01 

.03 

.42 

T 

■  01 

.06 

.15 

1.73 

.09 

■  27 

.17   T 

.36 

•  06 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

3.62 

•  03 

T 

.27   .56 

■  09 

T 

.26 

1.02 

.47 

.07 

.33 

.39 

.03 

T 

TORPEDO  t,    W 

3.<.9 

.01 

.17 

.56 

■  02 

.10 

.01   .04 

.70 

.42 

.69 

.14   T 

.64 

•  10 

TOWANDA 

2.13 

.01 

T 

T     .05 

.47 

T 

T 

T 

.03 

T 

.24 

T 

■43   ^02 

.34 

.56 

T 

TOWER  CITY  5  SW 

1.23 

.20 

.02 

.16 

.03 

■  07 

.10 

.11 

T 

.36 

.10 

•  10 

TROY 

2.31 

.03 

.02   .35 

.32 

T 

T 

T 

T 

.14 

.56   .01 

.10 

.73 

•  03 

TURLEPOINT  4  NE 

1.40 

.02 

.36 

.06 

T 

■  02 

.19 

.12 

.04 

■  11   T 

.42 

T 

.04 

TYRONE  4  NE  SALO  EAGLE 

.91 

T 

T 

.01 

.05 

T 

■  06 

.05 

■  23 

T 

■  07 

.37 

.02 

.05 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

3.93 

.05 

•  42 

•  10 

•  10 

.05 

.32 

■  86 

.27 

.52 

1.00 

.11 

.13 

UNIONTOWN 

3.15 

.03 

.05 

.10 

■  06 

.77   .33 

.14   .17 

■  06 

.35 

.43 

.14 

.03 

.02 

.30 

.05 

.10 

UPPER  DARBY 

1.42 

.04 

T 

T 

.17 

.13 

.72 

.36 

VANDERGRIFT 

1.76 

T 

■  20 

T 

T 

T 

.20 

.38 

.21 

.16 

.01 

.20 

.29 

•  13 

VIR6INVILLE 

1.11 

■  02 

.03 

.15 

.84 

.07 

VOWINCKEL 

2.47 

T 

.05 

T     .48 

■  03 

.01 

■  11   T 

T 

.13   T 

.25 

.14 

.14 

.29   .02 

.54 

.18 

•  10 

VOWINCKEL  1  WSW 

2.39 

T 

.05 

T     •SI 

T 

T 

.10   T 

T 

.12   T 

.27 

.15 

.11 

.31   T 

.50 

.16 

.11 

WARREN 

4.02 

.02 

•  66 

T 

.06 

T     .09 

.76 

.45 

.72 

.23 

.66 

.15 

WATSONTOWN 

1.07 

.02 

■  40 

.60 

•  0» 

WAVNESBURG  2  W 

6.62 

T 

.04 

.13 

T    2^01   .08 

.21   T 

T 

.03 

1.45 

.02 

■  16 

1.67 

.43 

.23 

•  14 

WELLSBORO  3  S 

1.10 

T 

.26 

■  01 

.03 

.02 

.04 

T 

■  23 

.06 

.35 

.06 

WELLSVILLE 

1.12 

■  12 

.03 

T     .09 

■  03 

T 

.25 

T 

.40 

.20 

T 

WERNERSVILLE  1  W 

1.6S 

.03 

■  22 

1.10 

•  33 

WEST  CHESTER 

.22 

■  07 

■  03 

■  07 

.05 

WEST  GROVE  1  E 

1.24 

.06 

■  13 

.24 

.45 

•  34 

WEST  HICKORY 

3.32 

.02 

.60 

•  03 

.14 

1^55 

.23 

.22 

.20 

.25 

•  oe 

WHITESBURG 

1.45 

.05 

•  10 

.18 

.45 

.25 

.32 

•  10 

WILKES  BARRE 

2.33 

T 

T 

.11 

■  05 

T 

.05 

T 

.02 

.73 

.35 

1.00 

•  02 

WILLIAMSBURG 

■  64 

.02 

T 

.04 

.02 

•  05 

T 

.04 

.37 

.01 

.03 

T 

.02 

.01 

•  03 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

1.27 

T    T 

.01 

.01   .16 

.01 

T 

T 

T 

T 

.45 

.09 

.09 

.03 

T 

.35 

•  07 

WOLFSBURG 

1.43 

.03 

T 

■  19 

.04 

•  10   T 

■  56   T 

.07 

.01 

.25 

.06 

.02 

.06 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2.69 

.07 

T 

.03 

■06   ^20 

T 

1.17 

.86 

.48 

•  04 

YORK  HAVEN 

1.67 

.07 

•  06 

■  02 

T 

•  02 

.01 

T 

.03 

.47 

.99 

T 

ZION  GROVE 

1.76 

.06 

.21 

•  07 

■07   .05 

.11 

.46 

T 

.68 

•  05 

ZIONSVILLE  3  S£ 

1.73 

■  06 

.43 

.02 

■  68 

■  64 

S*«  RaUraoc*  NoIm  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY    1955 


Station 


ALLENTOWN  WB  AP 

ALLENTOWN  6AS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENOTSVILLE 

ARTEMAS  1  WNW 

8AKERST0WN  3  WNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  <>  M  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAHBERSBURG  1  ksE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUOERSPORT  2  NW 

OERRY 

DEVAULT  I  W 

DIXON 

DONEGAL 

OONORA 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENS8URG 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 


Day  Of  Month 


MAX 

75 

72 

69 

81 

88 

72 

MIN 

52 

45 

48 

50 

57 

45 

MAX 

77 

7* 

74 

71 

82 

88 

MIN 

52 

44 

49 

51 

56 

54 

MAX 

76 

75 

76 

86 

80 

72 

MIN 

*2 

43 

49 

50 

59 

43 

MAX 

77 

72 

76 

74 

84 

88 

MIN 

53 

41 

48 

49 

56 

55 

MAX 

79 

76 

85 

88 

84 

83 

MIN 

45 

44 

47 

46 

54 

45 

MAX 

74 

86 

87 

88 

84 

72 

MIN 

56 

58 

60 

62 

62 

58 

MAX 

74 

78 

75 

90 

89 

81 

MIN 

45 

39 

52 

49 

55 

48 

MAX 

72 

74 

77 

73 

89 

81 

MIN 

44 

41 

51 

53 

57 

50 

MAX 

75 

78 

75 

87 

87 

85 

MIN 

49 

46 

54 

49 

56 

48 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

I  MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


80   79 
49   45 


77   78 
35   48 


79   80 
39   52 


74   81 
34   40 


74   72 
46   49 


75   80   83 
39   45   52 


67   71   66 
43   43   53 


80   77   90 
47   50   52 


76   73 
42   47 


78   75 
45   51 


80   81 
35   48 


80   84 
33   44 


77   78 
35   47 


73   75 
39   43 


76   75 
43   48 


71   79 
35   36 


78   80 
39   5« 


75   79 
40   52 


80   79 
39   56 


73   71 
42   42 


79   78 
38   41 


76   77 
31   45 


79   83 
44   54 


66   71 
43   50 


82   83 
40   52 


69   75 
50   51 


79 
62 


7* 
48 


74  72  62 

38  51  44 

72  74  74 

40  47  45 

82  75  60 

33  50  35 


82   74   62 
58   62   44 


39 

47 

52 

75 

81 

81 

37 

39 

44 

85   76   61 
52   53   33 

83   88   80 
47   52   35 

85   84   70 
50   50   50 

85   88   78 
42 

79 


85   85   72 


51  61  54 

87  86  70 

45  49  34 

86  79  69 

47  50  34 

85  83  75 

46  55  41 

73  80  87 

46  52  48 

86  90  SO 
51  55  53 

81  84  78 

45  48  46 

85  82  68 

53  58  41 

88  78  68 
51  56  40 


86   90   83 
56   60   46 


89   89   76 
54   55   40 


69   86   79 

62   57   50 


71   75   78  I  83   77   65 
42 

80 
36 

82   88   78 


40   45  I  47   52   50 


10   11   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


59  71 

39  48 

I  62  58 

44  48 


48   54   32 


69   76   66 

40   44   39 


79   78   69 
35   54   41 


66  76  54 

44  38  31 

76  75  51 

24  38  32 


59   58 
39   33 


82   64 
43   29 


70   65 
51   40 


80   60 
40   33 


71   63 
39   36 


77   70 
57   43 


72   66 

54   43 


65   59 
45   26 


71   61 
52   28 


73  73 
50  41 

77  72 

59  43 

76  65 
44  36 

66  52 

44  32 

58  52 

43  32 

74  60 
49  34 

VI  63 

48  45 

75  71 
34  38 

61  55 

42  30 

84  68 

56  39 

68  64 

37  34 

80  60 

40  33 

77  65 

47  35 

70  58 

42  34 

80  63 

32  37 

73  67  i 

48  37 


44   50   41 


76 

73 

66 

54 

43 

47 

84 

72 

70 

36 

38 

45 

74 

62 

61 

47   46   45 

63   71   80 
40   43   48   38 


65   57   75 
40   45   40 


60   72   78 
38   49   40 


56  63 
42   48 

55  65 
31   44 

54   69 
42   45 

61  68 
33  48 

59  70 

40  50 

57  65 

45  50 

50  55 

33  38 

65  74 

50  50 

62  73 

47  49 

65  60 

48  51 

56  71 

39  45 

70  69 

46  50 

57  68 
35  47 

64  57 

45  48 

64  73 

47  50 

58  66 

35  47 

55  68 

40  40 

55  67 

33  45 

63  64 

46  42 

54  70 

44  43 

52  61 

28  33 

61  60 

41  44 

64  69 

50  55 

51  55 
33  39 

58  71 
46  52 

60  54 

36  43 

57  66 

42  49 

59  56 

38  41 

61  72 

41  44 


73  77  74 

47  47  43 

79  75  77 

48  49  43 

69  72  77 
50  50  38 

79  65  72 

50  52  48 

70  71  75 

49  50  43 

65  73  74 

56  54  46 

77  76  73 
45  45  35 

78  68  71 
49  46  37 

78  79  77 

48  46  40 


64   72   72 
50   47   43 


72   70 
37   27 


40 
72 


69  71  75 

44  43  34 

72  63  74 

45  51  37 

64  72  65 

50  48  35 

80  67  76 

50  49  35 

72  70  68 

49  44  39 

77  80  78 


64   74   73 
51   52   41 


32  44  42 

78  78  68   76 

43  46  53   45 

82  69  77 

53  50  54 


74   71   75 
45   44   34 


70   68   71 
47   42   39 


70   72   73 
44   50   45 


77   76   78 


55   69   71 

46   46   36 


70   78 
54   48 


69   69 

45   41 


80   75   78 
49   36   37 


75   63   71 


79   70   75   74 
42  I  47   48   40 


78   64 

48   44 


75   79 
52   44 


80   73 
44   39 


73 
42 

77 
44 

75 
41 

80 
40 

80 

47 

75 
42 

84 

40 

81 
39 

78   58 
49   42 


76   74 
52   48 


75   84 
36   33 


73   58 
36   39 


79   83 
46   49 


82   82 
41   42 


72   77 
44   36 


78   69 

39   37 


76   81 
32   30 


78   7* 

45   40 


76   82 
42   38 


83   83 
41   40 


75   73 
35   27 


79   64 
38   35 


76   80 
37   44 


74   70 
51   38 


78   80 
42   42 


69   76 

45   36 


84   78 
46   45 


77   65 

44   43 


77   75 
55   50 


ai    67 

35   34 


80   76 
32   46 


74   76 

43   47 


81   70 
50   46 


73   75 
39   40 


78   73 
41   34 


77   66 

41   31 


80   83 
42   51 


79   81 
50   42 


65  I  73 
35  I  35 


75   76 
36   38 


66   67   75 
3  7   49   5  3 


65 ;  65   70 

25   37   37 


68   75 
37   36 


73   72 
32   46 


69   81 
41   45 


71   76 
41   42 


67   66 

40   37 


74   85 
45   50 


79   60 

45   50 


73   79 
54   54 


71   79 
32   35 


76   79 
33   47 


72   78 
40   44 


68   73 
44   33 


66  I  67   71 
45   34 


61  (  72 
29  [  32 


70   74 
33   48 


74   79 
47   53 


66   67 
39   42 


74   80 
39   44 


67   66 
*5   52 


70   76 

43   59 


71   81 
31   30 


78   79 

45   44 


63  81 

51  63 

84  84 

54  60 

76  83 

56  60 


80 

80 

83 

71 

52 

53 

54 

64 

76 

81 

84 

84 

42 

46 

47 

62 

80 

85 

84 

76 

52 

43 

67 

64 

82 

84 

82 

86 

38 

41 

54 

67 

71   81 
40   4  5 


60   85 
40   48 


77  I  60   83 
40  ,  44   48 


68   73   76 
33   37   39 


68   77   88 
41   54   40 


77   78 
41   42 


80 

76 

44 

58 

79 

75 

54 

61 

86 

66 

44 

54 

74 

84 

59 

65 

86 

88 

64 

64 

78   76 
47   61 


83   88 
59   69 


76   84 

56   67 


82  79 

52  58 

85  79 

60  63 


84   76 
50   56 


76   89 
56   69 


86   78 
48   60 


85   80 
54   62 


75   77 
52   61 


84   79 
68   66 


60   81 
55   55 


78  I  84   86 
36  I  40   48 


77   74 
59   60 


90   88 
69   58 


77   76 
52   52 


88   86 
58   63 


75   80 
61   62 


85   79 

35   49 


80   84 
53   63 


27   28   29   30 


78 
62  1  62 


82   78 
53   62 


85   85 
53   70 


82   74 
61   61 


76   72 
58   53 


84   76 
64   55 


67   82 
49   49 


84   78 

57   53 


69 

58 

60 


63   84   81 
50   49   59 


62   85 

48   47 


63  61  47  51 

84  73  88  88 

62  60  54  54 

87  83  71  71 

49  50  48  48 

84  78  66  67 

64  58  56  50 


80   82 
55   46 


86   81   .82 
52   49  !  52 


82   61 

56   49  I 


54   46   50 


60   64   58   56 


82   73   64   59 
62   61   49   46 


82  I  83 
42   56 


73   61   85 
49   46   48 


72 
49 


88   86   77   63 
53   62   48   47 


82   60   78  1  84   74   78   72 


62   55   51 


65   48   44 


86   83   84 
67   60   54 


63  80   86 

64  57   52 


89 

85 

80 

64 

58 

58 

78 

60 

67 

51 

45 

43 

74 

75 

86 

60 

51 

44 

90   86   82 


65  61  50  51 

87  87  75  66 

66  63  55  50 

75  68  76  68 

45  59  51  50 

80  9i*  78  71 

63  62  57  60 


85   81   73   68 
60   64   47   47 


75   75   89   60 
56   57   64   60 


73   90   84   76 
66  '  67   60   53   67   64   62   60 


82   74   69 
62   52   47 


62 

63 

86 

86 

78 

51 

46 

44 

66 

63 

76 

67 

79 

82 

73 

59 

48 

44 

60 

59 

77   60   87 
56   50   43 


83   78   72 
56   46   46 


85   81   66 
60   56   46 


70   59   83 

48   44   37 


87   86   77   67 
46   57   46   60 


86   75   68   64 
66   67   54   50 


67 

78 

68 

74 

|7 

63 

64 

50 

48 

5 

76 

85 

75 

75 

5 

58 

54 

53 

41 

6 

65   71   65   58 
57   54   46   44 


72   77   74 
60  i  60   51 


64   66   56   52 


61  ]  72 
46  !  52 


84  {  84 
61  :  63 


76 

60 


64   76   67 
66   52   61 


69   87   76   68 
61   63   55   51 


75.2 
50>2 

76.3 
51.5 

74.8 
48.2 

76.7 
51.1 

79.3 
46.5 

75.8 
52.2 

79.3 
47.6 

75.6 
47.3 

79.5 
49.5 


70.8 
49.1 


68 

61 

72 

6 

44 

47 

40 

5 

61 

51 

72 

1 

51 

49 

43 

8 

74.4 
48.7 


77.1 
47.5 


88 

76 

68 

76 

i2 

59 

54 

55 

50 

•  2 

90 

82 

77 

|5 

65 

62 

54 

9 

77 

69 

66 

75 

3 

59 

46 

46 

41 

0 

66   82   84   76   69   60  l  72.6 
61   69   48   47   46.6 


79  I  85 
60 


74  I  65   89   75 


65   62   49 


63 

75.5 

50 

40.6 

68 

77.0 

53 

♦7.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S- Continued 


PENNSYLVANIA 
MAY    1955 


Day  0<  Month 


9      10      II      12      13      14     15      le      17      18 


25      26     27      28      29      30      31 


ERIE      CAA   AIRPORT 

EVERETT    1    SW 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

FREOERICKSVILLE  2  SE 

FREELANO 

6E0RGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

GRATZ  1  N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLTWOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 

JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KE6G 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARTINSBURG  CAA  AP 

HEAOVILLE  1  S 

MERCER 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MONTROSE  1  E 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN  I 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN  , 

MAX 

MIN 


78   76   76 
46   40   46 


78   83   86 

39  41   54 


74   75   78 
36   40   46 


75   79 
38   39 


65   70   65 
46   46   50 


75   73 
45   48 


74   75 
45   50 


72   74   70 
47   41   49 


74   72   74 
50   46   47 


78   75 
52   43 


75   72   74 
55   48   53 


71   71   72 
43   36   40 


73   72   73 
53   46   50 


77   81 
44   40 


76   80   81 
40   39   50 


80   82 
41   51 


36  39  50 

77  75 

52  42 

76  78  81 

43  42  50 

69  73  80 

32  42  45 

80  78  80 

43  39  45 

73  73  70 

47  41  46 

75  72  71 

51  42  47 


71   78 
35   39 


73   72 
49   42 


77   77   81 
52   45   45 


73   78   84 
34   38   53 


76   79   76 
47   40   5* 


74   71 
37   34 


70   76   73 
54   48   52 


76   75 
42   52 


68   72   78 
36   39   49 


73   80   89 
38   43   55 


73   74   73 
55   49   53 


74   79 
40   41 


70   56 

50   40 


89   84   68 
47   55   46 


58   62   42 


75   54   48 


81  81  80 

51  64  50 

79  87  76 

50  56  50 

73  84  88 

52  58  56 

87  85  76 

46  50  44 

68  84  85 

53  55  53 

87  84  72 

50  54  36 

76  86  88 

51  54  57 


56   61 
70   83 


84 


77  90 
47 

85  78 

50  52 


83   84   74 
54   52   36 


83   89   69 
47   56   50 


82  88  81 

53  58  52 

79  85  75 
46  56  33 

87  80  68 

50  54  42 

80  85  64 

48  52  50 

72  83  85 

49  55  56 

79  89  81 

40  44  44 

81  84  79 

50  58  54 

75  92  87 

50  49  57 

85  79  62 

53  52  35 

91  88  76 

46  56  43 

78  87  60 

46  51  37 

75  90  76 

57  60  56 

85  79  65 

54  58  46 


88   79   64 
52   57   39 


83   67   73 
57   59   49 


85   77 
5S   60 


40 

38 

62 

62 

47 

40 

65 

58 

38   45   32 


65   60   65 

32   40   31 


79   74   57 
33   45   31 


78   68   61 


76   75 
55   43 


76   74   67 

30   50   40 


75   71 
39   42 


60   68   55 
34   43   29 


74   78   74 
38   40   40 


42   52   45 


58   74   65 
27   35   34 


45   57   48 


73   59 
51   32 


79   57 

45   31 


72   69 
53   41 


83   82 

51   39 


77   58 
39   33 


83   70   61 
35   44   39 


75   71 
56   43 


76   72 
52   40 


80   69 
34   39 


71   63 
53   42 


81   73 
35   42 


63   52 
45   28 


76   65 

53   40 


82   66 

33   35 


70   73   68 
50   58   48 


66   59 

45   37 


78   57 
43   30 


60   67 
45   29 


74   65 
54   45 


60  60 
50   36 


55   58   70 

42   43   43 


46   54   41 


58   66   78 
44   50   37 


58   58   70 
37   45   37 


54   70   77 
42   49   35 


63   63 
46   42 


56  72  78 

41  49  52 

69  63  72 

49  5  0  48 

58  67  78 

40  45  37 

63  55  68 

41  44  41 


59   78 
48   35 


68   6  3   73 
40   48   45 


70   78 
60   46 


44   60   62 
24   29   32 


68   78 
53   50 


60   76 
46   40 


68   76 
52   36 


60   68   79 
47   52   42 


56   67 

46   36 


62   68   80 
39   48   43 


62   63 

46   49 


63   54   67 

33   43   30 


64   70   77 
45   53   43 


64   71   79 
46   48   41 


62   55   69 

45   48   47 


62   61   62 
32   39   36 


63   68   76 

43   45   44 


68   59   74 
40   40   43 


54   67 
41   46 


59  72  79 

43  60  39 

63  60  72 

38  47  35 

57  72  82 

50  52  60 

57  68  78 

46  5  0  44 

53  54  67 

36  44  36 

55  67  77 
43  47  36 

56  70  78 
SO  50  46 

62  68  77 

SO  46  44 


72  61  68 

53  46  36 

62  65  72 

54  45  40 

73  76  79 
52  60  38 

76  65  76 

42  46  34 

76  76  77 

48  41  36 


69  70  66 
46  48  SO 

79  70  69 

45  61  50 

79  56  74 

55  52  46 

75  76  77 
45  46  35 

76  68  77 
41  47  40 

73  73  78 

48  47  34 

79  66  73 

49  61  44 

68  74  74 

55  55  46 

70  73  72 
34  37  30 


54   55   53 

82   67   78 
42   50   36 


64   77 
50   49 


77   74 
56   50 


75   70 
47   48 


77   79   77 


79   63 
50   53 


75   76 
39   38 


60  72  74 

50  60  40 

75  76  76 
46  62  42 

77  67  74 

50  62  44 

76  71  69 

40  43  30 

74  75  74 

52  49  51 

60  70  77 

43  51  40 


47   42   37 


78  73 

46  44 

78  69 

42  48 

70  70 

58  59 


61  74  73 

51  50  41 

75  71  71 

44  45  35 

68  74  75 

63  48  40 

68  76  73 

56  65  47 

65  77  74 

54  50  46 


73   59   65 
45   38   36 


78   62   70 
39   37   32 


75   80   63 
38   42   31 


79   76   69 
40   36   32 


75   69 
48   47 


74   77 
49   45 


81   77 
37   46 


74   76 
41   42 


61   76 
39   36 


74   77 
49   44 


78   64 
61   46 


69   76 

35   30 


76   64 
55   49' 


79   72 
38   42 


74   77 
40   37 


79   79 

41   41 


76   80 
40   45 


74   76 
33   28 


79   65 

39   41 


76   74 
44   45 


73   60 
34   28 


76   76 

45   41 


76   84 
39   42 


79   62 

39   35 


76   82 
35   36 


72   69 

55   52 


79   66 

47   40 


76   78 
41   34 


60   69 
42   36 


78   61 
49   46 


67 

70 

74 

85 

76 

35 

69 

62 

87 

42 

39 

40 

67 

65 

65 

49 

50 

49 

78 

80 

83 

82 

85 

66 

80 

74 

61 

38 

48 

43 

48 

61 

62 

56 

49 

47 

75 

81 

86 

66 

79 

87 

81 

72 

90 

47 

43 

37 

64 

64 

60 

50 

47 

45 

70 

73 

80 

86 

82 

77 

63 

74 

60 

41 

50 

35 

39 

60 

62 

63 

47 

45 

71   77   83 
39   39   37 


63   77   77 
53   57   56 


79   82 
49   46 


81   60 
52   53 


74   76 
40   45 


75   78 
41   47 


85   67 
43   50 


79   81 
52   52 


81   62 

50   54 


68   72 
28   35 


79   89 
55   60 


79   87 
50   36 


82   87 

53   40 


74   73 
38   33 


80   85 
38   52 


73   78 
54   46 


68   69   75 


83   80   82 
56   62   57 


29 

27 

80 

84 

50 

44 

80 

83 

43 

49 

79 

60 

47 

51 

70 

75 

30 

33 

79 

83 

44 

51 

76 

84 

42 

45 

74 

82 

38 

34 

83 

85 

36 

50 

70 

79 

42 

44 

77 

82 

56 

59 

79 

82 

49 

48 

71 

75 

39 

34 

79 

85 

40 

38 

81 

85 

51 

67 

78 

84 

55 

44 

76  73 

66  62 

79  84 

64  62 

64  72 

56  65 

60  81 

47  64 

63  79 

53  67 

87  80 

57  65 

86  78 

55  61 

78  84 

59  67 

81  60 

39  55 

75  62 

60  68 


42   54   62 


81   76 
61   64 


62  62 

48  64 

85  82 

47  65 

63  79 
53  63 

82  79 

44  59 


77   82 
55   60 


80   84 
52   66 


83   75 
55   60 


84   84 
39  48 


60   85 

54   62 


64   76 
45   56 


83   78 
53   64 


82   87 

49   67 


84   78 
45   56 


75   81 
56   69 


74   82 
62   63 


84   84 
44   65 


85   80 
64   62 


78   87 
57   69 


85   78 
69   67 


62   69   84 
57   47   45 


60   64 
87 


79  64 

56  54 

80  76 

62  67 

85  31 

58  54 

75  76 

55  45 

81  77 

57  47 

63  88 
47  45 

64  62 
66  53 

78  80 

59  54 

79  65 
53  42 

78  79 
63  59 

83  80 

56  51 

60  88 

49  45 

79  87 

50  45 

70  62 

47  47 

80  68 
60  49 

79  82 

51  50 

74  66 

48  42 

76  64 

52  46 

82  78 

63  56  51 

67   83  77 

65   59  53 

86  80  69 
62   55  46 

87  76  78 
62   57  48 

87   83  81 

64  57  53 

77  63  65 
49   46  48 

85  79  85 

65  54  56 

84   78  71 

62   50  48 

86  80  74 
68   66  59 

78  66  84 

51   50  47 

83   70  59 

64   48  45 


80   69  36 

53   46  47 

84   81  80 

66   60  56 

75   65  85 

50   48  51 

78  62 

52  50 


84   74   59 
65   57   53 


86   84   89   66 
64   60   60   4S 


72   70 
54  48 


66   66 

51   51 


78   90   82   74 
54   64   61   55 


68 
76 


83   82   88   78 
54   60   56   57 


70   89   76   66 
61   62   60   54 


88   77   68 
68   66   55 


68   62   88 


88  90  78   72 

55  63  62   52 

64  83  74 

63  60  42 

87  83  71 

69  61  47 

74  87  78 

56  61  60 

79  69  87 

66  56  62 

81  32  71 
46  62  63 

67  69  76 
55  59  59 

86  74  90 

61  64  54 

62  75  66   66 
62  65  53   48 

82  85  82   62 


51 

76 
42 


52  60 

75  88  82  72 

58  67  67  58 

83  61  71  59 

62  61  52  47 

85  83  76  59 

52  63  56  50 

81  78  68  68 

63  62  53  48 


69   87   78 
61   62   63 


55   78   63 

65   64   55 


69<0 

47 19 


76.5 
47.1 


70.5 
49.9 

76.5 

52.0 

77.2 
53.3 

75.4 
46.2 

74.9 
48.4 

76.6 
45.1 

77.8 
49.9 


70.8 
39.4 

75.2 
65.8 

79.1 
46.5 

74.9 
4<.4 

79.0 
49.0 

71.9 
44.9 

76.9 
48.3 

77.6 
49.6 


57 

71.9 

48 

40.0 

66 

75.7 

46 

47.4 

74 

77.4 

56 

49.6 

76 

76.1 

48 

50.9 

70 

73.8 

52 

40.9 

72 

76.0 

66 

60.2 

76 

78.4 

55 

47.6 

76.7 
47.9 

75.2 
42.6 

75.9 
57.4 

73.5 
49.1 

72.0 
44.4 


76.4 
64.3 

73.1 
SO. 5 
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Table  S  -  Continued 

u 

AJ 

LLI 

1 

bJ> 

aFt 

.Ki 

\1 

Uii 

tS 

> 

PENNSYLVANIA 
MAY  1955 

Day 

Ol  Month 

:  1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'      1 

MORGANTOWN 

MAX 

MIN 

67 
*9 

67 
41 

67 
46 

75 
49 

83 
57 

65 

50 

66 
36 

68 
51 

60 
43 

51 
43 

64 

47 

74 
43 

66 

49 

69 

51 

68 
44 

71 
48 

59 

44 

68 

37 

74 
42 

74 
44 

76 

49 

74 
56 

77 
65 

81 
62 

78 
63 

73 
58 

66 

50 

67 
55 

82 

65 

74 
60 

62 
52 

69.9 

60.0 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX  ;  71 

MIN  1  '>9 

70 
42 

68 

47 

79 
49 

82 

55 

72 

47 

1  76 

[34 

72 

49 

65  I  54 

47  1  44 

70 
47 

77 
42 

67 
47 

75 

51 

73 

42 

78 
46 

67 
40 

74 

40 

75 

44 

75 

44 

82 
52 

76 
54 

63 

54 

86 
63 

62 

63 

78 
57 

78 
50 

67 
56 

87 
60 

76 

60 

65 
51 

74.3 
49.2 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX  1  6S 
MIN  ,  46 

71 
40 

67 
47 

83 
49 

83 
57 

80 
48 

69 
33 

69 

48 

62 
35 

59 
32 

62 

44 

70 
45 

71 
44 

70 
39 

75 
39 

61 
34 

67   69 
37   42 

72 
35 

79 
35 

79 
49 

74 
62 

60 
56 

80 
62 

75 
54 

66 

50 

65 
50 

81 
58 

72 
54 

69 
50 

71.6 
45.9 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 

MIN 

71 

45 

78 

45 

72 

43 

84 

48 

83 
59 

71 
44 

74 
31 

68 
49 

61 
32 

57 
32 

66 

44 

75 
39 

73 
47 

68 

39 

73 
37 

80 

41 

75 

34 

76   74 

43   39 

72 

48 

81 
46 

80 
49 

84 
47 

63 

59 

79 
62 

77 
54 

74 
44 

79 
45 

82 

55 

79 
55 

73 
52 

75.0 
45.5 

NEWBURG  3  W 

MAX 
MIN 

72 

50 

77 
51 

73 
50 

8* 

52 

85 
53 

72 
52 

76 
40 

78 
51 

75 
42 

60 
54 

75 

52 

76 

55 

70 
51 

74 
52 

76 
63 

72 
51 

68 
38 

68   74 
39   52 

78 
56 

83 
60 

78 
64 

85 
61 

86 
60 

64 
59 

81 
54 

86 
55 

79 
53 

65 
54 

76 
52 

65 
51 

76.6 
51.8 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

76 
37 

79 
41 

83 
54 

86 
60 

86 

58 

75 
40 

80 
38 

79 
47 

56   57 
30   4J 

68 
50 

76  j  74 
37  [  50 

73 
47 

76 
35 

79 

71 
37 

71   73 

31   44 

79 
44 

86 
34 

86 
61 

83 
64 

84 
61 

64 

57 

61 
48 

87 
46 

65 
63 

83 
63 

75 
55 

77.0 
47.3 

NEWELL 

MAX 

MIN 

73 

1  40 

74 
40 

80 
50 

81 
56 

85 
56 

79 
43 

74 
38 

81 

54 

65  j  61 
36  '  49 

67 
54 

71 
46 

79 
57 

60 
52 

72 
46 

1  43 

78 
49 

64 
36 

69 

40 

73 
51 

77 
46 

87 
65 

86 

63 

80 
63 

63 
65 

74 
52 

79 
49 

87 

;63 

85 
62 

75 
50 

69  1  75.6 
51   50.5 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

1 

77 
j  49 

76 
43 

80 
43 

j  77 
50 

89 
50 

87 
47 

74 
38 

82 

38 

72 
43 

67 
44 

59 

46 

76 

43 

62 
43 

69 

48 

77 
40 

80 
42 

65 
42 

69 
34 

78 

35 

76 
41 

63 
45 

87 
47 

78 
55 

67 
64 

68 
65 

83 
68 

85 
50 

87 
50 

68 
61 

87 
55 

76   78.9 
56  '  47.3 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

76 
36 

83 

44 

87 
50 

87 
55 

81 
49 

68 
38 

84 
42 

71 
50 

63 
32 

62 

38 

69 
42 

78 

41 

64 
44 

72 
49 

77 
40 

70 
40 

65 

35 

65 

30 

75 
31 

60 
50 

89 
40 

64 
63 

80 
61 

82 

64 

76 
54 

66 

49 

84 
40 

85 
42 

79 
57 

70 
49 

66 
42 

75.4 
46.1 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

,  70 

1  " 

73 
45 

72 

51 

82 

52 

89 
59 

73 
54 

74 

44 

75 

54 

65 
48 

58 

47 

72 

51 

79 
49- 

76 
53 

76 
56 

74 
50 

78 

51 

66 

49 

74 

44 

79 
51 

81 
59 

83 
56 

82 

56 

84 
68 

89 

64 

86 

69 

82 

54 

76 
57 

78 

58 

91 
66 

83 
66 

71 
58 

77.1 
54.5 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

u: 

72 
45 

70 
52 

80 
50 

86 
57 

68 
45 

73 
35 

69 

41 

58 
40 

58 
40 

68 
48 

76 
42 

73 
46 

75 
47 

74 
40 

78 
44 

62 
42 

73 
37 

75 
42 

78 
40 

61 
47 

82 

57 

81 
63 

65 
62 

82 
64 

74 
57 

70 
52 

65 
55 

86 
61 

76 
63 

63 
55 

73.8 
49.1 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

71 
53 

75 
47 

71 
52 

79 
54 

90 
59 

73 
55 

72 
48 

74 
54 

63 
47 

56 
47 

70 
51 

78 
53 

73 
56 

75 
56 

73 
53 

73 
52 

64 

50 

73 

49 

81 
54 

80 
56 

63 
58 

80 
56 

63 
66 

91 
66 

86 
69 

80 
65 

76 

66 

78 
67 

91 
67 

83 
66 

70 
69 

76.3 
56.9 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 
51 

77 
46 

74 
52 

80 
53 

88 
60 

73 
53 

74 
46 

73 
52 

64 

47 

58 
47 

71 
52 

79 
54 

71 
53 

74 
57 

74 
54 

76 
52 

64 

50 

73 
45 

80 
54 

80 
54 

84 
67 

80 
57 

83 

67 

89 
66 

66 
68 

80 
64 

76 
66 

79 
58 

92 
67 

82 
66 

71 
67 

76.7 
66.4 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

70 
53 

75 

49 

73 
55 

80 
56 

89 
61 

73 
57 

72 
50 

74 
59 

66 
50 

59 
50 

72 
54 

79 
60 

73 
59 

77 
60 

76 
56 

76 
55 

67 
53 

74 
52 

79 
55 

81 
61 

87 
61 

80 
59 

85 
73 

90 
69 

85 
71 

80 
66 

79 
60 

80 
60 

92 

70 

62 
67 

74 
59 

77.4 
68.7 

PHILADELPHIA  SHAWHONT 

MAX 
MIN 

76 
49 

73 
48 

70 
49 

SO 

47 

86 

58 

88 
50 

74 
42 

74 
59 

74 
46 

63 

45 

71 
50 

79 

47 

78 

50 

74 
55 

76 
46 

77 
49 

77 
49 

71 
40 

77 
46 

76 
47 

82 
54 

60 
64 

85 
55 

86 
64 

69 
69 

86 
65 

60 
58 

76 
58 

90 
66 

90 
65 

61 
59 

78.8 
52.9 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 
MIN 

73 
51 

75 
49 

70 
52 

78 
56 

88 
60 

74 
55 

71 
50 

72 
56 

64 

48 

57 
48 

72 
52 

79 

57 

70 
58 

75 
58 

74 
55 

74 
55 

67 

51 

71 
51 

78 
55 

79 
59 

83 
60 

80 
56 

82 
68 

88 
68 

64 
69 

82 
65 

76 
66 

79 
57 

91 
67 

82 
66 

70 
60 

76.0 
57.0 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
44 

78 
35 

74 
53 

85 
52 

78 
55 

63 
40 

78 
26 

64 
41 

58 
33 

53 

41 

68 
41 

76 
32 

68 
48 

71 
45 

72 
32 

78 
36 

56 
33 

69 
30 

67 
44 

78 
32 

60 
33 

72 
61 

77 
61 

84 
63 

76 
46 

73 
45 

80 
44 

60 
63 

74 
56 

66 
48 

59 
44 

71.9 
43.8 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

74 
44 

74 
37 

73 
46 

82 

44 

89 

53 

78 

44 

74 
36 

75 

55 

66 

41 

62 
43 

72 
46 

80 
39 

79 

43 

76 
52 

76 
39 

80 
43 

73 
40 

75 
33 

79 
42 

82 

41 

83 
48 

82 

49 

84 
66 

88 
59 

67 
64 

80 
61 

74 
66 

74 
56 

90 
60 

81 
63 

75 
58 

77.9 
48.8 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

72 
45 

71 
46 

68 
46 

66 

49 

82 
62 

83 

47 

64 

37 

68 
46 

65 
34 

48 
34 

59 
43 

63 
46 

72 

54 

71 
46 

73 
41 

71 
49 

76 
33 

56 
38 

67 
46 

69 
43 

73 
49 

79 
65 

78 
61 

74 
59 

81 
64 

78 
62 

67 

50 

64 
49 

71 
53 

60 
65 

72 
51 

70.4 
47.8 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

74 
47 

78 
46 

82 
58 

86 
59 

78 
58 

66 

46 

80 
44 

61 
45 

68 
35 

65 

47 

68 
50 

74 
47 

62 
62 

74 
51 

73 
47 

79 
47 

63 

43 

71 
37 

71 
49 

79 
51 

84 
46 

84 
67 

76 
66 

82 
65 

72 
51 

64 
47 

65 
48 

83 
65 

74 

60 

62 
62 

65 
50 

73.3 
50.8 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

MIN 

75 
47 

81 
49 

82 
59 

89 
61 

80 
63 

66 

51 

82 

46 

66 

48 

61 

40 

67 
49 

70 
53 

77 

49 

63 

56 

76 
53 

76 

48 

81 
49 

66 

46 

73 
42 

73 
53 

60 
68 

66 
46 

63 
69 

78 
68 

66 

67 

75 
54 

67 

51 

38 

52 

87 
68 

78 
64 

66 
55 

67 
52 

75.5 
53.6 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

70 
46 

68 
38 

72 
46 

66 
48 

81 
54 

80 
41 

56 

30 

70 
40 

64 
35 

41 
27 

54 
37 

60 
37 

68 
38 

71 
46 

69 
32 

68 
39 

75 
34 

54 
34 

64 
36 

68 
30 

70 
36 

76 
46 

80 
61 

73 
56 

79 
59 

74 
53 

61 
45 

72 
50 

74 
56 

79 
50 

70 
49 

68.6 
42.9 

PORT   CLINTON  1  5 

MAX 

MIN 

77 
49 

74 
43 

74 
50 

69 

47 

82 
56 

86 
46 

72 
33 

74 
36 

72 

41 

63 
42 

56 
46 

70 
39 

78 
42 

71 
46 

71 
42 

73 
42 

79 
42 

63 
35 

73 
38 

72 
44 

80 
41 

82 

50 

81 
54 

63 
59 

87 
62 

85 

60 

76 
48 

74 
52 

61 
55 

67 
57 

77 
56 

74.9 
46.9 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

74 
36 

75 

40 

80 
48 

81 
52 

86 
57 

79 
41 

64 

31 

80 

40 

64 

31 

60 
38 

57 

44 

70 
36 

72 
43 

68 
46 

73 
34 

76 

38 

80 
38 

63 
28 

71 

40 

74 
40 

81 
34 

81 

47 

82 
62 

76 
60 

82 
61 

75 
47 

60 
47 

85 
52 

65 
61 

75 
50 

63 
46 

74.0 
44.2 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 

MIN 

78 
41 

74 
42 

76 
47 

82 
45 

88 
53 

85 
45 

75 
40 

75 
53 

69 
42 

61 
41 

71 
47 

81 
40 

80 
43 

77 
47 

76 
42 

80 
43 

79 

43 

74 
42 

76 
45 

81 
40 

84 
46 

85 
48 

83 
65 

86 
59 

88 

61 

84 
60 

79 
61 

76 
54 

90 
55 

60 
63 

77 
57 

79.1 
48.5 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
56 

75 
48 

73 

54 

83 
55 

89 
63 

74 
52 

75 
43 

74 
52 

65 

45 

57 
48 

71 

50 

79 

48 

72 

65 

77 
55 

75 

60 

79 
56 

66 

47 

74 
48 

77 
55 

60 
50 

82 

55 

83 

57 

83 
68 

87 
66 

65 
68 

82 
62 

76 

55 

66 
66 

90 
66 

79 
66 

68 
58 

76.5 
66.0 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

75 
31 

78 
33 

81 
48 

86 

47 

82 

49 

79 
34 

79 
27 

71 
45 

57. 
35 

55 
35 

69 
49 

76 
33 

71 
40 

74 

40 

75 
30 

80 
35 

72 

30 

69 
26 

70 
32 

77 
35 

84 
31 

81 
46 

74 
61 

82 

59 

76 

57 

69 
49 

86 
48 

66 
64 

79 
60 

74 
45 

61 
46 

75.0 
42.0 

SALINA  3  M 

MAX 
MIN 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
50 

75 
48 

71 
52 

86 
56 

85 
62 

64 

44 

77 
35 

66 

45 

49 
40 

58 
35 

65 
48 

74 
42 

75 
48 

74 
46 

73 
39 

79 
45 

59 
37 

71 
36 

72 

47 

74 
39 

83 
45 

84 
56 

80 
63 

85 
62 

81 
65 

66 
56 

76 
49 

69 
66 

85 
64 

74 
57 

60 
62 

72.9 
49.1 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 

MIN 

73 
46 

75 
41 

68 
54 

85 
54 

85 

54 

72 
39 

75 
34 

71 
50 

66 
42 

55 

44 

70 
44 

76 
38 

70 
45 

76 
45 

75 
39 

80 
40 

62 
39 

78 
33 

75 
40 

81 
38 

63 
44 

78 
50 

84 
63 

65 
65 

62 

60 

75 
53 

61 
48 

66 
63 

64 
64 

74 
54 

67 
46 

75.2 
47.5 

SHIPPENSBURG 

MAX 

MIN 

75 
49 

78 
42 

75 

49^ 

85 
49 

85 
62 

79 

50 

77 
37 

75 

55 

67 

40 

66 

47 

72 
47 

79 
49 

76 
61 

73 
62 

72 

41 

80 

47 

72 
42 

74 
36 

77 
52 

82 

51 

63 
52 

61 
55 

81 
66 

85 
65 

61 
66 

60 
57 

64 
53 

82 
62 

88 
61 

76 

57 

72 
67 

77.7 
51.6 

SHIPPIN6P0RT  WB 

MAX 

MIN 

73 
42 

80 
41 

11 

86 
54 

78 
43 

64 

40 

SO 
40 

60 
45 

59 
34 

63 

48 

66 

47 

75 

41 

64 
52 

75 

48 

74 

40 

79 
42 

62 

40 

70 
35 

72 
45 

79 
47 

66 
38 

65 
66 

78 
64 

64 
63 

71 
52 

66 

51 

88 

49 

85 
64 

77 
61 

61 
53 

67 
49 

73.9 

48.0 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

76 

43 

80 
46 

81 
55 

85 
56 

81 
59 

75 
43 

77 
36 

71 
47 

56 

31 

65 

43 

70 
48 

78 
42 

«0 
52 

74 
47 

72 
42 

76 
46 

72 
38 

72 
34 

69 
48 

78 
44 

86 
41 

64 
66 

75 
62 

82 

60 

79 
64 

58 
46 

87 
61 

82 
64 

74 
62 

68 
53 

66 
47 

74.6 
48.6 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

71 
34 

77 

34 

68 

41 

83 

48 

82 

49 

73 

47 

79 

31 

71 
49 

69 
33 

62 

43 

66 
50 

76 
36 

70 
61 

70 
48 

70 

33 

70 
34 

67 

41 

67 

28 

70 
43 

76 
52 

83 
38 

76 
61 

75 
69 

60 
61 

73 
60 

71 
47 

86 

41 

84 
69 

76 
61 

69 

45 

60 
4» 

72.8 
45.2 

SPRINGBORO                 1 

MAX 
MIN 

68 
34 

74 
38 

78 

82 
53 

8* 
53 

63 

37 

70 
34 

77 
44 

60 
30 

61 

40 

55 

41 

66 
36 

69 

47 

73 
42 

70 

33 

73 
40 

77 

33 

66 
30 

63 
31 

70 
36 

74 
34 

86 
52 

85 

64 

84 
57 

84 
52 

70 
46 

86 
46 

86 
62 

84 
64 

76 
54 

59 
49 

72.9 
43.8 

SPRINGS  1  SW 

MAX 
MIN 

66 
38 

73 
35 

77 
39 

79 
46 

75 
51 

63 
44 

77 
30 

68 
43 

66 
32 

66 

44 

61 
47 

70 
48 

68 
47 

63 
48 

67 
34 

73 
37 

58 
39 

64 
26 

68 
36 

73 
49 

79 
38 

73 
58 

76 
58 

79 
60 

71 
56 

70 
48 

84 
44 

83 
55 

80 
63 

69 
45 

60 
46 

70.1 
44.7 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

73 
51 

77 
46 

74 
56 

88 
56 

81 
59 

66 

46 

79 

39 

66 

44 

62 
38 

57 
45 

72 
49 

76 
46 

69 
62 

72 
49 

75 
43 

81 
47 

62 
39 

71 
38 

69 

49 

79 

45 

82 

47 

75 
62 

81 

65 

63 
62 

76 
53 

77 
53 

82 
52 

78 
67 

81 
62 

71 
53 

61  , 

51 

74.1 
50.5 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

79 

54 

78 
41 

77  1 
49  ! 

71 
45 

85 
54 

78  1 
46 

72 
33 

74 
53 

74 
43 

64 
36 

65 
48 

71 
39 

80 
42 

77 
44 

82 
38 

79 
40 

83 

41 

64 
34 

76 
35 

77 
35 

82 
42 

86 
46 

66 
61 

84 
59 

88 
61 

87 
61 

77 
50 

74 
65 

68 
67 

90 
61 

81 
56 

77.4 
47.0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

72 
45 

69 
44 

77 

50  j 

1 

73 
51 

89 

54 

80 
44 

1 

64 
35 

79 
36 

62 
33 

63 
33 

63 
40 

67 
46 

75 

47 

66 
47 

72 
41 

72 
46 

80 
32 

59 
33 

68 
37 

69 
46 

72 
45 

79 

50 

75 
66 

i 
79 
60  1 

1 

86 
60 

77 
47 

72.3 
44.5 
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Table  S  -  Continued 

MAY  1955 

StaHon 

Day 

Oi  Month 

s. 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 

72 

75 

80 

80 

65 

75 

59 

78 

59 

56 

54 

70 

75 

7? 

75 

76 

79 

61 

59 

70 

76 

84 

76 

77 

83 

75 

62 

85 

84 

75 

61 

72.9 

MIN 

37 

43 

46 

51 

54 

40 

42 

45 

31 

35 

44 

37 

42 

46 

35 

41 

35 

32 

35 

39 

36 

39 

58 

59 

63 

48 

46 

50 

52 

52 

49 

44.3 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

75 

80 

83 

90 

85 

71 

80 

67 

55 

55 

70 

76 

76 

75 

78 

80 

72 

69 

71 

71 

66 

85 

82 

66 

85 

62 

86 

87 

84 

65 

65 

75.9 

MIN 

Si. 

34 

51 

46 

52 

36 

29 

41 

28 

38 

47 

33 

39 

40 

30 

32 

30 

26 

35 

35 

30 

50 

52 

59 

51 

46 

45 

58 

61 

50 

48 

41.9 

TOWANOA 

MAX 

7? 

78 

72 

90 

85 

73 

76 

70 

52 

60 

67 

75 

77 

77 

74 

83 

58 

71 

72 

77 

80 

64 

64 

67 

82 

73 

62 

79 

83 

74 

64 

75.4 

MIN 

48 

40 

54 

51 

57 

46 

31 

46 

38 

32 

47 

37 

41 

43 

35 

39 

34 

33 

39 

33 

39 

42 

66 

57 

63 

55 

46 

64 

62 

55 

54 

46.1 

UNIONTOWN 

MAX 

75 

61 

83 

87 

81 

71 

82 

71 

6? 

65 

64 

79 

65 

71 

76 

78 

54 

70 

72 

78 

86 

64 

78 

82 

74 

65 

87 

86 

76 

69 

67 

75.1 

MIN 

40 

41 

53 

55 

59 

44 

40 

53 

39 

50 

54 

47 

54 

53 

45 

46 

49 

35 

43 

53 

49 

68 

67 

65 

59 

53 

48 

66 

66 

5* 

51 

51.7 

UPPER  DARBY 

MAX 

71 

75 

73 

82 

89 

77 

76 

78 

77 

72 

73 

79 

81 

84 

81 

83 

68 

85 

82 

77 

78 

91 

31 

76 

79.5 

MIN 

47 

40 

46 

48 

59 

43 

44 

59 

46 

46 

46 

52 

52 

56 

50 

50 

49 

44 

48 

52 

56 

56 

67 

65 

67 

64 

56 

56 

64 

65 

58 

53.4 

WARREN 

MAX 

74 

82 

82 

68 

80 

62 

80 

62 

55 

57 

69 

77 

74 

72 

76 

80 

62 

59 

71 

75 

85 

81 

79 

85 

75 

65 

86 

86 

77 

65 

65 

74.1. 

MIN 

40 

40 

55 

56 

55 

42 

32 

44 

37 

39 

49 

36 

46 

44 

33 

41 

30 

30 

37 

37 

33 

53 

63 

61 

55 

50 

49 

65 

63 

55 

49 

45.8 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 

74 

82 

83 

86 

83 

73 

8? 

73 

62 

67 

67 

76 

68 

71 

75 

79 

77 

71 

75 

76 

86 

84 

76 

83 

73 

73 

87 

86 

80 

73 

65 

76.5 

MIN 

36 

37 

44 

51 

52 

38 

35 

53 

33 

47 

53 

44 

54 

52 

36 

40 

48 

32 

35 

52 

43 

64 

59 

60 

62 

53 

48 

51 

64 

46 

50 

47.9 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

71 

68 

75 

66 

87 

79 

61 

77 

53 

53 

57 

65 

73 

71 

69 

70 

78 

58 

59 

68 

79 

79 

80 

84 

79 

70 

76 

77 

71 

66 

71.3 

MIN 

42 

44 

48 

52 

54 

44 

35 

40 

34 

35 

40 

45 

47 

45 

38 

40 

31 

35 

40 

40 

44 

60 

61 

61 

51 

43 

46 

61 

51 

50 

45.3 

WELLSVILLE 

MAX 

75 

74 

72 

82 

65 

76 

76 

74 

74 

69 

70 

76 

69 

74 

74 

76 

62 

73 

77 

80 

60 

73 

65 

66 

65 

82 

82 

78 

69 

75 

74 

76.7 

MIN 

50 

41 

48 

48 

51 

44 

33 

42 

43 

45 

47 

41 

40 

52 

38 

40 

36 

30 

36 

44 

49 

50 

68 

62 

61 

58 

48 

50 

58 

56 

57 

47.5 

WEST  CHESTER 

MAX 

72 

75 

74 

81 

87 

82 

74 

74 

65 

58 

71 

78 

85 

76 

84 

91 

87 

81 

72 

81 

92 

84 

78.5 

MIN 

49 

44 

49 

50 

57 

56 

43 

58 

44 

45 

49 

49 

56 

55 

64 

67 

52 

58 

56 

58 

64 

51 

54.3 

WILLIAMSPORT  we  AP 

MAX 

76 

77 

69 

86 

87 

71 

76 

71 

52 

50 

72 

80 

75 

75 

76 

85 

63 

76 

77 

83 

64 

82 

84 

67 

86 

75 

82 

74 

85 

76 

64 

75.8 

MIN 

50 

44 

56 

50 

58 

45 

36 

48 

42 

42 

49 

41 

48 

46 

41 

43 

41 

36 

38 

40 

4  7 

50 

66 

64 

50 

54 

49 

64 

65 

56 

52 

49.1 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

75 

77 

75 

86 

87 

85 

78 

78 

73 

67 

72 

79 

79 

75 

76 

79 

79 

74 

78 

80 

85 

85 

67 

87 

87 

64 

83 

80 

90 

78 

74 

79.7 

MIN 

47 

42 

50 

50 

54 

45 

36 

57 

44 

47 

49 

42 

48 

53 

41 

47 

47 

33 

40 

46 

49 

55 

70 

64 

64 

60 

51 

56 

63 

59 

58 

50.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  ol  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
109 

.31 

65 

.22 
39 

.11 
27 

.24 
49 

.32 
94 

.23 

87 

.09 
81 

.42 

130 

.17 
67 

.01 
26 

.12 
47 

.15 
19 

.00 
20 

.08 
20 

.20 
33 

.15 
30 

.23 
64 

.21 
52 

.11 

46 

.10 
29 

.24 
33 

.15 
76 

.17 
53 

.19 
33 

.14 

77 

.17 
39 

.18 
28 

.23 
48 

.18 
56 

.10 
46 

5.36 
1623 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WIND 

I 

.19 
27 

.20 
23 

.18 
33 

.24 
22 

.40 
90 

.25 
68 

.23 
94 

.24 
98 

.16 
50 

.02 
25 

.15 
16 

.17 
14 

.10 
45 

.18 
40 

.22 
38 

.28 
72 

63 

.22 
38 

.13 
49 

.20 
37 

.24 
23 

.20 
66 

.10 
14 

.11 
23 

.11 
84 

.04 
3 

.20 
41 

.24 

66 

.16 

57 

.07 
36 

B5.59 
B1400 

HAWLEY  1  S  DAB 

EVAP 
WIND 

.17 
84 

.18 
52 

.18 
71 

.09 
49 

.21 
80 

.28 
98 

.19 
112 

.23 
141 

.21 
118 

* 
116 

.21 
95 

.17 
81 

.20 
51 

.22 
130 

.21 
65 

.21 
46 

.24 
108 

.19 
94 

.27 
158 

.24 

127 

.18 

50 

.25 
82 

.18 
79 

.14 
79 

.18 
65 

.18 
83 

.11 

67 

.14 
53 

.10 
59 

.25 
100 

.26 
98 

5.87 
2691 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 
WIND 

.18 
40 

.18 
27 

.14 
25 

.17 
30 

.24 
35 

.32 
52 

.16 
42 

.19 
64 

.15 
53 

.19 
26 

.02 
34 

.15 
6 

.18 
10 

.06 
11 

.21 
60 

.19 
11 

.24 

47 

.17 
29 

.20 
24 

.12 
25 

.22 
21 

.20 
14 

.19 
35 

.13 
20 

.16 
24 

37 

.13 
11 

.03 
46 

.27 
69 

.26 
60 

.16 
20 

B5.38 
1008 

LANDISVILLE 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

I 

- 

.46 
159 

.27 

1 

.21 
43 

.30 
104 

.25 

71 

.05 
16 

.18 
50 

.24 

16 

.05 
16 

.18 
26 

.25 
29 

.28 
69 

.32 
84 

.29 
73 

.27 
89 

.25 
28 

.31 
44 

.09 
49 

.23 
37 

.23 
37 

.28 
105 

.25 
79 

.21 
71 

.01 
29 

.33 
46 

.29 
65 

87.25 
B1712 

PIMPLE  HILL 

EVAP 
WIND 

.26 
152 

.22 

74 

.26 
101 

.14 
117 

.28 
119 

.45 

167 

.30 
148 

.31 
144 

.27 
194 

.17 
152 

.14 
102 

.27 
124 

.28 

78 

.24 
112 

111 

.28 

76 

.36 
155 

.25 
146 

.30 
133 

.25 
106 

.29 
74 

.32 
91 

.24 
122 

.15 
93 

.20 
72 

.21 
96 

.15 
83 

.09 
103 

.03 
108 

.30 
92 

.22 
65 

B7.47 
3510 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AHTEMAS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■  -■ 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

YORK  3  SSW  PIMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

. 

Sea  Refereoce  Not»B  Following  Statioa      Index 


STATION  INDEX 


Statio 


ACMET(mA   LOCK   3 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN   WS    AP 
ALLENTOWN  GAS   CO 
ALTOONA   HOfiSESMOe   CURVE 

AROENTSVILLE 
AflTENAS    1    WNW 
AUSTINSURG   2   W 
AVOCA   CAA   AP 
BAKERSTOWN    3   WNW 

BARNES 

BEAR   GAP 

BEAVER   FALLS 

BEAVERTOm 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  *  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

•BETHLEHEM  LEHIGH  L«l 
BLAIN 

6LA1R5VILLE  6  ENE 
8LAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WM 
8RADD0CK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

BRADFORD  A  W  RES 

BHEEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  I  S 

BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTC**  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
•BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  MILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 
CARRCLLTOVIN  2  SSC 

CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHACOS  FORD 
CHAMBERSBURC  1  ESE 
CMARLEROI 

CMARLEROl  LOCK  U 
•CHESTER 
CLARENCE  1  E 
•  CLARICN  3  SW 
CLAuSSVILLE 

ClAySVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

CLEARFIELD  B  NW  NUHSERV 

CLERMONT 

COALDALE  2  NW 

COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATiOfi  2  N 
COLUMBIA 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CCKFLUENCE  1  NW 
C0NNELL5VILLE 
CONNELLSViLLE  2  E 

conshohocken 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORPV 

COUOERSPORT  2  NW 
COUOERSPORT  7  £ 
COVINGTON 
CREEKSlOe 

CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
DERRY 
DEVAULT  1  W 

DINGMAN5  FERRY 
OIXON 
DONEGAL 
VOONCRA 
OOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 
DU  60IS  7  E 
DUNLO 

DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRAOV 

E.  WATERFORC  3  E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ELUABETHTOWN 

EMPORIUM  1  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHHATA 
EQUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARRELL-ShAROn 
FORD  CITY  A  S  0AM 
FRANKLIN 
FREOERICKSVILLE  2  SE 

FREE LAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
•GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

GORDON 

G0UL05B0R0 

GRANTVILLE  2  SW 

GRATERFORD 

GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 
GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 
•HARRISBURG  WB  AP 

HARRISBURG  NORTH 

MAWLEY 

MAWLEY  1  S  DAM 

HOLLIOAYSBURG 

HOLLISTERVILLE 
•MOLTWOOO 
HOME 
KONESDALE  A  NW 


0736 
07A3 
0763 
0820 
0961 

0867 


County 


ALLEGHENY 
JEFFERSON 

LEHIGH 
LEHIGH 
BLAIR 

ADAMS 

BEDFORD 

TIOGA 

LUZERNE 

ALLEGHENY 


0409   WARREN 
OA57    NORTH'LAND 
0475    BEAVER 
OA82    SNYDER 
0499] CENTRE 


CENTRE 
COLUMBIA 

NORTHAMPTON 
NORTHAMPTON 
PERRY 

INDIANA 
MONROE 
CUf4BERLAND 
SOMERSET 

ALLEGHENY 

MC  KEAN 
MC  KEAN 
BEDFORD 
JEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 
SEOFORO 
WASHINGTON 
HUNT INGDON 
SUTLER 

SUTLER 

CUMBERLAND 

SRADfORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 

POTTER 
LVCCMING 
DELAWARE 
FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAWO 

DELAWARE 

CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 

WASMIKGTCN 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 

MC  KEAN 
SCHUYLKILL 


£72 

589  CHESTER 
594  CHESTER 
LYCOMING 
75l LANCASTER 
051  SOMERSET 


FAYETTE 

FAYETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

ALLEGHENY 


773 


790  ERIE 

905  POTTER 
8O9I POTTER 
B32' TIOGA 
aeil  INDIANA 


895 


CAMBRIA  I 

MC   KEAN  1 

HOfJTOUR 
WESTMORELAND! 
CHESTER  I 

PIKE  I 


2171 

WYOMING 

15 

2a83JWESTMOHELAND 

1/ 

2190 

WASHINGTON 

10 

2221 

BUCKS 

b 

2245 

CAMERON 

16 

2265 

CLEARFIELD 

16 

229B 

CAMBRIA 

2324 

SULLIVAN 

16 

2343 

SULLIVAN 

16 

12363  I  CLARION 

2459  PERRY 
2466, CAMBRIA 
25141  ERIE 
2560  LANCASTER 

2633, CAMERON 
2644  LYCOMING 
2662  I  LANCASTER 
26691  WAYNE 
2682  ERIE 
I 
2721  I  BEDFORD 
2814  MERCER 
2942  ARMSTRONG 
3028  VENANGO 
BERKS 


3056 
3130 
3189 
3200 
3218 


LUZERNE 

POTTER 

BERKS 

BUCKS 

ADAMS 


3223  ADAMS 
3237  MC  KEAN 
3298  SOMERSET 
3311  ELK 
3330  YORK 

3343  ALLEGHENY 
3379  SCHUYLKILL 
3394  WAYNE 
3422  DAUPHIN 
3435  MONTGOMERY 

343eiDAUPHIN 

3503 IGREENE 

3515   WESTMORELAND 

3516lwESTM0fiELAND 

3526|MERCER 

J3662  YORK 
13699' YORK 
!3704iDAUPHII 
3758  I 


3761 


'AVNE 


4001 Iblair 

4008 j WAYNE 
4019  LANCASTER 
4027  INDIANA 
4  043! WAYNE 


42  00 
41  21 
40  39 


41  37 

41  31 
39  52 

39  56 

40  ce 

40  09 
39  50 

41  03 
41  12 


39  58 

39  59 
41  21 

40  02 


79  49 
78  55 
75  26 

75  28 

76  29 

77  16 


79  02 
76  30 
30  19 


78  14 

79  06 
79  59 

78  50 
78  39 
SO  26 


79  53 
76  55 

76  52 

77  11 

78  42 

77  45 
77  27 
75  37 
77  36 

79  55 

79  54 
75  21 

77  56 

79  26 
75  39 

80  28 

78  26 
78  32 
78  30 
75  66 


41  20 
41  06 

40  17 

41  33 


•  0  59 
.0  21 
,0  29 
■  1  52 
»0  09 


75  33 

74  52 

75  52 
79  23 
79  51 

75  08 

76  08 
78  38 

78  43 
76  21 
76  36 

79  37 


78  23 
80  30 

79  30 


78  36 
78  51 
78  36 


80  13 
76  20 

75  27 
10  ?2\     76  41 


79  65 

79  31 

79  30 

80  23 

76  59 

76  51 

40  18   76  64 

J  29   76  10 

1  28   75  II 


41  23 

39  50 

40  45 

41  37 


79 

36 

1427 

7f! 

03 

2220 

77 

63 

2425 

77 

05 

1193 

79 

IV 

1035 

78 

34 

2540 

78 

41 

2120 

Obeer- 
vation 
time 


PA   STATE   COL   EXP  2    3    5 

GRAVSON    E.NORTHCPAFT       2    3    5 
OTTO   D.    BACON  I  3 

COMBINED    WITH    ST 
PITT'GH    CUT    FLWR    CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
JAMES  F.  KERN 
HAROLD  S.  RUPERT 

ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  6  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 
DISTRICT  FORESTER 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILORICK 
MRS,  B.  M,  W'l.LOERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
PA  TURNPIKE  COMM 
CIVIL  AERO.  AOM. 
AUSTIN  R,  COOPER 

IN  W,  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
SMITH  TWP  MUN  AUTN 
PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 

WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  H06ART 
MRS. MILDRED  SPENCER 
C.  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 

RICHARD    L.    MENKEN 
KATHRVN    T.KREIGHBAUM 
MRS.    GRACE    A.    WICKS 
CHARLES   A.    BENDER  2    3    5 

WEST    PENN   POWER   CO 

CORPS  CF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

ELECTRIC  CO 

LIAM  J.  DOTTERER 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VLV  GAS  DIV 
ALTOONA  WATER  BUR. 


Refei 

to 
tables 


2    3    5 
2    3    5 

2   3    5 


■UFAC. 


I    CO 


R.  R.  H0UP7 
MRS.TILLIE  M.SIMONDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 

PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 
JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 
PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  6  CHEM  CO 

GEORGE  P.  MULDERICK 

EDWARD  TWiC-GS 

IP  POTATO 

GROVER  C.  CLEVELAND 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  C.  EDWARDS 
M.  D.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 
S  N.  D.  WINEMAN 
TURNPIKE  COMM 

CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
PA  TURNPIKE  COMM 
DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 


MRS. ELSIE  P.  eiGGER 

A,  B.  KEMPEL  2  3  5 

U.S.  WEATHER  BUREAU  INACTIVE  5/55 
ROBERT  A.  WASSER      2  3  5 
EOINSORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOME 


CLOSED  5/55 


2  3  5   7  C 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


RUSSELL  E.PALMATEER 
WILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 
MRS. ROSE  H.  NEILSEN 
CIVIL  AERO.  ADM. 

PA   TURNPIKE   COfrW 
SHARON   STEEL   CORP 
CORPS   OF    ENGINEERS 
JAMES    K.     ELLIOTT 

D.  P.  FENSTERMACHER 

ANDREW  B.  EVANSHA 
W.  GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 
GEORGE  M.  HART 
HUGH  C,  MC  ILHENNY 

NAT  MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOHNSON 

L.  H.  EILENBERGER 
EARL  E.  RH04DS 
CLAUDE  K,  KULP 

LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
WESTMORELAND  WTR  CO 
C.  EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  5.  SEAL 
MRS.KATHERINE  S.8ATE' 
PA  POWER  fr  LIGHT  CO 

JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  &  LIGHT  < 
PA  WATER  &  POWER  CO 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 


2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  6' 

2  3  5 

2  3  6 

2  3  5 


2  3  5  6  7  C 


Static 


County 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 

HUNTSDAlE 


4044 
4058 
4066 
4159 


4276 
4304 
4325 


JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 
KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 
KRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  I 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMI 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 
LANDISVILCE 

LATHOBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE  ■ 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEW  I STOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
MADER, 


.FFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  1  SW 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAY8URG 

MC  C0NNELSBUR6 

MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEADVlLLE  1  5 
MED IX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  shed 
MERCERS BURG 
MERWINSBURG 

YERSDALE 

DDLETOWN  OLMSTED  I 

DLAND  DAM  7 
LAN 

LANVILLE 
LLERSBUR6  2  E 
LLHEIM 

LLVILLE  2  SW 
MILBOY  3  NE 
MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 
MUMLENBUHG  I  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 


NATRONA  LOCK 
NEFFS  MILLS  : 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBUR6  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NORHl STOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 

PALM 
PALMERTON 


5160 
5336 
5342 

5368 
5361 
5390 
5400 
5408 

5453  I 

5454  i 
5470  I 
5490  I 
5526  f 


NE 


PARKER 

PARKER  1  E 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TE 

PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPS6URG  CAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON  1  5 
PORTLAND 
POTT STOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  I 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 


WAYNE 
SOMERSET 

SUSQUEHANNA 
HUNT INGDON 
CUMBERLAND 

BEDFOfiD 
INDIANA 

WESTMORELAND  : 

TIOGA 

CRAWFORD 

)  CARBON 
>  CAMBRIA 
)  CAMBRIA 
I  MC  KEAN 
)  CLEARFIELD 

.  POTTER 
BEDFORD 
ARMSTRONG 

'  WESTMORELAND  : 
!  CARBON 

I  MC  KEAN 
1  WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

'.    WESTMORELAND 


•    CARBON 

BRADFORD 
>  MC  KEAN 
'  MIFFLIN 
)  CRAWFORD 

I  NT  ON 
CLINTON 
MONROE 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 

MONTGOMERY 
HUNT INGDON 
DELAWARE 
FOREST 
INDIANA 


5654 
5662 
5676 


7161 
7217 
7229 
7239 
7310 


ITY 


READING  WB 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 


ROCHESTER  1 


SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  2  E 
5CHENLEY  LOCK  5 


7540 
7694 
7727 


7848 
7855 
7863 


40  36 
)  40  20 

41  57 


I  ALLEGHENY 
LUZERNE 

>  CRAWFORD 

'  ELK 
MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 


5825 
5915 
5956 
6026 

6055 
6067 
6090 
6111 
8126 

6151 
6174 
6194 
6225 
6233 

6246 
6289 
6297 
6310 
6326 

6370 
6396 
6621 

6689 


SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 
HUNT INGDON 
BUCKS 
FRANKLIN 
LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 
ERIE 

BRADFORD 
MONTGOMERY 

CARBON 


PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

'  CHESTER 
I  LUZERNE 
.  MONROE 

SCHUYLKILL 
I  ALLEGHENY 

'  ALLEGHENY 

I  WAYNE 

.  BERKS 

'  NORTHAMPTON 

I  MONTGOMERY 


SCHI 


KIL; 


JEFFERSON 
ARMSTRONG 
BUCKS 
POTTER 

I  BERKS 
I  CLINTON 
I  CLINTON 
I  MC  KEAN 
GREENE 

'  ELK 
BEAVER 
SUSQUEHANNA 
SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 
BEDFORD 
WARREN 
ARMSTRONG 


75  17 
78  55 
75  43 


78  43 

79  07 
79  42 

77  01 


40  52 
40  20 

40  19 

41  41 


I  40  03 

>  40  03 

40  06 


40  46 
'  40  31 
,   40  12 


75  45 
78  65 
78  55 


I  40  54 

41  59 

i  40  22 

I  40  19 

I  40  50 

41  41 

41  50 


78  11 
7B  43 

79  32 

79  14 
75  34 

78  40 

75  16 

76  17 
76  17 
76  26 

79  23 


75  11 
77  56 
75  25 


40  18 

41  22 
41  36 


40  37 
40  40 

40  09 
.  40  09 

41  01 

40  05 


.  41  2' 
.  41  17 

39  5- 

■  39  53 

39  55 

40  02 

39  -67 

40  54 

40  07 
>  41  18 

41  02 


40  55 

40  26 

41  52 

40  20 

41  20 
41  14 
41  54 

•   39  67 

41  25 


75  12 
75  15 

75  09 

76  05 


1050 
1660 
900 
660 


920 
1102 
1100 
1690 

1050 


FRIEND  E.  WALTER 

PA  ELECTRIC  CO  3 

JOSEPH  J.  SANSUSKAS  3 

,  JOHN  ft.    HENDERSON  2  3  5 

I  METRO  P.  DOROSH  5 

I  MRS. GERTRUDE  K. BURTON  3 

,  CLYMEB  WATER  SVC  CO  1  2  3  5 

>  WESTMORELAND  WTR  CO  1  2  3  5 
I  ARCHIE  LAIN 

.  DEPT  FOREST  fc  WTHS  2  3  5  6 


'  HENRY  S.  HAAK 

.  JOHNSTOWN  TRIBUNE 

I  CITY  OF  JOHNSTOWN 

ING  WATER  CO 
.  JEROME  S.  HOWE 


2  3  5 


.  EUGENE  I 


KREITNER 


1000 
600 
490 


1040 
1700 
480 


k  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

I  PA  TURNPIKE  COMM  3 

'  OF  BETHLEHEM  3 

,  CHARLES  GORDON      ,  3 

,  MRS.  GLADYS  HEINEKE  I  3 

'  LANCASTER  WATER  BUR,  2  3  5 
I  LANCASTER  WATER  BUR 

I  STATE  COLLEGE  2  3  5  1 

k  WEST  PENN  POWER  CO  '  3 

>  pa  dept  of  welfare  1 

,  harry  p.  howland   1  2  3  5 

■  lebanon  bdc5tg  co  !  2  3  6 
<   thomas  donnachie   ! 

,  goodwin  s,  defrehn  3 

i.saileyI  3 

>  south  penn  oil  co  3 

,  american  viscose  co]  2  3  5 

i  miss  retta  m.  crumb  ]  2  3  6 

.  emanuel  zettle    ,  2  3  5 

i  hugh  f,  parker 

.  thomas  meckes  3 

william  i.  swoope  2  3  5 

rev. edward  a.  miles |  3 

>  frances  e.scheibner  3 
i  mrs.  1.  s.  buchanan  3 

•  sun  oil  co  2  3  5 

MARKER 

,  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

I  BLUE  MT  CANNERIES 

CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  5 

■  8  ISLAND        1  3 

,  CORPS  OF  ENGINEERS  1  3 

MISS  RUTH  L.ROETTGER  3 

NATIONAL  TUBE  CO     \  3 

>  GEORGE  PEARAGE 
'  OF  MEADVlLLE  2  3  5 

SNYDER 

2  3  6 

>  PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 

>  GERALD  D.  MURPHY 
,  LESTER  W.  HARDING 

FORCE 


77  29 

76  34 

77  32 
75  51 

75  54 

76  26 

75  22 

77  53 

76  08 
79  42 

76  18 

79  43 

77  55 
74  57 


76  16 
76  32 

75  37 

79  41 
79  40 
75  14 
75  06 

75  11 


>  CORPS  OF  ENGINEERS 
S.  ROBERTS 
lARLES  W.  DAVIS 
■  RUSSELL  SHEPLEV 

IN  E.  BOWERSOX 

KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSER 
WILMER  W.  HOOPES.JR 
PA  TURNPIKE  COMM 
PA  TURNPIKE  COMM 

H.  JOHN  DAVIS,  JR.  I 

MT  UNION  WTR  WORKS  | 

'  THEODORE  J.  SAMPSON  ' 

I  DAVID  C.  SHAW        I 

.  MRS. KATHLEEN  WANDELU 

I  CORPS  OF  ENGINEERS  I 
>  STATE  UNIVERSITY  , 
IILA  SUB  WATER  CO  j 
.  TURNPIKE  COMM  I 
.XTER  F,  JOHNSON   j 

)I^NOOhJGENERAL  CHEMICAL  CO 

'  CLINTON  J.  ALLEN 

I  MRS.  FRANCES  K.  FRY 

PA  TURNPIKE  COMM 

FRED  C.  OSWALD 

\  GEORGE  H.  BOONE  ' 
ELLSWORTH  WEAVER  i 
.lAM  I .  BROWN  ! 
FRED  C.  ESCHBACH 

1  NEW  JERSEY  ZINC  CO 

I  LOUIS  A.  MALARKEY 
P.  M.  NEELY 
MISS  L.  VETTERLEIN 


2  3  5 
2  3  5 


1  FRANCIS  I 


DAVIS, JR 


80  16 
76  03 
76  07 
76  23 

79  14 
79  33 

78  15 

79  01 
79  40 


900 
1000 
870 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
>  ATLANTIC  REFINING  ' 
'  SCHUYLKILL  NAVIG  CO  1 
I  USN  HYDROGRAPHIC  OFR 
'  CIVIL  AERO.  ADM.     j 

HI  LA  SUB  WATER  CO  | 
I    HARRY  SHELDON 

.  DEPT  FRST  t  WTHS 
.  POWER  t  LIGHT  CO 
S.  WEATHER  BUREAU 

S,  WEATHER  BUREAU 

FISH  COMM 

EARL  E.  RARICK 

1  JOINT  BRIDGE  COMM 

MILES  E.  SMITH 

.    JOHN  M.  SMITH 

JOHN  VOLANSKY 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
•   DENNIS  K.  FLUCK     I 

ARTHUR  LANGAN        I 

WEATHER  BUREAU 

C.  W.  BAIRD 
■.  BILLETTE 
.  HAROLD  C.  MEALY 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

'  BOROUGH  OF  RIOGWAY  1 
!  DEQUESNE  LIGHT  CO  ' 
k  MISS  MAUDE  MC  CAIN 

.  KOPATZ  , 

.  SAFE  HARBOR  WtP  CORP 

<  CORPS  OF  ENGINEERS  ■ 
I  AUTH  WSTMRLO  CO  ! 
L  MRS.ALVERTA  L.HOLMES 
)  DAVID  R.  ANDERSON  I 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5  6 

3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 
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-S 
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t 

tables 

^ 

3 

J 

1 

A 

£ 

SCRANTON  WB  CITY 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  2S 

75  40 

746 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  4/55I 

SELINSGROVE  CAA  AP 

7931 

15 

76  52 

437 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

SELLERSVILLE  2    NW 

7933 

BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

c 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

c 

SHAMOKIN 

7978 

NORTH 'LAND 

15 

40  48 

76  33 

770 

8A 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  H 

8026 

WARREN 

1 

41  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

c 

SHiPPENSBURG 

8073 

FRANHLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

4P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAMONING 

81(.5 

CAMERON 

16 

41  19 

78  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL    3 

SLIPPERY  HOCK 

BUTLER 

2 

41  04 

80  03 

1345 

7P 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPORT  HIGhfWAY  SHED 

ai90 

MC  <EAN  • 

I 

41  48 

78  27 

1510 

MID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

t 

SOMERSET 

82A'. 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

3 

SOMERSET  WATER  WORKS 

82*9 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5    1 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

82  75 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

MID 

EUGENE  M.  COOK 

c 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

7A 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

3 

SPRINGBORO 

63  5^ 

CRAWFORD 

8 

41  49 

eo  23 

900 

7P 

7P 

SPRINGBORO  BOROUGH 

2  3  5   7 

c 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

4P 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

3 

c 

SPRINGS  1  SW 

8395 

SOMERSET 

39  44 

79  iO 

2500 

ep 

ALLEN  E.  YODER 

2  3  5   7 

•STATE  COLLEGE 

6^49 

CENTRE 

16 

40  46 

77  52 

1175 

MIO 

MIO 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

c 

STRAUSSTOWN 

B570 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

BA 

JACOB  KLAHR 

3 

STRONGSTOWN 

INDIANA 

'• 

40  33 

78  55 

1880 

MID 

HARRY  F.  BENNETT 

c 

STROUDSBURG 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

BA 

8A 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

78  50 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SUN BURY 

6668 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  46 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

3 

c 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

3 

SUTERSVILLE 

8699 

ALLEGHENY 

17 

40  14 

79  48 

765 

7A 

MICHAEL  RACKO 

3 

TAHAQUA 

8758 

SCHUYLKILL 

14 

40  48 

76  58 

830 

8A 

MRS.  MARY  L.ROBERTS 

3 

TAMAOUA  4  N  DAM 

8763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

3 

c 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

9770 

CLINTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5   7 

TIQNESTA  2  SE  DAM 

8873 

FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

c 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

c 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

B8B8 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  4  W 

6901 

WARREN 

1 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

3 

TOWANDA 

B905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5   7 

c 

TOWER  CITY  6  SW 

8910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

6P 

HARRI5BURG  WTR  DEPT 

3     7 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

3 

TUNNELTON 

8989 

INDIANA 

t, 

40  27 

79  23 

890 

MID 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

c 

TURTLEPOINT  &  NE 

MC  KEAN 

1 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  D.  STRAIT 

3 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

6 

40  43 

78  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

3 

c 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

9042 

ERIE 

1 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 

3 

c 

UNIONTOWN 

9050 

FAYETTE 

i:: 

39  54 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

WM.  W.  MARSTELLER 

2  3  5   7 

Obser- 

Station 

i 
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1 

■S 

1 

1 
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time 
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to 
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1 
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1 
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0 

A 

£ 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

39  56 

75  18 

222 

7P 

7P 

PHIL-  SUB. TRANS.  CO 

2  3  5 

VANDERGRIFT 

9128 

WESTMORELAND 

40  36 

79  33 

800 

UNITED  ENGtFNDRY  CO 

3 

VANDERGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

40  36 

79  36 

995 

MID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

75  52 

350 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

3 

WARREN 

9298 

WARREN 

41  51 

79  08 

12B0 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  5 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

40  11 

80  14 

1200 

MID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

C 

WATSONTOWN 

9345 

NORTH 'LAND 

41  05 

76  52 

470 

OWEN  BERKENSTOCK 

WAYNESBURG  2  W 

9362 

GREENE 

39  54 

80  13 

980 

6P 

RALPH  L.  AMOS 

2  3  5 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

39  54 

BO  10 

940 

MIO 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

C 
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PENNSYLVANIA  -  JUNE  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

This  June  was  one  of  the  coolest  in  many  years. 
Precipitation  was  concentrated  mostly  in  the 
early  part  of  the  month  and  did  much  to  relieve 
the  dryness  of  the  preceding  month. 

The  average  temperature  for  the  state  was  the 
seventh  lowest  of  record  for  June,  and  the 
lowest  since  1927.   This  was  due  to  prolonged 
cool  weather,  rather  than  colder  weather  of 
short  duration.   The  lowest  temperature  for 
the  month  was  33°  at  Donegal  on  the  2nd  and 
Bradford  4  W  Res  on  the  3rd;  lower  June  tem- 
peratures have  been  observed  frequently.   The 
highest  temperature  was  95°,  recorded  on  the 
18th  at  Everett  1  SW;  this  was  not  unusually 
low  either.   Monthly  average  temperatures 
ranged  from  58.0°  at  Donegal  to  72.0°  at 
Philadelphia  Pt.  Breeze. 

Precipitation  was  heavier  than  during  the 
preceding  month,  and  the  state  average  was 
greater  than  it  has  been  during  the  last  three 
Junes,  but  remained  below  the  average  for  the 
period  of  record.   The  heaviest  amounts  were 
recorded  in  a  small  area  in  the  southeastern 
part  of  the  state.   The  northern  and  extreme 
western  portions  of  the  state  recorded  amounts 
that  were  more  than  an  inch  below  normal. 
Totals  of  less  than  an  inch  were  noted  at 
four  stations,  the  lowest  being  0.78  inch  at 
Hop  Bottom  2  SE.   The  greatest  total  was 
collected  at  Coatesville  1  SW,  7.46  inches. 
Artemas  1  WNW  recorded  the  greatest  daily 
precipitation  amount,  4.25  inches  on  the  8th. 
A  trace  of  hail  was  observed  at  46  stations. 

Based  on  available  records,  the  percentage 
of  possible  sunshine  was  much  below  normal 
in  the  Pittsburgh  area,  and  a  li\,tl'^  below 
normal  elsewhere  in  the  state.   Driycirae 
cloudiness  was  a  little  greater  than  normal 
except  in  the  Williamsport  area  where  it  was 
a  little  below  normal. 

WEATHER  DETAILS 

Cool  weather  at  the  end  of  May  continued  into 
the  first  three  days  of  June,  under  the  in- 
fluence of  a  large  Polar  high  pressure  area 
that  covered  the  entire  eastern  United  States. 
A  warming  trend  began  on  the  afternoon  of  the 
4th  and  extended  through  the  6th,  accompanied 
by  showers  and  scattered  thunderstorms  in  the 
eastern  part  of  the  state. 

Weak  low  pressure  areas  over  Virginia  and  the 
Great  Lakes  area  on  the  7th,  followed  by  the 
movement  of  another  Low  from  Alabama  north- 
ward to  Indiana  and  then  northeastward  down 
the  St.  Lawrence  Valley  during  the  period 
June  10-13,  gave  Pennsylvania  a  chilly  damp 
week.   This  period  was  marked  by  heavy  pre- 
cipitation on  the  7th  and  8th  resulting  from 
thunderstorms  over  the  western  part ,  and 


heavy  showers  elsewhere  in  the  state.   Thun- 
derstorms were  prominent  features  of  June  11 
and  12,  and  hail  was  reported  accompanying 
some  of  the  storms  on  the  12th. 

Skies  cleared  on  the  15th  as  a  slowly  moving 
high  pressure  area  dominated  the  state.   The 
combination  of  bright  sunshine  and  light  winds 
elevated  temperatures,  starting  a  mild  spell 
that  extended  through  the  22nd.   A  weak  cold 
front  crossing  the  state  on  June  21  and  22  set 
off  scattered  thundershowers ,  and  hail  report- 
edly accompanied  some  of  them  in  the  north- 
eastern part  of  the  state.   The  front  stag- 
nated off  the  New  Jersey  coast  until  the  25th, 
and  was  responsible  for  additional  thunder- 
shower  activity  east  of  the  mountains,  hail 
again  being  reported  in  the  Scranton  area. 

Cool  air  followed  the  front  on  the  22nd  as  a 
large  Canadian  High  moved  slowly  southeast- 
ward across  the  northern  Plains  States,  finally 
crossing  the  North  Carolina  coast  on  June  29. 
As  the  High  moved  southeastward,  skies  cleared 
on  the  28th,  and  temperatures  rose  to  season- 
able levels  once  more  as  the  month  closed. 

WEATHER  EFFECTS 

The  weather  was  generally  beneficial  to  agri- 
culture during  the  month.   All  crops  made 
rapid  progress  after  the  heavy  precipitation 
during  the  early  part  of  the  month.   The 
relatively  dry  weather  during  the  latter  half 
of  the  month  resulted  in  all  sections  needing 
moisture  for  the  best  growth  of  crops.   Of  all 
the  crops,  only  corn  made  slow  progress  during 
the  month,  as  a  result  of  cool  nighttime  tem- 
peratures . 

Winter  wheat  matured  to  near  harvest  stage. 
Harvesting  of  other  winter  grains  began  during 
the  month,  with  yields  adversely  affected  by 
the  dry  spring  weather  and  lodging.   Potato 
planting  was  completed,  and  bloom  began  in 
the  southern  part  of  the  state.   Pastures 
improved  after  the  rains,  but  were  mostly 
short  and  dry  by  the  end  of  the  month.   The 
first  hay  crop  was  cut,  and  some  of  it  was 
spoiled  by  the  rains.   Tobacco  planting  was 
completed  during  the  month,  and  the  crop  was 
in  good  condition.   Harvesting  of  snap  beans 
and  peas  had  begun.   The  sweet  cherry  harvest 
neared  completion.   Apples,  peaches,  and  pears 
were  in  excellent  condition. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Hail  storms  on  several  days  caused  severe 
damage  within  very  small  areas,  but  no  other 
destructive  storms  have  been  reported. 

FLOODS 

There  were  no  floods  during  the  month. 
Harold  S.  Lippmann 
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.°5 

si 

0  » 

hi 

rHO 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

R 
AM 

AM 

78.1 
77.7 
75.3 
77.3 

80. 'i 

55.9 
56.9 
52.1 
55.8 
49.1 

67,0 
67,3 
63,7 
66,6 
64,8 

-  2.6 

-  2.4 

-  3,0 

-  3,8 

89 
89 
87 
89 
89 

5  + 

18+ 

6 

21  + 

48 
50 

44 
46 

41 

10 
1 
3 

1 
4+ 

49 
47 
89 
56 
67 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,66 

3,84 
3,23 
5,17 
6.25 

-  .39 

-  .05 

-  .95 

1.03 

1.05 
1.27 
1.62 
2.31 
4.25 

11 

12 

8 

9 

8 

.0 
.0 
.0 
,0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 

7 
5 

4 
3 
3 
3 
3 

1 

2 

1 
2 
1 

8EAVERT0WN 

8ELLEF0NTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BURNT  CABINS  2  NE 

AM 

81.  8M 

75.8 
80.9 
78.5 
78.8 

52.8 
55.4 
58.8 
50,1 

M 
64,3 
68,2 
68.7 
64,5 

-  3,9 

-  1,9 

91 

89 
90 
89 
92 

5 

18 
18 

18+ 
30 

44 
44 
49 
50 
40 

3 
3 
4 

1  + 
3+ 

88 
27 
44 
78 

3 

0 

1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,64 
4,12 
3,30 
2,92 
4,48 

.01 

-  1,30 

2.28 
2.40 
1.00 
.92 
2.67 

9 
9 

12 

11 

8 

,0 

,0 

T 

,0 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

S 
7 
6 
5 

6 

2 
2 

3 
3 
2 

1 
1 
1 
0 

1 

CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHESTER 
COATESVILLE  1  SW 

AM 

AH 

AM 

73.2 
81.1 
78.0 
80. IM 
78.5 

51.8 
58.0 
54,1 
60.  7M 
55.6 

62,5 
69.6 
66.1 
70. 4M 
67.1 

-  1,5 

-  4,1 

-  3,2 

85 
92 
89 
92 
89 

18 
17 
17 
30 
18  + 

46 
50 
45 
51 
46 

1+ 
9 

2+ 
9 

10 

111 
25 
54 
23 
42 

0 
7 
0 
5 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
4.33 
4.21 
6.82 
7.46 

,28 
,24 

3.25 

.28 

1.75 
1.70 
3.07 
2.77 

12 
8 
8 
9 
9 

,0 
•  0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

« 

« 
7 
8 
9 

0 
3 
3 

3 

4 

0 
2 
1 
2 
2 

COLUMBIA 

OEVAULT  1  W 

OIXON 

OU  BOIS  7  E 

EAGLES  MERE 

AM 
AM 

81.8 
77,7 
78.1 
74.9 
70.0 

57.5 
53.7 
49.6 
47.8 
52.6 

69,7 
65.7 
63.9 
61.4 
61.3 

92 

88 
90 
86 
81 

22  + 
16+ 

19 
18 
19 

50 
45 
41 
38 
43 

9 

17 
3 
3 

1 

22 

60 

85 

0 

144 

8 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.15 
5.69 
2.09 
4.30 
1.97 

-  .06 

-  2,54 

1.61 
2.15 

.68 
1.20 

.85 

8 
8 

12 
8 

12 

,0 
.0 
.0 
,0 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 
8 
4 

4 
2 

1 
3 

1 

1 
2 
0 
2 
0 

EMPORIUM  1  E 
EPHRATA 
EVERETT  1  SW 
FREDERICKSVILLE  2  SE 
FREELAND 

AH 
AH 

74.9 
80.0 
76.9 

72.8 
72. 4M 

48.7 
52.6 

51.3 
58.9 
54.  3M 

61.8 
66.3 
64.1 
65.9 
63. 4M 

-  4,1 

-  3,7 

-  3,2 

-  1,7 

89 
90 
90 
85 
82 

7 

5  + 

6 
23  + 
18 

39 
45 
41 
50 

41 

4 
1+ 
5 
9 
10 

128 
50 
86 
66 

103 

0 

2 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.25 
5.31 
3.70 
4.45 
5.47 

-  ,11 
,95 

-  ,93 

.76 

1.89 
1.60 
1.52 
1.31 
2.13 

12 
9 
8 

12 

1 

,0 

,0 

.0 

T 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
9 
6 
9 

3 
4 

1 
4 
3 

1 
2 
1 
2 
2 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GORDON 
GRATZ  1  N 
HANOVER 

AM 

AH 
AH 

78.8 
78.4 
77.9 
76.8 
78.6 

56.6 

57.4 
50.3 
54.2 
54.1 

67.7 
67.9 
64.1 
65.5 
66.4 

-  1,8 

-  2,5 

-  2.2 

-  5.1 

90 
90 
87 
87 
91 

22 

6  + 
18+ 

6 
18 

46 
50 
45 
48 
47 

10 

1+ 
1+ 
4+ 
1  + 

39 
45 
74 
61 
68 

1 

4 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.47 
5.29 
3.22 
4.05 
4.68 

,71 

1,53 

-  1,03 

,75 

1.60 
1.90 
.98 
1.90 
1.85 

20 

e 

9 
9 
9 

T 

T 

T 

,0 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
5 
6 
7 

2 

4 
4 
2 
2 

2 
2 
0 
2 
2 

HARRIS8UR6  WB  AP 
HAWLEY  1  S  DAM 
HOLTWOOD 
HUNTINGDON 
JIM  THORPE 

R 

AM 

AH 

78.4 
73.3 
78.0 
78.5 
79.2 

58.9 
46,2 
61.0 
51.2 
53.4 

68.7 
59.8 
69.5 
64,9 
66.3 

-  2.4 

-  3.0 

-  3.7 

-  1,4 

90 
85 
90 
93 
89 

17 
18+ 
17 
7 
30 

51 
39 
54 
41 
47 

9 
25 

0+ 

4 
10 

29 
161 
24 
68 
50 

1 
0 

1 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.09 
2,76 
5,48 
3,21 
3.41 

.45 

2.13 

-  .92 

-  .98 

1.91 
,72 
2,09 
1,S8 
1,07 

8 

13 

9 

e 

12 

.0 
.0 
•  0 

.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 

8 
6 

4 

2 

1 
4 
1 
3 

2 

0 

2 
1 
1 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

AM 
AH 

75.9 
79.2 
76.9 
76.7 
78.9 

50,8 
54,5 
53,5 
49,4 

63.4 
66.9 
65,2 
63,1 
M 

-  3.3 

-  3.2 

88 
90 
89 
90 
88 

6 
17 
23 
19 

5  + 

41 
48 
50 
40 
48 

3 

9 

9+ 

3 

1+ 

90 

38 

43 

103 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,93 
4,59 
4,43 
1,74 
5,02 

.58 

-  2.07 
,89 

3,03 
1,33 
2,45 
,70 
1.70 

8 

9 

9 

12 

8 

,0 
,0 
,0 
,0 

T 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

8 

7 
4 
6 

3 

4 
3 
2 

4 

1 
2 
1 
0 
2 

LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 
MARTINSBURG  CAA  AP 

AH 
AM 

78.9 
79.6 
75.5 
79.0 
74.3 

54,1 
51,7 
48.0 
61.7 
53,0 

66.5 

65,7 
61,3 
70.4 
63.7 

-  3.9 

-  4.7 

90 
89 
89 
89 
86 

7  + 
6  + 
7 
17+ 
6 

45 
43 
36 
53 
45 

5 
3 
3 

8+ 
3  + 

49 
50 
125 
21 
88 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,90 
2,98 
3,34 
5.38 
2.25 

-  1,10 
1,78 

1.72 
1.22 
1.17 
2.04 
1.29 

9 
9 
9 

8 
8 

•  0 

T 

.0 

,0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
6 
8 
4 

2 

1 
3 

5 

1 

1 
I 
1 
1 
1 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

AM 

79.4 
71.7 
74.3 
80. 4M 
73. 3M 

59.1 
53.2 
54,8 
55, 5M 
52, OM 

69,3 
62.5 
64.6 
68.  OM 
62, 7M 

-  1,4 

-  1,2 

,9 

90 
84 
86 

82 

17  + 

19 

22+ 

17+ 

50 
45 
46 

45 

10 
1+ 

1 

9 

25 

120 

78 

24 

104 

3 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.00 
4.12 
5.64 
1.59 
3,00 

,11 
,13 

-  2,08 

1.93 
2.43 
2.00 
.72 
1,05 

8 
22 

8 
11 
12 

.0 

T 
T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

4 
8 
3 
6 

2 
2 

4 
1 
1 

1 
1 
2 

0 

1 

MUHLENBURG  1  SE 
NEWBURG  3  W 
NEWPORT 
NORRISTOWN 
PALMERTON 

AH 

77.9 
79.0 
79.6 
79.8 
76.6 

51,6 
56,4 
53,7 
59.1 
55.0 

64.8 
67.7 
66.7 
69.5 
65.8 

-  2,7 

86 
89 
93 
91 
87 

18 
17+ 

6 
22 

17 

44 
48 
46 
50 
49 

1 
8 
4 
10 
1+ 

69 
38 
50 
27 
60 

0 
0 
4 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,62 
4,42 
5,01 
3.90 
2.44 

1,40 
-  1,80 

.89 
1.60 
2.40 
1.75 

.77 

12 
8 
9 
9 

11 

•  0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

« 
6 

7 

e 

6 

2 
3 
3 
2 
2 

0 
2 

1 
1 
0 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 

R 

R  AM 

79.6 
78.7 
80,5 
81.0 
78.4 

61,2 
59,6 
63,5 
57.5 
61.4 

70,4 
69.2 
72.0 
69.3 
69.9 

-  2.9 

-  .9 

-  3.0 

-  2.7 

93 

90 
92 
90 
90 

29 
22 

17  + 
22  + 
29 

51 
50 
?4 
49 
53 

10 

10 

8+ 
10 

9+ 

29 
32 
18 
29 
25 

3 
1 
5 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.56 
4.06 
4,26 
3,83 
3,99 

,19 

,29 
,02 

1.90 
2.00 
1.-68 
2.09 
2.00 

8 
8 
8 
9 
8 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 

a 

9 
9 

1 
1 
2 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

PHILIPSSURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 

AH 
AH 
AH 

72.6 
80.7 
71,6 
71.3 
77.3 

47.3 
53.8 
53.4 
50.1 
52,9 

60.0 
67.3 
62.5 
60.7 
65.1 

-  4.3 

-  4,1 

84 
91 
82 

83 
89 

17 
22 
18 
18 
18 

34 
43 
44 
43 

47 

3 
10 

1+ 

4 
10 

152 

41 

122 

141 

69 

0 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,19 
4,59 
3.52 
3,82 
3,67 

,72 

-  ,50 

-  ,79 

2.68 

1.79 

1.49 

.86 

1.39 

8 

8 

12 

12 

12 

.0 

.0 
T 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
6 
10 
6 

2 
2 

2 
3 
2 

2 

2 
1 
0 

2 

QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SELINSGROVE  CAA  AP 

R 
AM 

78.9 
79,7 

76.9 
78.7 

54,2 
59,6 

55,0 
53,1 

66.6 
69.7 

M 
66.0 
65.9 

-  1,8 

-  1.6 

-  2.1 

-  3.2 

89 
91 

89 
91 

18 
22 

18 
20 

48 
52 

48 
45 

2+ 

9 

1+ 

4 

50 
24 

59 
51 

0 
2 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

'0 
0 

0 
0 

0 
0 

3,87 
5,03 

,99 
3,66 

-  ,09 
1,27 

-  2,86 

-  ,26 

1.11 
1,78 

,44 
2.03 

20 
12 

12 

8 

,0 
T 

,0 
,0 

0 
0 

0 
0 

8 
6 

3 
4 

3 
3 

0 
2 

2 
2 

0 

1 

SHIPPENSBURG 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANDA 

AM 
AM 

78.7 
76.2 

79.2 

56,0 
54,9 

51,8 

57.4 
65.6 

M 

55.5 

-  3,9 

-  1.5 

-  .5 

S9 

88 

91 

17 
17 

18 

47 
46 
45 

42 

4 

3 

10 

3 

44 
61 

57 

0 
0 

3 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4,35 
4,18 
3.44 

1,20 

.79 
.14 

-  1,16 

-  2.46 

1,35 
2.02 

.29 

8 
8 

12 

T 

,0 

,0 

T 

0 
0 
0 

0 

9 

5 

4 

3 

4 

0 

1 
1 

0 

UPPER  DARBY 
WELLSBORO  3  S 

AM 

80.1 
73.9 

58,8 

51,4 

69.5 
52.7 

-  1.8 

92 

85 

22 
18  + 

48 
44 

10 
3+ 

28 

114 

3 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.02 
1,86 

-  1.88 

1.45 
.64 

9 
12 

.0 
.0 

0 

0 

8 
5 

2 

1 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  84   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1965 


Temperature 

n 

P 

ecipitation 

II 
1  1 

<  2 

t7 

> 

< 

1 
1  o 

X 

Q 

1 

ii 
Q 

Q 
O 

No  of  Days 

0 
H 

E 
S  o 
2   2 

D 

a 

O 

Snow,  Sleot,  Hail 

No 

oi  Days 

SUUon 

Ma 

X 

M 

n. 

1 

3-0 
0.  a 

OS 
><^ 
2§ 

a 

e 

t 

1 

0 

2 

0 

c.< 

^1 

"  J 

oi 

0 

r^   O 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

79.6 
30,0 
79,7 
81.3 

52.8 
59.0 
55,5 
54,6 

66.2 
69.5 
67.6 
68.0 

-  .2 

-  1.6 

-  2.6 

90 
94 
91 
92 

6 

22 
20 
13 

43 
49 
47 
47 

1 

8+ 
3 
1- 

46 

34 
36 
33 

1 
5 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 

4.15 
4.38 
1.77 
4.12 

.12 

-  1.55 

.36 

1.06 

2.13 

.52 

1.09 

12 

8 

12 

.0 

.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 

6 
7 
5 

7 

4 
2 

1 
4 

1 

1 

0 

1 

DIVISION 

66.1 

3.91 

T 

OHIO  DRAINAGE 

8AKERST0WN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

AM 

77,2 
72,5 
73.9 
74.3 
76.7 

54,8 
53,2 
44,8 
48,6 
47,3 

66.0 
62.9 
59.4 
61.5 
62.0 

-  5.5 

-  2.6 

88 
88 
84 
86 
90 

5 

6 

17  + 

6+ 

7 

47 
44 
33 
37 
36 

14 

25 

3 

3 

2 

46 

112 
171 
125 

127 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.81 
4.53 
2.04 

3.21 

-  1.23 

-  2.57 

-  .7i. 

1.90 
2.06 
.59 
2.12 
1.32 

3 

8 
8 
C 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
8 
5 

2 
3 
1 
1 
2 

2 
2 

0 

BUTLER 

CLARIO^^  3  SW 
CLAYSVILLE  3  K 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

AM 

79.0 
76.5 

78.4 
73.4 
75,8 

51,3 
46,4 
48,1 
48,1 
50.7 

65.2 
61.6 
63.3 

60.8 
63.8 

-  3.4 

-  5.0 

-  1.7 

90 
88 
37 
83 
91 

7  + 
6  + 
5+ 

7 
6 

41 
37 
35 
38 
41 

3 

3+ 

2 

2 

73 

122 

34 

143 

88 

3 
0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 
3.59 

3.05 
'.37 
2.95 

-  1.02 

-  1.11 

-  1.45 

-  1.36 

1.62 
1.44 
1.29 
1.04 

1.10 

a 

e 
11 

.0 
.0 
.0 

.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
7 
7 
6 

2 
3 

1 
4 
2 

COUOERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

AM 

72.9 
76.3 

71.0 
80.0 
30.2 

47.7 
52.1 
44.9 
56.9 
52,3 

SO. 3 
64.2 
58.0 
68.0 
66.5 

-  4.8 

-  4.0 

34 
90 
35 
92 
92 

17  + 
6 

e 

7 
6+ 

4  0 
42 
33 
40 
43 

3 

2 

2 

26 

151 
06 

215 
37 
44 

0 

1 

0 

4 
3 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T.19 
3.99 
4.12 
3.97 
'■.53 

-  .92 

-  .06 

.89 

1.83 
2.44 
2.75 

1.78 

12 
8 
8 
3 
8+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
7 
4 
3 

1 
3 
1 
2 
3 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

AM 

73.3 

80,0 
75.0 
7^.1 
79,4 

43.  6 
52.2 
49.8 
50.3 
50.1 

61.0 
65,1 
62,9 
63.7 

64, r 

-  3.9 

-  3.7 

-  2.5 

-  2.5 

85 
91 
C3 
38 
01 

6 

7 

17 

6 

40 
':3 
40 
42 
40 

3  + 
26 
3 
3 
2+ 

139 
46 

100 
35 

0 

1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.23 
2.65 
3.52 
3.31 
2.49 

-  .55 

-  .90 

-  .99 

-  1.51 

1.65 
1.47 
1.11 
1.06 
1.13 

9 
8 
8 
9 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
6 
6 
4 

4 
1 
3 
2 
2 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

AM 
AM 
AM 

76.6 
79,  IM 
75,1 
7C,6 
72,6 

49.2 
52. 3K 
50.6 
52.3 
44.7 

62.9 
65.  7M 
62.9 
54.5 
50.7 

-  5,1 

-  2,'^ 

-  4,9 

38 
90 
37 
93 
35 

6 

6  + 

19 

7  + 

43 
41 
43 
34 

3 

3 
5 
3  + 

62 
111 

32 
198 

0 

b 

2 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.30 
4.09 
2.27 
4.97 
2.44 

-  .61 

-  .36 

-  1.39 

-  .06 

-  2.21 

1.23 

2.65 

.55 

1.42 

.84 

9 

3 
8 
9 

T 

.0 

.0 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
8 

7 
7 

3 
2 

2 
4 

1 

0 

1 

0 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

AM 

76,7 
75,2 
76,7 
77,8 
7S,6 

49.4 
50.8 
48,2 
54,4 
51,1 

63.1 
63.0 
62.6 

66.1 
64.9 

-  2.3 

-  4.1 

SB 
90 

6 

7 
6 

5  + 

39 
42 
37 

44 
41 

3 

2+ 
26 

105 
107 

111 
57 

81 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.75 
2.53 
2.61 
2.98 
2.51 

-2.03 

-1.43 

-  1.02 

-  1.54 

.43 
.65 
.96 
.92 
.95 

a 

9 
8 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

7 
5 
4 
6 

0 
2 
2 

3 
3 

0 
0 
0 
0 

NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  W8  CITY 
PUTNEYVILLE  2    SE  DAM 

AM 

//R 
R 
AM 

7*, 4 
7'>,7 
75,3 
77,3 
75,2 

54,0 
49,0 
54,9 
57,9 
49.0 

65.2 
62. S 
55.1 
67.6 
62.1 

-  4.4 

-  5.3 

-  3,5 

91 
90 
86 
89 
87 

6  + 
5  + 

20  + 

7  + 

44 
34 
43 
50 
30 

10 
2  + 
2 
3 

59 

120 

73 

37 

120 

1 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.51 
3.27 
3.20 
3.04 
3.37 

-  ,61 

-  1.20 

-  .37 
.11 

2.24 
2.78 
1.79 
2.55 
1.18 

8 
3 
3 
6 
9 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 
5 
6 
7 

1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

RID6WAY  3  W 
SALINA  3  W 
SHIPPINGPORT  WB 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  WATER  WORKS 

75,9 

76,1 
7S,4 
7S,4 
73,5 

47,3 
51,2 
5?, 9 
53,1 
46.9 

61.0 
63.7 
64.:" 
64.  S 
59.7 

-  2.6 

-  5.5 

3C 
83 
37 
86 

35 

17 

6 

5  + 
17 

6 

37 
41 
45 
43 
35 

3 
2 

27 
3 

117 

69 

72 

169 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.49 
3.77 
2.39 
3.36 
4.38 

-  1.75 

-  .65 

.95 
1.90 
1.21 

.97 
2.15 

E 
8 

e 

8 
8 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
7 
6 

8 

2 

3 
1 
3 
3 

0 

1 

1 

0 

1 

SPRINGS  1  SW 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
UNIONTOWN 
WARREN 

AM 

7  9,  CM 

74.7 

7?,1 

76,3 

76,2 

46,  2M 
50.5 

46.1 
6'-.  5 
51.1 

5  3.  IM 

62.6 

62.1 

65.4 

51.7 

-  5.6 

-  4.9 

-  l.a 

81 
86 

89 
88 
89 

5 

7  + 

17  + 

6 

6  + 

35 
43 
39 

44 
44 

1 
2+ 

4 

2 

3  + 

204 
103 

J  7 
54 
3  1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

5.15 
2.55 
2.71 
3.55 
2.40 

-  .15 

-  1.72 

-  1.20 

-  2.05 

2.74 
.94 
.91 

1.86 
.63 

3 
13 
8 
8 
9 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
6 
6 

3 
1 
2 
3 
3 

2 

0 
0 

1 

0 

WAYNESBURG  2  W 

77,9 

51.0 

54.5 

-  5.4 

SO 

6 

41 

2  + 

66 

0 

0 

0 

c 

3.42 

-   .91 

1.54 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

63.3 

3.35 

T 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 
SPRINGBORO 

74,5 
75. OM 

54.6 
51.  IM 

64.6 
63. IM 

90 

63 

6 

19 

43 
40 

2 

82 
102 

1 

0 

0 
0 

c 

0 

0 
0 

1.03 
.81 

.42 
.30 

12 

13 

.0 
.0 

0 
0 

3 

4 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

53.9 

•  92 

.0 

STATE 

65.1 

-  3.0 

3.59 

-   .40 

T 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
-   85    - 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

H 

Day  of  month 

1   2  {  3 

4  1  5  1  6 

7   8  1  9 

10  1  11  1  12 

13 

14  1 

15 

16   17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26   27 

28  1  29   30 

31 

ACMETONIA  LOCK  i 
ALLENTOWN  KB  AP         R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 

3<7« 
3>6« 

3>a4 

3(23 

5il7 

T 
.48 

T 

.03   T 

.04 

.06  1,41   ,92 
T     ,94   .09 

T   1.20 
.06  1.62   .19 
.06  1.04  2,31 

1 
,02 

,06 

43   ,12 

09   ,63 
07  1,27 
59   ,69 
99   .26 

,36 

T 

,05 
.12 
.22 

,11 

T 
.01 

.03 

.50 
.01 

.03 
.53 

.05 

.03 

T 

.02 

T 

.02 
.06 
.02 

.10 

.08 
.03 
.04 

.02 

.29 
.08 

.47 

.23 

.04 

ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2  W 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BARNES 
BEAR  GAP 

6.25 
1.32 

3.ei 

2,86 
2<2S 

.04 
.20 

,27  4,29   ,26 
,23 

,02  1,90 

T   ,32  ,sa 

T     .20   .59 

,02 

,10 
.06 

.97 

r   .96 

r   .13 

07   .33 

42   .06 

.09 
1.30 
.28 
.03 

T 
.11 

.07 

.10 

T 
.46 

.06 

.50 
.05 
.08 

.19 
.02 

T 
.10 

.02 

.32 

T     T 

T 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  «  S 

BERWICK 

4.64 
3.16 
4.12 
3.30 

T 

.09 

.37   T 
.10 

.02 

T 

.01   .63   .88 

.02  2.28 

.03  1.73 
.20  2.40 
.12   .80 

.19 

.11 

.10 
.07 

23   .06 
29   .34 
26   .34 

36   .79 
49  1.00 

.94 

.02 
.18 
.14 
.07 

.09 

T 
.01 

.02 

T 
.01 

T 

.30 

T 
.01 

,50 

T 

T 

.12 

.10 

T 
.20 

T 
.15 

T 

.01 
.04 

.90 
.13 
.01 

.02 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 

3.32 
2.92 

4. S3 
3. 85 

4,76 

.52        T 

.01 

.14 

T     .04 
.02   T 

.97 
T     .74   .09 
.17  2.06   .09 
.12   .75  1.01 
.05   .99  1.50 

.04 
.05 

T 

02   .94 
92   .15 
78   .15 
98   .23 
92   .32 

.02 

1.01 
.03 
.46 

.08 
.27 
.02 
.38 

T 
.17 

.54 
.06 

.91 

,02 

T 
,05 

.02 

.08 

T 

.04 
.03 

.05 

.09 
.04 
T 
.22 

.08 

.12 

T 
.06   .34 
.06 

.05 

.01 

.03 
.07 

BRAODOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

BRADFORD  4  W  RES 

BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

4.4B 
1.78 
2.04 
5.26 
3.53 

.12  l.'SSTTio 

.08   .62 

.12   .59   .24 

1,92   ,44 

,17  2,13 

.08 

.17 

T 

44   .05 
13   .28 
22   .35 
66   .12 
38   .26 

.94 
.18 
.31 

.16 

.09 
.03 
.05 

.12 

.04 

.28 

,06 
,46 

T 

.07 

.10 

T 
.33 

.06 
.05 
.09 

T 

.52 

T 

.01 

T 
.21 

.05 

.02 

T 

.48 

.16 

BROCETON  1  S 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  w 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 

3.87 
5.33 
3.21 
4.48 
3.31 

.02 
.02 

.11  1.54   .90 
.04  1.68  1.91 
.05  1.33   .58 
2.67   .22 
.06  1.62   .67 

T 

40   .92 

40   .17 
72   .27 
38   .12 

.98 
.22 
.40 
.15 
.31 

.04 
.04 
.14 

.09 

.02 
.01 

.07 

.05 

T 

.02 

.06 
.05 
.04 

.07 

.40 

.08 
.47 

T 

CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 

5.20 
1.31 
4.33 
4.80 
2.45 

.06   T 

.34 
.03 

.02  1.38  1.02 

T     .25 

.06  1.75  1.00 

.78   .49  1.34 

.94 

.25 

.15 

73  1.49 

r    .28 

72   .20 
33   .18 
09   .98 

T 

1.12 
.21 

T 
T 

.18 
.02 

.06 

.08 

T 

.05 

.18 

T 

.22 

.30 
.11 
.27 

.04 
.12 
.06 
.02 

T 

.24 
.38 

CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  <r 
CHESTER 

2.76 
4.53 
4.21 
3.58 
6.82 

.15 
.30 

T 

.27   T 

.05 
.10 

.02   .65 

2.05 

.06  1.70   .11 

.14  1.37  1.40 

3.07 

.25 

.09 

.02 

20   .45 
25   .43 
64   .74 
92   .08 
14 

.35 

.10 

.99 

.03 

.02 

.05 

T 

.02 

T 

.05 
.03 

.52 

.44 

T 

.30 
.27 

.15 
.43 

.40 
.46 

T 

.20 
.28 

.08 
.02 
1.40 

.04 

.10 

T 

CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVIUE 
CLAVSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

5.28 
3.59 
4.19 
3.05 
*133 

.15 
.03 
.53 

.14 

•15  2.09 

.02   .42  1.44 

1.06 

.16  1.29   .19 

.32   .40  2.18 

.08 

T 

37   .60 
34   .59 
06  1.40 
41   .31 
28   .80 

.81 
.60 
.19 
.42 

.40 

.83 
.07 

.03 
.08 

T 
,04 

.44 

T 

.13 

T 

.06 

.04 

.20   T 

.05 

T 

T 

.04 

.37 

.07 

CLERMONT 
COALOALE  2  NW 
COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 

1.82 
3.79 
7.46 
7.07 
1.58 

.20 
.24 
.33 

.40   T 
.14 

.01 

T     .03 

T 

.15   .91 

1.08 
2.77 
2.77 
.44 

.10 
.11 
.05 
.24 

10  .20 

11  1.84 
15  2.20 
19  1.85 
28   .20 

.24 

.06 

.00 
.08 
.13 

.02 

T 

T 
T 

.10 
.92 

.89 

.14 

.15 
.11 

.06 
.91 
.53 

.05 
.20 
.20 
.15 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 

4.15 
4.37 
4,95 
4.36 
4.18 

.03 
.05 

.42        T 

.06   .21 

T    1.51   .73 
.19  1.04  1.01 
.19  1.09  1.01 
.19  1.46  1.29 
1.95 

T 
.09 

50  .66 

51  .94 
53  1.39 
50   .20 

.43 

.11 
.13 
.32 
.09 

.02 

.01 
.08 

.01 
.02 
.12 

.07 

.23 

.02 
.15 

T 
,05 

T 
T 

.17 

.05 

.37 

.24 

T 
T 

.49 
.93 
.10 
.24 

T 
.10 

COOKSBURG 
COOKSBURG  2  NNW 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRV 
COUDERSPORT  2  NW 

3.04 
2.80 
2.96 
2.95 
2.19 

T          T 
.02   T 

.04 

T 

T     .17  1,35 
T     .22  1.17 
•     •    2.10 
.04   .65   .02 

T     .45 

.09 
.02 

1 
.02 

20   .41 

24   .46 

10   .33 

19   .89 

.45 
.28 
.78 
.42 
.32 

.12 

.07 

.11 
.05 

.03 

T 

T 

.05 

•  13 

•  04 

.08 

.23 

.31 

T 

.01 

.08 

T 

.02   .03 

.03 

T          T 

.02 
.14 

COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKS  IDE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITT  2  W 

2.52 

1.71 
3.61 
4.32 
1.94 

.10   T 

.27 

.05 

.24 

.02 

.01   .65 

.31 

.09   .80  1,18 

.09   ,89  1.96 

.14   .72 

T 
.30 

.03 
.03 

r   1.00 

03   .48 
40   .27 
39   .19 
12   .46 

.22 
.10 
.53 
.32 
.22 

.03 

.12 
.12 
.05 

.07 
.04 

•  42 

•  10 

.09 
.06 

•  10 

T 

.22 

.03 

.02 

DANVILLE 
OERRV 

DEVAULT  1  W 
DIXON 
DONEGAL 

5.74 
3.99 
5.69 
2.09 
4.12 

.19 

.19 

.03 

.13 

1.56 

.11  1.83 

T    2.15   .38 

.22 

.32  2.44   .03 

.06 

1 
.26 
.06 

19  2.90 
82   .07 
57   .11 
06   .68 
47   .24 

.62 
.55 

.26 
.28 

.17 

.06 
.19 

.43 

.04 

T 

•  03 

.01 

.22 

.27 

.09 

.03 

.07 

•  44 
.06 

.06 
.18 
.16 
.10 

.08 

T 

.33 

.27 

T 

OONORA 
OOYLESTOWN 
DU  BOIS  7  E 
OUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

3.97 
4.10 
4.30 
1.45 
1.97 

.01 

T 

.05   .02   T 
.12   .08 

T 
T     .13 

.03   .02 

.17  2.75   .01 
.04  1.40 

.08  1.20   .20 
.20 
.34 

.12 
.23 

.41 

64   .03 
37   .58 
36  1.04 
12   .74 
04   ,89 

.16 

.28 

.16 

T 

.03 

.08 

T 

.24 

T 
T 

.01 

T 
.07 

.61 

T 

T 
.01 

T 
.36 

.04 
.05 

T 
.05 

T 

.04 
.20 

T 
T     T 
.03 

.07 
.02 

EAST  BRAOV 
EBEN5BURG 
EOINBORO 
ELIZABETHTOWN 
EMPORIUM  1  E 

4.63 
4.28 
2.42 
4.26 
4.25 

.15 

T 
.08 

.07 

.06  1.78   .06 

.70   .69  1.55 

T     .51   .40 

2.03 

.19   .83 

1 
T 

.01 
.17 

.01 

78   .84 

r   .13 

16   .19 
35   .87 
18  1.89 

.05 
.29 
.36 
.14 
.28 

.04 
.50 
.12 

.01 

.16 
.03 

.07   .04 

.27 

.55 

.08 

.05 
.05 

T 
.35 

.02 

.74 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

2.14 
5.31 
3,32 
1.03 
3.70 

.16 
.02 
.35   7 

.10   .17 

.04   .58 

1.20  1.60 

.53   .12 

.12   .41   T 

.23  1.52   ,07 

.18 

T 
,14 

,10 

14   .52 

76   .88 

.97 

04   .42 

40   .30 

.06 
.03 

.04 
.03 

T 

T 

T 

.08 

.40 
.03 

.45 

.54 

.48 

.07 

.15 
.17 
T 
.30 

.08 
.12 

.20 

.36 

.12 

T 
.10 

FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  2  SE 
FREELAND 

2.66 
3.52 

3.31 
4.45 
5.47 

.03 
T 

.45   T 
2.13 

.02 

T 
1.00 
.09 

.10  1.47   .01 

.09  1.11   .99 

.03   .40  1.05 

1.15 

.85 

.26 

.02 

T 

.20 

16   .10 
42   .90 
19   .49 

19  1.31 

20  1.40 

.29 
.27 
.46 
.83 
.20 

.04 
.05 
.08 
.01 

T 

T 
.05 

T 

.02 

.67 
.10 

.01 

T 

T 

.02 

T 

.04 
.02 
.96 
.75 

T 

2.00 
.15 

.16 

.06 

.15 

GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GIFFORO 

2.47 
6,43 
4.»7 
5,29 
2,38 

.02 

.31 

.04 
.27 

.70 

2.05 

.05  1.43 

.93  1.90 

.14   .88 

.09 

.03 

T 

10  1.05 
34   .69 
24   .18 
42  1.01 
12   .23 

.11 

.60 

.17 
.21 

.02 

T 
.09 

.04 

1.71 
1.60 

T 

T 
T 

.20 

.02 

.07 

.43 
.11 
.18 
.68 

.01 
.04 

.15   T 
.24 
.35 
.61 

.22 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLENWILLARD  DASH  DAM 
GORDON 
G0ULDS60R0 
GRANTVILLE  2  SW 

2.21 

3.80 
3.22 
2.27 
4.76 

.03 
.01 

.30 

.14   .13 

.13   .32   .90 

.04  1.17  1.07 

.02   .26   .98 

T     .29 

2.02   .56 

.09 

T 

13   .23 
30   .04 
60   .57 
08   .66 
82   .86 

.28 
.93 
.02 
.05 
.03 

.04 
.10 

.05 

T 
T 

T 

.01 
.02 

.01 

.26 

.01 
.01 

.01 
.06 

.22 

.04 
.68 

.07 

.04 
.05 
.18 

.03 
.05 

.07 
.21 

GRATERFORD 
GRAT2  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 

6,4« 

4,05 
3,80 
4,26 
2.49 

.78 
.18 
.04 

1.98 

T    1.90 

.17  1.54   .35 

.96  2.10   .10 

.09  1,13 

.09 

,10 
•  OS 

27  1.34 

28  1.08 
47   .18 
63   .05 
63   ,19 

.17 
.20 
.82 
.51 
.20 

T 

.13 
.05 

T 
.02 

.48 

T 
T 

.08 

.36 

.01 

1.08 

T 

.03 

.33 

T 
.23 

.03 

.43 

T 

.03 

HANOVER 

HARRISBURG  W8  AP        R 

HARRISBURG  NORTH 

HAWLEV 

HAWLEV  1  S  DAM 

4.68 
4.09 
4.60 
2.99 
2.76 

.02 

.40   T     T 
.27 

■02   .11 
.03   .10 

,31  1,85 

T    1.91   .29 

.06  2.11 

T     .11 
.16 

,11 

T    1 
•  03 
,08   1 
.10 

36  1.23 

19   .23 

54   .71 

.90 

.49 

.06 

T 

.68 

.82 

.72 

T 

T 
.03 

T 
.02 

.09 

.07 

.02 

.04 
.23 
.33 

T 

.10 

.24 

.16 

T 

.30 

.27 
.21 

.39 

.27 

T 

T 

T 

.49 
.30 

HOLLISTERVILLE 
HOLTHOOD 
HONESDALE  4  NW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

1.92 
5.48 
2.68 
6.26 

.78 

.34 
.21 
.3C   T 

.24   .01 

.09   .09 

T 
.06   .09 

.22 

.03  2.00 

T     .06 

.36  1.23  1,00 

.08 
.19 
.03 

,1< 

08  .35 

25   .86 

09  .63 

40   .18 
.03 

.03 
.07 
.12 
.33 

.41 

.04 

.03 
.13 
.09 

T 

T 
.05 

T 

.29 

1.00 
.17 

.85 

.31 
.09 

.02 
.51 

.05 

.55 

T 
.31 

.37 

.29 

.17 
1.11 

HUNTINGDON 
HUNTSOALE 
HVNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 

3.21 
4.33 
5.64 
4.30 
4.09 

.03   T 
.04 
.01 
.09 

.10   .34  1.88 
.26  2.03 
.05  2.45   .70 
.36   ,73  1,23 
,24  2,65 

.04 
.08 

T 

40   .25 
49   .27 
92   .46 
39   ,93 
64 

.10 
.06 
.78 
.47 
.33 

T 

T 

.05 

.07 

.08 
.04 

.01 

T 
.03 

.05 

.01 
.01 

.03 

.63 

.02 

T 

.03 

.04 

.04 
.37 
.52 

.04 

.11 
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Table  3-Continued 

JUNE 

1955 

Station 

H 

Day  oi  month 

1  {  2  1  3 

4  1 

5   6 

7 

8  I  9 

10  {  11   12 

13  1 

14 

15 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1  27 

28   29  1  30 

31 

JAMESTOWN  2  NW 
JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KARTHAUS 

2i27 
3.41 
4.«7 
2 144 

.03 

.07   T 
,06 
,24 

T 

•  03 
,02 

.02 

.83 

.47 

.55   .53 

T     .96 
1.42   .83 
.16   .84 
.17  1.69 

,13 

,01 
,03 

14 

90  1 
43 
16 
23 

24 
07 
05 
27 
89 

.34 

.06 
.90 
•  29 
.60 

,11 

*12 

*11 
*03 

.02 

T 

.24 

•  29 

T 

•  16 

T 

,01 

,09 

T 

,01 

.01 

.02 
.03 

T 

T 
,04 

T 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 

KRESOEVILLE  3  W 

2.22 
4103 
3.30 

4.<0 
3.04 

.03 
.02 
.31 

T 
.17 

.21 

.03 
.21 

,10   ,81 
3*03   ,09 

,76  1,19 

2,22   ,03 

•  48 

,03 
,03 

,05 

,05 

10 
57 
30 
80 
18 

62 
60 
46 
23 
69 

,22 

.07 
,39 
.67 
•  17 

*03 
T 

.06 
.18 

.04 

T 

.04 
•  05 

T 

,02 

T 
T 

.03 

.30 

.15 
.12 

•  05 

T 
T 

T 

.19 

.03 

.02 
.38 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  5TA 
LANOISVILLE 
LATROBE 

2.29 
2.24 

4.59 
4.43 

4.07 

,16 

.46   T     .18 

T 

,13 

T 

.12 

T 
T 

•32   .66 

T     .15 
1.02  1.33 

.11  2.45 
1.37  1.23 

•  16 

T 

.01 

14 
13 
57 
55 

50 

33 
55 

75 
60 
27 

,42 
.31 
,01 
,01 

,34 

.10 

T 
T 

.22 

T 
.07 

.21 
.15 

.22 
.09 

•  06 

.10 

.26 

.06 

.17 

•  18 
•  05 
.26 

.02 

•  06 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NM 

LEHI6HT0N 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

1.74 
5.02 
3.47 
.92 
2.73 

,07   T 
•  30 
.08 

T 

.04 
•  05 

.01 

T     .13 

1.70   .73 

1.05 

.08   .32 

.17   ,80 

.13 
.10 

T 

70  1 
20  1 
14 
08 

70 
15 
06 
17 
32 

,04 

T 

,10 

.02 

.26 

.01 

T 

.23 

T 

.31 

.35 

T 
.01 

.04 
.05 

.09 
.08 

•  09 

•  oa 

•  63 

.10 

.60 

.33 

.04 

•  04 

•  03 

.03 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
MADERA 

2.90 
1.75 
2.98 
3.18 

3.34 

,06 

,36   ,01 
,42 

,04 

.06 

•  02 

•  OS 

.61 

,10  1,72 

,43   ,23 

,01  1,22 

•  26 

•20  1^17 

.05 

.16 

.04 

T 

29 

17 
25 

09  1 
29 

56 

25 
36 
30 
56 

.06 
,36 
.12 
•  54 
,29 

T 

.18 

.01 

.04 

.04 

.02 

T 

T 

.04 

.01 

,01 
,25 

.11 
.15 

T 

,03 

•  04 

T 

.03 

.01 
.02 
.06 

.27 

•  04 

•  03 

MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 

5.85 

3.78 
3.40 
5.38 
5.43 

,27   T 

,06        .01 

,03 

,12 

T 
.07 

,08 
,01 

1,48 
T 
,19 

,15  1,64 
,20  1,38 
•32  2,18 
2,04   ,16 
,72  1,56 

T 

.04 

T 

23  1 
35 
33 
64 
32  1 

71 
40 
32 
65 
26 

,25 

,06 
.08 

,94 

.06 

T 
T 
.20 

.02 
.10 

.65 

,26 

,05 

•  01 

T 

•  02 

,20 

,45 

,30 

T 

.10 
.67 

.20   .02 

•  06 
T 

•  04 

•  20 

•  03 

MARTINSeURG  CAA  AP 

MATAM0RA5 

MAYBURG 

MC  CONNELLSBUPG 

MC  KEESPOBT 

2.25 
3.35 

3.39 

5.08 
4.05 

,17   ,05 
,05 

,02 

.43 

T 

,16 

T 

,12 

1,29   ,04 

,34   ,83 

1.45  1,59 

2,00   ,71 

•  03 

•  03 

•  26 

T 

34 
09 
12 
63 
57 

56 
38 
25 

,06 
,17 
•  39 

,46 

T 

.08 

.04 

.02 

.37 

.55 

.26 

•  20 

.'•I 

.40 

,01 

.04 

.30 
.21 

.08 
.42 
.34 

.56 

.03 

•  17 
•  02 

MEADVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MEYERSOALE 

2.63 
2.55 
2.61 

5.54 
5.00 

T     T 
T 

,02 

,02 

T 

,04 

•  03 

,66   ,66 

,29  1,31 

,96   ,82 

2,60   ,32 

2,01  1,20 

.04 

T 

.05 
.70 
.01 

14 
16 
12 
42 

77 

43 
41 
14 

08 

•  30 

•  27 

•  42 

.30 

.14 
.03 

.01 

.03 

T 

.01 

.06 

.35 

T 
T 

.19 

.25 

T 
.06 

.02 

.58 
.56 

T 

T 
.32 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MILANVILLE 

MILLMEIM 

MILLVILLE  2  SW 

4.00 
2.98 
3.69 
3.37 
3.32 

•  35 

.19 
.25   T 

T 

.07 

T 
,03 

1,93   ,31 
,75   ,92 

,41   T 
,04  1,63 
T     •86 

T 

.11 

•  11 

•  08 

91 
36 

1 
39 
20  1 

33 
07 
03 
09 
00 

T 

•  63 
.12 

•  11 
.31 

T 
.02 

T 

.03 

T 

T 
T 

.06 

.16 

T 
.16 

.02 
.37 

.09 
,08 

,05 
,12 

.13 
.10 

.36 
.11 
.27 

.05 

T 

T 

.66 

,65 
,23 

MILROY  3  NE 

MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

2.93 
4.12 
5.64 
1.59 
3.00 

,03   T 

,02 

T 

,07 

,07 
.03 

2^25 

.03 
2.00   ,15 

,05   ,45 

.33 

44 

95 
72 
49  1 

10 
64 
61 
41 
05 

.14 
.02 

.03 

T 

T 

•  05 

T 

T 
T 

.24 

.04 

.43 

T 

.40 

,01 
.23 

.23 

.06 
.20 
.04 

.01 

•  31 

,01 

T 

MUHLENBUR6  I  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 

2.62 
4,84 
3.50 
4.07 
4.42 

.60 
.03 
.06 

.05 

.06 

.34 

,20 

,13   ,36 
1,95 

,65  1,26 
1,35 
1,60  1,04 

.02 
.05 

43 

33  1 
45 
32 
95 

89 
35 
05 
11 
46 

.66 
.49 

.05 

T 

T 

.14 

.01 
•  23 

1.33 

T 

T 

T 

T 
T 

.12 

.03 
.20 

.18 
.17 

.22 

T 

.05   T 

.20 

.06 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

2.61 
3.51 

6.37 
5.01 
3.27 

T 
T 

T 

,18 
,04 

,13 

•95   ,50 
2,24   ,02 
1,66   ,71 

,10  2*40 
2,78   ,02 

T 

1 
.20 
.02 

19 
42 
25 
22 

07 

10 
01 
70 
60 
05 

•  65 
.24 

.83 

.07 

.20 
.26 

.13 

.02 

T 

.90 

•  20 

T 

.35 

.06 

T 

,04 
.58 

.26 

.10 
,06 

.06 

NEW  TRIPOLI 
NORRtSTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

3.15 

3.90 
1.69 
1.87 
4.95 

.30 

.27        T 

T 

.46 

T 

T 
.12 

.13 
.12 

•16   •68 

1.75 

•03   ^52 

•  06 

U05 

T 

•  34   1 

,06 

78 

07 
11 

10  1 

22 
64 
39 
26 
30 

.02 

•  06 

•  38 
.34 
.20 

T 
.26 

T 
T 

T 

•  36 

.14 

1^06 

T 

.52 

.05 

.36 

•  40 

.22 

.02 

.06 
.20 

.12 
.17 

.20 

.06 
.20 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   POND 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

2.44 
3.73 
2.52 
2.25 
3.66 

T 

,51   ,02 

.34   T 

,02 

.07 
,02 

T 
.09 

•  10   T 

•  10 

T 
,06 

,70   ,03 
,61  1,15 
,20 
T     ,18 
1,90   ,25 

,05 
,01 

77 
34 

14 
42 

25 
82 
50 
65 
09 

T 

.43 

.55 

.10 

T 

.07 
•  01 
T 
T 

T 

.31 

.35 

•  06 

•  25 

•  36 

•  02 

.03 

T 

.05 

.01 
.05 

.09 

.12 

T 
.10 

.01 

.10 
.16 
.22 

,13 

T 

.12 

.01 

T 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY       R 
PHILIPSaURG  CAA  AP 

4.06 
4.26 

3.83 
3.99 
4.19 

T     T 

,12 

T     T 

,04 

,07 
.10 
.10 

.07 
.31 
.15 
.11 

T 

T 
,16 

2,00   ,20 
1,66   ,46 
,07  2,09 
2^00   .29 
2,66   .07 

•  01 

1 

49 
60 
26 

40 
06 

07 
29 

05 
11 
16 

T 

.05 

T 

*02 

,02 

,02 

T 

,04 

.29 

.37 
.12 
.46 

T 

•  04 

•  02 

•  26 

•  01 

T 

T 

T 

.27 

.07 

,16 

.13 

•  13 
.24 

•  08 

.42 
.24 

.07 
.26 

T 

T     T 

.02 

.20 

T     T 

T 

T 
T 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

4.59 
2.23 
3.52 

4,36 
3,20 

T 
,30 

,34   T 
.60 

,02 

T 

,03 

T 

.06 

,07 

T 
.19 

1.79   .29 

.30 

T     .41 

T    1.70 

1.79 

1 
,16 
,03 
,03 
,05 

29 

09  1 
21  1 
26  1 
35 

16 
20 
49 
39 
42 

*05 
*50 
•  05 
*20 

,01 

T 
,01 

,09 

T 
.01 

T 
.01 

T     T 

.31 

•  02 
,24 
.09 

T 

.03 

T 

.04 
.04 

.07 
.09 

.40 
.03 
.03 
•  09 

.01 

.19   ,01 

.01 
.07 

,09 

,01 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  w 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

3.94 

3.82 
3(67 
3.20 
5,00 

■  58   T 
.17   ,02 
,20 
.36 

,11 

.24 

T 

.07   T 

.08 

.16 

2.56 

•27   ^02 

1>33 

•  19 

1^85 

•  03 

•  15 

•  02 

T 

36 

35  1 
10  1 
21 

35 
66 
39 
19 
66 

.24 
.06 
.17 

•  52 

•  89 

,07 
,09 

T 

.03 
.13 
.48 
•  48 

.18 

.65 
.02 

,05 

•  04 
.02 
.26 

.02 
.24 

.17 

.10 

.07 
.02 
.23 

T 
.30 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

4.17 
3.37 
3.87 
2.51 
5.03 

,78   T 

,07 

.03        .05 

.10 

T          T 

,01 

,05 
,02 

.09 

T 

1.37 

.66  I.IP 

.10  1.00 

.48 

1.62   .16 

•  04 

•  01 

•  08 

25  1 
33 

68 

1 
75  1 

04 
15 
30 
28 
78 

•  08 
.51 
*10 

•  50 

T 
,11 

,07 

T 

.03 

.28 

.03 
.40 

.10 
1.11 

•  01 

,07 

T 

,03 

.07 
.16 
•  03 

.05 

T 
,22 

.04 
•  03 
.18 

•  20 

•  08 

RENOVO 

DEW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 

RUSH 

2.19 
1.74 
3.67 
2.49 
2.67 

.10 
.17 
.07 

•  08 

.18 
.65 

.03   .94 
.09   .87 
1.50   .75 
.95   .12 
.03   .15 

,28 

T 

.24 

18 
06 
42 
24 
10 

33 
22 
24 
11 
55 

*23 
*10 
,22 
,21 
,35 

T 

,03 

,04 

T 

T 

.01 

T 

T 
.63 

,03 
,06 

.23 

.04 

.02 

.04 
.15 
.23 

•  05 

•  02 
•  04 

.07 
.11 

T          T 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  w 
SAXTON 
SCHENLEY  L  5 

2.21 
3.90 
3.77 
2,66 
3.25 

.05 
.90   T 

.05 
,04 

•  07 

T 

T 
.30 

.05 

.01 

.70  1.70 

1.90   .03 

•53   .96 

.64   ,97 

.36 

T 

01 

r 

61 
36 
43 

63 
16 

15 
20 
19 

*30 
.17 
,65 
.20 
.60 

,15 
.05 

•  04 

•  04 

T 

.03 
T 
.03 

•  03 

T 

.05 
•  01 

.61 

,04 

T 

.06 

.27 

.01 

.12 

.22 

T 

T 
T 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHAMOK IN 

SKIPPENSBURG 

.99 
3.66 
3.45 
4.35 

T     T 
,20 

,07 

.01 

.03 
.10 

•01   •ll 

2^03   ^39 

1^66 

1,35   .83 

.14 

27 

70 

70 

44 
46 
21 
46 

.01 
.02 
1.05 
.03 

T 
•  02 

T 

.06 

T 

T 

.01 

T 

*01 

T 
T 

T 
T 

•  06 
,12 

.06 
.30 

T 

,01 
T 
,12 

T 
T 

.06 

.32        T 

5HIPPINGP0RT  WB 

SINNEMAHONING 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

2.99 
3.42 
3.36 
4.15 
4.38 

.07   T 
.07 
.05 
.01 

.44 

,02 

T 

,21 

1.21 
.25  1.26 
.97   .80 
1.50   .95 
2.15   .11 

.13 
.02 

16 
16 
20 
41 
50 

37 
50 
31 
11 
20 

•  34 
.65 
,70 
.36 
.25 

T 

.01 

.23 

.15 

.03 

.02 

T 
.05 

.01 
.0* 

.04 

,08 

.05 
.29 

T     T 
,27 

,20 
,26 

,29 

,52        ,06 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRIN6B0R0 
SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 

5.53 

.61 
3.64 
5.15 
4.18 

T 

,06 
,37 
.59 

.84  2.22 

I           T 

.63  1.18 

2.74   .14 

2.02   .19 

.06 
.20 
.39 

1 

46 
21 
68 
02 
58 

66 

16 
72 

.33 
.30 
.05 
.12 

.10 

.05 

T 

T 

•  04 
.22 

,02 

.23 
.04 

.25 
.55 

T 

.52 
.14 

T 

.16 

.06 

5TRAUSST0WN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 

5.34 
3.44 
3.22 

3.50 
3.02 

.16 

.04 
,20 

T 

,01 
,02 

•  05 
.28 

.02 

.03  1.72 

.33 

.58  1.65 

T    1.92 

,41 

.02 

.06 
.02 
.10 
.20 

46  2 

25 
26 

35 

13 
75 
60 

.28 

• 

.22 

.10 

.08 
T 
•  16 

.01 

T 

•  17 

.32 

,03 

,05 
,90 

2,26 

T 
,06 

T 
,01 

.12 

T 
.02 

.11 

T 

.54 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


13       14       15 


25      26      27 


SUTERSVILLE 

4tSl 

TAMAQUA 

4.15 

TAMAOUA  4  N  DAM 

2.99 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

2.» 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

2.71 

TORPEDO  4  W 

2.42 

TOWANDA 

1.20 

TOWER  CITY  5  SW 

4.12 

TROY 

1.12 

TURLEPOINT  *.  NE 
TYRONE  4  NE  8AL0  EAGLE 
UNION  CITY  FILTRA  PLANT 
UNIONTQWN 
UPPER  DARBY 

VANDERGRIFT 
VIRGINVILLE 
VOWINCKEL 
VOWINCKEL  1  WSW 
WARREN 

WATSON TOWN 
WAYNES6URG  2    W 
WELLSBORO  3  S 
WELLSVILLE 

WERNERSVILLE  1  W 

WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  E 
WEST  HICKORY 
WHlTESeURG 
WILKES  BARRE 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

WOLFSBURG 

YORK  3  SSH  PUMP  STA 

YORK  HAVEN 


•24  liST  1.05 


RECORD  MISSING 


1*20 
.24  1*20 
*2e  1.29 


.60 

1.06 
1.00 

.12 

.68 

.11 

.25 

.16 

.95 

.10 

.18 

.27 

.21   .43   T 


S««  Ret«rence  Note*  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1954    _   1955 


PXHKSTLVAKIA 


StaBon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Jdnuary 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

ACMETONIA  LOCK  3 
ALBION 

ALLENTOWN  WB  AP 
AULENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

T 
T 

T 
T 

3.9 

.1 

.3 

14.5 

5.4 

3.6 

3.7 
12.5 

10.5 

7.4 
7.5 
17.6 

4.6 
3.0 
9.7 

T 
T 

- 

- 

IS. 7 
14.9 

ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2  W 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BARNES 

T 
T 

T 
T 

6.0 

T 

.2 

4.0 
7.0 

3.3 

2.5 

9.0 

4.7 

13.5 

8.5 

3.9 

4.0 

T 
9.0 

T 

't 

T 

T 
T 

T 

11.7 
30.0 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

SEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  h    5 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

T 
«•« 

T 
2.5 

4.0 
5.6 
3.3 

1.1 
2.0 

5.5 

9.1 
4.2 
1.5 
4(5 

7.0 
13.6 

7.6 
12.0 
10.5 

9.0 
6.0 
3.8 
4.0 
3.5 

T 
T 

23.5 
34.3 
'23.3 
18.6 
23.0 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  IV 

BLAIRSVILLE  »  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

2.0 

T 
T 
T 

T 

2.2 

T 

T 

2S.9 

1.5 

3.6 
2.9 
5.5 
11.4 
5.8 

8.1 
5.5 

8.5 

12.7 

8.0 

T 
3.0 

.3 
11.3 
2.5 

T 
T 

- 

T 
T 

13.9 
11.4 

iT.e 

BOSWELL  6  WNW 
BRAODOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  *  W  RES 
BRADFORD  3  NW  HEDGEHOG 

T 
T 

T 
1.7 

3.3 

12.3 

34.5 
.8 

26.0 

21.0 
16.1 

11.8 
22.6 

13.0 
14.2 

T 
.9 

93.8 
93.4 

BREE2EW0OD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 

T 

T 

.7 

T 

S.S 

9.7 

T 

4.5 

14.5 

2.0 

.5 

3.5 

•  5 

13.6 

3.6 

11.0 

11.2 
8.0 
7.0 
8.5 

3.0 
5.9 

2.0 
4.0 

T 
T 

T 

24.0 
99.6 

19.1 

BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

T 

T 

2.0 

T 
T 
T 

T 

13.5 

T 
8.4 

T 

T 
13.5 

5.2 

3.1 
7.0 

18.5 

10.6 
11.6 
11.0 

4.0 
12.0 

3.9 

3.0 

T 

T 

59.9 

15.8 

21.0 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAODS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 

T 

•  i 

7.5 
4.0 
2.0 

.5 

14.5 
12.0 

3.5 
T 
1.1 

8.4 
7.0 
3.2 

2.8 

12.9 

19.0 

8.0 

4.3 

7.9 
7.9 
2.0 

3.8 

T 
T 
T 

T 

90.a 

49.9 

»«.T 

12.9 

CHARLEROI  LOCK  4 
CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 

T 

T 

T 
2.5 
1.0 

•  3 

T 
6.1 
15.2 

2.8 
3.5 

12.2 
3.8 

6.8 
11.0 
9.6 

7.4 

4.3 
9.3 

3.0 

T 

T 

27.4 
43.3 

14.9 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 

COALOALE  2  NW 

T 

T 

3.0 

28.5 
1.5 

3.6 
10.0 

28.0 

4.3 

5.3 

8.7 

18.0 
4.4 

10.0 
16.3 
1«.0 
18. 0 
6.8 

1.0 

.4 

2.0 

18.0 

3.8 

T 
T 

- 

38.4 

110.9 
20.8 

COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COSAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

T 

T 
•  5 

.4 
1.6 

T 
11.5 

3.3 

4.5 

9.8 

7.3 

8.7 
11.6 

1.7 

T 

T 
8.9 

IS.l 

CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 
COOKSBURG 
COOKSSURG  2  NNW 

- 

- 

- 

T 

T 

13.9 
2.0 

11.0 
2.1 

1.0 

19.8 
9.0 

8.0 
4.0 
2.9 

T 

4«.T 
IT. I 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUDERSPORT  1  NNE 
COUDERSPORT  2  NW 
COUDERSPORT  7  E 

- 

- 

- 

3.S 

T 

12.0 

16.6 
3.7 

1.0 
30.0 

13.7 

3.6 
2SiO 

11.0 
5.9 

6.9 

14.5 

14.0 

17.0 

.7 
17.0 

11.0 
14.0 

T 

T 
T 

- 

T 

11.8 

102.0 

94.3 

COVINGTON 
CREEKSIOE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 

T 

T 
1.0 

s.e 
2.0 
12.8 

T 

4.5 
10.0 
11.4 
30.3 

1.5 

3.1 

10.1 
16.8 

3.5 

17.0 

19.3 

18.9 
6.0 

T 

6.0 

18.3 

3.7 

T 

T 
.1 

33.4 
99.6 

14.7 

DERRY 

OEVAULT  1  W 
DIXON 
DONEGAL 
OONORA 

T 

T 

T 
T 

9.0 

2.5 

4.7 

T 

17.0 

•a 

1.7 

26.5 

2.1 

14.1 

21.3 

1.7 

15.5 

21.0 
5.7 

6.9 
3.5 

3.4 

6.0 

.4 

T 
T 
T 

58.1 

79.9 
9.9 

DOYLESTOWN 
DU  BOIS  7  E 
DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 

T 

T 
T 

13.0 
IS.O 
14.5 

T 

T 
17.6 

6.4 
10.5 

7.5 

2.3 

10.5 
4.6 
7.8 

16.2 

8.8 
15.5 
10.1 
18.9 
14.5 

1.4 
9.0 
3.4 
10.2 
4.0 

T 
T 
T 
T 

T 

12.9 
65.5 

39.9 

61.9 
42.2 

EAST  WATERFORD  3  E 
EBENSBUR6 
EDIN80R0 
ELI2ABETHT0WN 
EMPORIUM  1  E 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

16.4 
«.2 
5.5 

10.0 

15.0 

29.7 

.3 

10.3 

8.4 

18.6 
3.9 
9.8 

10.4 
12.0 
17.3 
5.1 
16.0 

5.8 

16.6 
2.0 

8.9 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

11.3 

50.1 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

T 

'•.O 

5.0 

T 
2.0 

6.0 

T 

11.6 

3.1 
3.0 

T 
10.2 

10.0 
8.5 

11.0 

2.4 
2.0 

10.3 

T 

T 

26.9 
13.9 

49.1 

FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  OAM 
FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  2  SE 
FREELAND 

T 

T 
T 

T 

T 
1.7 

8.6 

4.4 
12.7 

17.0 

8.5 

8.0 
9.5 
12.0 

10.3 

9.2 

2.9 

8.0 

7.0 

4.1 

T 

T 

41.1 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1954    -   1955 


PEHMSTLTASIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


June 


GALETON 
GEI6ERT0WN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GIFFORO 

GLEN  HAZEL  2  N6  0AM 
SLENWILLARO  DASH  0AM 
GORDON 
GOULOSBORO 
GRANTVILLE  2  SW 

GRATERFORD 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBUR6  WB  AP 

HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

MAWLEY  1  S  DAM 

HOLLISTERVILLE 
HOLTWOOO 
HONESOALE  4  NW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
MUNTSOALE 
HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRMIN 

JAMESTOMN  2  NW 
JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNIN6  LOCK  7 

KRE6AR  I,    SE 

KRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE 


LATROBE 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEHI6HT0N 
LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 
LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 

MAOERA 
MAMAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSSURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAYBURG 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEE5P0RT 
MEAOVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 
MERCER  2    NNE 
MERCER  *  NW 

MERCERS8URG 

MEYERSDALE 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  0AM  7 

MILANVILLE 

MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 
MONTROSE  1  E 
MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2  N  AP 
MUHLENBURG  1  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 

NEFFS  MILLS  4  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 


7,5 
3a0 


•  S 

2(3 


liO 

T 
T 


T 

T 

•  6 

T 

■ 

" 

UiS 

17.0 

•  e 

5.1 

1.0 

*.3 

11.0 

9.5 

T 

T 

T 

3.0 

«.o 

T 

.9 

2.5 

12.5 

♦  .6 

17.6 

.5 

2.0 
1.0 
2.5 

T 


1.5 
6.0 
17.6 
«.0 

14.3 

T 
11.6 


6.5 

T 


3.9 

T 
1.6 
S.5 

T 

T 
13.0 
8.7 
12.5 

1.9 
l.S 

T 
T 
T 

16.5 

1.0 

2.7 

T 


6.7 
3i4 


T 
3.0 

T 


10.0 

>.o 

2.0 
21.0 

T 

T 
«.0 


6.9 

1.0 


.8 

1.0 


29.2 

9.5 


9.0 
32.2 


5.0 

T 
T 


7.0 
4.1 

T 

8.3 

31.0 

T 

48.7 

9.0 

4.9 

14.4 
9.2 

T 
T 


16.8 
1.3 


16.0 

T 


33.6 
9.9 


T 
6.5 

T 
3.6 

T 

9.0 
5. 5 

6.6 
.6 

T 
1.2 


1.0 

28.8 

1.0 

1.5 

.2 

6.5 

T 
T 


7.4 

16.7 

5.3 

3.5 

9.9 

- 

2.0 

7.5 

2.5 

2.7 

8.9 

3.0 

- 

17.0 

- 

16.0 

13.0 

12.: 

•  •4 

4.7 

2.9 

4.5 

7.8 

5.3 

«t3 

11.5 

9.1 

- 

- 

.1 

. 

9.9 

1.9 

1.4 

3.6 

1.7 

8.0 

7.4 

3.8 

lt<9 

19. S 

7.0 

18.« 

19.3 

14.7 

4.0 

. 

2.5 

5.9 

8.6 

2.6 

4.8 
3.8 


1.7 

4.3 

2.5 

10.4 


14.3 
7.5 
9>2 

21.0 
5.5 

10.6 

10.8 
25.9 


1.8 
3.3 


2.0 

4.1 


13.9 
4.3 
6.3 

13.1 
8.3 
2.0 
2.0 
9>5 

12.5 
2.3 
2.5 

15.8 


2.5 
10.0 


6.0 
3.2 


3.0 
1.0 


2.4 

5.0 


7.3 
4.3 
8.1 


7.1 

10.2 

8.0 

13.0 

20.5 


S.O 
11.6 
13.0 

11.2 

7,6 
10.5 
18.5 
20.0 

14.1 

6.7 

10.0 

20.9 


6.8 
8.0 


6.9 
7,0 
13,0 

15,0 
6,5 
13.3 
13.2 
9,0 

13,9 

11,7 
6,8 
3,8 
5,0 

14,9 

11,0 

4,7 

16,5 

7.0 


19.9 
10.4 


7.5 
9.5 
3.1 
9.9 
14.8 

11,0 
7.5 
0.0 

9.5 

3.3 


4.5 
9.0 


7,5 
7.0 


7.0 
8.9 


7.9 
2.0 


2.0 

5.0 
7.8 
3.0 

9.8 
3.9 

17.6 
7.9 


3,0 

2,9 
12,9 


9,9 

2,0 
3,0 


3,3 
2.3 

25,0 

3,0 

16,6 


9,0 
6,6 
2,3 
2.3 
1.8 


1.3 
4.0 
5.3 


2,5 

4.0 


5,1 

e.o 

2.0 
4.0 


8.0 
4.5 


1,2 
•  9 


1«.0 

T 

11.0 

~ 

37.1 

M.O 

13.9 

110.9 

T 

4>.4 

T 

43.2 

52.3 

T 

37.8 

11. 1 

11.1 

12.9 

T 

72.7 

16.9 

11.9 

12.3 
14.8 


73.9 
19.9 

22.9 


13.7 
M.3 
53.0 
72,9 


19,3 
12,7 


37.7 
14.8 


14.2 
18.3 
14,9 
45,6 


105.2 
44.9 


32.7 
103.1 


26.9 
13.1 


94.2 
3«.« 


14.2 
22,6 
23,3 

37,0 
19,9 


14,0 
17,8 


13,9 

14.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  91  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1954    -    1955 


PENNSYLVANIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORTH  EAST  2  SE 

T 

3.0 

.7 

31.2 

15.5 

12.7 

13.0 

T 

78.1 

ORWELL  3  N 

- 

- 

3.0 

~ 

6.5 

1.0 

T 

~ 

PALM 

5.0 

3.5 

■ 

" 

PALMERTON 

T 

.1 

T 

3.0 

6.3 

3.5 

T 

12.9 

PARKER 

l.O 

T 

6.3 

8.5 

3.5 

4.5 

T 

25.8 

PAUPACK  2  WNW 

3.3 

2.0 

- 

. 

T 

T 

■  - 

PECKS   POND 

8.3 

3.3 

2.4 

7.3 

5.3 

1.0 

28.2 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

•  2 

2.4 

6.8 

2.9 

11.4 

PHILADELPHIA  KB  AP 

T 

2.7 

6.8 

2.6 

12.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

T 

2.4 

4.4 

2.0 

8.8 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

T 

T 

3.0 

7.0 

2.0 

T 

T 

12.0 

PHILADELPHIA  CITY 

T 

.2 

■ 

" 

" 

~ 

" 

~ 

PHILIPSBURQ  CAA  AP 

1.0 

9.7 

16.3 

11.5 

16.5 

7.4 

T 

62.4 

PHOENIXVILLE  1  E 

1.0 

■ 

T 

~ 

PIKES  CREEK 

4.2 

6.5 

7.5 

11.3 

6.3 

T 

39.8 

PIMPLE  HILL 

T 

.8 

13)0 

6.6 

9.0 

10.9 

10.5 

1.3 

T 

T 

94.1 

PINE  GROVE  1  NE 

1.7 

•  3 

4.6 

7.2 

2.6 

T 

16.4 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

T 

1.0 

7.3 

6.7 

8.3 

3.2 

T 

26.9 

PITTSBURGH  WB  CITY 

•  2 

.4 

3.1 

4.3 

7.6 

3.6 

T 

19.2 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

29.0 

8.0 

7.5 

12.0 

13.6 

2.0 

72.1 

PORT  CLINTON  1  S 

.5 

6.3 

13.0 

3.0 

22.8 

PORTLAND 

T 

- 

2.4 

— 

4.1 

- 

- 

POTTSTOWN 

T 

4.4 

~ 

4.0 

- 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

l.O 

.7 

4.2 

8.5 

4.3 

16.7 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

1.0 

. 

1''.0 

12.0 

7.0 

7.5 

- 

QUAKERTOWN  1  E 

T 

" 

8.2 

~ 

~ 

RAYMOND 

B 

11.8 

- 

12.3 

7.1 

T 

• 

READING  WB  CITY 

T 

.8 

4.1 

8.5 

2.6 

T 

16.0 

RENOVO 

1.0 

2.5 

2.6 

6.9 

6.3 

19.3 

REW 

T 

1.0 

30.7 

31.8 

20.7 

- 

21.8 

1.2 

- 

RICES  LANDING  L  6 

T 

- 

" 

~ 

■ 

- 

RID6WAY  3  W 

T 

T 

a 

11.6 

10.0 

9.5 

T 

- 

RUSH 

T 

T 

1.5 

4.0 

4.0 

13i0 

3.0 

1.9 

T 

27.0 

RUSHVILLE 

7.4 

•  8 

2.8 

11.1 

3.0 

1.9 

26.6 

SAGAMORE  1  S 

•  e 

12.5 

- 

13.5 

- 

T 

- 

SALINA  3  W 

T 

T 

T 

T 

7.6 

10.3 

2.0 

" 

- 

SAXTON 

T 

1.5 

.4 

7.3 

2.0 

11.2 

SCHENLEY  L  5 

T 

8.0 

6.3 

8.5 

1.0 

24.0 

SCRANTON  WB  CITY 

T 

4.4 

3.1 

2.4 

7.8 

2.9 

.4 

~ 

" 

" 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

T 

2.2 

3.7 

7.1 

T 

13.0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

3.S 

2.0 

4.7 

9.0 

4.2 

22.9 

SHAMOKIN 

T 

1.0 

4.1 

6.5 

2.8 

T 

14.4 

SHIPPENS8URG 

T 

2.0 

1.5 

4.0 

5.5 

2.0 

T 

15.0 

SHIPPIN6P0RT  WB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

•* 

~ 

*" 

SINNEMAHONING 

T 

T 

2.0 

7.3 

3.0 

14.3 

5.0 

33.8 

SLIPPERY  ROCK 

T 

2.6 

9.5 

8.4 

10.5 

5.2 

36.6 

SOMERSET 

9.6 

17.1 

20.5 

14.1 

8.8 

70.1 

SOMERSET  WATER  WORKS 

T 

T 

7.7 

16.2 

20.8 

12.6 

7.7 

69.0 

SOUTH  MOUNTAIN 

T 

2.5 

2.6 

4.2 

9.4 

3.0 

21.7 

SPRIN6BOR0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

SPRING  GROVE 

T 

1.3 

4.5 

9.3 

2.5 

17.6 

SPRINGS  1  SW 

T 

10.2 

18.9 

14.4 

12.9 

6.7 

63.1 

STATE  COLLEGE 

5.0 

3.2 

5.1 

7.7 

9.1 

26.1 

STRAUSSTOWN 

T 

T 

3.0 

4.5 

2.0 

T 

9.9 

STROUDSBURG 

T 

T 

2.5 

9.1 

2.4 

10. 0 

STUMP  CREEK 

T 

4.3 

11.5 

6.4 

10.6 

11.9 

44.9 

SUNBURY 

1.0 

1.5 

9.0 

8.0 

3.9 

19.0 

SUSQUEHANNA 

T 

6.8 

5.5 

7.2 

IS. 2 

9.2 

T 

43.9 

SUTERSVILLE 

T 

.1 

4.9 

2.7 

11.6 

9.0 

24.3 

TAMAOUA 

1.0 

1.0 

4.0 

8.S. 

3.« 

17.9 

TAMAOUA  4  N  0AM 

T 

T 

1.0 

" 

" 

■ 

T 

" 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

- 

' 

- 

T 

18.1 

17.6 

7.0 

12.7 

9.3 

T 

■ 

- 

TIONESTA  2  SE  0AM 

.1 

5.4 

14.3 

16.1 

10.6 

8.6 

T 

T 

M.l 

TITUSVILLE  2  S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

" 

" 

~ 

" 

" 

" 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

_ 

.5 

3.2 

12.9 

11.7 

14.9 

8.9 

T 

- 

TORPEDO  *  W 

2.3 

12.5 

21.2 

11.5 

10.7 

12.0 

.7 

71. 1 

TOWANDA 

11.7 

2.1 

2.9 

10.6 

3.8 

T 

T 

31.1 

TOWER  CITY  5  SW 

3.0 

4.0 

7.3 

8.1 

3.9 

25.9 

TROY 

6.0 

3.5 

2.5 

11.2 

2.4 

T 

23.6 

TURTLEPOINT  4  NE 

T 

_ 

_ 

. 

. 

• 

T 

- 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

T 

T 

6.5 

4.5 

6.3 

15.8 

3.8 

37.1 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

- 

6.3 

32.9 

2«»3 

21.5 

14.4 

•  3 

~ 

UNIONTOWN 

T 

1.0 

5.5 

6.2 

7.8 

6.9 

T 

2«.0 

UPPER  DARBY 

T 

T 

3.9 

7.5 

3.0 

13.9 

VANOERGRIFT 

.5 

_ 

- 

- 

- 

- 

VIRSINVILLE 

.8 

2.6 

- 

2.0 

" 

VOWINCKEL 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

" 

T 

~ 

VOWINCKEL  1  SW 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

- 

• 

" 

~ 

WARREN 

T 

.9 

5.4 

13.3 

12.4 

11.1 

14.0 

T 

94.1 

WATSONTOWN 

T 

4.0 

8.5 

7.0 

- 

- 

- 

WAYNESBURG  2  W 

T 

.9 

3.3 

11.0 

5.2 

3.8 

24.2 

WELLSBORO  3  S 

17.0 

7.5 

6.0 

18.0 

6.0 

T 

54.9 

WELLSVILLE 

1.0 

1.5 

5.5 

10.9 

1.7 

29.2 

WERNERSVILLE  1  W 

4.3 

6.3 

" 

WEST  CHESTER 

T 

.5 

2.0 

7.0 

3.0 

12.9 

WEST  GROVE  1  E 

1.5 

9.0 

9.5 

1.0 

17.0 

WEST  HICKORY 

2.5 

12.5 

11.0 

9.0 

13.0 

48.0 

WHITESBURG 

. 

1.5 

• 

" 

- 

- 

■ 

WILKES  BARRE 

T 

.5 

1.9 

9.5 

1.9 

T 

13.6 

WILLIAMSBURG 

T 

1.0 

2.8 

3.3 

3.0 

T 

19.3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

T 

6.5 

4.5 

4.8 

12.5 

5.7 

T 

34.0 

WOLFSBURG 

3.1 

•  3 

2.1 

8.3 

3.0 

16.8 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

- 

8.4 

3.9 

T 

T 

- 

YORK  HAVEN 

T 

T 

4.3 

8.5 

1.0 

13.6 

2 ION  GROVE 

T 

_ 

3.1 

_ 

5.0 

T 

- 

2I0NSV1LLE  3  SE 

T 

T 

3.7 

8.6 

2.6 

14.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  92   - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1955 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

'' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

1 

12 

13 

14] 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■5 

ALLENTOWN  WB  AP 

MAX 

69 

66 

75 

79 

89 

86 

82 

51 

57 

72 

61 

77 

71 

69 

82 

88 

39 

85 

74 

85 

34 

87 

85 

81 

76 

74 

80 

85 

87 

86 

78.1 

MIN 

50 

51 

52 

52 

60 

59 

55 

51 

50 

46 

58 

57 

54 

53 

53 

55 

60 

59 

60 

60 

62 

53 

51 

63 

53 

54 

53 

54 

57 

59       55.9 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 

67 

64 

68 

76 

79 

38 

85 

64 

64 

56 

72 

62 

75 

70 

63 

33 

73 

89 

83 

77 

35 

86 

89 

86 

33 

78 

74 

81 

85 

89       77.7 

MIN 

50 

55 

53 

53 

57 

60 

59 

57 

51 

51 

54 

58 

57 

56 

54 

55 

59 

59 

63 

50 

52 

63 

61 

65 

55 

55 

54 

54 

56 

60       56.9 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 

57 

72 

75 

80 

83 

87 

78 

65 

59 

71 

66 

59 

59 

56 

75 

60 

85 

84 

79 

85 

64 

81 

75 

78 

70 

71 

76 

61 

84 

34     ,  75.3 

MIN 

1,5 

47 

44 

47 

50 

56 

62 

49 

49 

45 

55 

53 

51 

50 

52 

49 

54 

55 

58 

56 

51 

58 

55 

55 

51 

46 

50 

50 

53 

55       52.1 

ARENDTSVILLE 

MAX 

67 

72 

70 

74 

84 

88 

85 

70 

56 

50 

73 

68 

79 

68 

67 

79 

84 

87 

37 

75 

89 

88 

89 

87 

83 

67 

74 

79 

64 

87       77 . 3 

MIN 

46 

51 

53 

54 

55 

56 

55 

52 

50 

50 

58 

57 

55 

53 

53 

53 

51 

50 

63 

61 

52 

52 

56 

50 

56 

54 

53 

56 

56 

57       55.8 

ARTEMAS  1  WNW 

MAX 

73 

74 

83 

81 

85 

87 

69 

64 

57 

73 

74 

72 

75 

78 

75 

84 

86 

85 

81 

86 

35 

86 

81 

79 

88 

77 

36 

87 

88 

39       80.4 

MIN 

44 

42 

42 

41 

41 

56 

55 

50 

49 

46 

48 

45 

43 

47 

46 

46 

49 

54 

52 

53 

59 

60 

54 

56 

46 

47 

49 

50 

46 

40      1  49.1 

BAKERSTOWN  3  MNW 

MAX 

72 

70 

74 

78 

30 

88 

34 

70 

70 

73 

74 

70 

64 

62 

76 

31 

85 

85 

84 

87 

77 

78 

80 

74 

72 

77 

78 

82 

85 

86       77.2 

MIN 

54 

48 

50 

52 

60 

65 

65 

56 

54 

50 

64 

54 

53 

47 

46 

50 

54 

60 

64 

55 

56 

50 

57 

58 

56 

48 

51 

50 

53 

58       54.8 

BEAVERTOWN 

MAX 
MIN 

71 
47 

70 
46 

76 
44 

85 
45 

91 
51 

88 
53 

86 
60 

70 
52 

59 
50 

74 
90 

72 
58 

76 

59 

83 

85 

66 

86 

86 

90 

68 

90 

68 

38 

89 

73 

79 

35 

67 

34     1  61.8 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 

63 

71 

75 

75 

82 

86 

87 

70 

55 

52 

72 

66 

74 

65 

60 

81 

84 

89 

85 

75 

37 

85 

84 

77 

79 

68 

66 

76 

84 

87       75.8 

MIN 

50 

46 

44 

46 

49 

52 

52 

54 

49 

48 

52 

49 

54 

50 

49 

52 

54 

58 

62 

58 

53 

63 

60 

57 

50 

56 

49 

>9 

53 

56 

52.3 

BERWICPC 

MAX 

69 

68 

77 

80 

89 

88 

88 

85 

60 

76 

75 

77 

70 

A6 

82 

86 

89 

90 

89 

84 

89 

88 

86 

82 

84 

74 

78 

84 

37 

68 

80.9 

MIN 

51 

51 

53 

49 

59 

57 

56 

56 

51 

53 

59 

58 

54 

55 

52 

50 

57 

51 

50 

60 

50 

52 

57 

60 

50 

53 

54 

52 

53 

5S 

55.4 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 

68 

66 

74 

78 

88 

85 

85 

60 

56 

72 

62 

78 

71 

67 

83 

36 

68 

89 

74 

87 

85 

89 

86 

87 

75 

73 

81 

86 

89 

63 

78.5 

MIN 

50 

54 

53 

56 

62 

59 

55 

51 

50 

51 

58 

57 

61 

57 

57 

64 

67 

62 

61 

62 

66 

61 

67 

65 

58 

57 

60 

59 

61 

63      '  53.8 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 

65 

69 

72 

74 

78 

88 

69 

62 

62 

69 

70 

65 

56 

52 

70 

75 

84 

85 

80 

81 

SO 

75 

71 

72 

67 

67 

74 

79 

31 

31        72.5 

MIN 

47 

46 

48 

52 

53 

59 

61 

50 

46 

47 

50 

51 

49 

46 

49 

52 

57 

60 

60 

57 

60 

62 

56 

57 

54 

44 

51 

52 

58 

62     '  53.2 

BRADFORD  !•    W  RES 

MAX 

64 

67 

71 

74 

76 

83 

32 

66 

64 

70 

69 

66 

65 

55 

74 

77 

84 

84 

84 

82 

31 

80 

72 

72 

71 

73 

73 

78 

80 

61       73.9 

MIN 

45 

4n 

33 

36 

40 

45 

49 

43 

47 

44 

51 

46 

49 

47 

47 

39 

44 

50 

54 

46 

50 

49 

44 

49 

42 

43 

41 

39 

42 

45       44.3 

BROOICVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

69 

71 

74 

78 

82 

35 

70 

63 

65 

71 

63 

69 

58 

57 

75 

79 

65 

85 

31 

34 

84 

76 

71 

73 

69 

53 

74 

60 

83 

81       74.3 

MIN 

46 

39 

37 

40 

43 

50 

62 

51 

52 

47 

51 

50 

53 

50 

49 

44 

46 

57 

57 

53 

57 

52 

49 

50 

46 

40 

44 

45 

46 

50       43.5 

BURGETTSTONN  2  W 

MAX 

67 

71 

74 

76 

81 

35 

90 

78 

65 

66 

73 

74 

69 

60 

50 

75 

31 

66 

37 

85 

37 

87 

81 

75 

77 

71 

70 

73 

83 

35       76.7 

MIN 

41 

36 

37 

40 

48 

53 

60 

55 

45 

44 

50 

45 

53 

50 

46 

41 

44 

50 

53 

51 

55 

51 

51 

50 

50 

38 

42 

42 

45 

52 

47.3 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 

70 

71 

74 

84 

82 

80 

85 

64 

63 

74 

73 

75 

67 

63 

74 

84 

83 

82 

77 

88 

37 

36 

39 

88 

64 

78 

77 

90 

91 

92 

73.8 

MIN 

43 

41 

40 

40 

47 

50 

46 

47 

46 

48 

57 

52 

54 

52 

46 

47 

54 

50 

50 

56 

50 

53 

55 

55 

50 

48 

46 

48 

49 

53 

50.1 

BUTLER 

MAX 

70 

74 

74 

79 

84 

83 

90 

74 

69 

73 

77 

75 

65 

58 

77 

81 

65 

88 

90 

90 

88 

87 

30 

77 

74 

74 

74 

33 

85 

36 

79.0 

MIN 

46 

42 

41 

44 

55 

60 

65 

57 

52 

48 

59 

49 

47 

51 

47 

45 

50 

55 

56 

54 

50 

58 

54 

49 

55 

42 

47 

45 

50 

55     :  51.3 

CANTON  1  NW 

MAX 

60 

64 

57 

58 

77 

81 

81 

78 

59 

56 

72 

60 

71 

63 

64 

75 

30 

85 

84 

81 

84 

82 

79 

74 

75 

70 

70 

71 

30 

84       73.2 

MIN 

46 

48 

47 

52 

53 

57 

59 

53 

48 

46 

51 

53 

50 

50 

48 

53 

51 

54 

58 

55 

57 

51 

59 

53 

50 

47 

49 

49 

51 

55 

51.8 

CARLISLE 

MAX 

73 

70 

77 

86 

91 

90 

88 

68 

60 

74 

59 

78 

70 

67 

81 

87 

92 

90 

86 

90 

90 

91 

89 

84 

73 

70 

81 

85 

38 

89 

81.1 

MIN 

56 

52 

58 

52 

58 

50 

61 

52 

50 

55 

61 

60 

57 

57 

54 

57 

51 

62 

65 

62 

66 

64 

61 

63 

56 

55 

56 

54 

59 

57 

58. 0 

OMMBERSBURG  1  ESE 

MAX 

72 

72 

74 

83 

87 

88 

72 

63 

58 

72 

72 

77 

65 

65 

80 

86 

39 

85 

75 

88 

87 

87 

85 

31 

66 

76 

79 

84 

85 

87 

78.0 

MIN 

47 

45 

47 

45 

50 

53 

60 

52 

50 

51 

59 

58 

57 

50 

47 

51 

54 

59 

53 

60 

63 

53 

57 

62 

54 

53 

52 

51 

54 

56 

54.1 

CHESTER 

MAX 

77 

71 

70 

75 

89 

82 

85 

61 

62 

73 

81 

73 

70 

32 

87 

90 

73 

90 

88 

91 

90 

35 

76 

82 

87 

92      1  60.1 

MIN 

60 

56 

55 

55 

66 

60 

58 

51 

52 

58 

62 

58 

60 

61 

67 

61 

61 

56 

70 

65 

65 

59 

60 

59 

54 

68       60.7 

CLARION  3  SW 

MAX 

69 

73 

76 

79 

83 

33 

73 

63 

69 

74 

70 

70 

58 

53 

77 

30 

88 

87 

83 

87 

85 

79 

75 

75 

74 

71 

77 

81 

85 

63       75.5 

MIN 

42 

38 

37 

38 

45 

45 

57 

50 

48 

47 

54 

45 

49 

47 

44 

41 

46 

52 

54 

50 

55 

51 

45 

49 

45 

37 

41 

44 

45 

50     1  46.4 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 

76 

71 

76 

80 

86 

87 

84 

69 

65 

72 

73 

82 

62 

62 

77 

84 

85 

67 

85 

87 

35 

81 

73 

78 

75 

72 

78 

82 

85 

87     1  73.4 

MIN 

41 

36 

37 

41 

47 

54 

61 

54 

52 

44 

56 

46 

53 

49 

46 

45 

44 

48 

53 

50 

55 

55 

51 

50 

51 

40 

41 

44 

45 

53       48.1 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 

69 

70 

77 

77 

88 

S5 

85 

84 

58 

58 

74 

67 

80 

71 

69 

80 

85 

39 

87 

71 

87 

86 

89 

87 

33 

73 

74 

79 

85 

68       78.5 

MIN 

48 

54 

50 

61 

55 

53 

53 

56 

51 

46 

59 

61 

54 

51 

57 

58 

53 

57 

61 

60 

60 

62 

59 

64 

52 

57 

52 

54 

57 

56       55.6 

COLUMBIA 

MAX 

73 

72 

80 

83 

91 

87 

82 

70 

59 

75 

74 

80 

73 

70 

S3 

87 

91 

90 

80 

90 

90 

92 

89 

86 

75 

73 

64 

88 

91 

92      !  61.6 

MIN 

52 

52 

56 

55 

57 

57 

56 

52 

50 

52 

61 

61 

55 

57 

55 

53 

60 

60 

63 

60 

64 

65 

61 

54 

55 

57 

54 

59 

57 

61       57.5 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 

61 

69 

71 

74 

76 

80 

88 

72 

60 

60 

72 

73 

66 

57 

59 

71 

77 

85 

82 

73 

83 

83 

79 

79 

77 

61 

70 

76 

79 

84       73.4 

MIN 

43 

38 

44 

41 

45 

49 

56 

54 

48 

45 

50 

52 

50 

SO 

39 

45 

41 

49 

53 

54 

52 

57 

51 

52 

52 

47 

49 

46 

45 

45       46.1 

CORRV 

MAX 

68 

70 

75 

75 

84 

91 

89 

69 

70 

75 

71 

70 

60 

57 

76 

78 

87 

89 

84 

84 

85 

77 

76 

74 

72 

71 

77 

81 

36 

63       76  1 6 

MIN 

48 

41 

42 

42 

53 

54 

66 

54 

49 

50 

57 

46 

52 

50 

45 

45 

49 

54 

50 

54 

54 

55 

51 

54 

51 

47 

47 

46 

50 

54       50.7 

COUDERSPORT  2  NW 

MAX 

62 

66 

70 

76 

SO 

83 

75 

63 

60 

70 

6S 

69 

61 

55 

74 

79 

84 

84 

79 

82 

61 

77 

72 

74 

71 

66 

73 

78 

32 

77       72.9 

MIN 

45 

43 

40 

41 

42 

47 

53 

50 

48 

41 

49 

47 

50 

48 

46 

45 

50 

60 

57 

50 

53 

53 

50 

47 

45 

45 

42 

42 

47 

54       47.7 

OERRY 

MAX 

68 

73 

75 

85 

83 

90 

77 

67 

62 

68 

74 

69 

62 

57 

68 

87 

85 

37 

S3 

85 

85 

31 

76 

77 

68 

70 

76 

81 

36 

65      '  76.3 

MIN 

46 

45 

42 

44 

46 

56 

65 

55 

51 

49 

53 

52 

52 

50 

43 

54 

50 

55 

53 

53 

62 

64 

58 

55 

52 

48 

48 

47 

50 

55       52.1 

OeVAULT  1  w 

MAX 

68 

70 

73 

73 

86 

83 

82 

62 

56 

73 

64 

77 

6« 

70 

80 

88 

87 

85 

74 

84 

81 

88 

87 

82 

74 

78 

79 

83 

83 

88       77.7 

MIN 

57 

53 

52 

52 

59 

62 

59 

50 

50 

48 

47 

47 

46 

47 

47 

45 

45 

51 

59 

59 

59 

59 

53 

58 

56 

55 

54 

58 

58 

59       53.7 

DIXON 

MAX 

64 

66 

64 

77 

76 

86 

86 

85 

65 

69 

78 

64 

75 

70 

55 

31 

65 

88 

90 

80 

86 

88 

35 

84 

30 

78 

75 

60 

85 

88       76.1 

MIN 

44 

45 

41 

43 

46 

51 

51 

53 

50 

49 

51 

64 

50 

51 

43 

44 

43 

54 

55 

58 

55 

55 

50 

54 

44 

46 

43 

49 

48 

51       49.5 

DONEGAL 

MAX 

63 

67 

69 

73 

77 

85 

69 

57 

60 

69 

71 

63 

52 

54 

68 

74 

81 

80 

76 

81 

80 

84 

70 

73 

60 

64 

71 

76 

81 

81      :  71.0 

MIN 

35 

33 

36 

35 

44 

50 

57 

47 

45 

39 

50 

44 

47 

44 

42 

41 

42 

49 

52 

47 

54 

55 

51 

47 

44 

48 

40 

39 

41 

49       44.9 

DONORA 

MAX 

74 

74 

79 

80 

S4 

88 

92 

79 

68 

74 

76 

73 

69 

62 

73 

80 

86 

90 

91 

88 

90 

88 

83 

30 

81 

70 

75 

80 

86 

68       80.0 

MIN 

43 

46 

48 

49 

59 

62 

66 

57 

52 

51 

61 

55 

56 

52 

51 

51 

54 

60 

62 

59 

66 

65 

59 

59 

60 

49 

53 

52 

54 

61      i  55.9 

DU  eois   7  E 

MAX 

65 

69 

78 

77 

80 

83 

82 

66 

63 

72 

68 

68 

62 

57 

79 

79 

85 

86 

81 

82 

32 

32 

74 

73 

72 

68 

73 

79 

82 

33       74.9 

MIN 

46 

40 

38 

39 

42 

49 

62 

50 

50 

43 

57 

*1 

51 

50 

51 

42 

46 

54 

55 

49 

54 

54 

49 

49 

47 

39 

45 

43 

45 

50       47.3 

EAGLES  MERE 

MAX 

57 

61 

62 

68 

73 

79 

78 

78 

55 

53 

67 

57 

68 

61 

60 

73 

77 

79 

81 

74 

78 

80 

79 

71 

74 

68 

66 

70 

75 

79      '  70.0 

MIN 

43 

45 

46 

48 

52 

56 

59 

51 

4« 

46 

49 

S3 

SO 

49 

48 

49 

55 

61 

62 

57 

57 

62 

57 

56 

52 

47 

49 

53 

58 

63       52.6 

EAST  BRADY 

MAX 

70 

74 

79 

81 

84 

92 

92 

73 

70 

75 

74 

74 

67 

61 

78 

64 

90 

89 

87 

88 

88 

86 

31 

78 

77 

73 

60 

84 

89 

88       80.2 

MIN 

47 

45 

45 

46 

52 

58 

64 

56 

54 

52 

59 

50 

54 

53 

48 

47 

51 

56 

61 

56 

61 

58 

53 

56 

52 

43 

48 

50 

53 

56       52.8 

EBENSBURG 

MAX 

65 

70 

74 

77 

81 

85 

78 

64 

58 

63 

70 

67 

55 

52 

73 

78 

82 

31 

75 

82 

82 

79 

73 

75 

69 

69 

74 

77 

83 

82       73.3 

MIN 

43 

44 

40 

40 

45 

50 

60 

41 

47 

44 

55 

50 

50 

47 

50 

44 

55 

52 

58 

51 

57 

58 

54 

50 

47 

44 

44 

42 

47 

49       48.6 

EMP0RIUI4  1  E 

MAX 

62 

67 

71 

76 

81 

83 

8« 

68 

59 

67 

76 

65 

63 

60 

61 

79 

83 

88 

88 

83 

85 

8S 

74 

74 

76 

71 

70 

77 

32 

85       74.9 

MIN 

47 

43 

40 

39 

40 

43 

49 

54 

51 

48 

50 

52 

S3 

53 

47 

44 

47 

52 

58 

56 

57 

57 

47 

50 

44 

44 

47 

47 

50 

51       48.7 

EPHRATA 

MAX 

71 

70 

77 

76 

90 

89 

83 

75 

59 

73 

65 

78 

71 

69 

32 

85 

90 

87 

82 

88 

86 

89 

86 

84 

80 

75 

81 

86 

88 

69       30.0 

MIN 

45 

49 

50 

50 

54 

53 

54 

51 

45 

46 

54 

54 

52 

50 

47 

52 

55 

56 

59 

55 

59 

60 

57 

58 

51 

51 

50 

51 

53 

56       52.6 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 

66 

70 

71 

74 

32 

90 

77 

67 

70 

72 

69 

70 

57 

61 

71 

75 

80 

85 

85 

82 

83 

77 

73 

72 

69 

68 

74 

80 

83 

60       74.5 

MIN 

52 

43 

45 

49 

61 

63 

55 

53 

51 

54 

52 

51 

53 

53 

47 

49 

53 

S8 

57 

52 

62 

59 

54 

55 

56 

47 

51 

52 

57 

65 

54.6 

See  Relerence  Notei  Tollowtng  Station     Index 
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Table  5  -  ConKnued 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

IPI 

:m 

\T 

UH 

ES 

» 

PENNSYLVANIA 
JUNE  1955 

Day 

Of  Month 

9 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

72 

*2 

74 
46 

72 
44 

87 
43 

87 
41 

80 
52 

71 

61 

64 
60 

to 

61 

71 

48 

62 

56 

72 
54 

60 

54 

es 

52 

71 
60 

81 

50 

86 

51 

86 
59 

81 

54 

87 
57 

88 
61 

66 
64 

86 

56 

81 

47 

62 

50 

70 

50 

76 

50 

67 
47 

88 
48 

88 
53 

76.9 
51.3 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

74 
52 

76 

44 

80 
48 

82 
52 

SS 
58 

91 
62 

87 
63 

67 

69 

71 
53 

77 
52 

75 
58 

73 
47 

64 
52 

65 
51 

SO 
46 

84 

46 

89 

50 

89 
56 

88 

59 

89 
60 

89 
62 

85 
56 

75 
50 

75 
52 

74 
55 

71 
43 

82 

46 

66 
46 

88 

61 

86 
60 

60i0 
62<2 

FORD  CITY  *  S  0AM 

MAX 
MIN 

66 

44 

69 
42 

73 
40 

75 
42 

79 
48 

84 
54 

88 

60 

73 

55 

60 
50 

67 

49 

73 
55 

72 

41 

6« 

60 

»7 

50 

69 

49 

76 
46 

80 
49 

85 
52 

85 
57 

83 
52 

84 
56 

66 
57 

80 
54 

76 
54 

76 
47 

71 
43 

72 
48 

76 
47 

82 
49 

68 

54 

7610 
49.6 

FRANKl-IN 

MAX 
MIN 

ft 
47 

72 
43 

77 
42 

79 

44 

84 
52 

86 
56 

85 
62 

70 
55 

71 
62 

74 
51 

70 
48 

68 

47 

62 
53 

57 
51 

76 

48 

81 
43 

88 
48 

87 
57 

83 
60 

87 
54 

85 
58 

79 
55 

76 
48 

74 

49 

74 
51 

71 
44 

77 
45 

81 
44 

84 

49 

84 
54 

77.1 
50.3 

FREOERICKSVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
38 

66 

38 

62 
38 

58 

37 

67 

37 

60 
38 

65 
37 

82 
37 

57 
37 

58 
37 

60 
36 

60 
38 

57 
36 

58 
42 

60 
42 

70 
41 

81 
41 

84 

42 

83 
45 

70 
45 

82 

45 

82 
46 

85 

46 

82 
45 

76 
42 

72 
45 

70 
46 

77 
38 

80 
38 

85 
50 

72.8 
56.9 

FREELAND 

MAX 
MIN 

68 
45 

60 
47 

65 
48 

71 
50 

78 

57 

80 
67 

79 
59 

76 
51 

54 
45 

69 

41 

60 
64 

68 
61 

63 

51 

63 
56 

78 
54 

85 
56 

79 
58 

82 

60 

78 
60 

81 
56 

78 
63 

69 
62 

74 
60 

74 
52 

66 
60 

76 
53 

61 
58 

80 
6« 

81 
65 

72.4 
54.3 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

71 
53 

71 
52 

72 
49 

76 
51 

81 
61 

82 
52 

82 
57 

70 
51 

58 
51 

75 

46 

67 

67 

73 
59 

74 
51 

70 
54 

84 
54 

87 

54 

86 

68 

86 

59 

80 
64 

86 
61 

86 
64 

90 
67 

69 
63 

81 
54 

77 
57 

67 
59 

81 
56 

84 
55 

89 
60 

86 
59 

78.8 
56.6 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

68 
50 

73 
53 

70 
54 

76 
55 

SS 
58 

90 
61 

38 
69 

71 
54 

57 
50 

60 
51 

72 

57 

71 
67 

77 
58 

68 
54 

67 

84 

80 
56 

86 
69 

90 
62 

88 
66 

77 
61 

90 
65 

89 
66 

90 
62 

88 
64 

84 
56 

67 
54 

74 
66 

82 

54 

86 
56 

86 
60 

78.4 
87.4 

GORDON 

MAX 

MIN 

6S 

45 

65 

50 

73 
48 

78 
45 

as 

53 

86 
52 

82 

53 

74 
51 

57 
49 

73 
50 

71 
49 

74 
50 

66 
47 

65 
63 

81 
49 

82 
47 

86 

50 

87 

66 

84 
56 

87 
55 

85 
57 

86 
56 

84 
51 

80 
56 

78 
45 

71 

46 

74 
46 

62 

47 

87 
47 

83 
52 

77.9 
50.3 

6RATZ  1  N 

MAX 

MIN 

^t 

69 
52 

69 
52 

75 
48 

83 
55 

87 

66 

86 

69 

80 
56 

57 
SO 

60 
50 

73 
55 

64 
68 

7S 

63 

67 

64 

68 
48 

79 

50 

82 
56 

86 
60 

86 
61 

86 

60 

86 
58 

84 

60 

86 
55 

60 
69 

60 
61 

78 
53 

72 
61 

79 
48 

S3 
51 

86 
57 

76.6 
54.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

71 
45 

72 

40 

80 
40 

80 
42 

86 
52 

91 

55 

89 
64 

70 
66 

75 
62 

77 
60 

73 
58 

71 
46 

63 
62 

60 
52 

76 
44 

81 
44 

88 

48 

89 

55 

88 
57 

88 
55 

88 
58 

82 

54 

82 

50 

73 
62 

77 
50 

78 
43 

79 
43 

65 
43 

88 

46 

63 
55 

79.4 
60.1 

HANOVER 

MAX 
MIN 

61 
47 

72 
48 

69 

50 

76 
48 

84 
52 

89 
68 

S« 

57 

71 
52 

59 

48 

59 

48 

73 
52 

75 

58 

77 
64 

69 
51 

68 

47 

80 
49 

86 
54 

91 
58 

87 
64 

77 
59 

89 

60 

89 
64 

89 
59 

88 
62 

88 
62 

62 

51 

74 
60 

81 

61 

65 
52 

87 
57 

76.6 
64.1 

NARRISBURG  W8  AP 

MAX 
MIN 

70 
54 

69 
57 

75 
57 

83 
56 

61 

85 

61 

77 
69 

64 
53 

61 

51 

73 
54 

6S 

60 

76 
59 

69 
68 

66 
66 

80 
55 

84 
59 

90 
63 

87 
64 

79 
64 

88 
62 

88 
66 

87 
67 

84 
63 

82 
62 

73 
67 

73 
55 

79 
67 

63 
66 

87 
60 

87 
62 

78.4 
58.9 

MAHLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

58 
43 

62 

43 

63 
42 

70 
43 

72 
46 

80 
46 

S3 
46 

83 
45 

60 
42 

55 

42 

74 
47 

60 
47 

74 
48 

67 
49 

60 
46 

76 
43 

80 
48 

85 

48 

85 
49 

79 
52 

80 
52 

83 
50 

83 
50 

77 
53 

74 
39 

78 
48 

70 
46 

70 
43 

78 
44 

S3 
49 

73.3 
46.2 

MOLTWOOD 

MAX 
MIN 

69 
55 

68 
59 

76 
59 

78 
59 

86 
61 

83 
61 

77 
61 

54 

58 
54 

73 
54 

64 
63 

78 
59 

69 

59 

64 
59 

79 
57 

81 

61 

90 
63 

86 

63 

73 
63 

86 

64 

89 
66 

89 
69 

87 
65 

86 
67 

72 
62 

74 
60 

79 
60 

84 
64 

89 
64 

87 
64 

78.0 
61.0 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

68 
48 

74 
44 

78 
42 

82 
41 

36 
42 

90 
43 

93 
53 

72 
57 

58 
52 

63 
52 

72 
52 

71 
58 

72 

54 

66 

67 

60 
48 

83 
49 

86 

49 

90 
63 

88 

59 

77 
59 

90 
60 

89 
60 

86 

55 

77 

55 

82 
51 

69 

46 

75 
48 

82 
46 

87 

48 

89 

51 

78.5 
51.2 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

70 
42 

75 
41 

76 
39 

78 
40 

83 
42 

88 
53 

76 
64 

68 
53 

66 

50 

76 
47 

74 
58 

70 
52 

60 
64 

5« 

51 

72 

51 

81 

43 

86 

47 

87 
64 

82 
58 

85 
49 

63 
56 

80 
55 

75 
52 

76 

50 

72 
47 

72 
43 

76 
44 

82 
44 

86 
47 

86 
60 

76.6 
49.2 

IRWIN 

MAX 

MIN 

70 
45 

75 
43 

78 
44 

82 

44 

90 
69 

90 
64 

7* 
46 

60 
60 

77 
47 

74 
59 

73 
64 

61 

50 

76 
50 

82 

47 

85 
52 

85 
57 

87 
55 

87 
62 

85 
61 

81 

57 

79 

57 

78 
59 

70 
60 

88 
48 

86 
51 

87 
58 

79.1 
52.3 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

68 
46 

68 
42 

70 
41 

75 
43 

77 
53 

83 

54 

86 
63 

74 
59 

60 
52 

70 
62 

73 
56 

71 

44 

70 
64 

58 
51 

60 
44 

74 
44 

78 
46 

84 
54 

87 
59 

83 
58 

86 
58 

85 

55 

78 
50 

77 
50 

75 
51 

71 
44 

71 
43 

76 
44 

82 
49 

84 
58 

76.1 
50.6 

JIM  THORPE 

MAX 
MIN 

65 

48 

65 

50 

72 
53 

77 
50 

87 
60 

86 
54 

84 
63 

82 

52 

56 

49 

73 
47 

69 
65 

77 
68 

70 
49 

69 
63 

81 
52 

86 
50 

88 

58 

88 
56 

85 
56 

85 
58 

87 

57 

66 
58 

84 
55 

62 
60 

79 

46 

73 
63 

60 
50 

84 
55 

88 

51 

89 
55 

79.2 
53.4 

JOHNSTOWN 

MAX 

MIN 

65 
46 

70 
45 

75 
44 

78 
44 

82 
43 

84 
57 

93 

65 

72 
67 

58 
61 

62 

49 

73 
62 

76 
65 

71 
54 

58 

61 

59 
52 

77 
49 

82 
52 

90 
65 

88 
61 

78 
53 

88 
59 

88 
63 

83 
58 

77 
54 

79 
52 

70 
47 

73 
49 

79 
48 

84 

50 

67 
55 

76.6 
52.3 

KANE   1  NNE 

MAX 

MIN 

62 

47 

64 
37 

68 
34 

73 
34 

76 
37 

80 
44 

86 
53 

70 
67 

62 
49 

68 
42 

72 
61 

63 

46 

67 
51 

54 
60 

55 

46 

76 
38 

78 
42 

86 
54 

86 
64 

78 
46 

83 
49 

82 
48 

76 

41 

72 
46 

72 

44 

72 
37 

67 

40 

73 
38 

76 
40 

83 
4« 

72.6 
44.7 

KE6G 

MAX 
MIN 

70 
43 

75 
42 

75 
41 

80 
43 

84 
SO 

88 
54 

71 
61 

62 

60 

59 
49 

70 
61 

72 

57 

71 

50 

60 
55 

62 

51 

75 
46 

81 
50 

85 
53 

87 
65 

74 
59 

86 

49 

85 

61 

86 
59 

78 
55 

79 
52 

64 
52 

71 

4e 

76 
46 

61 
48 

85 
47 

83 
53 

75.9 
50.8 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

70 
50 

70 
51 

76 
55 

78 
52 

85 
56 

84 
66 

SI 
54 

72 
50 

68 
48 

72 
49 

70 
57 

76 
56 

71 
54 

66 
64 

80 
50 

85 

61 

90 
66 

86 

58 

81 
62 

88 
56 

87 
59 

86 
61 

88 
58 

85 
62 

80 
53 

72 
66 

60 
62 

86 
52 

86 
84 

66 
57 

79.2 
84.5 

LANOISVILLE 

MAX 

MIN 

67 

51 

69 
52 

68 
56 

74 
54 

80 
57 

88 
66 

S3 
65 

78 
53 

66 

50 

68 
50 

72 
57 

65 

60 

78 
66 

70 
52 

68 
62 

79 
52 

83 
69 

82 
61 

87 
63 

75 
58 

36 
62 

86 
64 

69 
60 

S« 
62 

82 
56 

73 
66 

73 
56 

79 
87 

84 
89 

S« 
60 

76.9 
53.8 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

64 

44 

68 

45 

69 
40 

73 
41 

78 
44 

83 
62 

87 
51 

84 
54 

6S 
63 

61 
48 

79 

49 

64 
63 

71 

50 

64 
53 

64 
45 

78 
46 

82 
48 

88 

55 

90 
57 

85 
53 

87 
56 

84 
55 

84 
51 

75 
52 

79 
43 

76 

48 

72 
47 

76 
48 

84 
46 

87 
53 

76.7 
49.4 

LEBANON  2  NW 

MAX 

MIN 

70 
48 

68 
52 

74 
64 

80 
48 

56 

84" 
57 

84 
55 

68 
56 

53 
48 

71 
50 

67 
57 

77 
66 

68 

53 

67 
63 

79 

49 

83 
51 

88 
53 

87 

83 

87 

85 

87 

66 

61 

82 

80 

78 

84 
54 

86 

66 

87 
61 

78.9 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

66 

51 

73 
48 

74 
46 

78 
46 

85 
46 

89 
61 

90 
55 

73 
58 

60 
52 

62 
52 

76 

54 

68 

60 

75 

65 

69 
57 

64 
62 

83 
51 

87 
53 

90 
66 

88 
62 

80 
63 

90 
62 

89 
63 

88 

58 

82 

58 

83 

54 

74 
52 

75 
51 

82 
52 

85 
52 

89 
53 

76.9 
84.1 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

67 

45 

70 
40 

75 
39 

77 
42 

86 
51 

88 

54 

79 
63 

67 
56 

72 
49 

74 
50 

71 
64 

69 
44 

58 
52 

61 
60 

74 

41 

80 
44 

84 
46 

87 
62 

86 
62 

85 

59 

86 
56 

79 

53 

78 

48 

75 
48 

72 
48 

74 

40 

78 

41 

84 
43 

87 
48 

79 
55 

76.7 
49.4 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

70 
47 

74 
45 

77 
43 

84 
44 

88 

47 

89 
54 

84 
64 

68 
53 

62 

51 

77 
47 

70 
57 

76 
56 

69 
62 

66 

54 

83 

50 

86 
48 

89 

50 

87 
58 

83 
56 

89 
58 

86 
59 

65 
59 

79 
54 

81 
66 

75 
48 

73 

47 

30 
63 

86 
60 

88 
51 

86 
52 

79.6 
51.7 

MADERA 

MAX 
MIN 

62 

45 

68 
40 

73 
36 

78 
37 

82 
41 

85 

50 

89 
63 

68 
56 

57 

60 

62 

48 

74 
50 

69 
52 

72 
53 

60 

51 

67 
49 

77 
43 

82 

47 

87 
62 

86 
56 

82 

52 

86 

55 

84 

53 

81 
52 

77 
53 

77 

43 

75 
41 

72 
46 

76 
43 

82 

45 

86 

47 

76.5 
48.0 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

73 
55 

73 
58 

75 
58 

74 
58 

87 
63 

79 
60 

82 
63 

63 

53 

59 
64 

71 
63 

66 
60 

78 
62 

73 
58 

75 
59 

82 
68 

87 
64 

89 
70 

86 
63 

71 
66 

86 
63 

86 
70 

66 

70 

66 
69 

86 
67 

73 
61 

79 
58 

82 
61 

86 
62 

89 
66 

89 
68 

79.0 
61.7 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 

MIN 

67 
46 

72 
49 

73 
46 

79 
45 

84 
52 

86 
55 

70 
60 

62 
49 

57 
49 

70 
46 

69 
58 

71 
52 

57 
54 

66 
52 

74 
50 

79 
52 

86 
56 

83 
58 

75 
61 

84 
65 

81 
60 

61 
62 

75 

58 

77 
55 

67 
53 

71 
49 

76 

50 

81 
49 

66 
63 

82 
58 

74.3 
63.0 

MEAOVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

67 
48 

68 
42 

69 
42 

75 
44 

77 
52 

84 
56 

88 
62 

75 
60 

60 
49 

71 
61 

75 
54 

68 
46 

70 
50 

66 
61 

59 

48 

76 
44 

79 

48 

86 

64 

87 
59 

85 
55 

86 
58 

84 

57 

78 

50 

76 

54 

73 

51 

72 

44 

71 
46 

76 
46 

80 
50 

65 
56 

7S.2 
50.8 

MERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

71 
47 

73 
41 

76 
43 

79 
45 

85 
55 

88 
59 

79 
61 

66 

54 

69 

50 

70 
46 

70 
56 

69 
48 

58 
47 

59 
47 

76 
44 

79 
40 

87 
44 

87 
51 

85 

51 

87 
52 

86 
56 

80 
52 

79 

48 

75 
46 

72 
48 

72 
37 

76 
41 

62 
40 

85 

45 

64 
53 

76.7 
46.2 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLO 

MAX 
MIN 

72 

55 

71 
53 

75 
55 

85 
56 

69 
59 

86 
60 

81 

59 

66 

53 

61 
52 

72 

60 

66 
61 

76 
60 

71 
59 

67 
68 

80 
56 

84 
59 

90 
66 

87 
62 

78 
65 

89 
63 

89 
65 

90 
66 

85 
61 

84, 
64 

71 
58 

74 
67 

82 
56 

86 
58 

88 
62 

90 
64 

79.4 
69.1 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

71 
48 

74 
44 

76 
48 

80 
50 

86 
56 

90 
64 

80 
64 

66 

53 

67 

57 

73 
51 

75 
58 

70 
51 

61 
50 

65 
51 

75 
86 

81 
69 

85 

50 

87 
66 

S« 

58 

86 
57 

88 
60 

80 

61 

77 
59 

81 

56 

75 
63 

71 
48 

77 
47 

81 
49 

85 

56 

87 
64 

77.8 
54.4 

MONTROSE  1  E 

MAX 
MIN 

66 
45 

61 

47 

60 
45 

69 
48 

72 
54 

78 
56 

80 
58 

81 
50 

61 

49  i 

69 
48 

72 
61 

58 

54 

70 
50 

63 

61 

60 
50 

74 

54 

79 
67 

83 
61 

84 
60 

78 
58 

80 

60 

82 
55 

60 
56 

73 

56 

73 
49 

71 
49 

67 
51 

70 
54 

77 
59 

81 
60 

71.7 
83.2 

MORGANTOWN 

MAX 

MIN 

65 
46 

63 

53 

70 
54 

72 
49 

82 

57 

84 
57 

78 
55 

62 

60 

62 

49 

68 

47 

60 
59 

73 
56 

68 
54 

66 
63 

78 

50 

80 
53 

83 

57 

80 
57 

67 
59 

82 
59 

82 
61 

85 
63 

82 
58 

78 
63 

68 
62 

69 
55 

76 
51 

82 
52 

63 
55 

85 
60 

74.3 
54.8 
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Table  5  ■  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
JUNE  1955 

Slalion 

Day  Of  Month 

■S 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  GRETNA  2  SE 

1 

MAX 
MIN 

72 
52 

87 

50 

77 
52 

69 

51 

67 
52 

79 
52 

84 

57 

86 
60 

87 

57 

75 

59 

66 

66 

86 

62 

87 
52 

85 
56 

60 
60 

73 
52 

72 

53 

79 
52 

82 
56 

86 

56 

87 

56 

80 14 
55.5 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

MIN 

58 
46 

60 

47 

68 
47 

70 
47 

79 
55 

81 
57 

81 

57 

75 
46 

52 
45 

70 
47 

63 
52 

69 
52 

62 

50 

75 
49 

78 
64 

82 
56 

82 
55 

81 
56 

76 
66 

81 
56 

V7 

79 
55 

76 
58 

71 
47 

65 

50 

72 

51 

76 
53 

81 

50 

80 
55 

73.3 
52.0 

MUHLEN8URG  1  SE 

MAX 
MIN 

74 
44 

64 
46 

72 
45 

77 
45 

83 
52 

85 

54 

83 
56 

72 
51 

64 
46 

74 
48 

70 
54 

75 
53 

66 

50 

78 
52 

78 
48 

83 

53 

85 

55 

86 
57 

83 

58 

83 
55 

85 
57 

84 
58 

76 
53 

78 
55 

76 

46 

70 
47 

78 
45 

63 
49 

85 

58 

85 

56 

77.9 
51.6 

NEMBURG  3  W 

MAX 
MIN 

T2 
51 

75 
53 

74 
55 

78 
49 

85 
59 

87 
60 

72 

60 

68 
48 

66 

54 

75 
53 

68 

54 

75 
56 

68 
52 

69 

63 

78 

57 

64 
56 

89 

61 

85 

60 

84 

60 

89 
63 

68 
64 

89 
52 

84 
58 

85 

57 

69 
51 

73 
52 

63 
53 

84 
69 

64 
69 

89 
62 

79.0 
66.4 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

72 
45 

74 
41 

77 
42 

60 
45 

86 
54 

68 
56 

80 
64 

70 
56 

68 
62 

74 
51 

73 
60 

74 
47 

68 
52 

68 
52 

76 
49 

81 
45 

85 
50 

88 

56 

86 
56 

66 
57 

86 
60 

82 

57 

80 
53 

76 

53 

7S 

50 

73 
42 

78 
44 

83 

45 

85 
50 

85 
50 

78.6 
51.1 

NEWELL 

MAX 
MIN 

66 
48 

71 
44 

74 
48 

75 
46 

79 
53 

83 
61 

91 
65 

77 
56 

66 

52 

69 
51 

74 
60 

71 
53 

68 
55 

58 
52 

66 
52 

73 
51 

80 
53 

85 

55 

87 
60 

65 
56 

87 
63 

66 
60 

82 

57 

75 
56 

77 
56 

65 
47 

73 
60 

78 
51 

82 
52 

87 
57 

76.4 
54.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

66 
48 

73 
48 

72 
49 

79 
46 

88 
52 

93 

55 

92 
56 

76 

58 

59 

51 

61 
52 

76 
55 

65 
60 

77 
53 

69 
55 

66 

49 

83 
60 

88 
52 

92 
56 

89 
60 

83 
60 

90 
61 

88 
61 

89 
55 

83 

58 

83 
53 

75 
62 

76 
61 

81 
50 

88 
52 

89 
53 

79.6 
53.7 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

70 
44 

70 
42 

77 
41 

61 
40 

65 
51 

90 
56 

77 
63 

65 

50 

65 
49 

72 
34 

62 

40 

70 
45 

62 

45 

63 

43 

T2 

45 

70 
45 

87 
46 

87 
53 

82 
59 

88 
52 

86 

60 

83 
56 

78 
55 

80 
51 

72 

51 

70 
50 

79 
63 

80 
'  48 

88 
49 

90 
63 

76.7 
49.0 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

72 
52 

69 
55 

76 
55 

74 

55 

88 
62 

84 
58 

85 
60 

63 
53 

60 
52 

77 
50 

64 
60 

81 

59 

T2 

57 

71 
56 

81 
56 

86 

56 

90 
62 

88 

60 

75 
65 

87 
62 

87 
65 

91 
59 

89 
66 

84 
66 

76 

59 

76 

58 

82 

57 

87 
68 

89 

61 

89 

66 

79.8 
59.1 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

66 

49 

65 
49 

72 

53 

76 
51 

86 

64 

83 
58 

82 

56 

60 

51 

56 

50 

74 
49 

61 

56 

75 

57 

69 
54 

67 
54 

80 
54 

65 
52 

87 
56 

86 
60 

76 

61 

84 
60 

86 
60 

86 
61 

93 
57 

79 
58 

74 
51 

71 
52 

76 
51 

82 

52 

85 

54 

85 
57 

76.6 
55.0 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

71 
54 

70 
55 

70 
58 

75 
55 

89 
63 

82 
60 

83 

60 

62 

54 

59 
52 

73 
51 

65 

58 

81 
61 

75 
60 

70 
56 

82 
57 

87 
61 

89 

68 

89 
64 

72 
67 

34 
64 

68 
58 

90 
70 

90 
70 

65 
68 

78 
61 

78 
59 

84 
61 

86 
63 

93 
66 

69 
59 

79.6 
61.2 

Philadelphia  wb  ap 

MAX 
MIN 

70 
53 

69 
56 

73 
56 

73 
54 

87 
62 

82 
56 

62 

59 

61 
52 

58 
52 

73 

50 

65 
58 

81 
60 

74 
59 

70 
56 

80 
56 

86 

60 

88 
66 

87 
62 

73 
66 

87 
62 

85 
55 

90 
69 

89 

58 

83 
67 

75 
60 

76 

55 

81 
69 

65 
58 

89 
62 

66 
57 

78.7 
59.6 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

72 

57 

70 
62 

74 
59 

76 
59 

89 
63 

84 
62 

84 
63 

63 

54 

58 

54 

74 
55 

64 

60 

80 
62 

74 
60 

72 
59 

82 
60 

88 
68 

92 
71 

90 
66 

75 

68 

69 
64 

88 

70 

92 
72 

90 
70 

84 
68 

77 
62 

82 
62 

84 
70 

68 
65 

92 

70 

86 
70 

80.5 
63.6 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

MIN 

68 
52 

66 
53 

72 
52 

78 
54 

87 
50 

85 
57 

85 
57 

82 
55 

58 
52 

75 
49 

75 
58 

80 

61 

78 
55 

70 
54 

79 
56 

84 

55 

89 

61 

87 

57 

85 
67 

87 
62 

87 
63 

90 
66 

89 
64 

89 

65 

85 
56 

76 

57 

82 
56 

83 
57 

89 
69 

90 
53 

81.0 
57.5 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 
MIN 

70 
55 

70 
59 

73 
57 

75 
59 

87 
63 

80 
59 

62 
58 

61 
54 

59 

53 

73 
53 

62 

59 

79 

61 

72 
58 

70 
58 

80 
59 

87 
63 

88 
68 

87 
65 

74 
66 

66 
63 

65 
71 

69 
70 

87 
57 

65 

67 

71 
59 

74 
57 

62 
59 

85 
64 

90 
69 

36     i  78 14 
70     j  61i4 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 

44 

67 
40 

71 
34 

76 
35 

80 
43 

82 

44 

65 
60 

60 
49 

59 

48 

71 
45 

62 

65 

70 
50 

55 
51 

55 
49 

75 
50 

80 
43 

84 
45 

83 
51 

77 
53 

83 
50 

82 
66 

79 
56 

73 
57 

75 
46 

70 
41 

68 

43 

72 

51 

78 
43 

82 

43 

60 
46 

72.6 
47.3 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

71 
46 

71 
48 

75 
49 

74 
46 

88 
59 

83 

53 

84 
56 

81 
53 

60 
50 

76 

43 

73 
62 

82 
59 

73 
52 

71 
51 

82 
49 

86 
50 

88 

54 

88 

54 

86 

60 

87 

59 

87 
58 

91 

63 

89 
59 

84 
63 

74 
51 

75 
55 

80 
49 

65 
51 

88 
63 

88 
57 

80.7 
53.8 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

57 
44 

58 
47 

62 
46 

69 
49 

70 
53 

80 
56 

81 

58 

79 

47 

55 
44 

59 
46 

69 

54 

60 
53 

73 
49 

62 

♦9 

63 

48 

74 
54 

78 
59 

82 
62 

81 
61 

75 
55 

79 
51 

81 
61 

81 
60 

77 

57 

75 
53 

72 
49 

67 

50 

72 
53 

77 
60 

81 
63 

71.6 
53.4 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

70 
52 

72 
48 

75 
51 

78 
51 

85 
59 

86 
63 

75 
59 

60 
54 

64 
49 

70 
50 

70 
54 

66 
54 

58 
53 

59 
50 

75 
49 

80 
61 

84 

53 

84 
61 

83 
62 

86 

60 

86 
63 

80 
62 

73 
58 

76 
68 

70 
64 

69 
48 

75 
51 

80 
63 

84 
54 

86 
62 

75.3 
54.9 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
53 

74 
50 

77 
53 

80 
54 

86 
62 

87 
64 

74 
63 

63 

56 

67 

53 

72 
54 

72 
59 

72 
56 

60 
55 

61 
52 

76 
52 

81 

64 

86 
58 

86 
62 

83 
65 

89 
52 

87 
65 

83 
65 

76 
61 

78 
62 

72 

60 

72 

52 

76 
56 

82 
56 

86 
59 

89 
65 

77.3 
57.9 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

55 
47 

58 
49 

62 

45 

69 
43 

69 
49 

77 

50 

62 

55 

80 
46 

59 

46 

55 
48 

73 
52 

58 
52 

71 
51 

66 
51 

69 
52 

74 
46 

78 
53 

83 

52 

82 
55 

77 
57 

79 
53 

81 
64 

79 

50 

75 
55 

73 
45 

71 
60 

57 

47 

72 
47 

75 
47 

31 
52 

71.3 
60.1 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 
MIN 

67 
49 

66 
49 

68 
52 

76 
48 

78 
57 

88 
53 

84 
52 

82 
53 

61 
49 

57 
47 

73 

51 

62 
58 

75 
48 

66 
52 

67 
53 

79 

54 

83 
64 

89 
55 

87 

56 

78 
57 

66 
57 

86 

59 

86 

54 

86 
60 

67 

49 

74 
66 

73 
49 

79 

60 

84 
49 

87 

54 

77.3 
52.9 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

67 
46 

71 
39 

73 
38 

75 
40 

80 
46 

84 
50 

87 
56 

70 
54 

60 
50 

65 

48 

73 
56 

70 
49 

70 
52 

68 
49 

58 
46 

77 
45 

81 
50 

87 
54 

86 
57 

62 
53 

66 
57 

85 
55 

80 
60 

75 
52 

77 
48 

72 
39 

71 
42 

71 
46 

81 
48 

84 

54 

75.2 
49.0 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

67 
49 

67 
48 

74 
51 

75 
48 

85 
58 

84 
53 

86 

54 

82 
52 

56 

50 

74 
46 

69 
54 

76 
57 

70 
51 

68 
51 

81   63 
51  :  54 

87 
57 

89 

59 

84 
60 

83 

59 

85 
51 

88 
60 

85 
60 

83 

52 

80 
54 

73 
53 

78 
60 

82 
51 

86 
54 

85       78i9 
68      !  64a2 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

70 
53 

71 
58 

77 
57 

7, 
58 

90 
62 

64 
61 

85 
62 

62 
53 

59 
52 

75 
53 

64 
61 

79 
58 

71 
57 

70 
57 

82 
56 

86 
59 

68 
63 

68 

63 

74 
52 

69 
61 

88 
67 

91 
69 

88 
65 

85 
65 

75 
69 

75 
56 

81 
57 

87 
60 

89 
61 

69 
64 

79.7 
59.6 

RID6WAY  3  W 

MAX 
MIN 

67 
47 

70 
40 

75 
37 

77 
38 

81 
40 

11 

83 
55 

65 

55 

67 
51 

73 
46 

67 

55 

69 

49 

69 
52 

58 
51 

77 
49 

80 
41 

68 
46 

67 
64 

86 
55 

85 
50 

84 
56 

79 

51 

74 

44 

73 
53 

71 

45 

68 

40 

74 
44 

80 
47 

84 
45 

80 
49 

75.9 
47.8 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

68 
43 

73 
41 

75 
42 

78 
42 

82 
49 

88 
52 

79 
64 

70 
54 

65 
50 

68 
52 

70 
59 

68 
51 

63 
54 

58 
51 

73 
49 

79 
48 

85 
50 

86 

54 

82 

56 

85 
53 

84 
60 

80 
57 

79 
54 

75 
53 

73 
52 

71 
42 

76 

49 

81 
47 

86 
50 

86 
55 

76.1 
51.2 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

76 
50 

78 
54 

61 
55 

86 

54 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

48 

63 
52 

73 
48 

75 
49 

84 
56 

84 
56 

85 
58 

61 

51 

58 
50 

76 
52 

63 

58 

76 
55 

69 
54 

64 
55 

79 
55 

83 
.  51 

88 
57 

89 
62 

78 
60 

64 
59 

86 
51 

85 
62 

80 
57 

78 
60 

75 
50 

73 

56 

77 
52 

83 
51 

67 
54 

67 
51 

76.9 
65.0 

SELIN^GROVE  CAA  AP 

MAX 

MIN 

70 
47 

67 
50 

72 
48 

83 
45 

87 
50 

87 
54 

76 

55 

61 

53 

60 
51 

73 
55 

67 
58 

77 
56 

71 
56 

65 
53 

81 
49 

■■'85 
49 

89 
53 

88 
58 

S3 
60 

91 
60 

86 
51 

68 
59 

81 
56 

84 
56 

77 
49 

73 
48 

78 
53 

85 
49 

87 
51 

36 

54 

78.7 
53.1 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

71 
50 

71 
50 

74 
50 

82 
47 

86 
55 

88 
58 

83 
60 

68 

51 

58 
50 

70 
50 

70 
58 

78 
60 

67 
58 

63 
53 

78 
60 

8'i 
54 

89 

57 

88 
62 

82 
63 

68 
61 

68 
55 

88 
67 

85 
63 

82 
63 

T2 

55 

75 
54 

60 
52 

82 

50 

85 
55 

86 
58 

78.7 
56.0 

SHIPPINSPORT  WB 

MAX 
MIN 

71 
49 

73 
46 

76 
45 

79 
48 

85 
46 

67 
60 

76 
61 

62 
56 

66 

50 

71 
50 

73 
52 

69 

50 

60 
54 

61 
52 

75 

60 

60 
46 

86 
52 

87 
56 

85 
58 

85 
58 

86 
61 

81 
61 

73 
56 

76 
57 

72 

70 
47 

76 
49 

81 
60 

85 
53 

it 
60 

76.4 
52.9 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

72 
48 

75 
45 

60 
45 

78 
57 

82 
56 

85 
59 

78 

60 

66 
53 

67 
52 

73 
50 

69 

57 

67 
47 

61 
50 

56 
50 

77 
46 

82 
49 

86 
52 

86 

60 

83 
61 

84 

57 

63 
60 

80 
58 

78 
56 

78 
66 

72 
65 

70 
46 

77 
43 

82 
48 

85 
54 

82 
63 

76.4 
53.1 

SOMERSET  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

«« 

39 

70 
36 

72 
35 

76 
36 

80 
41 

85 

50 

77 
62 

64 
51 

58 
47 

68 
42 

70 
56 

68 
45 

59 

49 

54 
46 

71 
42 

77 

40 

83 
43 

81 

48 

78 
57 

83 

49 

81 
56 

78 
58 

76 

50 

75 
46 

73 
46 

68 
40 

75 
39 

78 
41 

82 

41 

80 
47 

73.6 
45.9 

-   SPRINSSOeO 

MAX 
MIN 

65 

48 

68 
43 

72 
40 

76 
43 

76 
54 

84 
67 

72 
62 

74 
58 

72 

50 

73 
49 

71 
58 

71 
46 

70 
54 

60 
51 

66 

43 

74 
45 

78 
47 

84 
63 

88 
60 

86 
54 

84 

57 

86 
55 

78 
50 

77 

51 

74 
49 

70 
42 

75.0           ) 
51.1 

SPRINGS  1  SW 

MAX 
MIN 

63 
35 

67 
36 

67 
37 

73 
36 

77 
47 

61 
50 

66 

58 

60 
48 

56 

45 

66 

44 

69 

50 

69 

44 

54 
49 

55 

46 

69 
48 

74 
42 

80 
45 

78 

50 

70 
68 

79 

44 

78 
58 

75 
50 

75 
56 

60 
47 

64 
47 

72 
39 

74 
40 

80 

44 

79 
47 

70.0 
46.2 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

69 

50 

72 

50 

73 
46 

81 
49 

84 
54 

85 
57 

69 
62 

64 
51 

60 
51 

74 
51 

65 
57 

71 
53 

65 
54 

60 
52 

79 
49 

83 
54 

88 

58 

86 
61 

80 
61 

86 
60 

85 
56 

82 
64 

76 
60 

78 
58 

74 
52 

70 
50 

76 
54 

82 
53 

87 
55 

63 
56 

76.2 
54.9 

STR0UDSBUR6 

MAX 
MIN 

66 
49 

65 
*6 

67 
52 

76 
4« 

80 
59 

SB 
56 

87 
52 

88 
54 

63 

49 

57 
45 

87 
61 

47 

50 

74 
60 

78 
51 

86 
50 

90 
54 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

S«< 

Retermce  Notes 

FoUowi 
»5  - 

ng  St 

OtiOD 

Indot 

Table  5  -  Continued 

D. 

AI 

LY 

TJ 

blN 

IPt 

:h^ 

\T 

UH 

Eh 

» 

PENNSYLVANIA 
JUNE  1955 

Day 

Ol  Month 

g 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 

< 

TIONESTA  2  5E  DAM 

MAX 
MIN 

65 

47 

68 
43 

76 
43 

77 
45 

77 
46 

82 
52 

86 
56 

72 
58 

SO 
51 

74 
51 

73 
52 

70 
49 

67 
50 

56 
52 

58 
49 

76 
47 

79 

48 

86 

52 

86 
60 

82 
54 

85 
56 

83 
57. 

76 
50 

74 
53 

72 
52 

71 
45 

70 
46 

76 
48 

79 
49 

84 
53 

50<5 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

70 

72 
40 

76 
40 

78 
39 

84 
49 

88 

52] 

34 
60 

71 

54 

71 

47 

77 
49 

71 

57 

68 

45 

63 
52 

59 
51 

78 
44 

33 

40 

89 
45 

89 
51 

85 
58 

88 
52 

87 
55 

31 
55 

80 
46 

75 

53 

74 
48 

72 

40 

77 
42 

82 
40 

87 
45 

83 
50 

78  •! 
48.1 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

67 
48 

67 
49 

73 
42 

80 
45 

85 
53 

86 

87 

53 

76 

55 

61 

51 

78 
47 

66 

55 

76 

57 

68 
52 

66 
55 

81 
49 

85 
47 

90 
52 

91 
56 

84 
57 

35 

60 

89 
59 

86 
58 

80 
53 

78 
55 

73 
43 

75 
43 

77 

47 

84 
50 

.  90 
50 

88 
54 

79.2 
51.8 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

71 
47 

75 
44 

75 
46 

80 
45 

84 
54 

88' 
60 

77 
64 

65 
55 

63 
51 

73 
52 

70 
60 

67 

54 

60 
55 

59 
51 

74 
55 

80 
49 

85 
53 

36 
58 

83 
63 

86 
56 

85 
63 

81 
65 

75 
60 

SO 
57 

64 
56 

72 
48 

77 
50 

81 
50 

86 
51 

86 
59 

76.3 
54.5 

UPPER  DARBY 

MAX 
MIN 

70 
52 

68 
56 

73 
55 

73 
55 

88 

61 

84 1 
64 

84 
58 

76 

53 

57 
51 

73 

48 

72 
58 

80 
58 

72 

56 

69 
55 

80 
55 

86 

65 

90 
65 

38 
62 

81 
65 

86 

61 

86 
62 

92 

67 

89 
66 

84 
65 

30 
59 

75 
56 

84 
59 

86 
59 

90 
64 

83 
63 

80.1 
58.8 

WARREN 

MAX 

MIN 

68 
50 

70 
45 

76 
44 

77 
44 

80 
45 

89 

55 

71 
61 

66 

54 

70 
50 

76 
50 

66 

55 

70 
49 

59 

54 

53 
52 

73 
49 

80 

44 

89 

49 

38 

58 

82 
60 

86 
53 

86 
56 

79 
58 

78 
49 

73 
55 

74 
50 

70 
47 

78 
43 

82 

45 

86 

49 

32 
54 

76.2 

51.1 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

72 

45 

75 
41 

76 
41 

79 
44 

85 
49 

38 

56 

84 

61 

70 
55 

65 

51 

74 
49 

73 
60 

68 
52 

66 

54 

62 

50 

75 
49 

81 

47 

85 
49 

36 
52 

84 
56 

36 
53 

85 
53 

32 
55 

79 
54 

79 
54 

75 
53 

72 
45 

77 
43 

82 

48 

86 

49 

37 
53 

77.9 
51.0 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

60 
46 

67 
48 

65 
44 

70 
48 

77 
52 

83 
55 

82 

57 

75 
54 

58 
49 

56 

44 

72 

47 

60 
51 

72 
50 

62 
49 

61 
48 

77 
51 

82 
54 

85 
58 

83 
60 

78 
57 

84 
57 

84 
54 

33 
56 

76 
52 

77 
50 

72 

46 

70 
47 

79 
49 

81 
52 

85 
57 

73.9 
51.4 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 
49 

74 
52 

84 
45 

89 

48 

90| 
53 

33 
51 

68 
52 

59 

50 

72 

50 

72 
59 

76 

60 

67 
52 

67 
52 

79 
43 

34 
51 

88 
54 

86 

58 

83 
62 

88 
60 

37 
58 

88 
59 

85 

54 

82 
61 

79 
50 

74 
50 

80 
49 

83 
49 

86 
50 

88 
55 

79.5 
52.8 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

72 
56 

72 
56 

75 
55 

78 
61 

90 
57 

36 

60 

86 
55 

57 
49 

61 

49 

70 
53 

66 

58 

81 
55 

73 

54 

71 

54 

31 
57 

38 
66 

91 

61 

89 
64 

69 
59 

88 
62 

87 
67 

94 
66 

91 
64 

35 
60 

73 
56 

75 
57 

83 

59 

86 
63 

91 
65 

90 
71 

80.0 
59.0 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
52 

72 
52 

76 
47 

85 
49 

89 
55 

39 

57 

82 

58 

65 
54 

61 
53 

75 
54 

64 
59 

76 
55 

67 
55 

67 
56 

83 
53 

88 
53 

89 
58 

88 
61 

82 
61 

91 
60 

90 
62 

89 
61 

80 
56 

83 
58 

75 
49 

77 
54 

77 
57 

86 

54 

89 
54 

88 
57 

79.7 
55.5 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

Tt 

70 
47 

75 
55 

85 
49 

90 

50 

89 

55 

85 
54 

70 
53 

60 

51 

73 

51 

75 

60 

78 
61 

70 
56 

66 

55 

80 
47 

85 
52 

91 
55 

92 

54 

87 
64 

89 
59 

90 
61 

91 
63 

39 
57 

85 
64 

33 

53 

75 

54 

81 
50 

85 
51 

83 
54 

89 

57 

31.3 
54.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CONIXUENCE  1  SW  DAM 
FOHD  CITY  4  S  DAB 
HAWLEY  1  S  DAM 
JAMESTOWN  2  NW 
LANDISVILLE 
PIMPLE  HILL 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.06 
46 

.09 
47 

.03 
54 

.09 
30 

.16 
80 

.08 
79 

.17 
65 

.18 
50 

.06 
79 

.23 
26 

.12 
79 

.10 
95 

.20 
69 

.23 
53 

.09 
59 

.26 
32 

.21 
90 

.13 
85 

.23 
49 

.26 
58 

.20 
64 

.21 
27 

.30 
92 

.22 
84 

.23 
49 

.20 
28 

.11 
104 

.19 
17 

.17 
52 

* 
* 

.18 
48 

.17 
19 

.21 

55 

.18 
13 

.37 
70 

.43 
183 

.20 
28 

.30 
25 

.22 
34 

.26 
25 

.23 
32 

.27 
63 

.12 
42 

.16 
55 

.23 

64 

.11 
34 

.15 
117 

.31 
98 

.14 
32 

.12 
50 

.08 
95 

.07 
26 

.34 
130 

.09 
128 

.06 
24 

.08 
35 

.00 
36 

.12 
26 

.12 
70 

.02 
53 

.09 

77 

23 

.17 

76 

.14 
21 

.36 
44 

.12 
63 

.10 
31 

35 

.01 

47 

.19 
16 

47 

.19 
88 

.08 
38 

60 

.16 
66 

.07 
24 

.17 
42 

.26 
79 

.03 
23 

81 

.11 
128 

.01 
31 

.27 
108 

.07 
125 

.05 
34 

.02 
29 

.10 
85 

.02 
10 

.16 
91 

.07 
89 

.12 
39 

.15 
29 

.22 
60 

.21 
18 

.26 
74 

.25 
57 

.22 
45 

.21 

25 

.25 
60 

.23 

17 

.34 

81 

.29 
54 

.22 
34 

.22 
13 

.24 

41 

.21 
11 

.39 
35 

.27 
49 

.22 

47 

.17 
12 

.24 

37 

.22 
12 

.26 
31 

.30 
52 

.14 
33 

.13 
38 

.12 
29 

.26 
16 

.07 
48 

.16 
47 

.19 
28 

.27 
12 

.18 
36 

.15 
11 

.27 
34 

.17 
28 

.22 

58 

.21 
34 

.21 
59 

.20 
20 

.20 
39 

.22 
60 

.19 
58 

.25 

67 

.32 
119 

.22 
29 

48 

.30 
85 

.14 
14 

.11 
14 

.23 
98 

.17 
25 

.25 
37 

.27 

57 

.19 
46 

.23 
51 

.17 
44 

.19 
5 

.29 
62 

.20 
58 

.01 
23 

.04 

19 

.13 

116 

.13 
18 

.03 
25 

.16 
73 

.14 
47 

.06 
27 

.14 

55 

.16 
16 

.23 
70 

.15 
36 

.21 
50 

.20 
30 

.05 
25 

.20 
16 

.25 
66 

.16 
21 

.20 
30 

.20 
23 

.19 
37 

.12 
13 

.34 
16 

.22 
27 

.22 
34 

.21 

17 

.23 
41 

.32 

12 

.28 
80 

.27 
47 

4.57 
1241 

BS.16 
1059 

4.70 
1903 

5.14 
597 

B7.06 
1890 

5.75 
2063 

See  RelereDce  NotM  Followtnq  Station      Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


1954    -    1955 


PENNSYLVAAIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

ALBION 

18 

29 

97 

363 

707 

1054 

1208 

999 

AULENTOWN  KB  AP 

0 

5 

ae 

317 

723 

1023 

1170 

957 

804 

361 

lie 

49 

5613 

5880 

ALLENTOWN  5AS  CO 

1121 

961 

763 

334 

94 

47 

ALTOONA  HORSeSHOE  CURVE 

12 

24 

97 

361 

1112 

1206 

1016 

796 

364 

144 

89 

5211 

ARENOTSVILLE 

1110 

1001 

717 

329 

97 

56 

ARTEMAS  1  WNW 

2 

8 

50 

341 

720 

1033 

1110 

917 

703 

2 '19 

96 

67 

6346 

BAKERSTOWN  3  WNW 

2 

8 

43 

330 

655 

1030 

1170 

860 

732 

??1 

100 

45 

5222 

BEAVERTOWN 

3 

14 

84 

329 

742 

1063 

1161 

984 

746 

335 

106 

BELLEFONTE  <.    S 

1221 

1055 

331 

370 

150 

88 

BERWICK 

0 

5 

66 

320 

700 

1025 

11B5 

939 

752 

i'il 

88 

27 

5404 

BETHLEHEM  LEHI6H  UNIV 

0 

2 

53 

280 

661 

954 

1087 

892 

763 

333 

44 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

17 

31 

94 

393 

766 

1149 

1247 

976 

828 

331 

188 

112 

6132 

BRADFORD  4  W  RES 

80 

99 

207 

440 

840 

1271 

1396 

1116 

965 

473 

277 

171 

7335 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

36 

49 

156 

420 

788 

1184 

1300 

1025 

874 

4i2 

239 

125 

6610 

BUHGETTSTOWfJ  2  W 

1245 

1040 

803 

340 

211 

127 

BURNT  CABINS  2  NE 

3 

20 

89 

36b 

750 

1033 

1144 

969 

762 

392 

145 

78 

5750 

BUTLER 

16 

13 

71 

3ia 

532 

1036 

1174 

937 

737 

260 

15^ 

73 

5469 

CANTON  1  NW 

1358 

1  149 

973 

488 

247 

111 

CARLISLE 

0 

0 

36 

256 

674 

955 

1051 

917 

652 

216 

41 

25 

4822 

CHAMBERSBURS  1  ESE 

0 

1 

50 

3  =  1 

716 

996 

1070 

944 

701 

3^3 

10^ 

54 

5284 

CHESTER 

1007 

895 

661 

294 

68 

23 

CLARION  3  SW 

38 

62 

148 

4iO 

819 

1176 

1310 

1059 

900 

3n^ 

229 

122 

668? 

CLAYSVILLE  3  W 

19 

19 

97 

387 

745 

1071 

1184 

946 

757 

323 

160 

34 

■   5791 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

74 

171 

1035 

861 

270 

COATESVILLE  1  SW 

1114 

967 

740 

352 

lie 

42 

COLUMBIA 

0 

0 

36 

262 

673 

939 

1038 

855 

667 

279 

60 

22 

4331 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

1211 

1024 

730 

361 

210 

143 

CORRY 

27 

47 

138 

388 

750 

1144 

1275 

1025 

895 

350 

205 

38 

6332 

COUDERSPORT  1  NNE 

65 

COUDERSPORT  2  NW 

77 

186 

442 

355 

1237 

1392 

1115 

969 

44£ 

245 

151 

DERRY 

7 

15 

72 

346 

688 

1015 

1159 

897 

703 

241 

143 

86 

5371 

DEVAULT  1  W 

17 

26 

146 

391 

811 

3  09 

146 

60 

DIXON 

1325 

1136 

912 

467 

223 

36 

DONEOAL 

69 

79 

181 

50? 

893 

1254 

1365 

466 

291 

215 

DONORA 

1044 

828 

622 

182 

66 

37 

EAGLES  MERE 

1397 

1167 

1028 

530 

249 

144 

EAST  BRADY 

7 

a 

55 

328 

68  9 

1034 

1172 

931 

734 

233 

124 

44 

5359 

EAST  WATERFORD  3  E 

1278 

1081 

871 

461 

EBENSaURG 

34 

46 

137 

413 

825 

1171 

1276 

1031 

864 

398 

196 

139 

6520 

EMPORIUM  1  E 

1333 

1130 

926 

434 

242 

128 

EPHR4TA 

0 

1 

54 

286 

725 

1020 

1130 

937 

760 

337 

120 

50 

5420 

ERIE   CAA  AIRPORT 

17 

37 

110 

363 

685 

1036 

1209 

1009 

912 

392 

247 

82 

6099 

EVERETT  1  SW 

4 

19 

74 

374 

762 

1062 

1172 

1020 

765 

364 

140 

86 

5832 

FARRELL  SHARON 

6 

10 

73 

329 

678 

1002 

1163 

911 

769 

243 

131 

46 

5361 

FORD  CITY  4  S  0AM 

1252 

1053 

818 

344 

203 

100 

FRANKLIN 

17 

23 

102 

361 

729 

1094 

1216 

978 

813 

309 

174 

35 

5901 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

1136 

66 

FREELAND 

30 

49 

183 

418 

394 

1226 

1346 

1087 

909 

283 

176 

103 

6704 

6E0R6E  SCHOOL 

0 

9 

55 

255 

661 

922 

1091 

880 

709 

295 

80 

39 

4996 

GETTYSBURG 

1045 

927 

643 

292 

74 

46 

GORDON 

10 

29 

115 

367 

77  8 

1054 

1233 

1009 

823 

383 

157 

74 

6037 

GRATZ  1  N 

1206 

1046 

815 

388 

146 

61 

GREENVILLE 

17 

29 

100 

384 

72  7 

1088 

1234 

983 

808 

299 

173 

72 

6914 

HANOVER 

1089 

964 

705 

335 

100 

68 

HARRISBURG  WB  AP 

0 

0 

40 

231 

670 

973 

1065 

914 

705 

291 

80 

29 

5043 

5258 

HAWLEY  1  S  DAM 

1426 

1214 

1069 

676 

310 

161 

HOLTWOOD 

0 

0 

18 

^35 

651 

933 

1030 

915 

699 

297 

66 

24 

4868 

HUNTINGDON 

1140 

1032 

740 

377 

126 

68 

INDIANA  3  SE 

18 

29 

99 

372 

715 

1098 

1243 

967 

781 

322 

167 

95 

5906 

IRWIN 

3 

7 

41 

309 

680 

1016 

1165 

92  5 

688 

139 

93 

62 

5128 

JAMESTOWN  2  NW 

1273 

1089 

897 

375 

238 

111 

JIM  THORPE 

1 

10 

90 

294 

713 

991 

1124 

917 

756 

308 

118 

50 

5372 

JOHNSTOWN 

1150 

743 

276 

100 

82 

KANE   1  NNE 

1407 

1188 

1006 

502 

293 

198 

KEGG 

8 

18 

84 

369 

1178 

1001 

758 

328 

144 

90 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

0 

0 

56 

297 

718 

968 

1087 

904 

687 

308 

93 

38 

5161 

LANDISVILLE 

1103 

964 

733 

344 

114 

48 

LAWRENCEVILLE  2  S 

1304 

1138 

906 

471 

259 

103 

LEBANON  2  NW 

0 

3 

62 

2  92 

713 

1022 

1131 

952 

771 

342 

105 

LEWISTOWN 

1107 

1019 

744 

348 

112 

49 

LINESVILLE  5  WNW 

36 

42 

136 

393 

754 

1126 

1257 

1038 

900 

375 

228 

105 

6390 

LOCK  HAVEN 

4 

12 

81 

332 

713 

1063 

1174 

985 

786 

306 

119 

50 

5625 

MADERA 

1300 

1145 

877 

274 

210 

125 

MARCUS  HOOK 

0 

0 

13 

193 

557 

5  70 

976 

810 

613 

265 

42 

21 

4360 

MARTINSSURG  CAA  AP 

13 

23 

95 

371 

770 

1096 

1197 

998 

814 

379 

161 

88 

5995 

MEADVILLE  1  S 

1274 

1067 

907 

379 

247 

107 

MERCER  2  NNE 

825 

309 

182 

111 

MERCER  4  NW 

18 

83 

370 

725 

1092 

1239 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

0 

0 

38 

2  84 

682 

967 

1078 

930 

714 

294 

70 

26 

5082 

MIDLAND  DAM  7 

5 

8 

56 

364 

702 

103:l 

1138 

923 

765 

280 

141 

57 

5477 

MONTROSE  1  E 

1398 

120 

MORGANTOWN 

0 

9 

81 

700 

loon 

1163 

955 

313 

413 

185 

78 

MT  GRETNA  2  SE 

2 

6 

63 

327 

71? 

1019 

1126 

958 

765 

374 

137 

24 

5518 

MT  POCONO  2  N  AP 

41 

48 

181 

405 

ait 

1187 

1349 

1077 

949 

452 

212 

104 

68  24 

MUHLENBURG  I  SE 

16 

115 

377 

773 

1186 

1282 

1035 

861 

426 

166 

69 

6306 

NEWBURC  3  w 

0 

2 

36 

280 

721 

996 

1075 

937 

741 

262 

76 

38 

5163 

NEW  CASTLE  1  N 

19 

17 

Bl 

337 

711 

1054 

1193 

916 

754 

264 

154 

61 

6561 

NEWELL 

1025 

879 

691 

2  69 

126 

69 

NEWPORT 

11?0 

1019 

756 

366 

103 

50 

NEW  STANTON 

7 

9 

84 

3  54 

680 

1021) 

1173 

958 

289 

177 

120 

NORRISTOWN 

0 

0 

35 

243 

62<J 

912 

1030 

838 

671 

2  86 

61 

27 

4731 

PALMERTON 

4 

8 

98 

329 

725 

1019 

1176 

960 

809 

369 

156 

60 

5713 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

0 

0 

14 

176 

528 

870 

969 

794 

613 

268 

60 

29 

4311 

PHILADELPHIA  WB  AP 

0 

0 

27 

216 

583 

839 

996 

803 

632 

272 

61 

32 

4511 

ASefr 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

0 

0 

18 

196 

555 

855 

964 

769 

634 

282 

37 

18 

4328 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


PENNSTLTAXIA 


Station 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Noraal 
July- June 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

0 

0 

24 

219 

637 

896 

1036 

825 

623 

266 

63 

29 

4618 

PHILADELPHIA  CITY 

0 

0 

le 

198 

554 

857 

972 

788 

632 

285 

50 

26 

4379 

4523 

PHILIPS3URG  CAA  AP 

65 

88 

210 

450 

890 

1206 

1360 

1113 

939 

481 

241 

152 

7155 

PHOENIXVILLE  1  E 

0 

2 

48 

949 

1099 

916 

692 

312 

112 

41 

PIMPLE  HILL 

1380 

1124 

989 

508 

202 

122 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

e 

9 

54 

358 

697 

1066 

1171 

933 

749 

269 

140 

73 

5527 

5905 

PITTSBURGH  W8  CITY 

0 

1 

25 

298 

615 

952 

1051 

829 

656 

202 

88 

37 

4754 

5048 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

1453 

1219 

1072 

372 

293 

141 

PORT  CLINTON  I  S 

1195 

1020 

834 

414 

162 

69 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

1280 

1075 

866 

378 

214 

120 

QUAKERTOWN  X  E 

1 

2 

69 

306 

713 

998 

1165 

930 

747 

320 

90 

50 

5391 

READING  WB  CITY 

0 

0 

36 

2  52 

630 

924 

1047 

857 

688 

277 

62 

24 

4797 

5060 

RIOGWAY  3  w 

3S 

53 

158 

430 

807 

1209 

1353 

1095 

906 

415 

223 

117 

6804 

SALINA  3  W 

19 

26 

88 

381 

719 

1062 

1189 

934 

754 

287 

83 

SCRANTON  WB  CITY 

3 

11 

101 

338 

702 

1054 

1225 

987 

844 

362 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

5 

U 

105 

353 

732 

1987 

1265 

1020 

851 

3  74 

170 

59 

6032 

SELIN5GR0VE  CAA  AP 

2 

10 

88 

357 

751 

1058 

1181 

1009 

798 

355 

150 

51 

5810 

SHIPPENSBURG 

0 

0 

33 

2  72 

697 

988 

1056 

921 

652 

270 

76 

44 

5009 

SHIPPINGPORT  WB 

283 

170 

69 

SLIPPERY  ROCK 

10 

14 

81 

345 

715 

1086 

1234 

964 

795 

277 

150 

72 

5743 

SOMERSET  WATER  WORKS 

40 

38 

121 

408 

815 

1160 

1257 

1007 

832 

401 

202 

169 

6450 

SPRINGBORO 

203 

263 

107 

SPRINGS  1  SW 

56 

65 

149 

459 

888 

1207 

1306 

1049 

874 

440 

247 

204 

6944 

STATE  COLLEGE 

5 

13 

94 

348 

740 

1061 

1192 

974 

807 

354 

128 

61 

5797 

STROUDSBURG 

1204 

1041 

852 

2  74 

136 

TIONESTA  2  SE  DAM 

1266 

1106 

924 

404 

222 

103 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

34 

124 

728 

1184 

1303 

1049 

875 

359 

227 

97 

TOWANDA 

H 

23 

126 

350 

735 

1080 

1231 

1019 

834 

404 

179 

57 

6052 

UNIONTOWN 

2 

4 

54 

341 

640 

987 

1086 

848 

659 

229 

110 

64 

5024 

UPPER  DARBY 

0 

0 

51 

272 

676 

962 

1095 

892 

712 

308 

40 

28 

5036 

WARREN 

22 

37 

119 

387 

738 

1117 

1256 

1017 

878 

385 

202 

81 

6239 

WAYNESBURG  2  W 

12 

11 

61 

354 

710 

1025 

1121 

891 

688 

2  76 

127 

66 

5342 

WELLSBORO  3  S 

1361 

1133 

972 

494 

229 

114 

WELLSVILLE 

0 

6 

63 

331 

736 

1013 

1085 

914 

718 

333 

134 

46 

5379 

WEST  CHESTER 

0 

0 

37 

248 

653 

946 

1057 

861 

670 

286 

68 

34 

4860 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

1 

8 

82 

327 

724 

1042 

1180 

987 

793 

333 

115 

36 

5623 

5898 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

0 

0 

37 

2S0 

690 

961 

1055 

897 

654 

2  72 

72 

33 

4951 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950. 
JANUARY  1,  1955. 


COMPUTATION  OF  DEGREE  DAY  DATA  FOR  STATIONS  MAKING  MORNING  OBSERVATIONS  COMMENCED 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PKNIJSYLVAIIIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

1  i 

S    X 

1  s 

0.    S 

1 

B 
1 

1 

Q 

No.  ol  Days 

E- 

3 
(5 

p 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max 

Min. 

■3 

e2 

e 

0 

S 
0 

5; 

»  i 

.'1 

om 

0 
r-l  0 

APRIL    1955 
SHIPPINGPOKT  WB 

67. 8H 

43. 3H 

55. 6H 

80 

20 

26 

8 

283 

0 

0 

3 

0 

.85 

19 

T 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

■^ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

DKCllIBER  1954 

BRADFORD   FIRE   STA 

.01 

.02 

.50 

- 

.01 

.02 

.08 

• 

.39 

T 

.02 

T 

T 

.44 

.02 

T 

.62 

.11 

.03 

.01 

T 

.04 

.02 

.22 

.45 

.44 

.01 

- 

GIFFOED 

T 

T 

.30 

T 

.12 

.06 

.02 

T 

.20 

.47 

T 

.75 

.14 

.45 

.11 

.02 

.10 

.08 

.01 

.51 

.48 

T 

3.82 

LAFAYETTE   HC    REAM  PARK 

.02 

T 

.2S 

T 

.11 

T 

.04 

.43 

.12 

.75 

.13 

.52 

.05 

T 

.10 

.07 

.06 

.50 

.40 

.02 

3.57 

LEWIS   RUN 

.01 

.03 

.26 

T 

.14 

T 

.01 

.02 

.01 

.47 

.11 

T 

.02 

.69 

.13 

T 

.56 

.1? 

.03 

T 

.02 

.11 

.06 

.05 

.55 

.44 

.03 

3.88 

REW 

I 

.04 

.30 

T 

.11 

T 

T 

.05 

T 

.35 

.12 

T 

.02 

T 

.65 

.15 

.59 

.12 

.02 

T 

T 

.12 

.04 

.06 

.52 

.47 

.01 

3.74 

JANUARV   1955 

GIFFORD 

.36 

T 

.75 

.25 

T 

.01 

.06 

.03 

.02 

T 

.01 

.01 

T 

• 

• 

• 

.20 

.15 

T 

.02 

1.87 

UARCH  1955 

BRADFORD  CENTRAL   FIRE   STA 

.76 

.03 

.48 

.37 

.07 

.23 

.01 

.74 

.07 

.01 

T 

.31 

.07 

.05 

.01 

.10 

.05 

.30 

T 

.02 

.44 

.33 

.11 

T 

T 

4.56 

GIFFORD 

.87 

.14 

.77 

.33 

.03 

.14 

.10 

.05 

1.18 

.08 

.36 

T 

.02 

T 

.44 

.47 

.18 

.35 

.21 

.15 

5.87 

LAFAYETTE    MC   KEAN  PARK 

.88 

T 

.81 

.41 

T 

.15 

.05 

.08 

1.32 

T 

T 

.53 

T 

.08 

.29 

.40 

.23 

.28 

.25 

.08 

T 

5.84 

LEWIS   RUN 

.90 

.05 

.77 

.34 

.03 

.13 

.06 

.09 

1.00 

.22 

.01 

.40 

.03 

.03 

.02 

.43 

.42 

.23 

.01 

.32 

.25 

.10 

.01 

5.85 

REW 

.84 

.04 

.65 

.39 

.02 

.14 

.05 

.07 

.87 

.24 

.27 

.02 

.02 

.04 

T 

.32 

.52 

.18 

.02 

.20 

.28 

.10 

T 

5.28 

APRIL  1955 

COOKSBURG 

T 

.01 

.08 

T 

.08 

.03 

.12 

.51 

.14 

.34 

T 

.01 

.85 

.06 

.04 

.95 

.87 

.03 

T 

4.12 

COOKSBURC    2   NNW 

T 

.08 

.14 

T 

.36 

.04 

.19 

.45 

.11 

.42 

.02 

T 

.04 

.86 

.04 

T 

1.07 

.68 

.01 

T 

T 

4.51 

SHIPPINGPORT   WB 

- 

T 

.11 

T 

.15 

T 

.21 

.56 

T 

.85 

.25 

.13 

.10 

.34 

.63 

.21 

- 

VOWINCKEL 

.10 

.05 

T 

T 

.43 

T 

.18 

.76 

.04 

.45 

T 

.01 

T 

.74 

.03 

T 

.98 

.54 

.03 

T 

4.34 

VOWINCKEL  1   WSW 

.10 

T 

T 

.02 

.47 

T 

.16 

.89 

.07 

.44 

.02 

T 

.76 

.05 

T 

.98 

.72 

T 

T 

T 

4.68 

HAY   1955 

BRADFORD  CENTRAL  FIRE   STA 

.08 

.50 

.02 

T 

.03 

.13 

.28 

.08 

.20 

.37 

.06 

.32 

.05 

.04 

2.16 

GIFFORD 

.07 

.65 

.02 

T 

.06 

T 

.14 

.31 

.15 

.09 

.12 

1.20 

.06 

2.87 

LAFAYETTE   BC   KEAN   PARK 

.05 

.49 

.05 

.07 

.06 

.40 

.60 

.15 

.16 

.96 

.04 

3.03 

LEWIS    RUN    3    S 

.03 

.70 

.03 

T 

.06 

T 

.10 

.41 

.19 

.12 

.17 

T 

1.14 

T 

.05 

3.00 

REt 

.06 

.72 

.03 

.02 

.02 

.08 

.36 

.10 

.04 

.18 

.01 

.69 

.06 

2.37 

DAILY  TEMPERATURES 


Stabon 

- 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

APRIL   1955 

SHIPPINGPORT  WB 

UAX 
UIN 

68 
34 

49 
33 

58 
28 

76 
37 

66 
45 

45 
30 

56 
26 

69 
38 

75 
37 

75 
40 

73 
51 

78 
49 

75 
53 

59 
49 

67 
47 

74 
42 

78 
39 

78 
56 

80 
57 

67 
52 

74 
51 

70 
44 

77 
55 

58 
53 

53 

46 

59 
40 

69 
37 

71 
38 

71 
49 

67.8 
43.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  100   - 


CORRECTIONS 
MONTH:   FEBRUARY  1954 


PENNSYLVANIA 


Table  2: 


Albion 


Table  2: 


Lansford 


Table  3: 


Albion 


Table  3: 


Lansford 


Table  2: 


Lansford 


Table  3: 


Lansford 


HOMTH:   MARCH  1954 


MONTH:   APRIL  1954 


Total  precipitation  should  be  1.24; 
greatest  day,  M;  No.  of  days  .50  or 
more,  M;  1.00  or  more,  0. 


Total  precipitation  should  be  2.89; 
departure  from  normal  +0.27;  No.  of  days 
.10  or  more,  M;  .50  or  more,  M;  1.00  or 
more,  0. 


Precipitation  on  the  8th  should  be  ♦; 
9th,  0.62;  monthly  total,  1.24. 


Precipitation  on  the  27th  should  be  0.24; 
monthly  total  should  be  2.89, 


Total  precipitation  should  be  5.15; 
departure  from  normal,  +1.70;  greatest 
day,  1.88  on  2nd. 


Precipitation  on  the  1st  should  be  0; 
monthly  total  should  be  5.15. 


Table  2: 


Wernersville  1  W 


Table  3: 


Wernersville  1  W 


Table  2: 


Salina  3  W 


Table  3: 


Salina  3  W 


Table  2: 


Bruceton  1  S 


Table  2: 


MONTH:   MAY  1954 


MONTH:  JXJSS   1954 


Coraopolis  Neville  Isle 


Table  2: 


Coudersport  7  E 


Table  2: 


Watsontown 


Table  3: 


Coraopolis  Neville  Isle 


Table  3: 


Coudersport  7  E 


Table  3: 


Watsontown 


Table  2: 


Bellefonte  4  S 


MONTH:   JULY  1954 


Total  precipitation  should  be  3.27; 
greatest  day,  M;  No.  of  days  .10  or 
more,  M;  .50  or  more,  M;  1.00  or  more,  M. 


Precipitation  on  the  16th  should  be  *; 
monthly  total  should  be  3.27. 


Total  precipitation  should  be  1.92; 
greatest  day,  0.45  on  28th;  No.  of  days 
.10  or  more,  6;  .50  or  more,  0;  1.00  or 
more ,  0 . 


Precipitation  on  the  29th  should  be  T; 
monthly  total  should  be  1.92. 


Total  precipitation  should  be  V7.86; 
departure  from  normal,  -0.98. 


Total  precipitation  should  be  3.87; 
departure  from  normal,  -0.22;  greatest 
day,  1.11  on  23rd;  No.  of  days  .50  or 
more ,  3 ;  1 . 00  or  more ,  2 . 


Total  precipitation  should  be  3.00; 
greatest  day,  2.01  on  2nd. 


Total  precipitation  should  be  2.61;  No. 
of  days  .50  or  more,  3;  1.00  or  more,  0. 


Precipitation  on  the  2nd  should  be  *; 
monthly  total  should  be  3.87. 


Precipitation  on  the  4th  should  be  *; 
5th,  0;  6th,  0.27;  monthly  total,  3.00. 


Precipitation  on  the  22nd  should  be  ♦; 
23rd,  0.40;  monthly  total,  2.61. 


Total  precipitation  should  be  3.11; 
departure  from  normal,  -0.70;  greatest 
day,  M;  No.  of  days  1.00  or  more,  H. 


k 
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CORRECTIONS  -  Continued 


PENNSYLVANIA 


Table  2: 


Muhlenburg  1  SE 


Total  precipitation  should  be  2.65; 
greatest  day,  0.77  on  4th;  No.  of  days 
.10  or  more,  4;  .50  or  more,  3;  1.00  or 
more,  0. 


Table  3: 


Bellefonte  4  S 


Table  3: 


Muhlenburg  1  SE 


MONTH:   AUGUST  1954 


Precipitation  on  the  3rd  should  be  *; 
4th,  *;  monthly  total  should  be,  3.11. 


Precipitation  on  the  31st  should  be  T; 
monthly  total  should  be  2.65. 


Table  2: 


Bruceton  1  S 


Total  precipitation  should  be  6.09; 
departure  from  normal,  +2.73;  greatest 
day,  M;  No.  of  days  1.00  or  more,  M. 


Table  2: 


Union  City  Filt  Plant 


Table  3: 


Bruceton  1  S 


Total  precipitation  should  be  2.63; 
greatest  day,  0.67  on  25th;  No.  of  days 
.10  or  more,  8;  . 50  or  more,  1;  1.00  or 
more ,  0 . 


Precipitation  on  the  15th  should  be  *; 
monthly  total  should  be  6.09. 


Table  3: 


Union  City  Filt  Plant 


MONTH:   OCTOBER  1954 


Precipitation  on  the  1st  should  be  T; 
monthly  total  should  be  2.63. 


Table  2: 


Kresgeville  3  W 


Total  precipitation  should  be  2.72; 
greatest  day,  1.38  on  16th;  No.  of  days 
. 10  or  more ,  5 ;  . 50  or  more ,  2 ;  1 . 00  or 
more ,  1 . 


Table  3: 


Kresgeville  3  W 


MONTH:   NOVEMBER  1954 


Precipitation  on  the  30th  should  be  T; 
monthly  total  should  be  2.72. 


Table  2: 


Custer  City  2  W 


Total  precipitation  should  be  2.32; 
greatest  day,  0.34  on  1st;  No.  of  days 
.10  or  more,  10;  .50  or  more,  0;  1.00 
or  more,  0. 


Table  3: 


Custer  City  2  W 


Precipitation  on  the  21st  should  be  *; 
monthly  total  should  be  2.32. 


MONTH:   DECEMBER  1954 


Table  2: 


Boswell  6  WNW 


Total  precipitation  should  be  6.25; 
greatest  day,  M;  No.  of  days  .10  or  more, 
U;  .50  or  more,  M;  1.00  or  more,  M. 


Table  2: 


Whitesburg 


Total  precipitation  should  be  4.12; 
greatest  day,  1.02  on  18th;  No.  of  days 
. 10  or  more ,  9 ;  . 50  or  more ,  3 ;  1 . 00  or 
more ,  1 . 


Table  3: 


Boswell  6  WNW 


Precipitation  on  the  9th  should  be  T; 
monthly  total  should  be  6.25. 


Table  3: 


Whitesburg 


Precipitation  on  the  7th  should  be  T; 
8th,  T;  monthly  total  should  be  4.12. 


MONTH:   FEBRUARY  1955 


Table  3: 


Edinboro 


Precipitation  on  the  22nd  should  be  0. 


Table  5: 


Port  Clinton 


Maximum  temperatures  for  entire  month 
should  be  moved  down  1  day.   1st  day 
missing. 


MONTH:   MARCH  1955 


Table  3: 


Vandergrlft 
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Precipitation  on  the  4th  should  be  1.00; 
monthly  total  should  be  4,03. 


STATION  INDEX 


Statioo 


County 


Obaer- 
vation 
time 


Obeervei 


ACMETONIA   LOCK   3 
ALLEHS   HILLS 
ALLENTOWN   MB   AP 
ALLENTOWN   GAS    CO 
ALTOONA   HORSESHOE   CURVE 

AmENTSVILLE 
ARTEMAS   1   Wm 
AUSTINSURC   2   H 
AVOCA    CAA   AP 
BAKERSIOHN   3   WtM 

OARMES 

BEAR   GAP 

BEAVER   FALLS 

BEAVEflTOMN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFOHTE  *  5 
BERWICK 
BETHLEHEM 
•BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 
BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERvILLE  1  N 
BOSHELL  6  WNW 
BRADDOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTHL  FIRE  STA 
BRADFORD  A  H  RES 
BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCE TON  1  S 

BUCKSTOMN  1  SE 
BUFFALO  HILLS 
BURCETTSTCWN  2  H 
BURNT  CABINS  2  NE 
« BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAHP  HILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 
CARROLLTCWN  2  SSE 

CARTER  CAMP  2  H 
CEDAR  RUN 
CMADD5  FORD 
CKAMBERSBURG  1  ESE 
CMARLEROl 

CHARLEROI  L«IC  * 
•CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARICN  3  SN 
CLAUSSVILLE 

CLAvSVILLE  3  M 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  B  NW  NURSERY 

CLERMONT 

COALOALE  2  NW 

COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 
CONFLUENCE  1  SW  OAH 

CONFLUENCE  1  NW 
C0NNELL5VILLE 
CONNELCSVILLE  2  E 
CONSHOMOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 
C0U0ER5P0RT  7  E 
COVINGTON 

CREEKSIOE 

CRESSON  2  Se 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
DERRY 
OEVAULT  1  W 

OINGMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 
tDONORA 
OOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
DUNLO 

DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

E BENS BURG 

EDINBOAO 

ELI2A6ETHTOWN 

EHPORIUH  1  E 

ENGLISH-CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARR ELL-SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
FREDERICKSVILLE  2  SE 

FHEELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
•GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  OAH 
GORDON 

GOULOSeORO 
GRANTVILLE  2  SW 
GRATERFORD 

GRATZ  1  H 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 
6REENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 
ffHARRISauRG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HAWLEY 
HAWLEY  1  5  DAM 

HOLLIOAVSBURG 
MOLLISTERVILLE 
•HOLTWOOO 


0229 
0259 

0313 
0319 
0355 

0A09 
0*57 
0*75 
0*82 
0*99 

0530 
0611 
0629 


0736 
07*3 
0763 

0B20 


0868 
0905 
1002 
1D33 

1073 
1087 
1105 
1115 
1130 


1215 
123* 
1256 

1262 
1301 
13*2 
135* 
1372 

1377 
1*23 
1*80 
1*85 
1505 

1512 
1519 
1522 
1529 
1572 

1589 
159* 
1631 
1675 
1705 

1710 
1723 
1729 
1737 
1773 


1B05 
1809 
1832 
1881 

1895 
1978 
2013 
2108 
2116 


ALLEGHENY 

JEFFERSON 

LEMIGH 

LEHIGH 

BLAIR 

ADAMS 

■EDFORD 
TIOGA 
LUZERNE 
ALLEGHENY 

MARREN 
NORTH 'LAND 
BEAVER 
SNYDER 
CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 
MONROE 
CUMBERLAND 
SOMERSET 

ALLEGHENY 

'  MC  KEAN 

MC  KEAN 

BEDFORD 

JEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 
BEDFORD 
WASHINGTON 
HUNT INGOON 
BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAM8R1A 

POTTER 
LYCOMING 
DELAWARE 
FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND  : 

DELAWARE 

CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 

WASHINGTON 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MC  KEAN 
SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 

INDIANA 


2633 
26** 
2662 
2669 
2682 


29A2 

3028 
3047 

3056 
3130 
3189 
3200 
3218 

3223 

3237 
3298 
3311 
3330 

33*3  > 
3379  ; 
339*  I 
3*22  I 
3*35  I 

3*38 
3503 
3515 
3516 
3S26 

3662 
3699 

370* 
3758 


CAMERON 
LYCOMING 
LANCASTER 

ERIE 

BEOfCRD 

MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 

BERKS 

LUZERNE 

POTTER 

BERKS 

BUCKS 

ADAMS 

ADAMS 
MC  KEAN 
SOMERSET 


)  30 

>  39  35 

39  *S 

'   *2  00 

■  41  21 

40  39 

41  40 

■  40  50 
40  46 


CAMBRIA 

MC  KEAN 

MONTOUR 

WESTMORELAND 

CHESTER 


2160  PIKE 

2171  WYOMING 

2183  WESTMORELAND  : 

1  WASHINGTON 
22211  BUCKS 

2245  CAMERON 
2265|CL£ARF1£LD 

t  CAMBRIA 

.  SULLIVAN 
2343  SULLIVAN 

2363  CLARION 
2459  PERRY 
2466  CAHBRIA 

iIerie 


79  *9 
78  55 
75  26 
75  28 
78  29 

77  IB 

78  28 
77  32 


*0  SI 

41  04 

I  40  37 


I  41  06 

i   40  16 

40  11 

I  40  24 


41  57 

40  00 

41  09 
>   40  18 

)  40  04 

39  57 

40  23 
■   40  05 

40  52 

40  51 

<   40  IS 

.  41  40 

I  40  12 


.   41  31 

.  39  52 

39  56 


'  39  50 

'  40  01 

'  40  01 

I  40  04 


DAUPHIN 
GREENE 

WESTMORELAND  : 
WE  ST  MORE  LAW)  ; 
MERCER 

TORI 

YORK 

DAUPHIN 

WAYNE 

WAYNE 

8LAIR 
I  WAYNE 
I  UNCASTER 

INDIANA 
I  WAYNE 


\   40  18 

I  40  17 

41  24 


i  40  IB 

41  29 

<  41  28 


79  53 
76  55 

76  52 

77  11 


78  34 

78  41 
76  37 

79  18 


'  40  07 
I  40  11 
<  40  16 

.  41  20 
41  06 

.  40  17 
41  33 

.  41  24 

40  59 

*0  21 

40  29 

41  52 
I  40  09 

41  31 

■   41  26 

I  40  11 

I  41  51 

1  42  05 

I  40  00 

;  41  14 

40  43 

41  23 
^  40  26 

41  01 
41  44 
40  13 
40  13 


74  52 

75  52 
79  23 
79  51 
75  08 


79  37 

77  33 

78  43 

80  08 
76  37 


79  02 

76  30 

80  19 

77  10 
77  34 

77  47 

76  15 
75  22 
75  23 

77  31 

79  09 

75  36 

77  22 
79  08 
79  52 

78  39 

78  44 

76  14 

79  06 
79  59 

78  50 
78  39 
SO  26 

77  52 


1310 
900 
760 


1520 
460 
2040 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


77  27 
75  36 
77  38 
79  55 

79  54 
75  21 

77  56 

79  26 
75  39 

80  28 

78  26 
78  32 

78  30 
75  56 

75  50 

75  49 
77  06 

76  30 

79  22 

79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 

79  38 


2220 
2425 
1193 


78  : 

77  : 

76  10 
7*  13 
80  12 


79  30 
79  49 
75  40 


820 
2125 
2090 
1220 

460 

1160 


I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CHARLES  H.  ALLEN 

WEATHER  BUREAU 
I  LEHIGH  VLY  GAS  OIV 
'  ALTOONA  WATER  BUR. 

STATE  COL  EXP 
'  GRAYSON  E.NORTHCRAF 
<  OTTO  D.  BACON 

•  COMBINED  WITH  STA  N( 
'  PITT'CH  CUT  FLWR  CO 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  ROARING  CRK  WTR  CO 
.  HOWARD  R.  KEMP 
MARLIN  R.  ETTINGER 

>  HAROLD  S.  RUPERT 

VIEW  PRISON  FRM 
'  AMER  CAR  fc  FNDRY  CO 

ARTHUR  CHOPPER 
'  LEHIGH  UNIVERSITY 

DISTRICT  FORESTER 

WEATHER  BUREAU 
I  WALTER  WILDRICK 

•  MRS.  B.  M.  WILLDERS 
I  MRS.  MAE  L.  KIMMEL 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FIRE  DEPT 
'  BRADFORD  WTR  DEPT 

PA  TURNPIKE  COMM 
)  CIVIL  AERO.  ADM. 
I  AUSTIN  R.  COOPER 

I  ALVIN  W.  MANGES 

I  MRS.  NELLE  R.  BROWN 

SMITH  TWP  MUN  AUTH 

TURNPIKE  COMM 

LLIAM  C.  FAUST 

I  WEST  PENN  POWER  CO 

■  JOSEPH  N,  HOBART 

I  MRS. MILDRED  SPENCER 

.  MILLER 

ROBERT  F.  MAURER 

RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRVN  T.KREIGKBAUM 
.  MRS.  GRACE  A.  WICKS 
'  CHARLES  A.  BENDER 

>  WEST  PENN  PC«£R  CO 

L  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CHESTER  TIMES 

I  MARGARET  A.  SWANCER 
.  ELECTRIC  CO 
LLIAM  J.  OOTTERER 

1  MANUFAC.  L  £-  H  CO 

IRA  TAYLOR 
■.  HOUPT 
i   MfiS.TlLLIE  M.SIMONDS 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

HILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEOEMAN 
LEON  L.  CARSON 
.  JAMES  H.  RUST 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
I  HARRY  C .  JOY 
.  PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  &  CHEM  CO 

'  GEORGE  P.  MULDERICK 

EDWARD  TWIGGS 
I  CAMP  POTATO 

GROVER  D.  CLEVELAND 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  C.  EDWARDS 
'.  BOOTH  AND  CO 
I  MRS. MARIE  H.  LITTLE 
SS  N.  D.  WINEMAN 
>  TURNPIKE  COMM 

I  CLARENCE  H.  SMITH 
,  ANDREW  P.  YESUL 

.  TURNPIKE  COMM 
>^OONORA  ZINC  WORKS 
'  GEORGE  HART 

I  SIDNEY  KENNEDY 
■  OF  OU  BOIS 
0.  L.  WHITE 
.   PATRICK  P.  RYAN 

>  MRS. ELSIE  P.  BIGGER 


I.  KEMPEL  2  3  5 

WEATHER  BUREAU  INACTIVE  5/55 
ROBERT  A.  WASSER      2  3  5 
EDIHBORO  ST  TCHR  COL    3 


CLOSED  5/55 


6  40  26 

S  41  23 

15  39  90 

1  40  45 

5  41  17 


78  36 

78  51 
78  36 
76  44 

80  13 
76  20 
75  27 


76  43 
79  55 

74  31 

79  30 

80  23 

76  59 
76  51 
76  54 

75  10 
75  11 

78  24 

75  26 

76  20 

79  06 
75  19 


2220 
1620 
1725 


1229 

1245 
1026 


I   MASONIC   HOME 

RUSSELL  E.PALMATEER 
I   SUDERS 

STANLEY  L.VON  NEIDA 
I  MRS. ROSE  H.  NEILSEN 
1   CIVIL   AERO.    ADM. 

'    PA    TURNPIKE    COW 
'   SHARON   STEEL   CORP 
t   CORPS   OF    ENGINEERS 
I   JAMES   K.    ELLIOTT 

FEN5TERMACHER 

ANDREW   8.    EVANSHA 

GALE   LUSH 

LTER   C.    WOLF 

'   GEORGE   M.    HART 

,    HUGH   C,    MC     ILHENNY 

MILITARY    PARK 
SOUTH   PENN   OIL   CO 
I    MRS.    MARY    M.HARTKAN 
.   CORPS   OF    ENGINEERS 
I.E. CMC   WILLIAMS 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOHNSON 
L.  H.  EILENBERGER 
EARL   E.    RHOADS 

,   CLAUDE    K,    KULP 

LEITZEL 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  DEPT  HIGHWAYS 

>  WESTMORELAND   WTR   CO 

EARL  MILLER 

,  HANOVER  EVENING  SUN 
'  U.S.  WEATHER  BUREAU 
L  GEORGE  S.  BEAL 
t  MRS.KATHERINE  S.I 
.   PA   POWER   fr   LIGHT   CO 

I   JOHN   M.    RINGLER 

k   POWER   6   LIGHT   CO 
I   POWER    6  LIGHT    CO 

>  XRS.    EDNA   H.    BUSH 

I  GEORGE  C.  WILLIAMS 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  6 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5   7  C 


2  3  5  6  7  C 


Statio 


HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 

BOTTOM  2  SI 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

KYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JACKSON  SUMMIT 
JAHESTOWN  2  NW 

JIH  THORPE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KAHTHAUS 

KEATING  5UHMIT 
KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 
KRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUHP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 
LANDISVILLE 

LATR08E 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 
UWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 

LEBANON  3  SW 

LEHI6HT0N 

E  ROY 

EWIS  RUN  3  S 
LEWISTOWN 

INESVILLE  5  WNW 

LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
KARiENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  1  SW 
MARTINS6URG  CAA  AP 
MATAM0RA5 
MAYBURG 

CONNELSBURG 

MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEAOVILLE  1  S 
MED  IX  RUN 
HEHCER  2  NNE 

MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERSBURG 
MERWINSBURG 
HEYERSDALE 
lODLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 
I  LAN 

ILANVILLE 
ILLERSBURG  2  E 
ILLHEIM 

ILLVILLE  2  SW 

ILROY  3  NE 
MONTROSE  1  E 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 

MY ERST OWN 


LOCK  4 
NEFFS  HILLS  3  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 


NORRISTOWN 
NORTH   EAST   2   SE 
ORWELL   1   N 
PALM 
PALMERTON 

RKER 
PARKER  1  E 
PAUPACK  2  WNW 

ECKS  POND 
PHILA  DREXEL  INST  OF  TE^ 

ILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

ILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 
IKES  CREEK 
IMPLE  HILL 
INE  GROVE  I  NE 
ITTSeuRGH  WB  AP  2 

ITTSauRGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON  1  S 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITV 

RENOVO 

RENOVO  9  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIOGWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 
RUSH 

RUSMV I LLE 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  I  S 
SALINA  >  M 
SAXTON 
SCANOIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  9 


County 


WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 

CRAWFORD 

CARBON 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 

MC  KEAN 

WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

WE ST MORE LAUD 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 

LEBANON 

CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 
IFFLIN 
CRAWFORD 

NT  ON 
CLINTON 
MONROE 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 

MONTGOMERY 
INGDON 
DELAWARE 
FOREST 

INDIANA 


ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 
HUNT INGDON 
BUCKS 
FRANKLIN 
LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 


PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUY^KILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 
CLINTON 
CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 


BEAVER 
SUSQUEHANNA 
SUSQUEHANNA 
LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 


40  09 

41  43 
40  29 

40  06 


.1  30 

40  92 

40  20 

40  19 

41  41 
41  07 

41  41 


41  27 

40  03 
40  03 
40  06 


40  50 

41  41 
41  SO 


41  03 
40  50 
40  53 


41  13 

1  38 

41  17 

1  15 


41  40 
40  32 
40  54 


0  05 

39  44 

40  29 

40  13 
40  41 

0  07 
42  12 

1  55 

0  26 

40  48 

41  05 
41  06 
41  24 
41  17 
39  57 

39  53 

39  55 

40  02 

39  57 

40  54 

40  07 

41  le 

41  02 
40  34 
40  30 


40  35 
40  95 

40  15 

40  41 
40  57 
40  55 

40  26 

41  52 

40  20 
I  20 

41  14 
41  54 
39  57 


40  46 
40  31 

40  12 

41  59 


75  17 
78  55 

75  43 

76  01 

77  IB 

78  43 

79  07 

79  42 
77  01 

80  28 

75  45 


78  43 

79  32 
79  14 


79  23 
77  13 

77  07 
76  28 
76  28 

75  43 

76  43 

78  39 

77  35 

80  31 

77  29 


78  44 

75  11 

77  96 

79  25 

79  08 
79  02 

78  20 


76  46 

60  28 
76  31 

75  04 

76  56 

77  29 


75  22 

77  53 

76  08 


79  41 
79  40 
75  14 
75  06 
75  11 


79  30 
76  08 

75  30 

76  22 

BO  13 

80  00 

75  27 

76  02 
75  06 

75  39 

76  11 
79  00 
79  17 
75  20 

77  52 


79  14 
79  33 

76  19 
79  01 
79  40 


Obeex- 
vation 
time 


RIEND  E.  WALTER 

A  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 
JOHN  fl.  HEWERSON 

lETRO  P.  DOROSH 


MRS. GERTRUDE  M. BURTON 
CLYMER  WATER  SVC  CO  2  3  9 
WESTMORELAND  WTR  CO  2  3  5 
ARCHIE  LAIN 
DEPT  FOREST  (,   WTR5    2  3  5  6 


Obeervei 


Refer 

to 
tables 


2  3 


2  3  5  6  7  C 


HENRY  S.  HAAK 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 
EROME  5.  HOWE 

UGENE  L.  KREITNER 

A  TURNPIKE  COMM       2  3  5 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  TURNPIKE  COMM 
'  OF  BETHLEHEM 

CHARLES  GORDON 
MRS.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 
STATE  COLLEGE 


WEST  PENN  POWER  CO 
DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 
LEBANON  BDCSTG  CO 

THOMAS  OONNACHIE 

GOODWIN  S.  DEFREHN 
MRS.OIMMIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 

EMANUEL  ZETTLE 

HUGH  F.  PARKER 

THOMAS  MECKES 

I  AH  I .  SWOOPE 
EDWARD  A.  MILES 


BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AERO,  ADM. 
HARRY  B ISLAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ISS  RUTH  L.ROETTGER 

NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

■  OF  MEADVILLE 
MRS.  e.  M.  SNYDEB 

.1  !AM  K.   struther; 

DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 
GERALD  D.  MURPHY 

ESTER  W.  HARDING 

.  S.  AIR  FORCE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i.  ROBERTS 
CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  eOWERSOX 

KENNETH  LEIGHOW 

FRANK  B,  HOUSER 

LMER  W.  HOOPES.Jfi 
TURNPIKE  COMM 
TURNPIKE  COMM 

JOHN  DAVIS,  JR. 
MT  UNION  WTR  WORKS 
THEODORE  J.  SAMPSON 
DAVID  C.  SHAW 
MRS. KATHLEEN  WANOELL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  UNIVERSITY 
LA  SUB  WATER  CO 
TURNPIKE  COMM 

BAXTER  F.  JOHNSON 

GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 
MRS.  FRANCES  K.  FRY 

TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 

GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 
I  AM  I.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 

LOUIS  A.  MALARKEY 

(.  NEELY 

i  L.  VETTERLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
RANCIS  K.  DAVIS, JR 

1.5.  WEATHER  BUREAU 
TLANTIC  REFINING 
•CHUYLKILL  NAVIG  ' 
USN  HYDROGRAPHIC  OFf 
IL  AERO.  ADM. 

PHILA  SUB  WATER  CO 
HARRY  SHELDON 

DEPT  FRST  6  WTHS 
PA  POWER  t  LIGHT  CO 
WEATHER  BUREAU 

WEATHER  BUREAU 
ISH  COMM 
EARL  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COMt 
MILES  E.  SMITH 

JOHN  M.  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 
KUR  LANGAN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  C.  W.  BAIRD 

.  BILLEiTE 
HAROLD  C.  HEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEQUESNE  LIGHT  CO 

ISS  MAUDE  MC  CAIN 
CARL  KOPATZ 

WATER  POWER  CORP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MUN  AUTH  WSTHRLD  CO ' 
HRS.ALVERTA  L.HOLMES 
DAVID  R.  ANDERSON   I 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CLOSED  6/99 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  9   7  C 


2  3  9 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  9 

3 

2  3  5  6 


■vy. 


STATION  INDEX 


Obeer- 

.^ 

O 
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Station 

i 

County 

? 

1 

time 

Observer 

to 

.0. 

T 

1 

a 

1 

d 
S 

tables 

3 

& 

J 

3 

A 

£ 

*  SCRANTON 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

7A 

7A 

U.S.  POST  OFFICE 

2  3  5 

SELlNSGftOVE  CAA  AP 

7W1 

SNYDER 

15 

4  0  49 

76  52 

437 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

SELLERSVIUE  2  NW 

7938 

BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

C 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

SHAHOKIN 

7976 

NORTH -LAND 

15 

40  48 

76  33 

770 

8A 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  W 

6026 

WARREN 

I 

41  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

c 

SHIPPENSeURG 

8073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAHONING 

eiA5 

CAMERON 

16 

41  19 

78  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL     3 

SLIPPERY  HOCK 

aie* 

SUTLER 

2 

41  04 

80  03 

1345 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPOHT  HIGHWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  48 

78  27 

1510 

HID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

c 

SOMERSET 

82'!i(> 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

3 

SOMERSET  WATER  WORKS 

8249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2100 

6P 

6P 

D.  L.  GROVE 

2  3  5 

7 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

82  75 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

MID 

EUGENE  M.  COOK 

C 

SOUTH  MOUNTAIN 

8300 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

SPRINGBORO 

83S9 

CRAWFORD 

e 

41  48 

80  23 

900 

8A 

BA 

SPRINGBORO  BOROUGH 

2  3  5 

7  C 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

4P 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

3 

C 

SPRINGS  1  SW 

8395 

SOMERSET 

79  10 

2500 

8P 

8P 

ALLEN  E.  YOOER 

2  3  5 

•STATE  COLLEGE 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

MID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

C 

STRAUSSTOWN 

ITll 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

8A 

JACOB  KLAHR 

3 

STRONGSTOWN 

6509 

INDIANA 

*• 

40  33 

78  55 

1880 

MID 

HARRY  F.  BENNETT 

c 

STROUOSBURG 

B596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

eA 

8A 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

6610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

76  50 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SUNBURY 

NORTH "LAND 

IS 

40  51 

76  48 

440 

CHARLES  W.  BAYLER 

3 

c 

SUSQUEHANNA 

6692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

3 

SUTERSVILLE 

8699 

ALLEGHENY 

17 

40  14 

79  48 

765 

7A 

MICHAEL  RACKO 

3 

TAMAOUA 

8756 

SCHUYLKILL 

14 

40  48 

75  58 

830 

QA 

MRS.  MARY  L. ROBERTS 

3 

TAMAQUA  *  N  0AM 

8763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

3 

C 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

CLINTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5 

7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8873 

FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

C 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

8888 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  U   W 

8901 

WARREN 

1 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

3 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5 

7  C 

TOWER  CITY  5  SW 

8910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

6P 

MARRISBUHG  WTR  DEPT 

3 

7 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

3 

TUNNELTON 

8989 

INDIANA 

i, 

40  27 

79  23 

890 

MID 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

C 

TUHTLEPOINT  4  NE 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  54 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  D.  STRAIT 

3 

TYRONE  «.  NE  8AL0  EAGLE 

BLAIR 

6 

40  43 

78  12 

1020 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

3 

C 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

90A2 

ERIE 

1 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

DAVID  M.  HENRY 

3 

C 

UNIONTOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39  54 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

WM.  W.  MARSTELLER 

2  3  5 

'' 

Obeer- 

Station 

i 
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1 

■S 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

0. 

1 

s 

•S 

1 

i 

g- 

tables 

s 

J 

»3 

u 

A 

A 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5 

39  56 

75  IB 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  3  5 

VANOERGRIFT 

9128 

WESTMORELAND 

40  36 

79  33 

BOO 

UNITED  ENG6FNDRY  CO 

VANDERGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  36 

996 

MID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

40  31 

75  52 

350 

MRS,  MAHY  M.  WRIGHT 

WARREN 

9298 

WARREN 

1 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

July,  1955,  went  into  the  record  book  as  the 
warmest  in  Pennsylvania  history.   Precipi- 
tation was  unusually  sparse,  and  the  combi- 
nation of  excessive  heat  and  scant  rainfall 
caused  serious  crop  damage. 

The  State  average  temperature  of  76.5°  was 
4.3°  above  the  long-term  figure,  and  just 
nosed  out  the  1901  average  to  set  a  new 
record.   Long  sustained  periods  of  warm 
weather  rather  than  dramatically  high  tempera- 
tures accounted  for  the  record  high  average. 
The  highest  temperature  for  the  month,  103°, 
which  occurred  on  July  22  at  Philadelphia 
Drexel  Institute  of  Tech  and  West  Chester, 
did  not  approach  the  record  high  figure  and 
was  exceeded  during  the  past  two  Julys.   The 
State  minimum  temperature,  39°,  which  occurred 
at  Kane  1  NNE  on  the  12th,  was  not  unusually 
high,  since  it  was  equaled  or  exceeded  18 
times  in  previous  Julys.   Individual  station 
averages  ranged  from  69.3°  at  Bradford  4  W 
Res.,  where  the  average  was  most  nearly  normal, 
to  82.6°  at  Philadelphia  Drexel  Institute  of 
Technology  and  Philadelphia  Pt .  Breeze.   Com- 
pared with  the  normal  values,  the  Atlantic 
Division  was  the  warmest  part  of  the  State: 
fully  50%  of  the  temperature  stations  for 
which  normals  are  available  registered  aver- 
ages which  were  5.0°  or  more  above  normal, 
the  greatest  departure  being  +7.2°  at  Mt. 
Pocono  2  N  Airport.   In  the  Ohio  Drainage 
Division  only  2  stations  recorded  temperature 
averages  as  much  as  5.0°  above  normal,  but 
52%  of  the  temperature  departures  in  this 
division  were  4.0°  or  more  above  normal. 

The  precipitation  picture  was  highlighted  by 
extremely  uneven  distribution  in  different 
parts  of  the  State.   The  average  for  the 
Atlantic  Division  was  far  below  the  usual 
expectancy,  while  the  Ohio  Drainage  Division 
average  was  only  slightly  less  than  usual. 
In  the  Atlantic  Division,  33%  of  all  stations 
had  precipitation  totals  of  less  than  1.00 
inch,  while  8  stations,  or  5%,  had  totals  of 
less  than  0.10  inch.   Middletown  Olmsted  Field 
and  Myerstown  registered  only  a  trace  during 
the  month,  while  Danville,  in  the  same  di- 
vision, recorded  6.23  inches.   The  greatest 
monthly  total  was  recorded  at  Meadville  1  S, 
6.95  inches,  while  the  greatest  daily  amount 
was  3.30  inches,  occurring  at  Kregar  4  SE  on 
the  24th.   Hall  was  reported  at  14  stations. 

The  percentage  of  possible  sunshine  was  a 
little  smaller  than  usual  in  the  Pittsburgh 
area,  and  somewhat  greater  elsewhere  in  the 
State.   Daytime  cloudiness  was  a  little  above 
the  seasonal  expectancy  in  the  Philadelphia 
and  Reading  areas,  near  that  amount  in  the 
Pittsburgh  area,  and  less  than  usual  else- 
where in  the  State. 

WEATHER  DETAILS 

Southerly  circulation  around  the  western 
extension  of  the  Bermuda  High  brought  warm 
weather  to  the  State  from  July  1  to  11 , 
interrupted  briefly  on  the  7th  by  the  forma- 
tion of  a  low  pressure  area  off  the  New 
Jersey  coast.   During  this  period,  showers 
and  thundershowers  were  most  frequent  in  the 
western  part  of  the  State  from  the  1st  to  the 
3rd,  throughout  the  State  on  the  5th  and  6th, 


and  again  in  the  western  part  on  the  8th  and 
9th. 

Scattered  thundershowers  accompanied  the  pas- 
sage of  a  cold  front  across  the  State  on  the 
10th.   Temperatures  dropped  to  seasonable 
levels,  giving  a  5-day  respite  from  the  heat. 
Many  stations  recorded  their  lowest  tempera- 
ture for  the  month  during  this  period. 

Warm  air  returned  on  July  15;  the  thunder- 
showers that  accompanied  this  air  mass  were 
widely  scattered  in  the  extreme  eastern  por- 
tion of  the  State,  but  were  numerous  elsewhere. 
The  warmth  continued  until  the  23rd  except 
for  a  brief  return  to  seasonable  temperatures 
on  the  20th.   Exceptionally  high  temperatures 
featured  the  period  from  July  21  to  23. 

A  cold  front  accompanied  by  thundershowers 
that  yielded  moderate  precipitation  amounts 
in  some  localities  crossed  the  State  on  the 
24th,  providing  welcome  relief  from  the  heat. 
Warm  air  returned  on  the  26th,  and  thermome- 
ters once  again  reached  very  high  levels  on 
July  27.   Cooler  air  returned  to  bring  tem- 
peratures back  to  seasonable  levels  on  the 
28th,  with  scattered  thundershowers  again 
noted  in  the  western  part  of  the  State.   Tem- 
peratures were  on  the  upsurge  once  more  as 
the  month  closed. 

WEATHER  EFFECTS 
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The  weather  conditions  which  hindered  growth 
of  crops  permitted  an  orderly  harvest  of  small 
grains  and  hay.   Some  plowing  for  winter  grains 
was  accomplished  but  soils  were  dry  and  difficult 
to  work. 

Well  drillers  were  active  in  many  localities, 
and  some  farmers  were  hauling  water  to  meet 
livestock  needs. 

Most  of  eastern  Pennsylvania  lacked  sufficient 
moisture  for  growth  of  corn  during  the  month. 
Many  stands  wilted  in  the  hot  sun  and  some 
were  burnt  beyond  recovery.   Most  corn  in  the 
western  half  of  the  State,  however,  was  in 
good  condition. 

The  hot,  dry  weather  caused  premature  deteri- 
oration of  potato  vines,  with  the  Berks-Lehigh 
area  suffering  most.   All  commercial  potato 
areas  except  Somerset  County  needed  more  rain. 

The  development  of  tobacco  was  also  hindered 
by  the  dry  weather.   Some  stands  developed 
heads  prematurely.   Topping  was  under  way  at 
the  end  of  the  month,  but  some  growers  were 
waiting  for  rain  before  removing  seed  heads. 

Lack  of  moisture  hindered  sizing  of  fruits 

in  many  areas  and  limited  growth  of  next  year's 

bearing  surface.   Picking  of  peaches  became 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


general  in  late  July;  quality  was  good,  but 
size  was  somewhat  smaller  than  usual.   Apples 
were  in  near  average  condition.   The  sweet 
cherry  harvest  was  completed,  and  the  sour 
cherry  harvest  was  well  along  by  mid-July. 
The  principal  grape  area,  Erie  County,  had 
sufficient  rain  during  the  month  to  carry 
the  crops . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Two  persons  lost  their  lives,  and  two  others 
were  injured  during  the  month  as  a  result  of 
destructive  storms  in  Pennsylvania.   Hail 
damage  to  crops  and  fruit  trees  was  locally 
extensive,  and  damage  to  other  property 
amounted  to  over  $106,500, 

On  July  1,  a  small  tornado  moving  from  west 
to  east  along  a  3-mile  path  through  Crawford 
County  about  5:00  P.M.  demolished  2  barns, 
unroofed  2  others,  and  caused  some  damage  to 
2  residences  about  2  miles  south  of  Conneaut- 
ville. 

There  were  many  thunderstorms  throughout  the 
State  on  July  5,  and  several  of  them  were 
severe  enough  to  cause  damage.   In  the  Altoona- 
Johnstown  area,  crops  were  damaged  by  hail, 
and  a  dwelling  was  destroyed  by  fire  caused 
by  lightning.   In  lower  Somerset  County,  a 
farmer  was  killed  and  his  two  sons  injured 
by  lightning  when  they  took  shelter  under  a 
tree.   In  Luzerne  County,  hail  caused  exten- 
sive damage  to  crops  and  fruit  trees,  and 
heavy  rains  washed  some  fields.   A  large 
dwelling  received  extensive  damage  from  a 
lightning  bolt  in  the  Allentown-Bethlehem 
area. 

Thunderstorms  were  active  again  on  the  follow- 
ing day.   Two  barns  were  destroyed  by  fire 
caused  by  lightning  in  Bethlehem  Township, 
Northampton  County,  with  damage  estimated 
at  $50,000.   Lightning  caused  interruptions 
in  utility  service  in  many  areas. 

During  the  afternoon  of  July  9,  a  severe 
thunderstorm  with  excessive  lightning  resulted 


in  fires  which  destroyed  a  barn  and  a  sawmill 
in  Somerset  County.   The  damage  was  estimated 
at  $21,500.   Heavy  rains  caused  rapid  runoff 
which  flooded  some  highways. 

Thunderstorms  were  active  again  in  southwest 
Pennsylvania  during  the  afternoon  of  July  27. 
Near  Kittanning,  lightning  set  fire  to  a  barn, 
with  damage  estimated  at  $10,000.   Near  Butler, 
another  barn  valued  at  $25,000  was  destroyed 
by  lightning  and  resulting  fire. 

Delayed  reports  of  destructive  storms  during 
the  month  of  June  have  been  received.   Numer- 
ous thunderstorms  on  June  12  caused  over 
$115,000  damage  in  Clearfield,  Cumberland, 
Dauphin,  and  Lancaster  Counties.   In  Clear- 
field County,  hail,  accumulating  to  a  depth 
of  several  inches  in  some  spots,  caused  severe 
damage  to  young  crops ,  grape  arbors ,  and 
fruit  trees.   In  eastern  Cumberland  County 
and  western  Dauphin  County,  hailstones  measured 
as  large  as  1-1/4  inches ,  and  caused  some 
crop  damage.   Lightning  set  fire  to  a  furni- 
ture repair  shop  in  Harrisburg,  with  damage 
estimated  at  $15,000.   In  Lancaster  County, 
high  winds  unroofed  and  caused  considerable 
other  damage  to  a  dwelling.   Lightning  was 
responsible  for  a  fire  which  destroyed  a 
grain  warehouse  with  damage  estimated  at 
$100,000.   Many  acres  of  young  corn  and  to- 
bacco were  ruined  by  hail,  and  fields  of 
barley  and  wheat  were  flattened.   Scores  of 
birds  were  killed  during  the  storm.   On  June 
24,  a  hailstorm  in  Lackawanna  County  caused 
$25,000  damage  to  the  blueberry  crop. 

FLOODS 

No  flooding  occurred  on  the  main  streams  or 
major  tributaries  during  the  month.   Heavy 
thundershowers  in  the  Pittsburgh  area  on  the 
afternoon  of  the  27th  caused  extensive  local 
damage.   Flash  flooding  occurred  in  many  areas 
disrupting  traffic,  stranding  motorists,  and 
flooding  basements.   Four  streets  in  the  Turtle 
Creek  area  were  torn  up  by  the  rushing  water. 
Harold  S.  Llppmann 
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28 

84 

76 

49 

65 

1 

5 

0 

1 

0 

0 

7 

68 

5.9 

PITTSBURGH   WB   AP 

wsw 

20 

7.9 

32* 

NW 

18 

79 

82 

51 

63 

2 

1 

6 

3 

0 

0 

12- 

60 

5.3 

READING    WB   CITY 

- 

- 

8.0 

29 

E 

28 

- 

- 

- 

2 

2 

0 

2 

0 

0 

6 

71 

5.7 

SCRANTON    WB   AP 

wsw 

14 

6.5 

31 

N 

18 

78 

71 

44 

57 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

9 

74 

4.7 

SHIPPINGPORT  WB  CITY 

- 

- 

1.7 

30tt 

NNW 

3 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

3 

2 

1 

0 

11 

- 

5.6 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

41 

52 

4 

5 

1 

1 

0 

0 

11 

- 

4.6 

•  This   datum   Is   obtained  by 

visual   observation  since   record- 

ing equipment    Is   not   available. 

It    Is   not   necessarily   the   fast- 

est  mile  occurring  during   the 

period. 

tt   Peak  Gust 

COMPARATIVE  DATA 


Temperatiue 

Precipitation 

Year 

s, 

1 

< 

a" 

1 

0 

II 

1888 

69.2 

97 

38 

3.45 

0 

1889 

71.6 

96 

39 

6.80 

0 

1890 

70.7 

101 

33 

3.52 

0 

1891 

67.8 

97 

34 

6.32 

0 

1892 

73.1 

103 

38 

3.93 

0 

1893 

72.1 

102 

36 

3.15 

0 

1894 

73.8 

103 

31 

2.32 

0 

1895 

69.1 

102 

34 

3.24 

0 

1896 

72.8 

98 

40 

6.89 

0 

1897 

73.4 

103 

41 

6.26 

0 

1898 

74.8 

107 

33 

3.36 

0 

1899 

72.3 

101 

35 

3.91 

0 

1900 

74.0 

104 

35 

4.86 

0 

1901 

76.4 

107 

45 

3.88 

0 

1902 

71.8 

99 

41 

6.04 

0 

1903 

71.2 

98 

35 

5.36 

0 

1904 

70.6 

99 

34 

4.68 

0 

1905 

72.6 

99 

39 

4.87 

0 

1906 

71.3 

95 

38 

4.31 

0 

1907 

71.5 

96 

34 

3.84 

0 

1908 

73.9 

104 

39 

4.81 

0 

1909 

69.7 

98 

34 

2.14 

0 

1910 

72.8 

99 

41 

2.42 

0 

1911 

73.7 

105 

36 

2.81 

0 

1912 

71.3 

100 

36 

5.29 

0 

Temperatu] 

e 

Precipitation 

Year 

1 
< 

a 

1 

1 
1 

11 

1913 

71.8 

101 

40 

4.16 

0 

1914 

71.3 

101 

38 

4.19 

0 

1915 

70.7 

98 

40 

5.28 

0 

1916 

74.3 

98 

37 

4.45 

0 

1917 

72.1 

105 

40 

4.33 

0 

1918 

70.1 

99 

35 

3.05 

0 

1919 

72.6 

104 

34 

5.90 

0 

1920 

69.5 

96 

33 

4.37 

0 

1921 

75.9 

104 

45 

4.13 

0 

1922 

71.9 

98 

38 

3.68 

0 

1923 

71.0 

100 

32 

4.24 

0 

1924 

69.7 

97 

34 

3.42 

0 

1925 

70.5 

101 

32 

5.57 

0 

1926 

71.8 

105 

35 

3.82 

0 

1927 

71.7 

100 

_22_ 

4.97 

0 

1928 

72.8 

96 

40 

5.44 

0 

1929 

71.8 

99 

33 

2.81 

0 

1930 

73.0 

106 

33 

2.23 

0 

1931 

75.2 

105 

39 

5.28 

0 

1932 

72.0 

100 

36 

3.39 

0 

1933 

72.5 

104 

35 

4.26 

0 

1934 

75.5 

107 

40 

4.01 

0 

1935 

75.0 

104 

42 

5.63 

0 

1936 

73.5 

111 

37 

2.88 

0 

1937 

72.4 

101 

37 

4.47 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

. 

§■ 

i 

1 

s 

?3 

» 

> 

J 

9  n 

< 

a 

.3 

k 

■is 

1938 

73.2 

100 

40 

4.81 

0 

1939 

71.7 

100 

36 

3.12 

0 

1940 

72.3 

105 

33 

3.25 

0 

1941 

73.1 

104 

29 

5.11 

0 

1942 

72.5 

102 

35 

5.16 

0 

1943 

72.6 

100 

31 

4.47 

0 

1944 

72.2 

100 

37 

2.39 

0 

1945 

70.4 

103 

32 

5.75 

0 

1946 

70.7 

101 

34 

4.05 

0 

1947 

69.5 

100 

38 

6.23 

0 

1948 

72.2 

97 

38 

4.04 

0 

1949 

75.5 

103 

39 

5.53 

0 

1950 
1951 

69.2 
71.7 

95 

38 
35 

4.69 
3.94 

T 
T 

98 

1952 

74.6 

100 

36 

4.48 

T 

1953 

72.5 

104 

33 

3.52 

T 

1954 

71.2 

104 

36 

2.35 

T 

1955 

76.5 

103 

39 

2.45 

T 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  108  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
JULY  1955 


Temperature 

"1 

Precipitahon 

If 

S   X 

li 

D> 

ID 

> 

< 

a 

Q  £ 

X 

1 

1 

D 

Q 

& 
D 

N 

3.  ol  Days 

0 

E 
1  1 

Q 

1 
C3 

0 

a 

Snow,  Sleet.  Hail 

No. 

of  Days 

StaUoo 

Max 

M 

in. 

i 

0 

Q 

1 
1 

0 
2 

0 

s 

•o-S 

.^J 

y 

hi 

0 
0 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 

R 

91.1 

66, S 

79,0 

4.9 

100 

22 

59 

13 

n 

20 

0 

0 

0 

.42 

-  4.36 

.24 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

ALLENTOWN  GAS  CO 

AM 

92.1 

67.9 

80.0 

5.9 

101 

23 

59 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

.20 

-  4.57 

.08 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

86.6 

63.0 

74.5 

4,0 

94 

22 

53 

13 

0 

7 

0 

0 

0 

2.98 

-  1.02 

.85 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

ARENOTSVILLE 

AM 

91.2 

66.5 

78. 9 

4.6 

09 

23 

56 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

1.13 

-  2.83 

.65 

6 

,0 

0 

3 

1 

0 

ARTEMAS  1  WNW 

91.7 

62.2 

77,0 

9' 

1Q  + 

5  6 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

1.46 

.80 

24 

,0 

0 

3 

2 

0 

8EAVERT0WN 

90.6 

M 

97 

5  + 

17 

0 

0 

0 

4.20 

2.80 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

BELLEFONTE  4  S 

AM 

89.0 

63.4 

76.2 

3.6 

97 

28 

^2 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

2.63 

-  1.18 

1.04 

9 

,0 

0 

7 

2 

1 

BERWICK 

92.6 

64,7 

78,7 

90 

5 

56 

12  + 

0 

27 

0 

0 

n 

2.27 

1.16 

16 

,0 

0 

4 

1 

1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

91.7 

69,4 

80.6 

5.6 

101 

4  + 

60 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

.22 

-  4.47 

.12 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

BURNT  CABINS  2  NE 

92.7 

63,1 

77.9 

9n 

2S 

53 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

3.28 

1.32 

10 

,0 

0 

6 

2 

1 

CANTON  1  NW 

AM 

86.3 

59.5 

72.9 

96 

i 

4'> 

13  + 

2 

8 

0 

0 

0 

1-65 

.54 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

CARLISLE 

94.2 

68.0 

81.1 

6.1 

107 

?2 

6  0 

1  + 

0 

76 

0 

0 

0 

.25 

-  3.74 

.10 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHAMBERS8URG  1  ESE 

90.2 

g;.p 

78.0 

3.3 

97 

22 

58 

12 

c 

17 

0 

0 

0 

.84 

-  2.92 

.37 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

CHESTER 

AM 

92. IM 

72. 6M 

82, 4M 

101 

23 

63 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

•  n 

.19 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

COATESVILLE  1  SW 

AM 

90.8 

66.9 

73,9 

4.1 

98 

23 

55 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

.29 

-  4.37 

.16 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

COLUMBIA 

93,3 

69.2 

81.3 

102 

27 

60 

13 

0 

22 

0 

3 

0 

.82 

.82 

10 

,0 

0 

1 

1 

0 

OEVAULT  1  W 

90.5 

60.5 

75.5 

90 

22 

e,c 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

1  .16 

,86 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIXON 

AM 

89.9 

56.3 

73.1 

98 

6 

46 

12+ 

0 

16 

0 

0 

0 

2.21 

,78 

16 

,0 

0 

4 

3 

0 

OU  BOIS  7  E 

86.0 

59.5 

72, B 

92 

27 

48 

11  + 

0 

5 

0 

0 

0 

2.21 

-  2.33 

,95 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

EAGLES  MERE 

AM 

82.4 

63.1 

72.8 

91 

23 

55 

12+ 

0 

1 

0 

0 

0 

2.34 

-  3.09 

1,07 

16 

,0 

0 

4 

2 

1 

EMPORIUM  1  E 

AM 

87,4 

56.6 

72.0 

2.3 

95 

6 

43 

12+ 

1 

10 

0 

0 

n 

3.31 

-  1.11 

,94 

10 

,0 

0 

5 

3 

0 

EPHRATA 

92.1 

63.0 

77.6 

2.6 

9a 

22  + 

52 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

.54 

-  4.13 

.45 

10 

.0 

c 

1 

0 

0 

EVERETT  1  SW 

90.5 

62.3 

76.7 

5.2 

98 

4 

53 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

2.37 

-  1.49 

.96 

24 

.0 

0 

3 

3 

0 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

AM 

87.7 

70,0 

78.9 

95 

23 

58 

13 

0 

10 

0 

0 

0 

.84 

.79 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

FREELANO 

84.9 

64.8 

74.9 

5.6 

98 

6 

51 

30 

0 

2 

0 

0 

n 

.36 

-  4.67 

.50 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

GEORGE  SCHOOL 

90.5 

67.8 

79.2 

5.0 

100 

22 

55 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

1.90 

-  2.85 

.66 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

GETTYSBURG 

AM 

91.6 

68.5 

80.1 

5.5 

98 

5  + 

62 

13  + 

0 

22 

0 

0 

0 

3.02 

-   .87 

1.31 

11 

,0 

0 

5 

2 

1 

GORDON 

90.1 

60,3 

75.2 

4,6 

98 

22 

51 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

1.07 

-  3,02 

.61 

16 

,0 

0 

3 

1 

0 

GRATZ  1  N 

AM 

89.5 

63,0 

76.3 

9fl 

23  + 

55 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

1.40 

.63 

16 

,0 

0 

4 

2 

0 

HANOVER 

AM 

91.5 

65.5 

78,5 

2.8 

9R 

23 

59 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

1.37 

-  3,01 

.49 

10 

,0 

0 

5 

0 

0 

HARRISBURG  WB  AP 

R 

91.0 

69.8 

80.4 

5.0 

98 

4  + 

63 

20 

0 

21 

0 

0 

0 

.78 

-  2.86 

.43 

8 

,0 

0 

2 

0 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

AM 

86.1 

54.3 

70,2 

96 

23 

41 

13 

6 

5 

0 

0 

0 

2.27 

1.49 

24 

,0 

0 

5 

1 

1 

HOLTWOOD 

91.0 

73.5 

82.3 

5.3 

99 

22 

64 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

.54 

-  3.35 

.25 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

HUNTINGDON 

AM 

92.6 

61.7 

77.2 

4.8 

101 

■) 

53 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

2.26 

-  1.75 

1.10 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

JIM  THORPE 

91. 8M 

63. IM 

77. 5M 

5.6 

99 

22 

6  4 

13  + 

0 

21 

0 

0 

0 

3.14 

-  2.21 

1.93 

6 

T 

0 

6 

2 

1 

KEGG 

87.7 

62.0 

74.9 

■ 

95 

17 

53 

12 

0 

c 

0 

0 

0 

5.02 

1.88 

5 

T 

0 

4 

4 

3 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

90.8 

65.2 

78.0 

4.0 

99 

22 

56 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

.60 

-  3.77 

.42 

10 

,0 

0 

2 

0 

0 

LANDISVILLE 

AM 

90.3 

67.9 

79.1 

98 

23 

58 

13 

0 

IS 

0 

0 

0 

1.37 

1.27 

11 

,0 

0 

1 

1 

1 

LAWRENCEVILLE  2  S 

AM 

88,4 

56.9 

72.7 

2.1 

96 

23 

43 

20 

6 

15 

0 

0 

0 

2. 78 

-  1.30 

1.02 

24 

,0 

0 

7 

1 

1 

LEBANON  2  NW 

92.4 

66.7 

79.6 

5.3 

100 

22 

59 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

.09 

-  4.46 

.09 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

LEWISTOWN 

AM 

91.6 

64,0 

77.3 

100 

23 

55 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

2.28 

.94 

11 

.0 

0 

4 

2 

0 

LOCK   HAVEN 

92.1 

62,1 

77.1 

3.7 

99 

22  + 

50 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

2.33 

-  1.84 

.91 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

MADERA 

AM 

87.7 

57,2 

72.5 

95 

24 

47 

13  + 

0 

11 

0 

0 

0 

2.91 

1.94 

9 

,0 

0 

2 

2 

1 

MARCUS  HOOK 

90,1 

73,5 

81,8 

2.n 

98 

3  + 

64 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

1.24 

-  2.98 

1.20 

24 

,0 

0 

1 

1 

1 

MARTINSBURG  CAA  AP 

87,0 

64,1 

75,6 

93 

4+ 

58 

13 

0 

9 

0 

0 

0 

2.32 

•  96 

6 

,0 

0 

4 

2 

0 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLO 

92.9 

70,8 

81. o 

6.8 

102 

22 

65 

12  + 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

-  3.73 

T 

1+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

MONTROSE  1  E 

AM 

84.6 

61,9 

73.3 

5.0 

04 

23 

52 

12+ 

0 

4 

0 

0 

0 

1.05 

-  3.06 

,59 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MORGANTOWN 

86.6 

66,3 

76.5 

94 

23 

•=■7 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

1.53 

.65 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

90.9 

65.9 

78.4 

90 

22 

56 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

.05 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

84, 9M 

61. 4M 

73.2,M 

7.2 

93 

22 

51 

13 

0 

5 

0 

0 

0 

2.03 

-  3.23 

1.01 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

MUHLENBURG  1  SE 

90.1 

60.9 

75.5 

90 

22 

50 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

1.37 

.65 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

NEWBURG  3  W 

90.8 

68.9 

79.9 

99 

23 

68 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.53 

T 

0 

NEWPORT 

AM 

93.2 

63.3 

78,3 

102 

23 

56 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

1.37 

-  3.14 

.45 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

NORRISTOWN 

92.5 

71,3 

81.9 

102 

22 

61 

13 

0 

20 

0 

0 

n 

.76 

.60 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

PALMERTON 

89,1 

66.4 

77.fi 

4.  6 

9° 

22 

67 

13 

0 

14 

0 

0 

n 

2.12 

-  2.61 

1.12 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

91,9 

73.3 

82,6 

103 

22 

66 

13* 

0 

22 

0 

0 

0 

.67 

.45 

24 

,0 

0 

2 

0 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP 

R 

91,1 

71.7 

81,4 

5.1 

100 

22 

63 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

1.04 

-  3.16 

.92 

24 

,0 

0 

1 

1 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

91,4 

73.8 

82.6 

^.2 

100 

22 

65 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

1.30 

.70 

25 

,0 

0 

3 

1 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

92.-' 

70.5 

81.6 

^,3 

100 

23 

60 

13+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.74 

-  1.85 

2.20 

7 

,0 

0 

3 

1 

1 

PHILADELPHIA  CITY 

R  AM 

90.3 

73.5 

81.9 

4.7 

97 

3+ 

66 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

1.37 

-  2.84 

1.08 

6 

2 

1 

1 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

84.6 

57.1 

70.9 

93 

27 

45 

12  + 

5 

4 

0 

0 

0 

3.84 

1.30 

6 

,0 

0 

5 

3 

1 

PHOENIXVILLE  1  E 

93.3 

65.8 

79.6 

3.0 

102 

22  + 

54 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

.83 

-  3.90 

.43 

24 

,0 

0 

2 

0 

0 

PIMPLE  HILL 

AM 

84.6 

63.8 

74.2 

94 

23 

55 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

.25 

.10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

AM 

83.8 

58.0 

70.9 

91 

23 

45 

13 

5 

2 

0 

0 

0 

1.86 

-  3.21 

1.04 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

PORT   CLINTON  1  S 

AM 

89.9 

62,4 

76.2 

2.8 

98 

22  + 

56 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

.26 

-  4.64 

.15 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

QUAKERTOWN  1  E 

92.2 

64.0 

78.6 

5.9 

101 

22 

57 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.36 

-  4.60 

.36 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

READING  WB  CITY 

R 

91.4 

71,5 

81.5 

5.8 

99 

22  + 

61 

13 

0 

20 

0 

0 

n 

1.51 

-  2.92 

-.86 

10 

.0 

0 

2 

2 

0 

SCRANTON 

AM 

89.7 

65,1 

77.4 

4.8 

99 

23 

55 

20+ 

0 

IB 

0 

0 

0 

.79 

-  3.64 

.54 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

SCRANTON  WS  AIRPORT 

89.5 

65,2 

77.4 

98 

22 

54 

12  + 

0 

14 

0 

0 

0 

1.13 

.40 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

90.8 

64.0 

77.4 

4.0 

99 

22 

53 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

3.04 

-  1.00 

2.25 

15 

.0 

0 

5 

1 

1 

SHIPPENSBURG 

91.4 

66.7 

79.1 

4,4 

90 

22 

58 

17 

0 

20 

0 

0 

0 

2. IP 

-  1.56 

1,00 

e 

T 

0 

3 

2 

1 

STATE  COLLEGE 

87.7 

65.3 

76.5 

5.5 

96 

27 

58 

12+ 

0 

11 

0 

0 

0 

4.74 

.88 

1,64 

6 

.0 

0 

5 

3 

3 

STR0UDSBUR6 

AM 

92.7 

63.0 

77.9 

5.7 

102 

23 

51 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

.61 

-  4.54 

,34 

19 

.0 

0 

? 

0 

0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

AM 

TOWANDA 

90,7 

60.8 

75.8 

5.1 

100 

5 

48 

2  0+ 

0 

19 

0 

0 

0 

3.23 

-   .65 

1,11 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

UPPER  DARBY 

91,7 

71.1 

81.4 

100 

22 

62 

13+ 

0 

24 

0 

0 

0 

1.94 

1.35 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

WELLSBORO  3  S 

AM 

86.8 

59,8 

73.3 

4.5 

96 

6  + 

4Q 

20+ 

0 

11 

0 

0 

0 

3.23 

-   .40 

1.91 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA 
JULY  1955 


Temperature 

Precipitation 

"     i 

s  s 

<   2 

„  a 
ll 

1 
< 

1 

•2 

1 

J 

Q 
1 

N 

D.   oi  Days 

il 
s  a 
«  ° 
a  £ 

s 
1 

0 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max 

M 

in. 

[2 

^■2 
Q  2 

a 

e 

1 

s 

N 

0 
0 

0 
in 

al 

S  t 

hi 

ol 

01 

0 

.-i  0 

WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

92. OM 
92.', 
93.0 
92.6 

64. 7M 
69.1 
65.3 
66.7 

78. 4M 
80.8 
79.2 
79.7 

6.4 
5.9 
4.9 

98 
103 
100 

98 

22+ 
22 

5  + 
22  + 

61 
55 
59 

12  + 
21 

13  + 

0 
0 
0 

0 

23 
25 
26 

~0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

~~0 
0 
0 
0 

.35 

1.26 

.90 

.69 

-  3.60 

-  2.72 

-  3.56 

.25 

1.16 
.63 
.64 

6 
24 
15 

10 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

~1 
2 
2 

1 

1 
1 
1 

"0 
1 

0 
0 

DIVISION 

77.6 

1.64 

r 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

AM 

69.6 
8*. 9 
84.8 
85.6 
88.6 

64.2 
64.2 
53.8 
58.3 
59.9 

76.9 
74,6 
69,3 
72.0 
74,4 

1.3 
3.9 

96 
90 
91 
91 
93 

23  + 
4+ 
4 
4+ 

23  + 

66 
57 
40 
48 
49 

11  + 

12  + 
12  + 

11  + 
11  + 

0 

c 

13 
0 
0 

16 
3 
2 
5 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.48 
3.84 
5.26 
3.93 
4.76 

-  .90 
1.04 

-  .44 

.82 
1.56 

1,68 
1,38 
1,34 

27 
8 
6 
1 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 

7 
7 

8 

2 
2 
4 
2 
3 

0 

1 

2 
2 
2 

BUTLER 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

AM 

90.0 
87.5 
66.6 
87.0 
87.7 

63.8 
56.9 
60.7 
59.0 
60.6 

76, Q 
72,? 
74,8 
73,0 
74,2 

4.6 
2.1 
5.0 

95 
96 
93 
94 
93 

5+ 
2-' 
22  + 

5 

4 

53 
43 
48 
49 
45 

1  1  + 

20 

2! 

1 
2C 

0 

1 

0 
0 

0 

18 
8 

10 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
6.70 
5.33 
4.50 
2.19 

-  1.88 
2.13 
1.14 

-  1,40 

.53 
1.28 
2.00 
1.76 

.54 

7 

1 

24 

24 

23 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 
7 
6 
5 

2 
6 
3 
3 

1 

0 
2 
2 

1 
0 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

EAST  BRADY 

AM 

84.9 
87,8 
62.9 
91,7 
91.6 

56.6 
64.4 
58.1 
67.5 
63.3 

70,8 
76,1 
70.5 
79,6 
77,5 

3.5 
3.P 

93 

94 
69 
98 

96 

23 
22 
4 
24 
23 

42 
51 
45 
5B 
53 

21 
21 
21 
21 
2P 

1 

0 
0 
0 

0 

4 

8 

0 

27 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.15 
5.33 
5.28 
5.58 
3.16 

,56 
1,82 

1.21 
1.25 

1.75 
2.47 
1.23 

28 

10 
24 
24 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

10 

6 

4 

7 

2 

5 
3 

4 
1 

1 
1 
3 
3 

1 

EBENSBURG 
FARRELL  SHARON 
FORD   CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

AM 

85.0 
90.3 
68.1 
88.1 
90.1 

59.9 
63.4 
60.0 
61.2 
60.5 

72,5 
76,9 
74,1 
74,7 
75,3 

4.3 
3.0 

4.1 
4.0 

91 
97 
93 
92 
95 

27 
22 

5  + 
5 

4 

50 
51 
51 
47 
45 

23 
20 
13 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
17 
10 
10 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.68 
4.44 
3.23 
6.01 
3.99 

-  .45 
.91 

1.61 

-  .10 

.81 
1.93 
1.17 
2.45 
2.23 

7 

1 

26 

2 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

7 
6 
4 

4 
2 
3 
3 

3 

0 
2 

1 
3 
1 

INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

AM 
AM 
AM 

88.1 
89. 8M 
86.5 
90.3 
85.2 

60,3 
63, 6M 
61.1 
61.5 
53.6 

74.2 
76. 7M 
73.8 
75.9 
69.4 

2.5 
4.2 

2.8 

92 

92 

97 
92 

4  + 

5 
5 

5  + 

SO 
54 
47 
53 
39 

21 
13  + 
20 
22+ 
12 

0 
0 
0 
0 
14 

11 

19 

5 

17 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.56 
2.25 
6.35 
5.34 
1.39 

-  .04 

-  1.73 
2.46 

.89 

-  3.02 

1.45 
1,38 
2.80 
1.40 
.61 

2 

27 
24 
24 
24 

.0 

T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 
7 
9 
5 

2 
2 
4 
5 

1 

2 
1 
3 
2 
0 

LINESVILLE  5  WNW 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
MIDLAND  DAM  7 
NEW  CASTLE  1  N 

AM 

88.7 
86.0 
87.5 
69.0 
89.1 

60.6 
60.2 
58.9 
68,5 
63,1 

74,7 
73.1 
73.2 
78,8 
76,1 

3.4 

5.9 
3.6 

95 
92 
93 
93 
94 

22 

5+ 

4 
26  + 
22  + 

44 
47 
45 
58 
50 

20 
20 

2P 
13 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

5 

9 

13 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.08 
6.96 
2.42 
3.83 
3.64 

-  .67 
2.73 

,24 

-  ,52 

1,08 

2,85 

,60 

,83 

1,20 

24 
24 
18+ 
19 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
5 
7 
5 

1 
4 

3 
3 

1 

4 

0 
0 
1 

NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

AM 

//R 
R 

AM 

90.5 
91.1 
87.4 
89.5 
68.1 

65,9 
60.9 
66,4 
69,5 
59.0 

78.2 
76.0 
76.9 
79.5 
73,6 

4.7 
3,7 
4.6 

4.1 

98 
97 
93 
94 
95 

5 

4 
22 
22  + 
28 

55 
56 
59 
62 
48 

21 
21 
12 

13 
20 

0 

0 
0 

0 
0 

22 

22 

9 
16 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

n 

0 
0 

6.31 
2.89 
3.61 
2.2^ 
2.75 

1,68 

-  1.13 

-  .30 

-  1.49 

2,10 

1,10 

.81 

.65 

1.00 

24 
24 
B 
24 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

5 
4 
9 
4 
9 

4 
2 
3 

2 
1 

3 
1 
0 

1 

RIOGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SHIPPINGPORT  WB 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  MAIN  ST 

67.0 
87.4 
67.7 
88.5 
85.5 

57.2 
62.6 
65,1 
63.7 
59,9 

72,1 

75.0 
76.4 
76.1 
72.7 

4,1 
4,2 

93 
92 
92 
94 
92 

4+ 
4  + 

22  + 

22 
4 

43 
52 
57 
54 
51 

12 
13 

11  + 
20 

12  + 

1 

0 
0 
0 
0 

6 
9 
9 
12 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.71 
1.89 
3.72 

1.28 
4.90 

-  1.51 
.22 

.77 
.57 

1.20 
.31 

1.75 

15 
9 
9 
1 

24 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
4 
8 

3 
1 
3 

4 

0 
0 

1 

0 

1 

SPRINGS  1  SW 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
UNIONTOWN 
WARREN 

AM 

81.8 
85.0 
89.2 

8R.? 
87.8 

59,5 
59,1 
57,9 

66,9 
60.4 

70.7 
72.1 
73.6 
77.6 
74.1 

T.6 

4.2 
4.2 

88 
91 
94 
94 
95 

4 
5 

5  + 
22 

5 

50 
43 
43 
55 
47 

21  + 
20 
12  + 
21 
12  + 

0 
q 

1 

0 

0 

0 
3 
18 
9 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.76 
2.87 
4.44 
4.84 
2.77 

2.06 

-  1.04 

.09 

-  1.70 

2.34 

.75 

1.51 

2.45 

.86 

9 
24 
24 
24 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
7 
6 
8 

7 

4 

3 
1 
2 

2 
0 
2 

1 
0 

WAYNESBURG  2  W 

89.9 

62.3 

76.1 

3.2 

94 

22 

48 

21 

0 

18 

0 

0 

0 

3.37 

-   .99 

1.10 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

74,6 

3.95 

T 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 
SPRINGBORO 

AM 

65,3 
86.6 

64,4 
60.7 

74,9 
73,8 

91 
92 

31 
6  + 

53 
46 

20 
20 

0 
0 

6 
9 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.60 
2.80 

1.25 
1.10 

23 
2 

.0 
.0 

0 
0 

3 
4 

2 

3 

1 
1 

DIVISION 

74,4 

2.70 

.0 

STATE 

76,5 

4.3 

2.45 

-  1.81 

T 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 


Tables 

JULY 

1955 

i 

■g 

Day  of  month 

1         Station 

*£ 

5 

■ 

1    1 

' 

1 

2 

3 

4  1  5 

6 

7 

^ 

9 

10 

11  I  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19   20   21 

22   23 

24 

25   26 

27 

28   29   30 

31 

ACHETONU  LOCK  3 

2.ei 

.28 

.27 

.37 

.04 

.03 

1.25 

T 

•  00 

•  02 

.15 

.07 

.24 

ALLENTOm  KB  AP         R 

•  «2 

•  07 

.01 

.10 

T 

T 

.24 

ALLENTOm  GAS  CO 

•  20 

•  02 

.03 

.01 

,05 

T 

.01 

.08 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

2.«B 

.02 

.04 

•  16 

.31 

.60 

.01 

.11 

.60 

.06 

.85 

AHEIIOTSVILLE 

1|13 

.01 

.66 

.28 

.04 

.11 

.01 

.03 

'artehas  1  m¥ 

li4« 

.50 

.16 

.80 

'   AUSTINBUR6  2  M 

itn 

.03 

1.65 

.02 

T 

.12 

.04 

•  23 

.71 

.39 

BAKERSTOHN  3  MNM 

2.AB 

.75 

.02 

.43 

.30 

.02 

.06 

.08 

.82 

BARNES 

2.«6 

.03 

.17 

T 

.33 

.09 

.29 

.12 

•  22 

•  11 

1.06 

•  62 

BEAR  GAP 

>S8 

.03 

.12 

.09 

.64 

BEAVER  FALLS 

2|82 

■  14 

.05 

.26 

•  24 

.20 

.01 

,15 

.60 

.04 

•  03 

•  21 

.16 

.10 

•  73 

BEAVERTOHN 

4.20 

.50 

.10 

.60 

.06 

2.80 

.22 

BEECH  CREEK  STATION 

1<4T 

.15 

T 

.69 

•  08 

.22 

.28 

•  03 

T 

.02 

T 

T 

6ELLEF0NTE  4  S 

2.«3 

•  47 

T 

.17 

T 

1.04 

.66 

.10 

.18 

T 

T 

•10   .01 

BERKICK 

2>27 

•  06 

.16 

.04 

1.16 

•  34 

.48 

.01 

BETHLEHEM 

.30 

T 

.06 

T 

.14 

T 

.10 

T 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN IV 

.22 

.04 

.12 

.06 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

3.64 

.35 

.10 

T     T 

.16 

1.56 

.16 

.31 

.01 

.66 

•  02 

.18 

.31 

T 

BLOSERVILLE  1  N 

.45 

.05 

T 

•  16 

.17 

T 

.06 

BOSWELL  »  WNU 

4.76 

•  07 

.63 

•  41 

.20 

.30 

.04 

.13 

•  56 

1.32 

1.10 

6RAO0OCK  LOCK  2 

3.74 

T 

•  03 

.15 

.06 

.02 

T 

.94 

•  04 

•  27 

.28 

.62 

1.33 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

5,03 

,02 

.35 

.03 

.69 

.03 

■  28 

2.10 

1.37 

BRADFORD  4  W  RES 

5.2« 

1.68 

.02 

.13 

.21 

•  33 

.02 

.73 

.98 

.08 

1.06 

BREEZENOOD 

2.S4 

1.64 

.04 

.96 

6RO0KVILLE  CAA  AIRPORT 

3  .93 

1.38 

.49 

.16 

.03 

1.16 

.06 

.16 

T 

.01 

.30 

.17 

BRUCETON  1  S 

2.30 

•     .07 

T 

. 

.46 

.15 

•  42 

« 

1.10 

.11 

BUFFALO  MILLS 

3.«4 

.22 

.36 

.73 

.57 

.94 

•  05 

.56 

.51 

BURGETTSTOWN  2  W 

4,7< 

.06 

1.34 

.05 

.26 

.67 

.13 

•  04 

.12 

1.24 

.39 

.40 

BURNT  CABINS  2  NE 

3.28 

T 

.61 

.38 

.49 

1.32 

T 

.25 

.23 

BUTLER 

2.30 

•  06 

.02 

.02 

.53 

.43 

.03 

•  02 

•  06 

.08 

.18 

.36 

.51 

CAMP   HILL 

.02 

.02 

T 

T 

T 

CANTON  I  NU 

1.6S 

.64 

.28 

.10 

T 

•  18 

■  02 

.01 

.27 

.26 

CARLISLE 

.26 

T 

,06 

.04 

T 

.03 

.10 

•  03 

CARROLLTOWN  2  SSE 

4.64 

•  08 

.02 

•  11 

2.36 

.27 

.05 

.00 

.19 

•  54 

•  01 

.09 

.01 

•  03 

.66 

.09 

CARTER  CAMP  2  W 

1.62 

.33 

.06 

.40 

T 

•  31 

•  41 

.09 

CEDAR  RUN 

2.75 

•  06 

.10 

T 

.40 

.10 

,36 

•  30 

.17 

T 

.60 

.48 

CHAOOS  FORD 

3.00 

T 

1.60 

1.20 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

•  B« 

T 

•  16 

.05 

.11 

.37 

T 

T 

.16 

T 

CHARLEROI  LOCK  fc 

4.87 

.16 

.16 

T 

,06 

T 

1.09 

1.73 

.89 

.84 

CHESTER 

.19 

T 

T 

.19 

CLARENCE  1  E 

3.04 

,60 

,14 

T 

.97 

.30 

T 

.02 

.07 

.13 

T 

.02 

T 

.79 

CLARION  3  SM 

6.70 

1,28 

.30 

.84 

.74 

.64 

.01 

•  18 

.46 

.49 

.U9 

1.16 

CLAUSSVILLE 

.84 

,08 

•  42 

.23 

.07 

.04 

CLAY5V1LLE  3  W 

5.33 

,13 

1^33 

.18 

.44 

.02 

.06 

.02 

.07 

2.00 

.76 

.28 

CLEARFIELD 

2.79 

.40 

.06 

•  85 

.58 

.45 

.25 

.03 

T 

.16 

CLERMONT 

1.70 

•  06 

•  12 

.30 

.16 

•  28 

.65 

.15 

COALOALE  2  NW 

1.51 

.28 

•  40 

.78 

.02 

.03 

COATESVILLE  1  SW 

.29 

T 

.13 

.16 

COATESVILLE 

.24 

T 

T 

.13 

.11 

C06AN  STATION  2  N 

1.72 

•  42 

.11 

.52 

.30 

.37 

COLUMBIA 

•  82 

T 

T 

.62 

T 

CONFLUENCE  1  SM  DAM 

4.90 

.10 

.44 

•  02 

.91 

T 

.40 

,01 

.09 

1.76 

.77 

CONFLUENCE  I  NW 

4.89 

T 

T 

.12 

.12 

•  06 

2.40 

.03 

.37 

.19 

1.24 

.36 

CONNELLSVILLE 

6.08 

.12 

.05 

.66 

.10 

.43 

.10 

.10 

.61 

3.02 

.61 

.26 

CONSHOHOCKEN 

.55 

T 

•  07 

.35 

.13 

COOKSBURG 

2.70 

.17 

.40 

T 

.12 

.36 

.11 

.14 

,06 

•  19 

T 

T 

.66 

.04 

.46 

C00K5BURG  2  NNW 

2.52 

.19 

.35 

T 

T 

.10 

.11 

.47 

.23 

,04 

•  06 

T 

T 

T 

.81 

.03 

.13 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

3.13 

•  50 

.16 

.56 

.79 

T 

.22 

.23 

.16 

.06 

.50 

CORRV 

2.19 

•  09 

T 

•  14 

.02 

.26 

,39 

.64 

.47 

.26 

COUDERSPORT  2  NW 

3^15 

.02 

•  33 

.02 

.43 

,12 

•  22 

T 

.79 

.01 

1.21 

COUOERSPORT  7  E 

1>94 

T 

.06 

.55 

.09 

•  25 

.36 

.64 

COVINGTON 

3.84 

2^06 

.20 

.34 

,26 

.35 

.40 

.23 

CREEKS  IDE 

5.09 

•  22 

.13 

•  06 

.14 

1.73 

1.76 

.12 

.36 

.43 

.16 

CRESSON  2  SE 

4.33 

.09 

•  30 

•  09 

.55 

.01 

1.06 

.93 

.10 

.21 

,03 

.10 

.67 

CUSTER  CITY  2  W 

3.81 

•  56 

.01 

.06 

.05 

,02 

,65 

1.46 

1.00 

DANVILLE 

6.23 

•  IB 

.13 

•  85 

,03 

.12 

2.60 

2,32 

DERRY 

5.33 

,30 

.03 

•  05 

.11 

.20 

1.25 

,10 

.76 

,82 

.66 

.87 

.16 

DEVAULT  I  W 

1.16 

T 

•  01 

.29 

.86 

T 

DIXON 

2.21 

•  03 

.02 

•  12 

•  03 

,78 

,52 

.71 

DONEGAL 

5.28 

T 

.02 

.02 

•  02 

1.66 

.22 

.46 

.02 

.10 

1.02 

.07 

1.76 

.02 

.01 

OONORA 

5.58 

T 

T 

1.10 

,01 

T 

.02 

.02 

T 

.04 

T 

.76 

2.47 

1.15   .01 

OOYLESTOWN 

3.17 

T 

1.34 

T 

.21  1.62 

OU  BOIS  7  E 

2.21 

,95 

T 

T 

.11 

.16 

.02 

.30 

,02 

.13 

•  07 

.07 

.32 

.05 

.01 

DUSHORE  3  NE 

2.30 

,18 

•  26 

.50 

.22 

.70 

T 

.21 

.23 

EAGLES  MERE 

2.34 

.04 

•  01 

,13 

.03 

.16 

1.07 

.61 

.07 

EAST  8RA0V 

3.16 

,32 

,35 

.38 

1.23 

.11 

.30 

.47 

EBENSBURG 

3^88 

.22 

•  07 

•  76 

.61 

.54 

.09 

.19 

.19 

.18 

.72 

EOINBORO 

2^76 1  ,13 

.54 

.25 

,06 

T 

.07 

1^02 

T 

.61 

.06 

ELIZABETHTOWN 

.03 

.01 

.02 

EMPORIUM  1  E 

3.31 

•  02 

.86 

,03 

.94 

.06 

■  30 

•  06 

.03 

.07 

.78 

.16 

ENGLISH  CENTER 

1.54 

.04 

.02 

.04 

.04 

•  28 

.02 

.61 

.49 

EPHRATA 

.54 

•  04 

.45 

.05 

EQUINUNK 

1.03 

•  16 

•  42 

.21 

T 

.24 

ERIE   CAA  AIRPORT 

2.60  I  T 

•  89 

.45 

T 

1.25 

.01 

T 

EVERETT  1  SW 

2.37 

•  60 

.69 

.06 

.07 

.96 

FARRELL  SHARON 

4.44  1.93 

.01 

•  32 

1.34 

.01 

.31 

.04 

.03 

.36 

.06 

.01 

FORD  CITY  »  S  OAM 

3.281  ,10 

.09 

•  10 

•  01 

.67 

T 

.36 

.16 

.56 

.04 

1.17 

FRANKLIN 

6.01 i  .20 

2.45 

•  02 

.40 

.21 

1.41 

.05 

1.13 

.06 

.06 

.  FREDERICKSVILLE  2  SE 

.84 

•  05 

.79 

T 

T 

T 

T 

T 

FREELANO 

.86 

.03 

.03 

.30 

.50 

GALETON 

2.79 

T 

•  35 

.31 

.20 

.70 

.05 

•  22 

.61 

.15 

GEIGERTOWN 

.67 

.07 

.06 

.02 

.62 

GEORGE  SCHOOL 

1.90 

^ 

•  42 

.86 

.02 

.60 

GETTYSBURG 

3.02 

.10 

T 

•  29 

.09 

.07 

•  94 

1.31 

.14 

.06 

GIFFORD 

RECORD  MISSING 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3.19 

•  08 

.01 

T 

•  11 

T 

.27 

•  91 

.12 

.05 

•  29 

.06 

.76 

.63 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

4.32 

•  07 

.10 

.05 

.68 

.94 

.04 

.40 

T 

.77 

.99 

.07 

.71 

GORDON 

1.07 

•  18 

•  02 

•  07 

,61 

.19 

GOULDS  eORO 

2.39 

.12 

.61 

.02 

,95 

.20 

.49 

GRANTVILLE  2  SW 

.15 

•  13 

T 

T 

.02 

6RATERF0RD 

1.33 

.08 

.02 

1.11   .12 

GRATZ  1  N 

1.49 

•  04 

.10 

.12 

T 

.60 

.63 

T 

GREENSBORO  LOCK  7 

3.89 

.07 

.24 

.48 

•  01 

.37 

.04 

T 

1.23 

.66 

.64   .13 

GREENS6URG  3  SE 

3.83 

•  10 

.14 

T 

.27 

.02 

.16 

1.15 

■  03 

1.00 

.85 

.11 

GREENVILLE 

3.99 

2^23 

.02 

.56 

.05 

.06 

.02 

.31 

.70 

HANOVER 

1.37 

•  11 

T 

.26 

.07 

•  40 

.29 

.02 

.12 

.02 

'  HARRISBURG  WB  AP        R 

.78 

•  01 

.33   .01 

.43 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HARRISBURG  NORTH 

.18 

•  06 

T 

.01 

.01 

•  05 

.06 

T 

T 

T 

HAWLEY 

2.17 

•  12 

.66 

.07 

.08 

T 

•  03 

•  16 

1.16 

T 

.  HAWLEY  1  s  DAM 

2.27 

•  17 

.22 

.02 

•  13 

,24 

1.49 

HOLLISTERVILLE 

1.19 

•  03 

T 

.01 

.10 

•  29 

T 

T 

.60 

T 

HOLTWOOD 

.54 

T 

T 

T 

.15 

T 

.02 

.04 

.06 

.25 

HONESDALE  <.  NW 

1.68 

.05 

.05 

.06 

T 

•  10 

T 

T 

1.42 

HOOVERSVILLE 

5.06 

•  11 

.03 

.05 

.17 

.13 

1.93 

•  40 

.13 

.06 

•  33 

.30 

.46 

.96 

HOP  BOTTOM  2  SE 

.55 

•  01 

.05 

T 

.49 

HUNTINGDON 

2.26 

•  03 

•  07 

T 

.19 

'.09 

.01 

1.10 

•  16 

•  24 

T 

T 

T 

.31 

.06 

HUNTSDALE 

.69 

.23 

.18 

.09 

.16 

T 

T 

.04 

HYNOMAN 

2.87 

.13 

.61 

T 

.79 

.05 

,03 

.02 

.04   .06 

.46 

.67 

INDIANA  3  SE 

4,66 

•  06 

1^46 

.09 

.23 

.16 

1.43 

.20 

.07 

.01 

,20 

.20 

.43 

.01 

IRWIN 

2,25 

T 

.01 

.64 

.22 

1.38 

S**  R*f«r«ac«  Note  Following  Station  Index 
-  Ill   - 
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Table  3-Continued 

PENNSYLVANIA 
JULY  1955 

Station 

•3 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4  1  5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19   20  1  21 

22   23 

24 

25  1  26  1  27 

28   29  1  30 

31 

JAMESTOWN  2  NW 

1  JIM  THORPE 
'  JOHNSTOWN 
)  KANE   1  NNE 
;  KARTHAUS 

et3> 

3,11. 
2,ii 

1.16 
.12 

7 

.07 

.32 

1.03 
.29 

7 

1.93 
.61 

7 

.11 
.66 
.43 

.24 

•  76 

1^00 
.15 

.10 

•  10 

•  61 

•  13 

T 
.19 

.07 

.09 
.03 
.46 

.01 

.04 
.03 
.23 

.08 
.21 

.20 
.05 

.13 

.26   .24 

7 
7 

2.80 
.20 

1.40 
.61 
.09 

.91 

7 

•  21 

•  11 
.73 

)  KEATING  SUMMIT 

KE6G 
.  KITTANNIN6  LOCK  7 
■  KREGAR  *  SE 
;  KRESGEVILLE  3  W 

3.79 
5.02 
«>33 
«<29 

.7« 

T 

.24 

.04 

7 
T 
.15 

.13 

•03  1.88 

7 

1.05 
T 

.28 
.24 

.78 

.99 
.65 

.03 

1.30 
7 
.82 

.53 

.97 
.22 

.46 

7 
.12 

.20 

■  60 
.10 

.13 
.37 

.06 
.08 
.38 

.02 

.04 
.17 

.62 

.08 
.26 

3.30 
.07 

.19 

.02 

2.28 

.89 

'  LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

LAKEVILLE  1  NNE 
'  LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE 

LATR08E 

3.71 
l.«2 

.eo 

1.37 

4.78 

T 
.13 

T 

.16 

T 
.06 

.07 

.39 

7 

.15 

.48 

.15 

.03 

1.64 
.42 

1.27 
.02 

.02 

7 

.21 

7 
.10 

.32 

7 
1.22 

1.02 

1.25 
.02 
.01 

2.30 

.27 

7 

.09 
.35 

.03 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEHI6HT0N 
LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

2.78 

.09 

2.75 

3.20 
4.81 

.19 
.09 
.60 
.03 
.01 

.41 

.01 

.28 

1.80 
.37 
.37 

.03 
.39 

1.40 

.21 

1.42 

.11 

7 

.10 

.06 

.29 

.05 

.32 
.65 

.09 

.01 

7 
7 

.03 

1.02 

•  30 

•  52 
1>54 

.02 

7 

■  35 

•  33 

.41 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  3    WNW 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
MADERA 

2.28 
3.08 
2.33 

.75 
2.91 

.01 
.44 
.11 
.03 
.70 

.17 
.33 

.01 

7 

7 
.02 

.04 
.37 
.91 
.62 

.04 

.01 
.24 
.01 

1.94 

7 
7 
.03 

.94 

7 
7 

•  06 

7 
.17 

.00 
.02 
.18 
.02 

.07 

.33 

.11 

.03 

7 

7 
.03 

7 

1^08 
•  16 

.06 

.11 

7 
7 

•  91 

•  27 

•  68 

.02 

MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 

2.38 
.91 

.58 

1.24 

1.97 

.39 

T 

T 
•  40 

.01 

T 
7 

.OS 

.15 

.14 

.06 
.17 
.05 

.15 

.68 

7 
.14 

.15 
.19 

•  03 

•  04 

•  36 

•  38 

.01 

.17 

.06 
7 
•  18 

7 
.16 

.07 
.28 

.05 
7 

.07 
1.20 
.04 

.02 
.15 

.20 

7 
.03 

.23 

7 
.15 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAYBURG 

MC  CONNELLSaURG 

MC  KEESPORT 

2.32 

2.10 
3.63 

4.91 

.14   .02 
.06 

.06   .27 
RECORD  MISSING 
.02 

•  24 

.06 

1.33 

.05 

.23 

.09 

.03 
.25 

1.16 
•  97 

.33 

7 
.08 

7 
.09 

.28 
.20 

.04 

.59 

.08 

.72 
.38 
.92 

1.00 

.39 

.68 

.99   .03 

MEADVILLE  I'S 
MEOIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERSaURG 
MEYER50ALE 

8.99 
2.92 
2.42 
2.97 
4.42 

.14 
.21 
.32 
.16 

1.01 
.01 

7 
.42 

.05 
.10 

.08 
.22 
.11 

1.19 

.05 

.11 

7 
.13 

.37 

.05 

7 

.10 

.81 

.29 
.38 

7 

.70 

.49 

.06 

1.70 
.03 

.03 

7 

7 
.09 

7 

1.04 
.20 

7 
7 
.60 

.17 
.44 

7 

2.86 
.52 

.08 
1.60 

7 

.18 
.72 

.26 

.06   7 
.75   7 
.60 

.02 

M:tX>LETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 

MILANVILLE 

MULHEIM 

MILLVILLE  2  SW 

T 
3.83 
1.84 
1.76 
2.75 

T 

.28 

.16 

.17 

.11 

T 

•  04 

7 

.06 
.09 

7     7 
.72 

.17 

•  39 

.37 
.06 

7 

7 
.08 

7 
.32 

•  06 

7 

.67 

.27 

.01 
.01 

.13 

7 

•  07 

•  63 

1^43 

7 

.83 

7 
.01 

7 

.08 

.92 

.78 

•  04 

.01 
.24 

.46 

.66 

7 

MILROV  3  NE 

MONTROSE  1  E 
MORGAN TOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
MT  POCONO  2  N  AP 

2.44 

1.05 

1.93 

.09 

2.03 

.47 
.59 

.03 

7 

7 

.09 
.65 

7 

.17 
.01 

1.01 

.16 
.41 

7 

.08 
.13 

1.36 

.09 

7 
.77 

7 

.19 

•  47 

•  02 

•  12 

.29 

7 

MUHLENBUR6  1  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBUR6  3  W 

1.37 

T 
3.15 
1.92 
3.93 

.06 

T 

.74 

.10 

.26 

1.75 
1.83 

.28 

7 

.12 

« 

* 

1.61 

.12 
.04 
.03 

7 

7 

.44 
.13 

.09 

7 

•  65 

.32 

.10 
.06 

7 

.10 

7     .03 

1.11 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

3.64 
5.31 
.92 

1.37 
2.89 

.37 

.05 
.09 

1.20 
.76 

.10 

7 

.02 

7 

.01 

.02 

7 

7 
.01 

.62 

.02 

.07 
.01 

.02 

.45 

.07 

.34 

.13 
.01 

.36 

.04 

.02 

•  25 

•  01 

.21 

.87 

.08 

7 

1.00 
.16 

.40 

.09 
2.10 
.13 
.01 
1.10 

.06 

1.22 

•  31 

.81 

.10 
.08 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTONN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

1.03 
.76 
2.55 
1.56 
1.60 

.16 
T 

.03 
.04 

T 

.62 

.03 

.47 

.60 

7 
1.55 

•  62 

.03 
.22 

.03 
.05 

.02 

7 
•  09 

.12 

.15 

.22 

.74 
.40 

.10 

1.14 
.07 

PALHERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   POND 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

2.12 

2.13 
2.22 

.90 
.67 

.12 
.38 

.06 
.13 
.01 

7 
.28 

.10 
.14 

1.12 

.12 

.14 
.08 

.02 

.62 

.41 

•  42 

.65 

7 
.42 

.01 

7 
.69 

.00 
.01 

7 

•  05 

7 

•  11 

•  16 
.97 
.13 

•  45 

7 
.17 

7 
.08 

7 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY       R 
PHILIPSBURG  CAA  AP 

1.04 
1.30 
2.74 
1.37 
3.84 

.01 

T 

T 
.49 

7 

.01 
.20 
.20 
1.08 
1.30 

2.20 

7 

.97 

•  18 

7 
.01 

7 
.02 

.09 

.02 

7 
.03 

.05 

7 

.92 

.39 
.07 
.29 
.02 

.07 
.70 
.27 

7 

•  69 

7    7 

7     7 

.01 

7 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  MILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  we  AP  2    //R 

.83 

2.00 

.25 

.22 

3.61 

T 

.07 
.04 
.21 

7 

.03 

.18 

.27 

.05 

7 

.18 

.95 

.10 
.08 

7 
.81 

.07 

7 

.35 

•  01 

.06 

.60 
7 

.02 

.60 

.01 

.14 

.43 

.43 
.06 

.43 

7 

•  54 

7     7 

7 
7 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

2.23 
1.86 

.26 
1.07 

.39 

.09 
.26 
.15 

T 

.01 
.09 

.05 
•  15 

.07 
.05 

.23 
.13 

7 

.02 
.21 

.06 

.22 

.02 
.03 

•  02 

.50 
.03 

.09 

.33 

.14 

7 

.37 

.16 

.65 

1.04 

.02 

.60 
7     .02 

7 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

2.16 
2.75 
.36 
2.23 
1.91 

.14 
.28 

.01 

.09 
.08 

.04 

.01 

.65 
.61 

1.33 

.17 
.36 

.01 

.21 
.12 

.10 
.86 

.55 

.12 

.22 

.17 

T 

.24 

7 

.18 

.05 
.19 

.47 
•  03 

.02 

1.00 

.70 

7 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  d 

RIDGWAY  3  W 

RUSH 

l.»3 
3.28 
4.91 
2.71 
1.92 

.08 

.10 
.06 

7 
.07 

I. 00 

.31 

.29 

.93 

.60 

.10 
.33 

.11 

7 

.21 

.18 

•  06 

•  03 

.77 

.15 
.02 
.02 

.24 
.27 

.12 
.38 

.05 

.04 

.01 

.07 
.03 

.01 

.67 

1.04 
1.41 
.66 
.71 

7 
1.16 

.12 
.92 

.75 
.12 
.06 

RUSMVILLE 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCMENLEY  L  5 

1.62 
1.89 

1.89 
4.10 
3.24 

.06 
.23 
.42 

T 
.06 

•  le 

7 

.40 

.84 

.34 

7 

.06 

.35 

.01 
1.40 
.12 

.17 

.86 
.22 

.40 

.57 
.07 

7 

.40 
.10 
.12 
.19 

.07 

7 

.08 

.15 
.02 
.20 

.01 

.15 

.05 

7 
.01 
.12 
.21 

.78 
.25 
.30 
.26 
.65 

.10 

.79 
.02 

.18 

.04 

7 

.73 

SCRANTON 

SCRANTON  W8  AIRPORT 

SELINS6R0VE  CAA  AP 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

.79 
1.13 
3.04 

.98 
2.18 

.04 
.03 
.18 
.15 

7 

.09 

.03 

.30 

.80 

•  05 
.27 

•  28 

.13 

.05 

7 
1.00 

.07 

7 

7 
.20 

.09 

7 

.01 
2.25 

.09 
.08 
.03 
.68 
.08 

.04 

.02 

7 

•  64 

•  40 

7 

•  08 

7 

7 
•  10 

7 

SHIPPINGPORT  we 
SINNEMAHONING 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIHVIEW  ST 
SOMERSET  MAIN  ST 

3.72 
2.28 
1.28 

4.10 
4.90 

.09 

.06 
.31 

7 
.04 

7 

.26 

.01 

•  74 

7 

.17 

.35 

■  04 

7 

.68 

.19 
.05 
.61 

.20 
.05 

1.20 

•  17 

•  01 

•  05 

•  05 

.01 
.16 
.46 
.90 

.04 
.26 

7 
.14 

.02 
.23 

.04 
.04 
.15 
.05 

.16 
.17 

.90 
.32 

.29 
.05 
.44 
.13 

.09 
.62 

■  06 

•  44 

•  07 
1.42 
1.75 

7 

.06 

.70 

•  13 

.75 
.07 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING80R0 
SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 

2.27 

2.80 
1.10 
6.76 
4.74 

.03 
.90 

.48 

1.10 

.15 

.86   7 

7 

.60 

.05 
.65 
1.64 

.31 
.07 

7 

7 

.27 
1.28 

•  20 
2^34 

.68 

.70 
.26 

.38 

7 

.08 
•  29 

.10 
.20 

.42 

7 

.70 

7 

.02 

.09 
1.64 
.04 

.15 

7 

•  02 
1^01 

.04 

STRAUSSTOWN 
STR0U0SSUR6 
STUMP  CREEK 
SUN8URV 
SUSQUEMAMHA 

.91 
.61 
2.6< 

3.22 
1.01 

.02 
.04 
.90 
.10 
.16 

.01 

.08 
.06 

•  02 
.01 

.14 
.38 

.03 
.04 
.10 
.38 

•  92 

7 

.07 
.09 

.49 

.03 

.04 
2.57 
.27 

•  01 

.34 

.05 
.05 

.14 

.06 
.04 

.41 
.04 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— ContiDued 


Station 

0 

Day  of  month 

S 

1  1  2  1  3 

4  I  5  1  6 

7 

«l 

9 

10 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19  1  20   21 

22  1  23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

SUTERSVILLE 

4*00 

.12 

.06 

U09 

. 

1.B6 

.91   7 

TAMAOUA 

1<91 

.05 

•  18 

1.40 

•  18 

.10 

TAMAQUA  t,    N  DAM 

•  62 

.02   .16 

.17 

.06 

.08 

•  13 

TAMARACK  2  S  FIRE  THR 

RECORD  MISSING 

TtONESTA  2  SE  DAM 

2>87 

.14   .55 

.18 

.22 

.63 

.03 

.02 

7 

.75 

.39 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

*.** 

1.35   T 

.68 

.09 

7 

7 

.19 

.44 

•  06 

1.51 

.16 

TORPEDO  *  W 

2163 

,06   .38   T 

•  43 

.12 

.09 

.32 

.80 

.02 

.41 

TOWANOA 

3i23 

T     T 

•  29 

7 

1.11 

.21 

.41 

.07 

.08 

.98 

.08 

TOWER  CITY  5  SH 

,H 

.08 

.05 

•  05 

.38 

.06 

.02 

TROY 

kilS 

.13 

•  34 

2.21 

.03 

.17 

.08 

.11 

.68 

.40 

TURLEPOINT  4  NE 

3.59 

.13 

•  06 

.90 

.07 

•  39 

.62 

1.82 

TYRONE  4  NE  8ALD  EAGLE 

2.14 

.25   .69   T 

.19 

.18 

•  30 

.23 

.11 

•  09 

.08 

.70 

UNION  CITY  FILTRA  PLANT 

RECORD  MISSINO 

UNIONTOWN 

4.84 

T     .42   .04 

.09   .40 

•  16 

•  30 

.45 

.14 

.07 

•  01 

•  27 

2.45 

.04 

UPPER  DARBY 

1.94 

T 

•  32 

.27 

1.35 

7 

7 

VAN06RGRIFT 

3.3S 

.04   .37   .04 

.98 

•  16 

•  22 

.06 

7 

.12 

.04 

.72 

•  23 

.40 

VIRGINVILLE 

.03 

.03   T 

7 

VOWINCKEL 

4.31 

.08   .27   T 

T 

•  09 

.37 

1.20 

.42 

•  11 

1^04 

•  03 

T 

7 

.60 

.03 

.07 

VOWINCKEL  1  WSW 

5.07 

.11   .29   T 

T 

•  10 

.38 

1.71 

.43 

•  11 

1^03 

7 

T 

7 

.81 

7          7 

.10 

WARREN 

2.77 

.02 

.48 

•  10 

.24 

.14 

•  07 

•  24 

.62 

.86 

WATSONTOHN 

1.03 

.10 

1^63 

•  10 

WAYNESBUR6  2  W 

3.37 

.26 

.01 

•  24 

.02 

7 

•  10 

.06 

•  80 

.78 

1.10 

WELLSeORO  3  S 

3.28 

.03        T 

1.91 

.02 

.10 

.02 

.08 

•  19 

7 

•  29 

.95 

WELLSVILLE 

.35 

T 

7     .25 

.08 

.02 

7 

WERNERSVILLE  1  W 

1.10 

1.10 

WEST  CHESTER 

1.2« 

T 

.10 

1^16 

WEST  GROVE  1  E 

.48 

.OS 

•  37 

.03 

WEST  HICKORY 

3.22 

.60 

.30 

.07 

.30 

.90 

•  20 

•  80 

.05 

WHITESSURG 

1.26 

•  42 

.09 

.16 

•  08 

•  36 

.15 

WILKES  BARRE 

1.86 

.01   7 

T 

•  82 

.11 

.28 

•  24 

•  40 

7 

WILLIAMSBURG 

1.94 

.01   .03 

.83 

.12 

.06 

•  16 

.17 

7 

.56 

WILLIAMSPORT  MB  AP 

.99 

.01 

7     .03 

.03 

.63 

7 

7 

.01 

•  23 

.05 

7 

WOLFSSURG 

3.62 

.10   7 

7     .05 

1.79 

.57 

.02 

•  05 

.46 

.98 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

.69 

.04 

.02 

T 

.54 

T 

.09 

YORK  MAVEN 

.06 

r 

.06 

2I0N  GROVE 

2.23 

.05   .22 

1.03 

.19 

.18 

•  43 

.13 

ZIONSVILLE  3  SE 

.94 

.54 

7 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY  1955 


Station 


Day  Of  Month 


10      II      12      13      14     IS      16      17      18 


21   22   23   24 


ALLENTOWN  MB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

4LT00NA  HORSESHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 

ARTEMAS  1  WNW 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  *  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

6URGETTST0WN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUOERSPORT  2  NW 

DERRY 

DEVAULT  1  W 


OU  BOIS  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENSOURG 
EMPORIUM  1  E 
EPHRATA 

ERIE   CAA  AIRPORT 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIt! 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


86   91   93 
69   68   68 


89   88   93 
66   69   69 


8<>   86   91 
67   60   62 


89   86   93 
69   64   70 


88   92   9S 
SB      62   64 


82   88   91 
60   65   64 


83   88   94 


85   80 
65   68 


68  91 

69  65 


86   92 
70   72 


79   85 
62   58 


80   84 
65   60 


88   89 
63   59 


92   89 
68   66 


86   87 
68   63 


84   87 
55   63 


89   92 
60   65 


86   90 
70   65 


83   86 
62   56 


88   88 
65   58 


88   85 
67   68 


89   97 
72   68 


85   87 
49   58 


79   87 
66   65 


al     86 

64   62 


85   87 
68   66 


85   92 
66   65 


86   90 
56   61 


81   81 
59   57 


90   89 
68   68 


80   84 
65   65 


80   81 
64   64 


84   90 
68   62 


82   83 
65   61 


80   79 
55   60 


95  98  91 

66  69  66 

95  96  98 

67  71  67 

93  91  80 

63  66  61 

93  97  96 

6b  03  66 

97  96  94 

68  72  60 

95  91  84 
63  66  65 

96  97  89 

92  95  94 

62  66  62 

97  99  98 
65  66  65 

101 
71 

90 
53 

91 

51 

91 

58  61  61 

90  92  90 

59  62  64 

92  94  92 

63  64  60 


98  93 

74  70 

87  80 

67  63 

90  88 

56  57 

90  82 


95   94 

70   67 


94   92 
66   62 


99   97  91 

67   71  68 

96  96  39 

64  70  64 

97  97 

73  73 

93  91  85 

57   60  SB 

92  91  88 
61   61  64 

94  96  95 

65  70  66 

97  99  95 
63   72  68 

91   94  92 

60   57  67 

93  92  90 
57   65  64 

92  85 

61  61 

90  82 

66  63 

97  94 

65  65 

96  98 

60  61 


96   96 

69   69 


90   82 

61   59 


88   89 
68   63 


95   95   89 
66   67   66 


90   60 
61   59 


92   96 
59   62 


89   S8 
69   67 


88   91 

72   68 


86   89 
66   66 


88   86 
66   72 


86   88 
59   62 


86   90 
67   69 


86   86   91 


87   86 
65   66 


91   92 
64   71 


69   88 
68   68 


85  66  85 

61  66  66 

35  35  86 
56  57  60 

36  83  37 
63  64  64 

86  89  65 

62  65  67 

93  92  93 

62  69  68 

88  69  68 

63  63  69 

81  63  61 

59  59  63 

90  36  93 

66  66  73 

88  66  89 

63  66  71 

95  86  69 

71  69  70 

37  84  69 
5U  60  62 

68  67  88 

60  67  67 


93   68 
63   65 


89   69 
73   72 


66   85 
60   65 


88   90 
64   70 


63   64   65 
58   62   66 


89  69 
69  68 

83  87 

66  66 

88  71 

53  63 

33  83 

62  62 

91  90 

72  71 

35  87 

65  63 

30  81 

62  66 

90  92 
68  69 

86  86 

65  66 


90   92 
71   63 


90   91 
72   62 


86   86   30 
68   53   58 


91   90 
69   66 


90  89  87 

64  61  60 

87  90  83 

64  66  67 

93  90  89 


92   93 
68   59 


95   91   90 
70   69   56 


91   96   85 
72   70   76 


84   84 
66   63 


86  84 

60  44 

86  84 

56  43 


89  88  86 

66  49  53 

94  91  86 

67  62  53 

93  88  63 

65  53  56 

87  89  79 
67  59  52 

95  93  92 
71  67  61 

92  88  85 

70  67  58 

91  93 

72  71 

88  65  32 

62  47  46 

33  88  84 

67  51  53 

90  86  91 

71  68  66 

93  92  66 
70  66  62 

90  89  38 

67  61  66 

87  83  86 

69  57  46 

86  79  77 

64  52  64 

86  37  86 

70  57  57 

39  92  85 

66  64  60 

90  90  89 

48  48  46 

80  82  79 

63  56  54 

92  91  90 

71  63  63 

87  86  81 

65  48  64 

84  84  79 

69  60  55 

92  89  86 

69  54  54 


67   58   53 


82   85   67  !  83   92   66 
63   51   63  '  65   45   43 


84   86 
69   65 


95 

66   65 


89   88 
63   63 


97  93  I  90 

66  64  I  62 

90  81  '   86 

68  66   60 


89   90 
65   65 


66   87 

71   72 


90   90   86 
68   58   56 


62   79   77 
64   62   57 


53   68  .  66 


34   84 
54   61 


88  93  98 

56  59  68 

85  86  93 

60  64  69 

65  89  87 

57  63  66 

83  85  36 
41  52  60 

64  87  37 

48  57  65 

34  90  89 

51  60  66 

87  86  94 

56  59  67 

85  91  91 

55  61  72 

77  83  87 

49  51  61 

89  93  96 

62  60  69 

84  88  93 
60  59  67 

89  86  87 

63  65  71 


43  66  62 

89  87  89 

64  61  67 

86  83  85 

56  66  61 

85  90  92 

60  62  70 

84  83  88 

55  56  60 

89  90  88 

49  64  72 

S2  86  86 

50  58  60 

65  88  92 

57  67  72 

86  85  91 
57  57  57 

36  88  92 

46  43  56 

81  83  86 

66  67  63 

66  90  90 

61  69  74 

81  38  88 

48  59  66 

75  30  84 

56  60  61 

90  91  93 
56  63  69 

60  88  89 

51  57  66 

64  85  90 
43  46  67 

85  87  92 

65  57  53 


82   67 
69   71 


94   94 

72   69 


86   69   36 
69   66   68 


94   93   96 
71   68   73 


90   90 
64   66 


94   91   89 


89   90 
70   64 


95   93 
72   69 


86   83 
66   60 


34   37 
67   62 


88   89 
69   62 


95   94 
74   65 


90   91 
71   66 


97   98 
76   72 


87   69 
66   59 


87   90 
69   64 


92   92 
71   69 


96   99 

77   72 


89   38 
66   63 


86   86 
70   66 


84   65 
66   60 


89   90 
70   72 


93   90 
72   71 


86   87 
66   62 


88   81 
67   66 


92   92 

60   66 


86   67 
64   63 


90   85 
66   66 


93   96 
70   67 


84   85 
72   68 


93   91 
66   61 


93   93 
67   62 


36   39 
65   55 


94   92 
71   64 


98   98 
60   62 


89   88 
62   60 


90   88   94 


90   91 
55   54 


90   94 
56   56 


94   99 
64   69 


99  82 

68  69 

101  100 

68  71 

92  61 

65  67 

99  97 

69  72 

96  89 

57  64 

96  89 

70  67 


95 
56 

96 
62 

97   96   92 

94   96   92 

61  65   67 

97   96   93 

62  64   69 


101 
70 


85  87 

60  63 

84  67 
40  44 

85  68 

48  50 

39  88 

55  49 

92  94 

56  59 

88  93 

54  53 

84  86 

50  49 

95  100 

62  62 

91  96 

59  62 

95  92 

72  73 

36  91 

43  49 

89  92 

63  46 

93  92 

62  69 

93  99 

63  72 

87  67 
62  63 

89  91 

45  49 

86  88 
45  42 

88  92 

58  51 

93  94 

59  59 


63   43   46 


99   63 
62   70 


85   77 
66   64 


63  80 

60  60 

93  92 

56  64 

96  86 

56  68 


97   96   83 
60   67   72 


91  90  82 

56  68  59 

93  93  85 

51  60  64 

95  98  97 

63  66  74 


101 
65 

90 
53 

91 


81   65 
53   45 


91   93   91 
66   64   58 


84 

86 

89 

61 

46 

46 

84 

80 

61 

65 

56 

59 

91 

69 

96 

65 

53 

57 

33 

B6 

87 

60 

54 

50 

86 

87 

87 

63 

46 

48 

95 

92 

97 

64 

60 

67 

82 

34 

87 

57 

53 

58 

94  94  93 

57  62  61 

93  96  91 

54  63  62 


100   97 
72   74 


93   90 
53   56 


86   80 
62   63 


90   93   86 

46   54   52 


94   39   82 


99  96  98 

59  57  59 

94  96  95 

49  58  55 

37  85  76 

49  57  62 

94  96  98 

61  66  70 

92  90  89 

56  59  64 


67   67   62 


96   96   96 
59   69   64 


84  93  95 

68  69  69 

81  89  93 

61  65  67 

81  92  94 

65  60  64 

88  96  93 

63  59  68 

89  93  96 

64  69  66 

68  93  97 


85   89 
60   55 


88   91 
64   62 


95   94 

71   70 


83   65 
64   61 


89 

80 

83 

66 

58 

63 

69 

62 

93 

88 

81 

85 

52 

60 

56 

52 

99 

93 

92 

94 

66 

68 

61 

67 

84  37 

55  48 

84  86  90 

58  56  62 

91  94  98 

62  55  62 

86  91  95 

60  64  66 

77  82  90 

56  55  57 

94  97  100 

68  62  70 

89  92  96 

64  60  65 


98  99 

71  74 

84  89 

51  49 

87  88 

59  58 

83  91 
66  71 

96  97 

68  67 

62  63 

64  60 

84  88 

52  61 

86  83 

43  49 

89  37 

66  57 

90  90 

57  56 

84  83 

58  53 

79  84 

67  52 

86  90 

64  65 

32  36 

55  50 


76   79   34 
59   69   64 


86   93   95 
60   66   65 


90   85   77 
65   65   59 


86   68   90 
54   60   74 


SO   83 

67   63   65 


93   60   65 
73   66   66 


62   63   85 
66   66   63 


92   81   84 
69   67   66 


90   95   96 
68   64   66 


89   68   90 
66   66   66 


86   86   86 


97   64   68   83 
70   67   72   66 


66  92 

68  67 

77  80 

66  64 

86  86 
63  63 

32  84 

61  57 

84  84 

56  61 

87  90 
65  60 

92  97 

62  66 


62   89   91   93 
71   64   63   63 


77  36 

62  63 

86  86 
71  67 

83  84 

71  67 

93  76 

70  67 

87  86 
66  58 

89  67 

62  58 

93  79 

70  66 

80  84 

70  65 

36  82 

62  64 

89  38 

55  64 


89   7  5   83   84 
58   55   63   60 


85   87   86   39 


65 

67 

71 

73 

79 

86 

58 

57 

57 

80 

88 

69 

60 

60 

56 

81 

79 

86 

62 

62 

64 

91 

92 

91 

71 

69 

67 

33 

33 

86 

61 

62 

64 

74 

82 

83 

63 

62 

63 

92 

91 

94 

63 

64 

64 

81 

82 

65 

62 

63 

64 

82 

88 

87 

60 

63 

59 

81 

36 

87 

64 

52 

69 

85 

90 

91 

59 

68 

69 
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Table  5  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T 

EN 

[PI 

:rj 

IT 

UR 

ES 

1 

PENNSYLVANIA 
JULY  1955 

Day 

0<  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

L^ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EVERETT  1  SW 

MA. 
MIN 

82 

6* 

90 

60 

90 

65 

98 
65 

89 
65 

95 

58 

9U 
62 

89 
67 

92 

64 

92 

67 

uu 

62 

82 
53 

83 

57 

91 

53 

95 
04 

95 

72 

92 

65 

91 
66 

91 
62 

91 
58 

94 
53 

95 
57 

95 

72 

96 

59 

89 

65 

90 
55 

96 

62 

90 
69 

80 
67 

84 
65 

89 
64 

90<5 
62.8 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 

57 

93 
60 

93 

63 

95 

68 

89 

68 

88 
65 

89 

68 

93 

68 

90 
68 

89 
57 

85 
54 

83 
56 

85 

66 

92 

73 

82 
68 

92 
66 

89 
67 

89 
62 

91 

51 

95 

53 

97 
60 

94 
63 

66 
55 

88 

54 

95 
55 

92 

71 

88 
70 

90 
66 

91 
54 

95 

64 

90 1 3 

63>4 

FORO  CITY  <.  S  0AM 

MAX 
MIN 

85 
60 

86 

61 

87 
62 

92 

61 

93 
59 

92 

63 

87 
62 

89 
63 

88 
67 

88 
68 

89 
52 

85 
52 

82 
51 

85 
56 

89 
64 

91 
70 

88 
55 

90 
67 

85 
63 

85 
55 

37 
52 

91 
54 

93 

54 

93 
57 

83 
58 

85 
54 

90 
56 

93 
67 

37 
61 

87 
61 

36 

60 

88.1 
60.0 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

81 
64 

87 
62 

91 
57 

91 
65 

92 
67 

90 
64 

91 
62 

91 
64 

89 
69 

89 
66 

85 
53 

85 
49 

84 
54 

86 
60 

89 

68 

35 

70 

89 

64 

88 
54 

38 
62 

87 

47 

90 
53 

91 
61 

91 
53 

85 
64 

84 
53 

38 
54 

89 
64 

85 
59 

88 
59 

87 
52 

91 
64 

88.1 
61.2 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

MAX 

MIN 

85 
70 

82 
70 

89 
75 

90 

70 

92 
72 

94 

70 

89 
72 

84 
78 

85 
70 

85 
73 

88 

70 

88 
60 

60 
58 

81 
60 

84 
67 

89 

74 

89 

77 

93 

75 

90 
59 

88 
59 

88 

72 

93 
68 

95 

77 

94 
70 

88 
69 

88 

70 

90 
77 

94 
72 

89 
67 

75 
60 

79 
70 

37.7 
70.0 

FREELAND 

MAX 
MIN 

83 
66 

83 

67 

87 
65 

88 
67 

91 
74 

98 
53 

82 
62 

82 

62 

81 
64 

85 
72 

36 
62 

84 

55 

80 
68 

35 
56 

86 
56 

84 
72 

82 

58 

83 
65 

84 
59 

89 
52 

86 
59 

89 
74 

88 
58 

84 
63 

82 
68 

87 
65 

84 
70 

83 
53 

80 
63 

33 

51 

83 
61 

84.9 
64.8 

6E0RGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

87 
72 

94 
66 

95 
67 

96 

70 

97 
72 

95 
70 

86 
68 

88 
66 

89 
69 

90 
70 

89 
63 

83 
63 

84 

55 

87 
60 

91 
65 

94 
70 

97 

70 

97 
69 

92 
65 

90 
58 

96 

71 

100 
70 

98 
73 

91 
55 

88 
69 

90 
69 

96 
72 

90 
74 

76 
68 

76 
63 

85 
68 

90.5 
67.8 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

88 

89 
69 

94 
71 

95 
67 

98 
71 

96 
65 

91 
65 

90 

70 

87 
71 

90 
71 

92 
69 

91 
63 

87 
52 

84 
62 

83 

67 

93 

74 

93 
72 

96 

74 

95 
71 

94 
64 

93 
71 

96 

65 

98 

71 

97 
73 

84 
55 

92 

63 

94 
57 

97 
75 

93 

71 

82 
66 

84 
66 

91.6 
68.6 

GORDON 

MAX 
MIN 

83 
65 

87 
60 

91 
60 

93 

60 

93 
60 

90 
60 

88 
61 

86 

60 

89 

67 

90 
65 

90 
57 

88 
54 

83 
51 

91 
53 

91 
62 

90 
69 

91 
67 

88 

64 

90 
59 

91 

53 

94 
52 

98 

57 

96 
56 

39 
65 

90 
59 

93 
60 

97 
59 

90 

70 

88 
67 

86 
58 

89 
60 

90.1 
60.3 

GRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

85 
60 

83 
63 

88 
65 

91 

64 

94 
64 

.95 
62 

88 
63 

86 
65 

86 
70 

88 
69 

93 
62 

88 
56 

84 
59 

83 
60 

88 
63 

92 

70 

90 
57 

91 
69 

39 
54 

88 
55 

88 
57 

94 
59 

93 
51 

98 

65 

84 
61 

90 
60 

94 
61 

98 
66 

88 
69 

83 
60 

88 
64 

89.5 
63.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

87 
65 

89 
63 

93 
56 

95 

64 

94 
66 

89 

65 

91 

61 

87 
60 

92 

66 

90 
56 

85 
55 

86 

49- 

90 
53 

92 

53 

90 
71 

89 
67 

91 
54 

90 
64 

38 
59 

90 
45 

94 

51 

94 
57 

93 
62 

84 
55 

86 

51 

92 

53 

91 
66 

85 
57 

91 
59 

91 
62 

94 
52 

90.1 
60.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

89 
60 

87 
65 

93 
60 

97 
66 

97 
71 

95 
64 

92 

64 

89 
66 

86 
70 

89 
69 

88 
67 

93 
60 

87 
59 

85 
60 

88 
63 

94 
70 

94 
70 

95 
70 

95 
67 

93 
62 

92 
64 

96 

64 

98 
65 

96 

70 

84 
65 

92 
63 

94 
67 

96 

70 

95 
69 

81 
64 

86 
66 

91.6 
66.6 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 

71 

90 
67 

93 
71 

98 

68 

96 
72 

91 

69 

90 
67 

88 

73 

88 
73 

9i 
72 

91 
71 

87 
65 

35 
64 

89 
64 

95 
72 

93 

77 

95 

74 

91 
75 

90 
71 

92 
63 

97 
67 

98 
66 

97 
72 

84 
73 

92 
59 

94 
65 

93 

71 

90 
75 

80 

71 

84 
66 

88 
69 

91.0 
69.8 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

82 
53 

85 
64 

85 

57 

86 
53 

82 
60 

94 
60 

85 
58 

85 
56 

88 
56 

88 
56 

86 
54 

84 
43 

80 
41 

86 
46 

87 
60 

87 
62 

87 
61 

89 
60 

86 
55 

85 
42 

86 
43 

90 
48 

96 
59 

91 
60 

80 
55 

83 
53 

83 
53 

91 
58 

85 
54 

81 

61 

83 
52 

86.1 
54.3 

HOLTHOOD 

MAX 
MIN 

86 

73 

91 
72 

93 
75 

97 
72 

95 
75 

92 

72 

92 
72 

86 

75 

90 

75 

90 
75 

93 
73 

86 
58 

86 
64 

86 
66 

91 

73 

93 
79 

93 

78 

90 
79 

91 

77 

96 
71 

95 

74 

99 
73 

97 
75 

87 

77 

93 

73 

93 
77 

97 
74 

93 
75 

80 

73 

82 

70 

89 
72 

91.0 
73.6 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

86 

54 

86 
61 

92 

61 

100 
62 

101 
62 

94 
65 

83 
65 

92 
67 

92 
68 

90 
68 

93 
63 

93 
55 

90 
53 

87 
54 

94 
58 

95 
59 

95 
56 

96 
66 

92 
63 

92 

57 

97 
55 

99 
55 

99 
57 

99 
60 

86 
67 

93 

57 

95 

55 

97 
65 

93 
72 

86 
67 

86 
65 

92.5 
61.7 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

84 
65 

86 

57 

91 
60 

92 

60 

91 
62 

85 

60 

90 
59 

91 
64 

89 
65 

89 

68 

87 
54 

83 
53 

85 

51 

89 
58 

90 
65 

87 

70 

89 
61 

86 

65 

85 
63 

88 
56 

91 

50 

92 
53 

92 

58 

84 
65 

86 
60 

89 
53 

92 

61 

87 
67 

87 
62 

85 
61 

90 
52 

88.1 
60.3 

IRWIN 

MAX 
MIN 

85 
68 

89 
65 

87 
62 

87 
64 

88 
63 

35 
62 

87 
62 

94 
58 

34 
60 

90 
54 

99 
65 

92 
74 

90 
70 

90 
70 

87 
69 

92 
63 

88 
60 

92 

54 

94 
58 

94 
52 

90 
60 

94 
67 

88 
69 

90 
68 

89 
63 

89.8 
63.5 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

80 
63 

85 
65 

88 
57 

90 
64 

92 

65 

91 
66 

84 
60 

88 
66 

86 
67 

89 
68 

86 
57 

83 
50 

82 
52 

85 
62 

88 
67 

86 

68 

85 
54 

89 
64 

87 
59 

86 

47 

86 

51 

90 
58 

90 
62 

88 

65 

82 
52 

84 
55 

89 
63 

85 
68 

84 

51 

88 
54 

87 
64 

86.5 
61.1 

JIM  THORPE 

MAX 
MIN 

86 
68 

91 
63 

93 
66 

96 
65 

98 
63 

96 
63 

86 
60 

87 
63 

89 
65 

90 
70 

92 
62 

93 
60 

86 
54 

86 
58 

91 
64 

94 
66 

93 
59 

90 
53 

91 
54 

96 

54 

99 
60 

97 

61 

94 
68 

89 
64 

93 
70 

96 
59 

97 
68 

93 
68 

87 
52 

88 
64 

91.8 
63.1 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
61 

91 
63 

96 

63 

97 
68 

94 
63 

86 
63 

89 
67 

90 
66 

92 

70 

89 
63 

89 

58 

87 
57 

86 
59 

90 
68 

93 

71 

92 
58 

92 
59 

89 
52 

88 
61 

91 

54 

93 

53 

94 

53 

93 
53 

85 
65 

88 
56 

91 
57 

96 
57 

91 
58 

87 
57 

85 
57 

90.3 
61.5 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

78 
60 

77 
55 

85 
48 

88 
51 

92 
56 

92 

58 

89 
56 

88 
58 

86 
61 

86 
63 

86 
44 

82 
39 

80 
40 

83 
53 

88 
61 

38 
68 

34 
55 

85 
59 

83 

54 

84 
41 

85 

43 

90 

51 

91 
54 

85 
60 

80 
51 

83 

44 

87 
54 

89 
61 

76 
52 

86 
57 

86 
66 

86.2 
53.6 

KEGG 

MAX 
MIN 

87 
63 

88 
61 

94 
63 

94 
60 

89 
63 

84 
59 

87 
60 

86 
72 

87 
66 

88 
65 

85 
60 

82 

63 

81 
56 

88 
57 

91 
65 

90 
69 

95 
65 

87 
61 

88 
64 

89 
58 

91 
55 

93 

54 

91 
63 

84 
61 

87 
62 

89 
59 

93 

51 

87 
69 

78 
68 

81 

67 

86 
64 

87.7 
62.0 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

85 
67 

91 
65 

94 
66 

92 
64 

93 
66 

90 
64 

89 
64 

90 
68 

87 
67 

88 
69 

89 
64 

87 
60 

82 
56 

36 
58 

90 
66 

92 

73 

94 
67 

96 
68 

93 
55 

90 
59 

96 
67 

99 
60 

97 
65 

93 
72 

92 

64 

93 
66 

98 
65 

94 
72 

90 
68 

83 
63 

86 
61 

90.8 
65.2 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

87 
68 

84 
68 

92 
71 

96 
70 

96 
69 

95 
66 

91 
66 

88 

70 

87 
69 

87 
72 

88 
66 

88 
62 

83 
58 

84 
62 

87 
68 

91 
74 

92 

72 

95 

73 

93 
70 

91 
63 

90 
68 

96 

63 

98 
69 

96 

74 

85 
67 

93 
67 

93 
68 

97 
74 

93 

70 

78 

65 

86 
63 

90.3 
67.9 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

85 
57 

90 
62 

90 
58 

92 

58 

95 
60 

95 
63 

86 
62 

87 
59 

87 
62 

92 
68 

90 
50 

80 
46 

80 
44 

86 
48 

88 
69 

92 
65 

91 
55 

90 
61 

87 
62 

85 
43 

88 

45 

94 
52 

96 
58 

92 
61 

80 
52 

84 
52 

90 
53 

93 
58 

79 
60 

87 
62 

89 
61 

88.4 
56.9 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

84 
69 

91 
68 

93 
69 

95 
67 

96 

68 

91 
65 

88 
66 

86 

68 

90 
68 

92 

71 

89 
66 

90 
63 

86 
69 

87 
60 

96 

57 

94 

74 

96 
76 

95 

70 

92 
66 

93 
62 

97 
65 

100 
66 

98 

70 

96 
70 

94 
66 

96 
57 

99 
67 

94 
73 

90 
63 

87 
60 

90 
61 

92.4 
66.7 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

86 
57 

85 
65 

90 
64 

94 
65 

98 
64 

96 
65 

86 
64 

90 
67 

87 
68 

91 
72 

94 
64 

91 
58 

86 
55 

86 
58 

92 
50 

95 
59 

93 
68 

94 
68 

93 
67 

92 
59 

93 
59 

96 

59 

100 
59 

99 
64 

86 
67 

93 

60 

95 

60 

99 
67 

88 
73 

86 
70 

86 
69 

91.6 
64.0 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 

MIN 

86 
65 

89 
67 

91 
55 

94 
62 

94 
64 

84 
65 

90 
57 

90 
65 

91 
69 

87 
67 

83 
57 

81 
48 

87 
48 

91 
63 

89 
73 

90 
58 

90 
62 

90 
68 

86 
61 

90 

44 

94 
49 

95 
56 

89 
59 

82 
65 

84 
49 

91 
52 

88 
67 

82 
69 

89 
56 

90 
64 

93 
64 

88.7 
60.6 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

84 
66 

90 
62 

95 

64 

97 

60 

97 
70 

90 
62 

88 
64 

89 
63 

92 
68 

93 
67 

92 
55 

88 
50 

87 
54 

92 
56 

93 
56 

91 

70 

92 
66 

92 

57 

92 
52 

91 
52 

97 

51 

99 
60 

95 
60 

96 
65 

90 
60 

96 
54 

99 

61 

86 
69 

90 
68 

89 
66 

91 
66 

92.1 
62.1 

MADERA 

MAX 

MIN 

83 
52 

80 
56 

85 

58 

91 

57 

93 

60 

90 
60 

86 
62 

87 
63 

85 
64 

89 
66 

88 

51 

87 
48 

82 
47 

83 
50 

90 
57 

90 
57 

87 
58 

88 
64 

86 
64 

85 
49 

88 

47 

92 

49 

93 
54 

96 
58 

90 

57 

88 
60 

90 
51 

93 
61 

85 
59 

86 
65 

86 
59 

87,7 
67.2 

MARCUS  MOOK 

MAX 

MIN 

88 
75 

94 
76 

98 

79 

94 
74 

95 
77 

92 
76 

87 
71 

88 
70 

89 
71 

89 
74 

90 
74 

87 
70 

83 
64 

86 
66 

90 
68 

90 
78 

98 
79 

97 
81 

94 

78 

90 
73 

94 

74 

97 
79 

97 

80 

86 

72 

90 

73 

89 
73 

92 
76 

91 
74 

77 
70 

77 
68 

86 
68 

90.1 
73.5 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
67 

85 
65 

91 
64 

93 
64 

86 
66 

85 
61 

85 
60 

85 
69 

89 

68 

86 

68 

86 
63 

82 

57 

83 
56 

89 
60 

92 
68 

90 
68 

87 
58 

87 
65 

87 
64 

90 
58 

90 
57 

92 
60 

90 
68 

81 
66 

86 
63 

88 
60 

93 
65 

87 
70 

81 
69 

84 
66 

87 
65 

87.0 
64.1 

MEADVILLE  1  S 

MAX 

MIN 

79 
65 

82 
62 

88 
57 

90 
63 

92 

57 

92 
64 

83 

59 

89 
62 

86 
67 

89 
68 

86 
55 

82 
52 

81 
61 

85 
68 

88 

70 

87 
70 

85 
64 

87 
65 

86 
52 

83 
47 

86 
52 

90 

57 

90 
61 

86 

64 

80 
50 

83 

54 

87 
59 

88 
69 

83 
58 

87 
63 

86 
62 

86.0 
60.2 

MERCER  2  NNE 

MAX 

MIN 

85 

82 

87 

55 

90 

93 
54 

92 
64 

85 

60 

88 
59 

85 
64 

90 
63 

89 
62 

83 
52 

82 
49 

86 

48 

88 
60 

87 
60 

87 
59 

89 

64 

86 

61 

85 
59 

87 

45 

90 
49 

92 

56 

90 
60 

82 
64 

84 
49 

90 
51 

89 
66 

35 
67 

87 
62 

87 
64 

92 
62 

87.5 
58.9 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

86 

74 

93 

68 

96 

71 

99 

70 

99 

74 

93 
70 

90 
69 

87 
73 

89 

74 

94 

74 

94 
70 

89 
65 

88 
66 

90 
66 

96 

73 

95 

78 

97 
73 

94 
77 

95 

71 

96 

55 

99 
68 

102 
66 

100 

73 

86 

74 

94 

71 

96 
69 

100 

70 

93 
76 

80 
7? 

36 
67 

88 
68 

92.9 

70.8 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
65 

«2 

68 

91 
67 

90 
75 

87 
70 

91 
68 

83 
69 

89 

73 

89 
70 

86 
66 

84 
64 

88 
68 

92 
68 

88 
70 

88 
72 

92 
76 

89 

72 

88 
70 

86 
65 

87 
60 

92 
64 

92 
69 

87 
72 

86 
65 

93 
64 

93 

72 

86 
74 

90 
71 

90 
70 

92 
68 

89.0 
68.6 

MONTROSE  1  E 

MAX 

MIN 

82 
62 

84 
64 

83 
65 

84 
65 

89 
66 

90 
61 

80 
59 

82 
61 

85 
66 

87 
68 

86 

59 

78 
52 

76 
64 

82 
60 

86 
63 

89 
68 

87 
65 

87 
66 

85 

64 

80 
52 

84 
56 

89 
64 

94 
69 

90 
64 

78 

57 

82 
69 

88 
63 

90 
66 

74 
61 

86 
60 

87 
61 

84.6 
61.9 

MORGANTOWN 

MAX 
HIN 

81 
68 

88 
67 

89 
68 

90 
65 

92 
70 

89 
65 

84 
64 

82 

65 

83 
67 

89 
71 

86 
66 

80 
63 

78 
57 

81 
60 

85 
69 

92 
69 

91 

70 

90 
58 

90 
66 

86 
61 

91 
68 

93 
63 

94 
69 

90 

70 

83 
66 

88 
69 

93 
69 

90 
70 

75 
66 

79 
63 

84 
66 

86.6 
66.3 
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Table  5  Continued 

JULY  1956 

Slalion 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 

84 

90 

93 

96 

96 

91 

88 

87 

68 

91 

92 

86 

85 

88 

94 

93 

93   93 

92 

92 

96 

99 

97 

85 

92 

94 

97 

95 

79 

85 

67 

90 19 

MIN 

67 

65 

68 

65 

66 

64 

67 

68 

66 

70 

63 

64 

56 

58 

66 

72 

68   69 

70 

63 

66 

61 

67 

68 

67 

68 

66 

72 

68 

62 

62 

66i9 

MT  POCONO  2  N  4P 

MAX 

83 

85 

87 

91 

91 

67 

79 

82 

81 

64 

83 

80 

79 

85 

85 

86   87 

82 

84 

89 

93 

91 

82 

87 

91 

86 

76 

81 

83 

84.9 

MIN 

6<. 

66 

62 

59 

64 

62 

64 

59 

62 

68 

60 

55 

51 

65 

70 

64   63 

60 

52 

54 

62 

64 

58 

52 

61 

69 

61 

58 

62 

61.4 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 

88 

89 

93 

96 

96 

67 

85 

66 

69 

90 

89 

81 

81 

90 

93 

90 

90   91 

88 

89 

96 

99 

96 

94 

88 

91 

95 

88 

86 

89 

90 

90.1 

MIN 

63 

62 

61 

61 

64 

60 

56 

60 

65 

68 

57 

50 

51 

56 

56 

58 

65   66 

62 

56 

53 

52 

55 

65 

50 

61 

62 

68 

62 

60 

60 

60.9 

NEWeURG  3  W 

MAX 

89 

90 

95 

96 

96 

91 

89 

90 

94 

92 

89 

88 

87 

68 

66 

93 

94   91 

91 

92 

96 

97 

99 

79 

90 

95 

92 

91 

66 

83 

86 

90.6 

MIN 

58 

70 

72 

75 

71 

67 

67 

71 

70 

70 

70 

61 

59 

64 

74 

71 

72   71 

69 

54 

72 

70 

72 

70 

72 

56 

70 

70 

70 

69 

68 

68.9 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

88 

89 

90 

92 

92 

90 

88 

66 

90 

89 

85 

85 

89 

90 

89 

87 

90   86 

88 

83 

90 

94 

94 

84 

87 

91 

93 

86 

90 

90 

93 

89.1 

MIN 

67 

66 

60 

62 

67 

66 

65 

68 

69 

67 

53 

51 

52 

65 

72 

70 

55   63 

65 

50 

53 

59 

62 

66 

55 

55 

68 

70 

62 

67 

71 

63.1 

NEWELL 

MAX 

90 

92 

68 

94 

96 

96 

90 

92 

92 

89 

87 

91 

88 

91 

86 

93 

90   92 

90 

92 

90 

93 

93 

90 

82 

87 

90 

93 

66 

90 

88 

90.5 

MIN 

70 

56 

66 

65 

67 

67 

67 

72 

71 

70 

62 

64 

60 

63 

71 

70 

67   69 

64 

63 

55 

59 

63 

58 

66 

64 

66 

69 

70 

56 

64 

65.9 

NEWPORT 

MAX 

88 

86 

92 

98 

99 

97 

66 

91 

89 

91 

95 

93 

69 

86 

92 

96 

95   97 

93 

93 

95 

99 

102 

101 

86 

94 

96 

loo 

91 

35 

87 

93.2 

MIN 

56 

63 

64 

65 

66 

63 

65 

65 

67 

70 

64 

60 

56 

58 

60 

70 

67   68 

67 

58 

58 

69 

60 

63 

64 

59 

59 

65 

72 

64 

64 

63.3 

NEW  STANTON 

MAX 

90 

90 

94 

97 

95 

88 

94 

92 

92 

90 

90 

87 

89 

90 

93 

94 

96   90 

90 

89 

93 

95 

95 

84 

88 

91 

94 

88 

68 

89 

90 

91.1 

MIN 

62 

60 

61 

61 

64 

62 

60 

67 

67 

65 

58 

62 

55 

55 

56 

55 

65   65 

62 

58 

52 

55 

60 

58 

57 

62 

69 

67 

65 

62 

61 

60.9 

NORRISTOWN 

MAX 

88 

94 

95 

98 

99 

95 

87 

88 

89 

93 

93 

89 

86 

88 

93 

95 

98   98 

95 

94 

98 

102 

100 

84 

91 

95 

99 

94 

80 

80 

38 

92.5 

MIN 

75 

72 

73 

70 

76 

72 

70 

69 

70 

75 

70 

66 

61 

63 

70 

77 

76   75 

71 

68 

73 

71 

77 

73 

71 

74 

74 

73 

69 

66 

68 

71.3 

PALMERTON 

MAX 

86 

91 

94 

96 

96 

88 

34 

85 

85 

86 

89 

83 

63 

86 

89 

91 

92   90 

89 

90 

95 

98 

96 

82 

37 

93 

97 

90 

78 

84 

88 

89.1 

MIN 

71 

68 

69 

66 

70 

65 

66 

68 

67 

72 

60 

59 

57 

60 

67 

75 

69   70 

65 

58 

58 

63 

64 

71 

65 

71 

65 

73 

70 

66 

68 

66.4 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

68 

93 

95 

96 

96 

96 

86 

89 

90 

92 

92 

87 

85 

87 

94 

95 

98   97 

98 

92 

96 

103 

101 

86 

90 

91 

96 

93 

78 

78 

90 

91.9 

MIN 

74 

75 

75 

73 

77 

75 

71 

70 

70 

74 

73 

70 

65 

65 

70 

79 

77   79 

75 

72 

72 

75 

80 

74 

72 

73 

76 

80 

71 

69 

70 

73.3 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

86 

92 

95 

96 

97 

95 

67 

90 

89 

92 

92 

87 

36 

87 

92 

93 

96   95 

94 

92 

96 

100 

98 

84 

39 

91 

95 

93 

77 

79 

88 

91.1 

MIN 

74 

74 

73 

70 

76 

73 

72 

68 

69 

75 

73 

67 

63 

64 

69 

77 

75   76 

75 

72 

72 

72 

77 

71 

71 

72 

75 

72 

69 

68 

69 

71.7 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

88 

92 

96 

97 

98 

98 

88 

90 

89 

92 

93 

67 

85 

86 

91 

93 

97   97 

95 

93 

97 

100 

98 

84 

90 

92 

94 

92 

76 

78 

38 

91.4 

MIN 

76 

75 

76 

76 

76 

72 

72 

71 

70 

75 

76 

72 

68 

65 

70 

77 

78   81 

78 

75 

73 

77 

79 

75 

75 

72 

75 

74 

70 

58 

70 

73.8 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

86 

92 

95 

97 

97 

95 

95 

90 

88 

92 

92 

93 

86 

87 

91 

94 

96   96 

95 

94 

95 

99 

100 

93 

92 

92 

95 

96 

92 

78 

85 

92.7 

MIN 

74 

70 

70 

68 

75 

71 

69 

66 

70 

75 

69 

65 

60 

60 

68 

77 

74   72 

70 

66 

73 

74 

75 

75 

70 

74 

73 

77 

70 

66 

69 

70.5 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 

86 

92 

97 

97 

96 

96 

33 

66 

86 

90 

92 

85 

34 

85 

91 

93 

96   95 

95 

90 

97 

97 

95 

83 

90 

91 

93 

90 

75 

77 

85 

90.3 

MIN 

75 

76 

78 

78 

78 

72 

72 

71 

70 

74 

75 

69 

66 

66 

70 

76 

79   81 

77 

74 

73 

78 

79 

73 

73 

72 

75 

72 

58 

68 

69 

73.5 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 

77 

83 

69 

91 

90 

82 

83 

82 

84 

85 

81 

76 

79 

87 

67 

86 

65   83 

33 

36 

88 

91 

89 

81 

86 

88 

93 

79 

63 

79 

85 

34.6 

MIN 

66 

57 

56 

55 

57 

57 

61 

63 

64 

62 

51 

45 

47 

55 

66 

53 

60   66 

56 

47 

45 

53 

55 

59 

52 

46 

57 

51 

59 

64 

64 

57.1 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

88 

95 

95 

97 

99 

95 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

66 

89 

92 

96 

99   96 

95 

93 

96 

102 

102 

98 

92 

94 

98 

95 

63 

81 

38 

93.3 

MIN 

66 

66 

66 

64 

68 

66 

64 

64 

64 

71 

66 

56 

54 

57 

65 

74 

69   68 

64 

58 

69 

62 

68 

73 

68 

70 

69 

72 

68 

64 

55 

65.8 

PIMPLE  HILL 

MAX 

82 

32 

64 

87 

90 

91 

84 

78 

82 

82 

85 

85 

79 

80 

62 

84 

87   88 

37 

84 

66 

89 

94 

90 

79 

82 

66 

93 

86 

73 

81 

84.5 

MIN 

65 

66 

64 

66 

70 

63 

62 

64 

64 

69 

58 

55 

56 

58 

65 

69 

69   68 

54 

60 

63 

70 

70 

63 

59 

64 

67 

67 

61 

58 

61 

63.3 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

86 

89 

90 

91 

90 

65 

86 

83 

87 

88 

86 

82 

87 

86 

89 

87 

90   85 

37 

87 

89 

93 

90 

83 

86 

88 

92 

64 

88 

86 

90 

87.4 

MIN 

68 

67 

66 

66 

69 

66 

66 

70 

69 

66 

60 

59 

62 

68 

72 

71 

70   65 

66 

62 

60 

62 

70 

68 

63 

62 

72 

71 

69 

67 

67 

66.4 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

68 

90 

92 

90 

93 

67 

90 

66 

93 

68 

88 

85 

87 

88 

92 

90 

92   89 

90 

90 

92 

94 

92 

34 

88 

91 

94 

87 

89 

86 

89 

89.5 

MIN 

70 

73 

66 

69 

74 

70 

69 

73 

72 

70 

63 

63 

62 

70 

74 

73 

73   71 

68 

66 

53 

68 

74 

70 

66 

66 

74 

75 

70 

70 

70 

69.5 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

81 

82 

84 

85 

89 

89 

81 

83 

85 

86 

85 

80 

78 

31 

65 

88 

86   87 

85 

81 

82 

86 

91 

90 

76 

60 

84 

88 

78 

80 

81 

33.3 

MIN 

61 

62 

60 

56 

61 

62 

57 

56 

65 

69 

59 

48 

45 

52 

63 

69 

60   62 

61 

46 

49 

57 

58 

63 

56 

51 

57 

52 

58 

64 

58 

58.0 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 

87 

86 

90 

94 

93 

95 

91 

89 

88 

88 

90 

91 

38 

86 

85 

87 

92   93 

37 

90 

90 

98 

98 

92 

90 

89 

91 

92 

90 

86 

82 

89.9 

MIN 

60 

63 

64 

63 

64 

64 

64 

66 

68 

71 

61 

57 

60 

56 

57 

74 

55   53 

53 

57 

58 

60 

59 

61 

62 

63 

61 

64 

69 

59 

59 

62.4 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

65 

84 

81 

90 

92 

93 

83 

90 

88 

86 

89 

66 

82 

67 

90 

90 

87   39 

87 

35 

88 

93 

93 

93 

33 

87 

91 

95 

87 

89 

87 

38.1 

MIN 

59 

60 

61 

61 

62 

61 

61 

61 

64 

65 

51 

50 

51 

59 

63 

56 

53   65 

63 

48 

50 

54 

60 

61 

54 

50 

57 

66 

59 

62 

61 

59.0 

OUAKERTOWN  1  E 

MAX 

65 

90 

92 

95 

97 

94 

33 

89 

69 

88 

90 

88 

85 

90 

93 

94 

96   95 

92 

91 

99 

101 

99 

96 

93 

92 

97 

96 

88 

88 

87 

92.2 

MIN 

69 

65 

66 

64 

66 

64 

65 

63 

62 

71 

62 

61 

58 

60 

64 

73 

59   69 

64 

60 

53 

60 

56 

63 

65 

68 

59 

73 

67 

57 

66 

64.9 

READING  WB  CITY 

MAX 

87 

94 

96 

97 

98 

93 

87 

88 

88 

91 

92 

86 

84  ■ 

87 

92 

94 

97   95 

94 

92 

98 

99 

99 

64 

91 

93 

98 

92 

79 

62 

87 

91.4 

MIN 

73 

72 

74 

71 

76 

73 

68 

72 

70 

73 

69 

68 

61 

67 

73 

78 

75   76 

74 

66 

74 

70 

74 

73 

58 

73 

74 

74 

70 

66 

70 

71.5 

RIDGWAY  3  W 

MAX 

61 

86 

90 

93 

93 

66 

38 

86 

87 

89 

85 

85 

85 

89 

89 

85 

87   85 

66 

87 

92 

91 

87 

81 

84 

87 

90 

82 

85 

86 

89 

87.0 

MIN 

64 

58 

56 

55 

58 

60 

61 

60 

63 

65 

46 

43 

45 

53 

54 

68 

60   63 

60 

47 

48 

57 

56 

54 

53 

48 

58 

65 

57 

58 

56 

57.2 

SALINA  3  W 

MAX 

86 

37 

91 

92 

90 

64 

86 

66 

66 

86 

86 

84 

84 

89 

90 

38 

90   88 

34 

86 

91 

92 

90 

31 

85 

89 

90 

86 

86 

85 

69 

97.4 

MIN 

67 

62 

61 

62 

66 

63 

61 

66 

68 

69 

55 

60 

52 

62 

67 

71 

67   67 

64 

58 

53 

57 

52 

66 

59 

56 

65 

66 

64 

61 

61 

62.5 

SCRANTON 

MAX 

86 

89 

89 

91 

95 

95 

87 

88 

90 

92 

92 

67 

84 

86 

90 

93 

91   90 

90 

90 

90 

95 

98 

94 

84 

86 

92 

94 

83 

83 

38 

89.7 

MIN 

61 

66 

67 

65 

68 

66 

65 

65 

67 

72 

64 

58 

57 

63 

64 

73 

71   70 

66 

56 

55 

65 

70 

59 

65 

65 

53 

64 

67 

66 

64 

65.1 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

69 

91 

96 

94 

87 

89 

86 

69 

90 

88 

83 

85 

90 

91 

92 

94   90 

87 

39 

95 

98 

95 

84 

87 

92 

94 

83 

82 

87 

88 

39.5 

MIN 

69 

69 

66 

64 

68 

65 

64 

66 

71 

72 

62 

54 

57 

64 

69 

72 

70   69 

64 

54 

56 

65 

69 

67 

54 

64 

66 

70 

65 

66 

63 

65.2 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 

85 

89 

94 

95 

98 

88 

92 

87 

69 

92 

89 

85 

86 

90 

93 

92 

93   90 

91 

89 

96 

99 

97 

35 

89 

95 

98 

85 

84 

86 

91 

90.8 

MIN 

68 

61 

62 

62 

62 

61 

66 

64 

72 

70 

60 

54 

53 

60 

70 

73 

68   70 

64 

55 

57 

61 

61 

70 

62 

59 

62 

72 

70 

67 

67 

64.0 

SHIPPENSBURG 

MAX 

65 

91 

95 

96 

93 

89 

88 

84 

91 

92 

88 

86 

84 

88 

92 

93 

95   93 

93 

92 

97 

99 

97 

94 

90 

94 

97 

94 

88 

85 

89 

91.4 

MIN 

71 

69 

68 

65 

68 

65 

65 

69 

71 

71 

67 

58 

60 

60 

68 

74 

70   72 

67 

61 

63 

62 

68 

71 

65 

59 

67 

73 

71 

67 

64 

66.7 

SHIPPINGPORT  WB 

MAX 

87 

88 

91 

91 

89 

64 

87 

63 

68 

88 

85 

63 

68 

87 

89 

37 

90   67 

37 

37 

90 

92 

91 

82 

86 

91 

92 

86 

86 

87 

90 

37.7 

MIN 

69 

68 

65 

64 

69 

68 

66 

70 

70 

61 

57 

57 

58 

65 

73 

71 

69   67 

63 

59 

57 

50 

66 

65 

62 

59 

70 

70 

69 

66 

55 

65.1 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

88 

87 

91 

93 

91 

83 

88 

89 

88 

90 

65 

83 

86 

90 

90 

86 

89   86 

88 

86 

92 

94 

92 

84 

39 

92 

90 

87 

89 

83 

91 

88.5 

MIN 

66 

67 

60 

62 

69 

66 

62 

67 

67 

68 

57 

56 

56 

65 

70 

69 

67   68 

62 

54 

56 

60 

67 

63 

56 

65 

69 

73 

62 

63 

64 

63.7 

SOMERSET  MAIN  ST 

MAX 

82 

83 

90 

92 

90 

81 

84 

85 

69 

85 

84 

83 

80 

85 

87 

86 

87   35 

86 

86 

88 

90 

67 

73 

83 

87 

90 

36 

83 

85 

84 

85.5 

MIN 

66 

59 

56 

55 

61 

58 

59 

62 

63 

66 

57 

51 

52 

57 

65 

66 

65   55 

59 

55 

51 

52 

58 

64 

60 

58 

60 

60 

65 

66 

66 

69.9 

SPRING80R0 

MAX 

78 

82 

66 

90 

91 

92 

83 

89 

89 

90 

85 

83 

62 

87 

90 

38 

37   85 

85 

36 

88 

90 

92 

35 

82 

84 

90 

90 

85 

88 

89 

86.8 

MIN 

66 

65 

57 

62 

64 

65 

57 

66 

66 

68 

52 

47 

51 

62 

71 

70 

63   64 

61 

46 

51 

58 

66 

65 

50 

53 

64 

70 

56 

63 

52 

60.7 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

81 

82 

86 

86 

85 

78 

81 

82 

85 

80 

81 

77 

77 

63 

86 

82 

82   81 

82 

82 

85  i 

87 

85 

77 

30 

83 

85  i 

83 

74 

75 

31 

81.8 

MIN 

65 

59 

59 

55 

59 

62 

56 

61 

62 

65 

57 

53 

55 

56 

51  ( 

64 

62   52 

62 

55 

50  I 

50 

67 

61 

59 

64 

56  ! 

65 

68 

53 

52 

69.6 

STATE  COLLEGE 

MAX 

79 

86 

92 

94 

95 

85 

85 

83 

69 

90 

66 

32  1 

63 

90 

'' 

89 

89   87 

87 

85 

91 

94 

94 

86 

37 

91 

96 

82 

83 

82 

ae 

87.7 

MIN  : 

66 

66 

66 

66 

66 

63 

63 

67 

68 

66 

63 

58  ! 

58 

62 

70 

70 

69   71 

65 

58 

59 

64 

68 

70 

63 

59 

65 

71 

56 

57 

57 

65.3 

STROUDSBURG 

MAX 

90 

91 

90 

96 

99  101 

88 

89 

92 

90 

93 

93 

86 

38 

91 

94 

95   98 

94 

92 

93 

97  102 

99 

85 

91 

95 

00 

93 

30   90 

92.7 

MIN 

58 

65 

64 

61 

64 

64 

66 

66 

64 

70 

60 

54 

51 

60 

65 

74 

70   68 

61 

52 

53 

60 

60 

69 

64 

65 

58 

67 

58 

54   67 

63.0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 

MIN 
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Table  5  ■  ConUnued 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

[PE 

:rj 

IT 

UK 

Eh 

PENNSYLVANIA 
JULY  1955 

Day 

Of  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

., 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

< 

TIONESTA  2  Se  DAM 

MAX 
MIN 

SO 
38 

80 
61 

85 
58 

89 

59 

91 
62 

90 
65 

83 
62 

88 
63 

82 

67 

88 
65 

88 
52 

83 
50 

81 
52 

85 
56 

87 
62 

87 
70 

86 
55 

89 
69 

65 
63 

86 

4  3 

85 
45 

89 
55 

90 
50 

88 
63 

60 

51 

63 
54 

36 

57 

86 
55 

82 
58 

65   86 
50   61 

85>0 
59.1 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

80 
64 

88 
59 

91 
55 

93 

94 
61 

91 
62 

90 
59 

87 
62 

91 
65 

90 
55 

93 
45 

84 
43 

87 
49 

90 
58 

91 
64 

87 
68 

90 
52 

86 
52 

87 
51 

89 
43 

93 
53 

94 
55 

90 
58 

84 
62 

87 
50 

90 
49 

91 
62 

90 
67 

87 
56 

37   93 
61   57 

89t2 
67.9 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

93 
63 

91 
62 

94 

61 

99 

60 

100 

63 

85 
63 

89 

63 

92 

59 

96 

71 

93 

68 

83 

55 

82 

50 

89 
50 

92 

57 

94 
66 

91 

71 

91 
64 

90 
63 

86 

64 

88 
48 

97 
48 

99 

60 

96 

61 

83 

65 

85 
59 

93 

53 

95 

58 

78 
67 

87 
64 

89   92 
65   53 

90.7 
60.6 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

88 
72 

87 
65 

93 
66 

93 
65 

91 
67 

87 
69 

88 
65 

68 
71 

66 
69 

85 
71 

88 
62 

86 
62 

66 
66 

88 
67 

92 

71 

89 
71 

91 
70 

88 
70 

88 
55 

89 

53 

91 

55 

94 

57 

90 
65 

80 

69 

84 
67 

88 
63 

92 
66 

86 

70 

87 
72 

65   86 

71   72 

88.2 
66.9 

UPPER  DARBY 

MAX 
MIN 

87 
74 

92 
72 

95 
73 

97 
70 

96 
75 

97 
74 

95 
69 

90 
66 

90 

70 

92 

74 

92 
70 

89 
66 

84 
62 

87 
62 

92 
69 

93 
76 

97 
76 

95 
76 

94 
74 

92 

70 

96 
1/. 

100 

98 
75 

92 

69 

91 

70 

91 
72 

95 

74 

93 

77 

76 
68 

78   87 
66   68 

91.7 
71.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

80 
66 

69 
64 

89 
57 

94 

=  7 

95 
64 

83 
64 

89 
63 

67 
64 

89 
69 

87 
67 

85 
52 

83 
47 

87 
49 

92 
59 

92 

70 

85 

70 

83 

87 
63 

35 
64 

88 

47 

94 

49 

94 

58 

87 
60 

81 
62 

83 
55 

69 
50 

92 
64 

80 
69 

88 

57 

87   92 
63   64 

87.8 
60.4 

WAYNES8URG  2  W 

MAX 
MIN 

89 

6a 

90 
57 

92 
63 

93 
63 

91 
53 

90 
65 

68 
63 

89 
68 

aa 

68 

88 
67 

86 

55 

88 
56 

90 
57 

88 
58 

91 

68 

90 
69 

92 

63 

88 
65 

91 
6? 

90 
61 

92 

48 

94 
52 

93 

60 

88 
63 

87 
65 

90 
62 

93 
63 

87 
68 

90 
57 

88   91 
62   61 

89.9 
62.3 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

MIN 

82 

60 

91 
66 

90 
61 

91 
60 

95 
63 

96 
63 

83 
51 

83 
53 

81 
65 

87 
56 

89 

57 

60 
52 

79 
50 

82 

53 

86 
54 

88 
67 

89 
64 

87 
64 

90 
63 

85 

49 

86 
49 

94 

59 

96 
64 

92 
51 

78 
57 

83 
55 

90 
58 

92 

65 

77 
61 

64   85 
62   62 

86.8 
59.6 

WELLSVILLE 

MAX 

MIN 

BS 
68 

90 
62 

92 
63 

95 
62 

96 
66 

91 
62 

87 
54 

87 
65 

87 
72 

92 
68 

91 
57 

89 

57 

94 
65 

94 
73 

96 
65 

94 
66 

94 
65 

94 

67 

96 

66 

98 

57 

98 
62 

93 

70 

92 

62 

96 
55 

98 

62 

95 
72 

84 

69 

64   86 
61   62 

92.0 
64.7 

WEST  CHESTER 

MAX 

MIN 

87 

71 

97 
72 

95 
72 

99 

74 

99 
72 

96 
58 

90 
57 

90 
68 

90 
69 

91 
68 

93 
55 

89 
61 

86 
61 

88 
67 

93 

73 

95 

74 

100 
75 

97 
72 

95 
67 

93 

70 

98 
72 

103 
74 

101 
74 

81 
67 

91 
69 

91 

70 

98 
73 

93 
66 

78 
63 

80   86 
64   63 

92.4 
69.1 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
68 

93 
63 

97 
65 

99 
65 

100 
67 

88 
65 

91 
56 

89 
64 

93 
73 

95 
71 

90 
61 

86 
57 

87 
56 

93 
58 

96 
69 

94 
73 

95 
69 

95 
59 

92 
64 

92 
56 

100 
55 

98 
65 

99 
65 

86 
70 

91 
65 

97 
59 

98 
64 

88 
72 

90 
71 

90   90 

67   70 

93.0 
65.3 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

86 

71 

93 

66 

95 
66 

97 
65 

97 
69 

92 
54 

90 
54 

90 
70 

91 
74 

90 
72 

93 
68 

92 
61 

86 
59 

87 
59 

94 
71 

93 
76 

95 
68 

94 
69 

94 
65 

92 

59 

95 

69 

98 
51 

98 
56 

94 
73 

92 

64 

95 
61 

97 
55 

97 
72 

94 
71 

81   87 
66   65 

92.6 
65.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONFLUENCE  1  SW  DAU 

EVAP 

.22 

.23 

.16 

.22 

.26 

.22 

.10 

.16 

.16 

.22 

.09 

.30 

.23 

.18 

.20 

.28 

.20 

.23 

.09 

.20 

.23 

.22 

.25 

.23 

.12 

.17 

.17 

.18 

.22 

.21 

.20 

6.15 

WIND 

55 

49 

39 

42 

35 

37 

28 

25 

30 

38 

27 

40 

38 

47 

37 

27 

91 

53 

20 

33 

39 

33 

34 

46 

17 

39 

20 

29 

44 

49 

58 

1199 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 

.14 

.13 

.16 

.25 

.23 

.19 

.19 

.20 

.11 

.16 

.19 

.31 

.29 

. 

_ 

.24 

.22 

.23 

.13 

.19 

.29 

.27 

.21 

.31 

.16 

.26 

.20 

.45 

.17 

.19 

.26 

86.77 

WIND 

26 

28 

27 

23 

17 

35 

24 

15 

24 

24 

43 

61 

41 

24 

24 

69 

43 

39 

27 

34 

32 

17 

23 

47 

35 

28 

19 

14 

44 

25 

37 

969 

HAWLEY  1  S  DAM 

EVAP 

.21 

.20 

.23 

.23 

.28 

.11 

.05 

.14 

.20 

.28 

.31 

.16 

.27 

.25 

.27 

.24 

.22 

.27 

.23 

.31 

.26 

.25 

.32 

.35 

.12 

.18 

.22 

.23 

.19 

.16 

.22 

6.96 

WIND 

114 

115 

34 

68 

35 

6 

22 

43 

96 

102 

48 

49 

37 

104 

136 

106 

75 

73 

59 

52 

37 

48 

69 

96 

32 

32 

38 

57 

41 

77 

32 

1933 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 

.10 

_ 

.15 

. 

• 

.43 

.45 

.14 

.17 

.18 

.25 

.23 

.33 

.19 

.21 

.21 

.15 

.24 

.18 

.26 

.21 

.28 

.15 

.18 

.23 

.21 

.20 

.11 

.18 

.21 

.22 

86.26 

WIND 

23 

34 

15 

7 

6 

15 

15 

7 

23 

18 

24 

49 

* 

67 

24 

66 

32 

18 

10 

30 

2 

10 

26 

13 

13 

12 

12 

10 

23 

21 

23 

648 

LANDISVILLE 

EVAP 

.25 

.10 

.38 

.10 

.34 

.31 

.27 

.25 

.26 

.18 

.27 

.36 

_ 

_ 

.29 

.34 

.28 

.36 

.34 

.32 

.26 

.32 

.24 

.30 

.11 

.27 

.28 

.38 

.35 

.15 

.19 

88.40 

WIND 

33 

51 

62 

38 

19 

43 

41 

36 

31 

21 

20 

42 

43 

2 

54 

48 

29 

56 

69 

42 

22 

26 

28 

61 

29 

25 

20 

45 

92 

81 

49 

1258 

PIMPLE  HILL 

EVAP 

.22 

.17 

* 

* 

.83 

.34 

.20 

.13 

.26 

.22 

.19 

.33 

.30 

.25 

.25 

.29 

.29 

.36 

.26 

.32 

.32 

.36 

.42 

.37 

.13 

.15 

.34 

.31 

.26 

.12 

.47 

8.46 

WIND 

80 

82 

• 

* 

133 

53 

33 

45 

69 

65 

32 

50 

45 

77 

86 

107 

66 

91 

58 

36 

34 

36 

60 

67 

20 

37 

58 

61 

66 

67 

126 

1840 
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STATION  INDEX 


PENNSYLVANIA 


Station 


ACHrrONIA  LOCK  3 
ALLfXS  MILLS 
ALLENTOWN  we  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CUflvE 

ARDENTSVILLE 
ARTEMA5  1  HNH 
AUSTINBURG  2  W 
AVOC*  CAA  AP 
BAKERSTOWN  )  WNW 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOHN 

BEECH  CREEX  STATION 

BELLEfONTE  *  S 
BERWICK 
BETHLEHEM 
PBETHLEHEM  LEHIOH  UNI 
BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 
BRADDOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  5TA 

BRADFORD  A  W  RES 

BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SRUCETON  1  S 

BUCKSTOHN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
•BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  HILL 
CANTON  1  NH 
CARLISLE 
CARROLLTOWN  2  SSE 

CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 
CHAHBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI 

CHARLEROI    LOCK    ft 
•CHESTER 
CURENCE    1    E 
CLARION   3   SW 
CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE    3   W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  S  NW  NURSERY  : 

CLERMONT 

COALDALE  2  NW 

COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
C06AN  STATION  2  N 
COLUMBIA 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
C0NNELL5V1LLE  2  E 
CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  I'. 

CORRY 

COUOERSPORT  2  NW 
COUOERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIOE 

CRESSON  2  5E 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
DERRY 
DEVAULT  1  W 


0229 
02ft9 
031) 


0A09 
0*57 
0*75 
0*82 
0*99 


ERRY 


DINGHANS 
DIXON 
DONEGAL 
•DONORA 
OOVLESTCWN 

DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
DUNLO 

DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

EBENS8URG 

ED1N80R0 

ELIZA6ETHT0WN 

EMPORIUM  1  E 

ENGLISH-CENTER 

EPHRATA 

EOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARR ELL-SHARON 
FORD  CITY  *  S  DAM 
FRANKLIN 
FREOERICKSVILLE  2  SE 

PRE ELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
•GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 

GIFFORD 

GLENCCE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLEN  ROCK 

GLCMNILLARO  DASH  DAM 

GORDON 

GOULOSeOftO 

GRANT VI LLE  2  SW 

GRATERFORD 

GAATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GftCENSBURG  2  E 
GREENS6URG  3  SE 

GREENVILLE 

HANOVER 
•HARRISBURG  MB  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HAWLEY 
HAHLET  1  $  DAM 

H0LLIDAYS6URG 
HOLLISTERVILLE 
«H0lTM000 

HONESDALE  A  NW 


County 


ALLEGHENY 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 

ADAMS 

BEDFORD 
TIOGA 
LUZERNE 
ALLEGHENY 

WARREN 
NORTH 'LAND 
BEAVER 
SNYOER 
CENTRE 

)  CENTRE 

COLUMBIA 
I  NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 


0736 
07*3 
0763 
0620 
0661 

0667 
0666 
0905 


22*5 
2265 
2296 


2662 

2669 
2682 


(2942 
13028 
30*7 


<  30 

•   39  56 

:  99  45 

I  42  00 

i  41  21 

40  99 


78  35 

75  26 

75  26 

78  29 


INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 

MC  KEAN 
MC  KEAN 
BEDFORD 
JEFFERSON 

ALLEGHENY 

I  SOMERSET 

■  BEDFORD 

■  WASHINGTON 
i  HUNTINGDON 
)  SUTLER 

'   BUTLER 
I  CUMBERLAND 
I  BRADFORD 
.  CUMBERLAND 
>  CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

,    FRANKLIN 

■  WASHINGTON 

'  WESTMORELAND 
.  DELAWARE 
I  CENTRE 
•   CLARION 

■  LEHIGH 

!  WASHINGTON 
I  CLEARFIELD 

CLEARFIELD 
I  MC  KEAN 

SCHUYLKILL 

I  CHESTER 

■  CHESTER 
LYCOMING 

■  LANCASTER 

■  SOMERSET 

I  FAYETTE 
YETTE 

■  YETTE 
MONTGOMERY 

'  ALLEGHENY 

I  ERIE 

.  POTTER 

I  POTTER 

TIOGA 


1  MONTOUR 

.  WESTMORELAND 

HESTER 


.  WYOMING 
.  WESTMORELAND  : 
I  WASHINGTON 
BUCKS 

CAMERON 
CLEARFIELD 

CAMBRIA 

sullivan 
Sullivan 

.  clarion 

PERRY 
,  CAMBRIA 

ERIE 
1  LANCASTER 

CAMERON 

LYCOMING 

LANCAiTER 

WAYNE 

ERIE 

BEDFORD 

MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 

BERKS 

)  LUZERNE 
I  POTTER 

BERKS 
I  BUCKS 
I  ADAMS 


40  2* 

41  57 
*1  57 
*0  OO 
*1  09 
*0  18 


76  30 
80  19 

77  10 


75  22 
75  23 
77  31 


75  36 

77  22 

79  OB 

79  52 


*0  51 
*0  15 
*1  *0 


.  41  37 

.  41  31 

39  52 

39  56 


32231  ADAMS 
i3237;MC  KEAN 
3298  SOMERSET 
3311  ELK 
3330 j YORK 

33*3|alLEGHENY 
3379  SCHUYLKILL 
339* I  WAYNE 
3*22 'DAUPHIN 
3*35  MONTGOMERY 

3*3eiOAUPHIN 

3503  I  GREENE 

3515  WESTMOREUND  ! 

3516 'WESTMORELAND  ! 

3526|MERCER 

3662 ! YORK 
3699, YORK 
370* [DAUPHIN 
3758lWAYHe 
3761 IWAYNE 

*001 I  BLAIR 
AOCSiWAVNE 
*019  LANCASTER 
4027  INDIANA 
4041  WAYNE 


78  14 

79  06 

79  59 

76  50 

76  39 

80  26 

77  52 
79  54 

79  53 
76  65 

76  62 

77  11 

78  *2 

77  *5 
77  27 
75  36 
77  36 


'   40  09 

.  39  50 

41  03 

41  12 

I  40  37 

40  07 

41  01 
41  07 

41  41 

I  40  50 

<  39  58 

39  59 
41  21 

40  02 
39  48 

39  SO 


41  56 

41  48 
41  46 

41  45 


40  58 
40  20 
40  05 


40  13 
40  13 
39  50 


40  93 

<  40  *5 

*1  15 

*0  22 


>  *0  36 

I  39  *7 

I  *0  16 

*0  17 

*1  2* 

)  39  *8 

*0  13 

■   40  16 

*]  29 

41  26 

.  *0  26 


1500 
1660 
1352 
1*17 
1065 


77  56 
79  26 

75  39 

60  26 

76  26 

78  32 

76  30 
75  56 

75  50 

75  *9 

77  06 

76  30 

79  22 

79  22 
79  36 

79  33 


79  38 

76  03 

77  53 


.  *0  18 

*1  20 

41  06 

40  17 

<  41  33 

*1  2* 

*0  59 


76  37 

79  18 
75  33 

7*  52 
75  52 
79  23 
79  51 


2125 
2090 
1220 
*60 


80  12 

76  23 
80  30 
79  30 
79  49 
75  *0 

75  5* 

77  39 
75  50 


76  36 

76  51 
76  36 


60  13 
76  20 

75  27 

76  *1 

75  27 

76  43 
79  55 
79  31 

79  30 

80  23 


76  54 
75  10 
75  11 

78  24 

75  26 

76  20 

79  06 
79  19 


Obser- 
vation 
time 


Obeerver 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREA*. 
LEHIGH  VLY  GAS  OIV 
ALTOONA  WATER  BUR. 

PA  STATE  COL  EXP 
GRAYSON  E.NORTHCRAF' 
OTTO  0.  BACON 
COMBINED  WITH  STA  N( 
PITT -GH  CUT  FLWR  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
MARLIN  R.  ETTINGER 
HAROLD  S.  RUPERT 

ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  6  FNDHY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 
DISTRICT  FORESTER 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  B.  M.  WILLDERS 
MRS.  MAE  L.  KIMMEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FIRE  OEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
PA  TURNPIKE  COMM 
CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  fi.  COOPER 

ALVIN  W,  MANGES 
MRS.  NELLE  R.  BROWN 
SMITH  TWP  MUN  AUTH 
PA  TURNPIKE  COMM 
WILLIAM  C.  FAUST 

WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 
C.  E.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 

RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.KREIGH6AUM 
MRS.  GR/\CE  A,  WICKS 
CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 

CORPS  Of  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 
PA  ELECTRIC  CO 
WILLIAM  J.  DOTTERER 


Refer 

to 
tablee 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


MANUFflC.  L  t, 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 
MfiS.TILLIE  M 
PANTHER  VLY  1 


I  CO 


I  CO 


CLOSED  5/55 


PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 
JAMES  H.  rust 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 
PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  (.   CHEM  CO 

GEORGE  P.  MULDERICK 
J.  EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 
GROVER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  El'GINEERS 

LOUIS  C.  EDWARDS 
M.  0.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 
MISS  N.  D.  WINEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 

CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 
PA  TURNPIKE  COMM 
DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 


MRS. ELSIE  P.  BIGGER 

A.  B.  KEMPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 
EDINBORO  ST  TCHR  COI^ 
MASONIC  HOME 

RUSSELL  E.PALMATEER 
WILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 
MRS. ROSE  H.  NEILSEN 
CIVIL  AERO.  ADM, 

PA  TURNPIKE  COMM 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  K,  ELLIOTT 
D,  P.  FENSTERMACHER 

ANDREW  B.  EVANSHA 
W,  GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 
GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 

NAT  MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HISS  S.  M.  JOHNSON 
L.  H.  EILENBERGER 
EARL  E.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 

LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
WESTMORELAND  WTR  CO 
C.  EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 
MRS.KATHERINE  S.B 
PA  POWER  fc  LIGHT  CO 

JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  fc  LIGHT  CO 
PA  POWER  t  LI6MT  CO 
^RS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 


2  3  5 

INACTIVE  5/55 
2  3  5 


2  3  5  6  7  C 
2  3  5  7  C 
2  3  5 


2  3  5  6  7  C 


Static] 


HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 

HUNTSDALE 

HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 

JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 

KRES6EV1LLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 
LANDISVILLE 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WWW 

LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  H 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  1  SW 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAY BURG 

MC  C0NNELS6URG 

MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEADVILLE  1  S 
MED IX  RUN 
MERCER  2  NNE 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERS8URG 

MERWINSBURG 

MEYERSDALE 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 
MILAN 
MILANVILLE 
MILLERSBURG  2  E 
MILLHEIM 

MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 
MONTROSE  1  E 
HORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 


MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 
NEFF5  MILLS  3  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NOHRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  S  N 
PALM 
PALMERTON 

PARKER 

PARKER  1  E 

PAUPA:k  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TI 

PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON  1  S 
PORTLAND 
POTT ST OWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BF 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIDGWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 
RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  5 


County 


WAYNE 
SOMERSET 
SUSQUEHANNA 
HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 

CRAWFORD 

CARBON 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

POTTER 
BEDFORD 
ARMSTRONG 

WESTMORELAND 
CfiRBON 

MC  KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 

LANCASTER 


CRAWFORD 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 
DELAWARE 
FOREST 
INDIANA 

BLAIR 


ALLEGHENY 
LUZERNE 

CRAWFORD 


MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 
BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 
HUNT INGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 


PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 

BERKS 

NORTHAMPTON 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 
CLINTON 
CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 

ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 


a 

75  17 
78  55 
75  43 
78  01 


76  55 
78  55 

76  48 


39  59 

40  49 

40  06 

40  5* 

*1  46 

41  27 
40  03 
40  o: 
40  06 

40  19 

40  5* 

41  59 
40  22 

40  19 


78  40 

75  16 

76  17 
76  17 
76  25 


75  43 

76  43 
78  39 

77  35 
80  31 

77  28 


40  11 

40  24 
39  49 

41  28 


75  26 

79  01 

76  *6 

80  28 
76  31 

75  04 

76  56 


*1  50 
40  09 

40  1* 

*1  09 
*0  24 

41  13 
40  26 
40  22 

40  37 

40  40 
40  09 


40  05 

39  44 

40  29 
40  13 


40  48 

41  05 
41  06 
*1  2* 
*1  17 
39  57 

39  53 

39  55 

40  02 

39  57 

40  54 

40  07 

41  IB 
41  02 
*0  34 
40  30 


41  52 

40  20 
1  20 
I  14 

41  54 

39  57 

41  25 


76  26 

75  22 

77  53 

76  08 
79  42 
76  16 


79  40 
75  14 
75  06 

75  11 


75  16 

75  09 

76  05 


75  30 

76  22 

80  13 


80  00 

76  47 
60  18 
76  03 
76  07 

76  23 

79  14 
79  33 

78  15 

79  01 
79  40 


Obser- 
vaticm 
time 


Obaervei 


Refer 

to 
tables 


lEND  E.  WALTER 
ELECTRIC  CO 
7A I  JOSEPH  J.  SANSUSKAS 
7A  JOHN  R.  HEhCERSON 
8A  METRO  P.  DOROSH 


Ba! MRS. GERTRUDE  M. BURTON   3 
7AiCLYMER  WATER  SVC  CO   2  3  5 
5P  WESTMORELAND  WTR  CO   2  3  5 
MIDiARCHIE  LAIN 
aA  DEPT  FOREST  &  WTRS    2  3  5  6 

5P  HENRY  S.  HAAK  2  3  5 

9A I  JOHNSTOWN  TRIBUNE  2  3  5 
MIDJCITY  OF  JOHNSTOWN 

8A|SPR1NG  WATER  CO  2  3  6 

TA I  JEROME  S.  HOWE  3 

7AiEUGENE  L.  KRE ITNER      3 

MID 'pa  turnpike  COMM  2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS      3 

turnpike  COMM        3 

9A  CITY  OF  BETHLEHEM       3 

.  CHARLES  GORDON      ,     3 
,  GLADYS  REINEKE     3 
'  LANCASTER  WATER  BUR [   2  3  5 
<   LANCASTER  WATER  BUR 
■   STATE  COLLEGE 

•  WEST  PENN  POWER  CO 
I  PA  DEPT  OF  WELFARE 
.  HARRY  P.  HOWLANO 

LEBANON  BOCSTG  CO 

THOMAS  DONNACHIE 

.    GOODWIN  S.  DEFREHN 

IRS.DIMMIS  M.BAILEY 
I  SOUTH  PENN  OIL  CO 
.    AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 

EMANUEL  ZETTLE 
I  HUGH  F.  PARKER 
,  THOMAS  MECKES 

.lAM  I.  SWOOPE 

.  "INNIE  e.  Mil 


es 

■  FRANCES  E.SCHEIBNER 
I  MRS.  I.  S.  BUCHANAN 
I  SUN  OIL  CO 

ROY  A,  MARKER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

I  BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AERO.  ADM.      2  3  5 
'  B ISLAND 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

RUTH  L.ROETTGER 

.  NATIONAL  TUBE  CO 
I  GEORGE  PEARAGE 

OF  MEADVILLE 
SNYDER 


WILLIA 


.TRUTH 


)EPT  HIGHWAYS 
.  ROLLIN  P.  GILBERT 
>  GERALD  D,  MURPHY 
I  LESTER  W.  HARDING 

i.  AIR  FORCE 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

S.  ROBERTS 
L  CHARLES  W.  DAVIS 
'  RUSSELL  SHEPLEY 

IN  E.  BOWERSOX 

.  KENNETH  LEI6H0W 
FRANK  R.  HOUSER 
WILMEfi  W.  HOOPES.Jfi 
PA  TURNPIKE  COMM 
PA  TURNPIKE  COMM 

H.  JOHN  DAVIS,  JR. 
I  MT  UNION  WTR  WORKS 
'  THEODORE  J.  SAMPSON 

<  DAVID  C.  SHAW 
.    MRS, KATHLEEN  WANDELL 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  STATE  UNIVERSITY 
IILA  SUB  WATER  CO 
.  TURNPIKE  COMM 
iXTER  F.  JOHNSON 

(^GENERAL  CHEMICAL  CO 
'  CLINTON  J.  ALLEN 
I  MRS.  FRANCES  K.  FRY 

,  TURNPIKE  COMM 
'  FRED  C.  OSWALD 

I  GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

JAM  I.  BROWN 

.   FRED  C.  ESCHBACH 

JERSEY  ZINC  CO 

.  LOUIS  A.  MALARKEY 
P.  M.  NEELY 
MISS  L.  VETTERLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 

<  FRANCIS    K.    DAVIS, JR 

,  WEATHER  BUREAU 
I  ATLANTIC  REFINING 
'  ICHUYLKILL  NAVIG  C 
i  USN  HYDROGRAPHIC  OFf 
'  CIVIL  AERO.  ADM. 

I  PHILA  SUB  WATER  CO 

I  HARRY  SHELDON 

L  DEPT  FRST  0  WTRS 
.  POWER  0  LIGHT  CO 
S.  WEATHER  BUREAU 

I  U.S.  WEATHER  BUREAU 

FISH  COMM 
.  EARL  E.  RARICK 

JOINT  BRIDGE  COW 

MILES  E.  SMITH 

i   JOHN  M.  SMITH 
I  JOHN  VOLANSKY 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 
•  DENNIS  K.  FLUCK 
tTHUR  LANGAN 

S.  WEATHER  BUREAU 
tS.  C.  W.  BAIRO 

F.  BILLETTE 

ROLD  C.  MEALY 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 

'  BOROUGH  OF  RIDGWAY 
)  DEOUESNE  LIGHT  CO 

MISS  MAUDE  MC  CAIN 
I  CARL  KOPATZ 

I. WATER  POWER  CORP 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

AUTH  WSTMRLD  CO  I 
ALVERTA  L.HOLMES 
I  DAVID  R.  ANDERSON  I 
{   CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  6 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5   7  C 


2  3  5   7  C 


STATION  INDEX 


- 

ObMI- 

^ 

9 

vatiOD 

Refer 

Station 

& 

County 

1 

■§ 

i 

1 

time 

Observer 

to 

0. 

-1 

1 

1 

t 

t 

tables 

J 

& 

J 

3 

A 

A 

«  SCRANTOM 

7902 

LACKAWANNA 

15 

*1  25 

75  *0 

746 

7A 

7. 

U.S.  °OST  OFFICE 

2  3  5 

SELINSGROVE  CAA  *P 

7931 

SNYt)ER 

15 

*0  49 

76  52 

437 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5   7 

■  ELLEftSVILLE  2  *M 

793a 

BUCKS 

5 

*0  23 

75  20 

530 

HID 

5ELLEHSVILLE  WTR  CO 

C 

SHADE  GAP 

7969 

MJNTINGDCM 

6 

40  11 

77  52 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PVLE 

C 

SHAMOKIN 

7978 

NORTH ■ LAND 

15 

*(t  48 

76  33 

770 

BA 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  H 

S026 

WARREN 

1 

79  09 

1940 

MIO 

L.  N.  HANSON 

c 

SHIPPEN5BURG 

e073 

FRANKLIN 

15 

*0  03 

77  32 

709 

4P 

*P 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAMONING 

91*5 

CAMERON 

16 

41  19 

78  OS 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL    3 

SLIPPERY  HOCK 

6184 

euTLca 

2 

41  04 

BO  03 

1345 

7P 

7A 

WALTER  0.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHRORT  HIGIWAY  SHED 

8190  MC  KEAN 

1 

41  46 

7B  27 

1510 

MID 

PA  OEPT  HIGHWAYS 

c 

SOMERSET  FAIRVtEW  ST 

82*4 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

SOMERSET  HAIN  ST 

82*9 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2150 

6P 

6P 

DAVID  L.  GROVE 

2  3  5    7 

SOUTH  CAMAAN  1  NE 

8275 

WAYNE 

5 

41  31 

75  2* 

1*00 

MID 

EUGENE  M.  COOK 

c 

SOUTH  MOUKTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

7A 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

SPRINOeOflO 

8359 

CRAWFORD 

B 

41  49 

SO  23 

900 

6A 

9A 

SPRINGBOfiO  BOROUGH 

2  3  5   7 

c 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

4P 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

c 

SPRINGS  1  SW 

B395 

SOMERSET 

17 

39  4* 

79  10 

2500 

ALLEN  E.  YODER 

2  3  5    7 

•STATE  COLLEGE 

84*9 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

MID 

MIO 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

c 

STHAUS5T0WH 

8570 

BERKS 

1* 

*0  29 

76  11 

600 

JACOB  KLAHR 

STRONGSTOI* 

8589 

INDIANA 

* 

*0  33 

78  55 

IS80 

MID 

HARRY  F.  BENNETT 

^ 

STHOUDSeURG 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

BA 

BA 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

76  50 

1320 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNBURV 

8669 

NORTH ' LAND 

15 

40  51 

76  48 

440 

7A 

CHARLES  W.  8AYLEH 

c 

SUSQUEKANNA 

8692 

SUSOUEKANNA 

15 

*1  57 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

SUTERSVILLE 

6699 

ALLEGHENY 

17 

40  14 

79  48 

765 

7A 

MICHAEL  RACKO 

TAMAQUA 

6758 

SCHUYLKILL 

1* 

40  *6 

75  58 

S30 

9A 

MRS.  MARY  L. ROBERTS 

TAMAOUA  4  H   DAN 

6763 

SCHUYLKILL 

1* 

*0  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

c 

TAMARACK  2   S  FIRE  TWH 

8770 

CLINTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5    7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8873 

FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

c 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

1 

*1  38 

79  40 

1550 

MIO 

PA  ELECTRIC  CO 

c 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

8888 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  *  W 

9901 

WARREN 

I 

41  47 

79  32 

1735 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

9905 

BRADFORD 

15 

41  46 

75  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5   7 

c 

TOWER  CITY  5  SW 

9910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

76  37 

745 

6P 

HARRISBURG  WTR  DEPT 

TROY 

9959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

TUNNELTOH 

9989 

INDIANA 

^ 

40  27 

79  23 

890 

MID 

MRS.  MARY  E.  WEIHER 

c 

TURTLEPOIHT  *  NE 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  54 

78  16 

1640 

ROBERT  0.  STRAIT 

TYHOE  *  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

6 

40  43 

76  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

c 

UNKW  CITY  FILTRA  PLANT 

90*2 

ERIE 

1 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

EZRA  M.  COOPER 

UNIOHTOWN 

905O'F4rETTE 

10 

39  54 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

WH.  H.  MARSTELLER 

2  3  5   7 

Obser- 

Station 

:§ 
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1 

IQ 

^ 

1 

g 
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time 

Obeerver 

Refer 

to 

t 

•S 

1 

■■o 

1 

I 

6. 

a 

tables 

3 

a 

J 

s 

m 

A 

A 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

5 

39  56 

75  18 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  3 

5 

VANDERGRIFT 

9126 

WESTMORELAND 

40  36 

79  33 

900 

7A 

UNITED  ENG6FN0RY  CO 

VANOERGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  36 

995 

MID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

75  52 

350 

MRS.  MART  M.  WRIGHT 

WARREN 

9299 

WARR£N 

1 

41  51 

79  OB 

12B0 

7P 

7A|GILBERT  H.  REIER 

2  3 

5 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

60  14 

1200 

MIO 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

C 

WATSONTOWN 

9345 

NORTH 'LAND 

16 

41  05 

76  52 

470 

OWEN  BERKENSTOCK 

WAYNES BURG  2  W 

9352 

GREENE 

10 

39  54 

90  13 

990 

6P 

7A 

RALPH  L.  AMOS 

2  3 

5 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10 

39  54 

80  10 

9*0 

MIO 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

c 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9360 

FULTON 

12 

39  49 

79  05 

920 

MID 

WILLIAM  D.  COVER 

c 

WELLSBORO  3  S 

9408 

TIOGA 

16 

41  43 

77  16 

1920 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUMWAY 

2  3 

5 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

41  45 

77  16 

1550 

MID 

MRS.  IDA  S.  MATNARD 

c 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

15 

40  03 

76  57 

500 

5P 

5P 

D.  D.  HOOVER 

2  3 

5 

WERNERSVILLE  1  W 

9430 

BERKS 

14 

40  20 

76  06 

*05 

8A [CHARLES  A,  GRUBER 

WEST  CHESTER 

9464 

CHESTER 

5 

39  59 

75  36 

440 

60 

6P 

DAILY  LOCAL  NEWS 

2  3 

5 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

5 

39  49 

75  49 

440 

6A 

CONAHD-PYLE  CO 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

1 

41  3* 

79  25 

109O 

3A 

MRS. HELEN  F.KINNEAR 

WHITESBUR6 

9655 

ARMSTRONG 

1 

40  45 

79  24 

1530 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WILKES- BARRE 

9702 

LUZERNE 

15 

41  15 

75  52 

610 

7A 

MRS.  MARY  G.  MIRMAK 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

6 

40  28 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  BIDOLE 

WILLIAMSPORT  W8  AP 

9728 

LYCOMING 

16 

41  15 

76  55 

527 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

WIND  GAP 

9761 

NORTHAMPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

MID 

OWEN  R.  PARRY 

C 

WOLFESBURG 

9823 

BEDFORD 

6 

40  03 

76  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  BICE 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

39  55 

76  45 

390 

5P 

6P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  3 

6 

YORK  2  S 

9938 

YORK 

15 

39  56 

76  44 

640 

MID 

YORK  WATER  COMPANY 

c 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

15 

40  07 

76  43 

310 

6A 

METROPOL  EDISON  CO 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

41  51 

79  19 

1205 

MID 

HENRY  CARLETT 

c 

2I0N  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

15 

40  54 

76  13 

94C 

7A 

JAMES  D.  TEETER 

ZIONSVILLE  3  SE 

9995 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HOWATT 

NEW  STATIONS 

SCRANTON  WB  AP 

7905 

LUZERNE 

15 

41  20 

75  A* 

956 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

COOKS BURG 

1749 

CLARION 

1 

41  20 

79  13 

IIBO 

BA 

PA  DEPT  FOR  t  WTRS 

COOKSBURG  2  NNW 

1752 

CLARION 

1 

41  21 

79  13 

1460 

PA  DEPT  FOR  6.  WTRS 

SMIPPINGPORT  WB 

6079 

BEAVER 

11 

40  37 

90  26 

740 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2    3 

5 

7  C 

VOWINCKEL 

9206 

CLARION 

1 

41  25 

79  14 

1620 

6A 

PA  DEPT  FOR  &  WTRS 

VOWINCKEL  1  WSW 

9209 

CLARION 

1 

41  24 

79  15 

1610 

6A 

PA  DEPT  FOR  t  WTRS 

6732 

BRADFORD 

16 

41  56 

76  36 

1446 

MID 

CARL  A.  MORRIS 

C 

UTICA 

v.««o 

41  26 

79  57 

1040 

6A 

WILLIARD  L.  WIMER 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Disastrous  hurricane-generated  floods  In  eastern 
Pennsylvania  which  took  at  least  90  lives  and 
caused  enormous  property  damage  overshadowed 
all  other  weather  features  during  the  month. 

Rainfall  leading  to  the  floods  was  of  record- 
breaking  Intensity.   The  State-wide  average  of 
9.12  Inches  established  a  new  high  average  since 
1888  for  any  month,  the  previous  record  being 
8.88  Inches  in  Hay  1894.   Even  more  significant 
In  relation  to  the  eastern  area  floods  were  the 
Atlantic  Division  average  of  11.08  Inches  and 
the  numerous  station  totals  In  excess  of  12 
inches,  the  greatest  being  23.66  inches  at  Mt . 
Pocono  2  N  Airport.   The  western  part  of  the 
State  received  much  less  but  still  generous 
rainfall,  averaging  somewhat  over  5  1/2  inches. 
Union  City,  in  Erie  County,  reported  2.75  inches 
which  was  the  least  monthly  total.   In  the 
flooded  areas,  short-term  rainfall  reached 
phenomenal  intensity  for  that  part  of  the  coun- 
try, the  greatest  one-day  amount  being  9.07 
inches,  measured  at  Paupack  2  WNW  early  on  the 
19th. 

Temperatures  were  unusually  warm,  averaging 
74.1°,  nearly  4°  above  the  long-term  value,  and 
have  been  exceeded  in  August  only  by  the  record- 
high  average  of  75.0°  in  1900,   Extremes  during 
the  month  ranged  from  103°  at  5  stations  on 
the  2nd  or  6th  to  39°  at  3  stations  on  the  24th 
or  29th. 

Generally,  sunshine  was  moderately  less  than 
normal  except  in  the  Harrisburg  area  where  more 
than  usual  prevailed.   Daytime  cloudiness  varied 
from  moderately  to  considerably  more  than  usual 
over  the  State. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  was  unseasonably  warm,  reaching 
the  highs  for  the  month  generally,  and  the 
scattered  showers  provided  insufficient  moisture 
except  in  isolated  Instances.   Cooler  air  began 
moving  into  the  State  behind  a  cold  front  on 
the  7th  and  restored  temperatures  to  seasonable 
levels  for  the  next  several  days. 

Heavy  rains  started  falling  on  the  11th  in 
advance  of  Hurricane  "Connie"  and  became  ex- 
tremely heavy  on  the  12th  and  13th  in  eastern 
areas  as  the  storm  followed  a  path  northward 
over  central  Pennsylvania  and  then  curved  west- 
ward to  Lake  Erie.   Winds  and  temporary  flooding 
caused  some  spotty  damage  that  was  seemingly 
overshadowed  by  the  benefits  of  the  rainfall 
to  vegetation,  crops  and  reservoirs.   This  was 
reported  to  be  the  wettest  week  in  at  least  10 
years,  considering  the  State  as  a  whole. 

Less  than  a  week  after  "Connie",  Hurricane 
"Diane"  began  to  affect  the  State,  this  time 
with  less  wind  but  with  devastating  floods  in 
the  eastern  counties  during  the  17th  to  20th, 
resulting  from  the  compounded  effects  of  "Diane's' 
extremely  heavy  rains  falling  so  soon  after 
"Connie's"  deluges.   More  storm  details  are 
given  later  in  this  summary. 

Unseasonable  warmth  returned  on  the  16th  in 
advance  of  "Diane"  and  persisted  generally 
through  the  22nd.   The  hot  spell  was  broken  on 
the  23rd  when  a  large  cool  air  mass  pushed  south- 
eastward across  the  State  behind  a  cold  front 
of  moderate  intensity.   Except  for  single  days 
of  Isolated  warmth,  the  remainder  of  the  month 
featured  mild  days  and  cool  nights  averaging 
near  normal  temperatures.   Rainfall  after 


Hurricane  "Diane"  fell  mostly  as  scattered 
showers  with  light  to  moderate  amounts  near  the 
end  of  the  month,  thereby  permitting  flooded 
areas  to  dry  out . 

WEATHER  EFFECTS 

The  generous  rainfall  after  August  10  greatly 
improved  the  prospects  for  late  crops  and  restor- 
ed the  green  to  previously  parched  areas.   Pasture 
grasses  and  alfalfa  were  revived  and  made  rapid 
growth,  favoring  mild  production  through  the 
end  of  the  month  with  a  new  high  record  being 
made  for  August.   Haymaking  was  hindered  by  the 
frequent  rains  and  cloudy  weather  which  damaged 
considerable  tonnage.   Late  planted  corn  and 
most  late  maturing  crops  improved  sharply  during 
the  last  three  weeks.   Early  corn  was  too  ad- 
vanced to  be  helped  much  by  the  rains  and  prom- 
ises to  be  a  short  crop  in  many  sections  of 
eastern  Pennsylvania  where  the  long  dryness 
resulted  in  poorly  developed  stalks  and  ears. 
The  heavy  rains  proved  to  be  too  late  and  too 
much  for  potatoes,  some  fields  being  beyond 
help  when  the  rains  came.   Considerable  rotting 
occurred  in  many  eastern  counties  -  growers  had 
delayed  digging  cobblers  earlier  in  August 
because  of  low  prices.   Heavy  rains  and  hail 
caused  considerable  losses  to  the  tobacco  crop. 
Oats  had  mostly  been  harvested,  but  the  compara- 
tively small  remaining  acreage  was  largely  a 
total  loss.   Buckwheat  and  soybeans  improved 
after  the  rains  and  promised  to  yield  well. 

On  August  1,  moisture  conditions  for  fruit  had 
become  critical,  especially  in  eastern  portions 
of  the  State,  and  were  not  appreciably  relieved 
until  the  hurricane  rains  began.   At  the  end  of 
August,  commercial  apple  production  prospects 
were  little  changed  from  a  month  earlier.   The 
increased  sizing  of  fruit  after  the^rains  com- 
pensated largely  for  the  losses  from  winds  and 
cracking.   Rains  improved  the  sizing  for  late 
varieties  of  peaches  but  considerable  brown  rot 
was  reported.   The  harvest  of  Elberta  and  Hale 
peaches  was  at  a  peak  by  the  end  of  August  in 
Adams,  Franklin,  and  York  Counties.   Rains 
helped  sizing,  but  was  generally  too  late  to 
help  any  except  late  varieties.   Weather  in  the 
important  Erie  County  area  was  good  for  finishing 
the  grape  crop  with  progress  running  about  a 
week  to  ten  days  earlier  than  usual. 

The  hurricane-fed  floods  in  the  eastern  counties 
caused  considerable  damage  to  land  and  buildings 
in  the  hard  hit  low  lands  where  there  are  few 
farms . 

Ground-water  levels  rose  considerably,  indicating 
a  substantial  amount  of  aquifer  recharge.   The 
maximum  recorded  rise  was  22  feet  in  an  obser- 
vation well  tapping  the  Brunswick  shale  in  Mont- 
gomery County  while  the  minimum  was  1.3  feet  in 
a  well  tapping  the  Tomstown  limestone  in  Lehigh 
County. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

HURRICANE  "CONNIE"  -  The  remains  of  this  hurri- 
cane entered  south-central  Pennsylvania  late  on 
the  morning  of  August  13  and  moved  northwestward 
to  near  Erie  by  7:30  P.M.   The  strongest  winds 
and  heaviest  rains  occurred  in  southeastern 
counties.   Philadelphia  WB  Airport  recorded  67 
m.p.h.  in  the  early  morning  hours  for  the  strong- 
est reported  wind  in  the  State.   Damage  attrib- 
uted to  winds  occurred  mostly  to  trees  and  power 
lines  in  scattered  areas.   In  Erie  County,  many 
fruit  laden  trees  suffered  broken  limbs  and  many 
thousands  of  dollars  damage  resulted  as  peaches, 
apples,  grapes,  and  corn  were  whipped  to  the 
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ground.   In  York  County,  a  large  fair  tent, 
valued  at  over  $10,000,  was  destroyed. 

Greatest  damage  was  caused  by  heavy  rains  in- 
duced by  the  hurricane  circulation  for  several 
days  prior  to  the  passage  of  the  storm  through 
the  State.   Amounts  in  excess  of  9.00  inches 
fell  in  areas  of  Monroe,  Montgomery,  and  Chester 
Counties  between  August  10  and  14.   Two  drown- 
ings occurred,  presumably  when  automobiles  were 
caught  in  rain-swollen  creeks,  one  in  Lancaster 
County  and  the  other  near  Coatesville.   Several 
fatal  highway  accidents  throughout  the  State 
were  attributed  to  the  heavy  rains. 

Many  summer  cottages  were  flooded  and  highways 
closed  along  the  Perkiomen  Creek  in  Bucks  County, 
and  along  French  Creek  in  Chester  County.   Brandy- 
wine  Creek  flooded  several  industrial  plants 
and  some  homes  in  low  areas  in  Coatesville. 
Near  Philadelphia,  the  Neshaminy  Creek  over- 
flowed, and  the  Delaware  River  rose  into  water- 
front districts  in  the  city.   Rapid  runoff  from 
brief  heavy  rains  flooded  some  streets  and 
cellars  in  southern  Allegheny  County.   Due  to 
the  extremely  dry  conditions  which  had  prevailed 
previously,  "Connie"  produced  little  flooding 
on  main  streams. 

"Connie"  caused  crop  damage  of  tens  of  thousands 
of  dollars  and  damage  amounting  to  hundreds  of 
thousands  to  other  property,  not  including 
direct  flood  losses  which  were  unavailable. 

HURRICANE  "DIANE"  came  less  than  a  week  after 
"Connie"  and  dumped  torrential  rains  of  record 
Intensity  on  areas  previously  well  saturated 
by  "Connie".   The  resulting  floods  were  of 
catastrophic  proportions,  taking  90  lives  with 

10  persons  still  missing,  and  causing  extremely 
heavy  property  losses.   The  heaviest  concen- 
tration of  casualties  occurred  in  Monroe  County 
due  to  the  flooding  of  Camp  Davis  on  Brodhead 
Creek,  and  the  flooding  of  East  Stroudsburg  at 
the  junction  of  Brodhead  Creek  and  the  Delaware 
River.   Reports  indicated  that  the  flood  arrived 
as  a  veritable  wall  of  water,  wiping  out  the 
summer  camp  in  its  path.   The  Wayne-Pike  County 
area  ranked  second  on  the  casualty  list.   Most 
deaths  were  due  to  drowning  with  several  persons 
reported  drowned  while  attempting  to  rescue 
others.   Two  persons  were  electrocuted  by  fallen 
wires,  and  several  others  perished  in  automobile 
accidents  during  the  heavy  rains. 

Rainfall  amounts  for  the  30-hour  period  covering 
the  18th  and  the  early  hours  of  the  19th  totaled 
as  much  as  12  inches  in  one  of  the  heaviest 
centers  in  southwestern  Wayne  and  southeastern 
Lackawanna  Counties.   Another  center  in  northern 
Monroe  and  southern  Pike  Counties  totaled  over 

11  inches,  and  over  10  inches  fell  over  the 
junction  of  Carbon,  Luzerne  and  Schuylkill 
Counties.   Amounts  in  excess  of  5  inches  were 


common  throughout  the  eastern  quarter  of  the 
State.   The  rainfall  was  at  its  heaviest  during 
the  night  of  the  18th  when  as  much  as  7  to  9 
inches  fell  in  a  6-hour  period  in  the  wettest 
centers . 

Several  large  bridges  were  washed  away  and  many 
small  ones  were  destroyed  along  creeks  and  smaller 
rivers  in  eastern  counties.   The  Delaware  River 
flowed  over  its  banks  into  many  communities 
from  Wayne  County  along  the  eastern  border  of 
the  State  to  Philadelphia.   East  Stroudsburg 
was  one  of  the  communities  hit  hardest.   The 
Lackawanna  River  inundated  large  areas  in  south- 
ern Wayne  County  and  in  Lackawanna  and  Luzerne 
Counties  south  of  Scranton  as  heavy  runoff  down 
mountain  slopes  swelled  small  streams  into 
raging  rivers.   Flood  damage  was  reported  as 
the  greatest  ever  suffered  in  the  Scranton  area. 
Flood  losses  were  reported  at  all  towns  along 
the  Lehigh  River,  mostly  to  buildings  and  perma- 
nent installations,  but  no  lives  were  reported 
lost  due  to  the  flood.   Severe  local  flooding 
occurred  on  some  portions  of  the  Lackawaxen 
River.   Two  drownings  and  heavy  damage  resulted 
at  its  confluence  with  Middle  Creek  in  Hawley 
where  the  situation  was  complicated  by  the 
breaking  of  a  dam  upstream.   Wide-spread  flooding 
also  occurred  in  the  Schuylkill  Watershed  in 
the  vicinity  of  Tamaqua  just  downstream  from 
one  of  the  heavy  rainfall  centers.   Although 
Tamaqua  suffered  severe  damage  it  was  not  con- 
sidered disastrous. 

Thus,  the  most  disastrous  flood  ever  to  strike 
eastern  Pennsylvania  occurred  in  an  area  of  about 
6600  square  miles.   Property  damage  and  other 
losses  were  enormous,  running  into  hundreds  of 
millions  of  dollars,  but  authoritative  estimates 
were  not  available. 

As  something  of  an  anticlimax,  a  tornado  was 
reported  during  the  passage  of  the  remains  of 
Hurricane  "Diane".   A  large  farm  house  was 
unroofed,  exposing  the  interior  to  the  heavy 
rains,  and  a  nearby  barn  and  corn  field  were 
damaged,  the  total  being  estimated  at  $50,000. 

August  22  -  Thunderstorms  associated  with  a 
squall  line  moving  through  the  State  on  the  22nd 
caused  flooding  of  streets  and  cellars  and 
numerous  fires  by  lightning  in  the  Erie  area; 
destroyed  a  $10,000  barn  and  silo  by  lightning 
in  Wayne  County;  and  destroyed  a  $75,000  bottling 
plant  at  Ephrata  by  a  lightning  started  fire. 
An  auto  skidding  on  wet  pavement  during  the 
thunderstorm  in  Pittsburgh  crushed  a  man  who 
was  inspecting  storm  damage  to  his  building. 
High  winds  damaged  trees  and  utility  lines  in 
the  Pittsburgh  area.   Total  property  damage  was 
estimated  at  $100,000. 

More  complete  details  may  be  found  in  "Clima- 
tological  Data,  National  Summary"  for  August  1955. 
J.  E.  Stork 
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Averages  for  the  period  January  1949  to  (bte  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table   for    earlier    years. 


See   reference   notes   following  Station   Index. 
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R 
AM 

AM 

86.6 
81.9 
86.1 
88.2 
86.0 

67.6 
53.4 
7C.5 
62.5 
64.2 

77,1 
67,7 
78,3 
75,4 
75,1 

4,1 

3,2 
4,7 
5,4 

100 

93 

99 

102 

100 

5 
6 
6 
3 

6 

57 
39 
59 
48 
53 

25 
29 
26 

24  + 
26+ 

0 

55 

0 

0 
0 

12 

5 
10 
14 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.07 
18.75 
12.23 

7.24 

14.13 

5.73 

8.18 
3.33 
9.36 

2,16 
8,70 
4,25 
2,32 

4,83 

18 
19 
13 
13 
18 

.0 
.0 
•  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 
14 
7 
12 

4 
8 
6 
4 
9 

4 
4 
3 
3 
3 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

AM 
AM 

8'«.6 
86.3 
85.8 
83.2 
87. 3M 

51.7 
63.4 
66.3 
59.9 
66. 5M 

73.2 
74.9 
76,1 
71,6 
75,  9M 

2.7 

3,2 
4,7 

95 

101 
99 
95 

101 

1  + 
2 

3  + 
5 

2  + 

47 
51 
54 
45 

24 
26 
26 

9 

6 
0 
0 
11 
0 

11 
9 
5 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.84 
12.99 
12.08 

6.62 
12.18 

8.69 

2.81 
7.92 

2.32 
3.59 
4.10 
1.87 
3.84 

13 
13 
13 
14 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
12 
10 
10 

9 

3 
6 
« 
5 

4 

2 

5 
2 
1 

4 

LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 
MARTINSBURG  CAA  AP 

AM 
AM 

87.1 
87.2 
85.3 
86.5 
83.3 

64.5 
62.5 

57,1 
71,1 
63.1 

76,8 
74,9 
71,2 
78,8 
73,2 

3,5 
2,2 

100 
102 

95 
100 

97 

3 

5 

3+ 

2 

2 

52 
50 
42 
60 
48 

24+ 
24 
9 
26 
24 

0 

0 

12 

0 

4 

11 
11 

7 
11 

8 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.66 

8.82 
3.88 
6.44 
6.58 

4.78 
.99 

2.00 
2.36 

1.05 
2.73 
2.40 

14 
14 
13 
12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 

8 

12 

10 

7 
7 
3 
3 

4 

4 
2 

1 
1 
2 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

AM 

B7.9 
79.9 

86.6 

80,  IM 

68.2 
60.9 
65.1 
64.5 
61. 3M 

78,1 
70,4 

M 
75,6 
70, 7M 

5,2 
3,6 

5,5 

102 
93 

101 
92 

5 
2  + 

3 

1 

57 
49 
53 
63 

47 

24 

28 

24+ 

24+ 

28 

0 
18 

0 
13 

12 

3 

10 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8,13 

7,50 

18,15 

13,14 

23,66 

4.09 
3.37 

19.22 

2.32 

1.65 
4.90 
4.04 

13 
19 
12 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
14 
12 

4 
5 
9 
6 

4 
3 

4 
3 

MUHLENBURG  I    SE 
NEWBURG  3  W 
NEWPORT 
NORRISTOWN 
PALMERTON 

AM 

84.7 
88.1 
88.9 
87.2 
83.9 

61.6 
67.2 
54.1 

68.5 
55,2 

73,2 
77,7 
76.5 
77,9 
74.6 

4,0 

100 

99 

103 

102 

99 

5 

2  + 
6 
6 
6 

49 
59 
53 
57 
53 

24 

25+ 

24 

26 

24 

4 
0 

0 
0 

1 

7 
14 
13 

11 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12,76 

9,31 

9,07 

14,23 

13,82 

4.84 
9.74 

3,93 
3,70 
2,50 
4,92 
4,73 

18 
18 
13 
19 
18 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

7 

8 

11 

10 

7 
» 

5 
5 

7 

4 
2 
3 
4 
3 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 

R 

R  AM 

37.5 
86.5 
87.1 
87.8 
35.8 

71,1 
59,7 
71,7 
60,3 
71,1 

79.3 
78.1 
79.4 
77.9 
73.5 

4,1 
3.8 
3,6 
3,3 

103 

100 
100 
100 
100 

6 
6 

2  + 
3 
2 

60 
57 
64 
56 
52 

24+ 

26 

24+ 

26 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
11 

12 
12 
10 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10,32 
9.70 
9.99 

13.13 
8.93 

5.12 

8.27 
4.31 

3,09 
3.29 
3.18 
4.55 
3.04 

18 
12 
12 
19 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

10 

11 

8 

3 
3 
5 
5 

4 

3 
3 
3 
3 
3 

PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 

AM 
AM 

AM 

30.8 
87.7 
79.4 
79.5 
81.7 

57,6 
64,7 
62,1 
58,1 
61,0 

69,2 
76,2 
70.3 
68,8 
71,4 

2,7 
,2 

93 
101 
94 
90 
96 

5 
2 
6 

2  + 
2  + 

41 
50 
49 
41 
50 

24 
26 
24 
29 
26 

28 
0 

12 
37 
11 

5 

13 
5 
2 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.35 
14.37 
19.89 
12.97 
10.76 

9.65 

8.86 
5.59 

2.28 

4.54 
5.04 
2.79 
3.19 

13 

12 
14 
14 
19 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
14 
12 
11 
10 

2 

8 
8 
8 
6 

QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SELINSGROVE  CAA  AP 

R 
AM 

87,6 
86,8 
84.6 
83.5 
85.6 

5'., 5 
50.8 
63.2 
53.7 
63.1 

75,1 
77,8 
73,9 
73,6 
74,4 

5,7 
4,4 
3,5 
3,6 
3,0 

101 

102 

95 

96 

100 

5 
2 
2  + 

1 
5 

50 
58 
52 
52 
51 

26 

24+ 

28 

28 

24 

0 
0 
0 

0 
0 

12 
11 
11 

7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.37 
14.85 
12.11 
11.76 
10.79 

6.88 
10.97 
8.44 
7.68 
6.85 

3.24 
3.51 
4.06 
4.40 
3.63 

13 
12 

19 
18 
16 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 

11 
11 

7 

4 

e 

8 
5 
5 

SHIPPENSBURG 
STATE  COLLEGE 
STR0UDSBUR6 

AM 

37,6 
83,6 

65.7 
64.4 
62.  9M 

76.7 
74.0 

M 

3,6 
5.0 

101 
96 

103 

2 
5 
2 

53 
49 
51 

24 
24 
24 

0 
3 

11 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

8.96 

7.34 

15.09 

4.95 

3,90 

10,41 

4.14 
3.95 

5.17 

13 
13 
13 

.0 

0 
0 
0 

11 

7 
11 

3 
3 

7 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TOWANDA 

AM 

85.1 

62.0 

73.6 

5.0 

99 

5 

44 

25 

4 

11 

0 

0 

0 

7,32 

4,00 

2.11 

14 

.0 

0 

12 

5 

UPPER  DARBY 
WELLSBORO  3  S 
WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 

AM 

87.5 
82.1 
87.0 
36, 6M 

68.8 
60.9 
64.3 
66. IM 

78.2 
71.5 
75.7 
75.9M 

5.1 
3.7 

100 

96 

101 

100 

6 
6 
5 
2+ 

56 
49 
52 
56 

26 

9 

26 

25 

0 

13 

0 

0 

11 

6 

11 

11 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

11,68 

5,87 

10,16 

15,58 

2,24 

10.84 

3.29 

2.11 
3.67 
5.10 

13 
14 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
7 

13 
9 

5 

4 
6 
8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  126  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
AUGUST    1955 


Temperature 

Precipitation 

,  E 
1  1 

4  fi 

1 

> 
< 

B 
2  0 
2   2 

1  i 
D  £ 

S 

0 

s 

D 

>■ 
Q 

8! 
1 

No.  ol  Days 

H 

g 
£  0 
2   2 

ii 

Q 

1 
0 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Ma 

X, 

M 

in. 

■3 
e2 

11 

a  s 

2§ 

Q 

e 

0 

1 

s 

Oi< 

;i 

0  i 

si 

;j 

« 

-HO 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORI^  3  SSW  PUMP  STA 

86.0 
39.2 

64.8 
55.2 

75. A 
77.7 

4.5 
4.9 

1(56 
101 

5 
2 

54 

54 

i6 

24  + 

0 
0 

14 

0 

~o- 

0 

0 

7,i57 

10.51 

4.06 
6.27 

1.<I9 
3.70 

11 

13 

.6 
.0 

4 

0 

T5" 

12 

5 

3 

ATLANTIC  DIVISION 

74.8 

11.03 

T 

DIVISION 

8AKERST0WN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  <-  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BUR6ETTST0WN  2  W            AM 

35.5 
31.4 
80.6 
32. 6 
66.0 

64.1 
62.5 
56.4 
59.1 
58,2 

74.3 
72.0 
63.5 
70.9 
72.1 

2.2 
4.9 

96 
92 
88 
93 
96 

1  + 
4 

2  + 
2 
4+ 

51 
49 
40 
45 
43 

24 
24 

9+ 
24 
24 

2 

6 

33 

15 

10 

8 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.60 
6.74 
7.32 
4.86 
6.35 

2,79 
4,05 
1,13 

2.30 
2.56 
1.56 
1.63 
1,46 

13 
13 
13 
13 
22 

.0 
,0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

13 
6 

10 

4 
4 
6 
4 
6 

3 
2 

2 
2 
2 

BUTLER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM         AM 

CORRY 

88.5 
8'.. 3 
36.3 
34,3 
34.2 

62.6 
57.3 
59.2 
59.2 
60,8 

75.5 
70,8 
72,8 
71,8 
72.5 

5.4 
1.7 
5.3 

97 
94 
97 
95 
93 

2  + 
3 

3 

5 
2  + 

45 
42 
45 
43 
44 

24 
24 
25 
25 
24 

2 
9 
8 
9 
4 

13 
7 

10 
8 
8 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

5.36 
4.56 
7.24 
2.94 
4.32 

1,52 

.77 

3.42 

.92 

1,33 

1.10 
1.67 
1.05 
1.48 

14 
14 
14 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

10 

9 

7 
7 

S 

5 
6 

1 
3 

3 

1 
4 
1 
2 

COUDERSPORT  2  NW 

OERRY 

DONEGAL 

DONORA                      AM 

EAST  BRADY 

79.2 

79.3 
89.5 
37.9 

59,1 

57.3 
66.9 
63,0 

59.2 

M 
68.5 
78.2 
75.5 

4.3 

91 

90 

100 

98 

1 

3  + 
5 

1 

42 

39 
52 

51 

24 

24 
24 
24 

23 

25 
0 
0 

1 

2 
17 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.23 

5.08 
5.11 
5.66 

1.21 

1.96 

2.21 
2,50 
1.48 

14 

13 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

XI 

8 

7 
7 

4 

3 
2 
5 

2 

1 
1 
4 

EBENSBURG 

FARRELL  SHARON 

FORD   CITY  4  S  DAM          AM 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

81.6 
87.5 
35.2 
34.8 
85.6 

59.2 
63.6 
60.3 
61.5 
60.8 

70.4 
75.6 
72.8 
73.2 
73.2 

3.7 
4.1 

4.7 
4.2 

92 
99 
95 
94 
96 

2  + 
20 
4 

2  + 
6 

43 
55 
47 
45 
44 

24 

15+ 

24 

24 

24 

14 
0 
5 
4 
4 

3 
13 

9 

9 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.69 
7.46 
6.57 
3.82 
8.21 

1.70 
3,63 

.24 
4.70 

1.70 
3.95 

1.09 
1.46 
4.14 

13 
11 
13 
14 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

a 

7 

11 

7 

8 

4 
4 
7 
2 
3 

3 

2 

1 

2 
3 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW              AM 

JOHNSTOWN                   AM 

KANE   1  NNE                 AM 

84.7 
36.0 
33.7 
37.4 
31.5 

60.7 
63.7 
61.6 
63.0 
55.2 

72.7 
74.9 
72.7 
75.2 
58.4 

2.7 
4,1 

4,0 

95 
96 
94 
98 
92 

2  + 
2  + 
6 
3 
2 

45 
48 
45 
49 
39 

24 
24 
24 
24 
24 

6 
3 
9 

0 
40 

9 

10 

9 

13 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.93 
5.77 
6.51 
3.50 
4.47 

1,89 

1,90 

2,78 

-   ,87 

,34 

1.23 
2.21 

3.02 

1.44 
1.10 

13 
11 
11 
13 
14 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

11 

8 

a 

8 

6 
3 

2 
1 

4 

2 
2 
2 

1 
1 

LINESVILLE  5  WNW 

MEADVILLE  1  S               AM 

MERCER  2  NNE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

33.7 
83.0 
34.3 
85.4 
36.0 

61.7 
60,7 
59.9 
66.1 
62.4 

72.7 
71.9 
72.1 
75.8 
74.2 

4.2 

3.7 
3.7 

99 
92 
95 
95 

95 

3 

3  + 
5 

1  + 
5  + 

43 
48 
41 
54 
47 

24 
24 
24 
24 
24 

8 

8 

10 

0 

3 

7 

7 

7 

10 

10 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.27 
5.78 
6.40 
5.75 
4.46 

2i58 
2.16 

2,09 
1.15 

1.82 
1.27 
4.00 
1.56 
1.72 

11 
14 
11 
14 
11 

.0 
•  0 
.0 
T 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
6 

e 

9 

4 
5 
2 
5 
2 

3 
2 
2 
3 
2 

NEWELL                      AM 
NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 
PITTSBURGH  WB  CITY         R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM        AM 

37.4 
87.4 
83.8 
35.9 
84.8 

55.1 
62,5 
64.6 
57,4 
58,8 

76.3 
75.0 
74.2 
75,7 
71,8 

4.1 
4.4 
4.1 
3.6 

97 
99 
95 
96 
95 

3  + 
5 
3 

2  + 
4 

53 
52 
53 
55 
45 

24+ 

26 

24 

24 

24+ 

0 
0 
2 
0 
9 

11 

12 
6 
9 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.33 
4.43 
6,77 
8.17 
5.30 

2.76 

,21 
3.64 
5.09 

2.20 
2,04 
1.93 
2.24 
1.21 

13 
13 
13 
13 
23 

.0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 

0 

12 
6 
8 
B 
9 

3 
3 

4 
7 
5 

1 
1 
3 
3 
2 

RID6WAY  3  W 
SALINA  3  W 
SHIPPINQPORT  WB 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  MAIN  ST 

83.0 
84.5 
84.2 
84.9 
81.5 

58,1 
52.7 
63.8 
52.2 
60.0 

70.5 
73.6 
74.0 
73.6 
70.8 

3.9 
3.9 

93 
95 
95 
98 
92 

5 

3 

3+ 

5 

3 

42 
47 
52 
46 
43 

9 
24 
24 
24 
24 

15 
5 
2 
6 

13 

5 
7 
3 
9 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.64 
5.78 
5.35 
4.13 
5.45 

.39 
,96 

1.46 
1.67 
1.51 
1.56 
2.56 

13 
13 
13 
14 
13 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

10 

6 

7 
8 

3 

4 
4 
3 
2 

1 
2 
3 

1 
1 

SPRINGS  1  SW 

TIONESTA  2  SE  DAM           AM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

78.6 
82.8 
86.3 
84.6 
84,1 

58.1 
59.3 
58.2 
65,8 
61.7 

58.4 
71.1 
72.3 
75.2 
72.9 

2,8 

3,3 
4,9 

90 
92 
96 
95 
95 

4 
5 
3 
5 

2 

42 
47 
42 
50 
48 

24 
24+ 
24 
24 
9 

25 

11 
9 
2 

1 

1 

5 

10 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.02 
4.93 
3.45 
4.47 
3.65 

1.52 
1.91 

,00 
.00 

2.63 

1,28 
1.31 
1.97 
1.08 

13 
14 
13 
13 
14 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

9 

s 

7 

a 

2 
3 
2 
3 

3 

2 
1 
1 
1 
1 

WAYNESBUR6  2  W 

37,1 

62,4 

74.8 

3.3 

97 

3+ 

48 

24+ 

3 

11 

0 

0 

0 

6.13 

2.19 

1.45 

14 

.0 

0 

11 

S 

3 

OHIO  DRAINAGE 

72.9 

5.58 

T 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 
SPRINGBORO 

82,4 
84,4 

64,3 
60.9 

73.4 
72.7 

92 
95 

5 
6 

50 
44 

24 
24 

7 
9 

5 
10 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

5.71 
6.59 

2.02 
1.50 

22 
23 

T 
.0 

0 
0 

9 

5 

4 
S 

1 
4 

DIVISION 

73.1 

6,15 

T 

STATE 

74.1 

3,8 

9,12 

4.97 

T 

t    DATA    RECEIVED    TOO   LATE    TO   BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


22      23      24 


25      26      27      28 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENTOWN  Wa  AP  R 

ALUENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVIULE 

ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2    W 
BAKERSTOHN  3  WNW 
BARNES 
BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  <.  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 

BRADDOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTHL  FIRE  STA 

BRADFORD  4  W  RES 

BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2    NE 
BUTLER 


GLEN  HAZEL  2    NE  0AM 
GLENWILLARO  DASH  DAM 
GORDON 
GOULDSBORO 
GRANTVILLE  2    SW 

GHATERFORO 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 

HARRI5BURG  WB  AP 

HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

HAWLEV  1  S  DAM 

HOLLISTERVILLE 
HOLTWOOO 
H0NE50ALE  <•  NW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2    SE 

HUNTINGDON 
HUNT5DALE 
HVNOMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 


12*10 
13«9A 
6«07 
9*01 


b*et 

13ilS 

a. 58 


14*61 
12i02 
6*74 
12*42 


CAMP   HILL 

13.78 

CANTON  1  NW 

e.60 

CARLISLE 

12.77 

CARROLLTOWN  2  SSE 

6.89 

CARTER  CAMP  2  W 

6.95 

CEDAR  RUN 

6.92 

CHAODS  FORD 

14.93 

CHAMBERSSURG  1  ESE 

8.45 

CHARLEROI  LOCK  4 

5.41 

CHESTER 

- 

CLARENCE  1  E 

- 

CLARION  3  SW 

4.66 

CLAUSSVILLE 

16.94 

CLAYSVILLE  3  W 

7.24 

CLEARFIELD 

3.06 

CLERMONT 

6.24 

COALDALE  2  NW 

18.09 

C0ATE5VILLE  1  SW 

17.69 

COATESVILLE 

17.15 

COGAN  STATION  2  N 

6.78 

COLUMBIA 

11.18 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

2.94 

CONFLUENCE  1  NW 

2.96 

CONNELLSVILLE 

4.30 

CONSHOHOCKEN 

15.23 

COOKSBURG 

4.10 

COOKSBURG  2  NNW 

3.90 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

5.12 

CORRY 

4.32 

COUDERSPORT  2  NW 

6.23 

C0UDER5P0RT  7  E 

7.04 

COVINGTON 

6.96 

CREEKS  IDE 

CRESSON  2  SE 

6.69 

CUSTER  CITY  2  W 

6.65 

DANVILLE 

7.60 

DERRY 

- 

DEVAULT  1  W 

16.87 

DIXON 

8.68 

DONEGAL 

5.08 

DONORA 

5.11 

OOYLESTOWN 

16.94 

DU  aois  7  E 

4.95 

DUSHORE  3  NE 

6.72 

EAGLES  MERE 

9.77 

EAST  BRADY 

5.66 

E8ENSBURG 

5.69 

EDINBORO 

3.68 

ELI2A6ETHT0WN 

10,39 

EMPORIUM  1  E 

5.69 

ENGLISH  CENTER 

7.42 

EPHRATA 

13.74 

EQUINUNK 

12.98 

ERIE   CAA  AIRPORT 

5.71 

EVERETT  1  SW 

5.23 

FARRELL  SHARON 

7.46 

FORD  CITY  4  S  DAM 

6.57 

FRANKLIN 

3.82 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

17.02 

FREELAND 

17.91 

GALETON 

7.61 

6EIGERT0WN 

17.92 

GEORGE  SCHOOL 

11.71 

GETTYSBURG 

10.15 

GIFFORD 

- 

5.29 

7.63 
14.42 
20.60 
10.09 


17 

70 

1? 

23 

17 

06 

5 

17 

8 

54 

7 

24 

9 

65 

6 

79 

5 

93 

5 

77 

.13 
RECORD   MISSING 


.33 
!.17 

3. 

.60 

3. 

.05 

2. 

.20 

3. 

. 

3. 

.12 

1. 

.01 

2. 

.55 

• 

.05 

1. 

.26 

, 

.08 

4. 

.64 

1. 

.36 

3. 

.16 

2. 

.96 

^, 

.17 

3. 

T 

2. 

.68 

6. 

.39 

1. 

.69 

i! 

.06 

T 

1. 

2. 

1. 

.19 

, 

2. 

.42 

. 

.68 

2. 

.76 

5. 

.55 

1. 

.83 

4. 

.94 

2. 

.18 

. 

.42 

1. 

.30 

4. 

.6? 

2. 

.97 

1. 

.02 

2. 

.11 

■ 

.64 

3. 

.00 

. 

.22 

1. 

■  96 

. 

.36 

2. 

.14 

5. 

•  15 

9. 

.66 

1. 

.89 

3. 

.09 

1. 

.09 

1. 

.41 

. 

.16 

4. 

.03 

, 

.04 

1. 

.13 

1.' 

.10 

, 

.00 

1. 

.30 

2. 

.14 

• 

.28 

1. 

2. 

.22 

3. 

.08 

. 

.21 

2. 

T 

2. 

.30 

4. 

T 

1. 

.77 

2. 

.87 

1. 

.40 

l.< 
1. 

.1? 

3. 

.19 

. 

.25 

1. 

.60 

4. 

.64 

1. 

.50 

1. 

.73 

l.< 
1. 

.01 

•  25 

4. 

.35 

3. 

.19 

1. 

.30 

6. 

.10 

3. 

.22 

3.1 

.06 

. 

.63 

, 

.77 

4. 

.18 

2. 

.92 

2.( 

.32 

2. 

.31 

3. 

.32 

,' 

.02 

2.< 

1.; 

.10 

4. 

.81 

l.< 

.32 

3. 

.95 

2. 

.75 

3. 

.05 

2.1 

.75 

4.( 

•  97 

2,i 

•  30 

!.; 

•  18 

•' 

•  09 

2. 

•  04 

3.. 

.06 

2. 

.17 

1.2 

.03 

.42    2.49      T 


.05   1 

•  19  : 


2.92 
1.42 


•  38 

4.00 

1^90 

6.63 
.77 

05 

•  83 

2.75 

07 

.49 

2.01 

1.42 

.83 

9 

•  19 

.52  4.51 

3 

•  33 

.01 

1.39 

3 

.25  2.86 

1.14 

2.16 

8.70 

7.22 
2^34 
4.35 


1.45 
1.87 
1.22 


2.09 
1.23 
2.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


1 

Day  oi  month 

Station 

1  I  2  1  3 

4  ' 

5  1 

6 

7  1 

8  j  9 

10  1  11  ^  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18  ]  19   20 

21 

22 

23   24 

25   26  1  27 

28 

29 

30  j  31 

JAMESTOWN  2    NW 
JIM  THORPE 
JOHMSTOWN 
KANE   1  NNE 
"CARTMAUS 

(•SI 
3i50 
^•03 

.04 

T 

.09 
.45 
.08 

.40 

.30 
.11 

T 

7 

•  47 
,22 

,08 
.07 
.18 

,30 
.05 
•  05 

.27 

.10 

•02  3.02 

.89   .34 

.01   ^23 

•93   •OS 

•  36 

•15  1*44 
3^89   .39   .01 

U44  •se 

•90  1^10   .09 
1.09  1.10   7 

.23 

4,831 
.33 

.05 

1.80 

.28 

.08 

.30 

•  21 

.09 

.32 
.29 

.16 
•  31 

.10 

7 

.03 

.10 

7 

.04 

.02 

•  06 

•  96 

•  19 

•  91 

•  78 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  h    SE 

KRESGEVlLte  3  W 

i,9i 

6tSl 
17.59 

T 

.07 

.47 

.27 

.01 

.07 

.73 
.10 
.07 

.03 

.50 
.50 
.27 
.08 

.14 

.29   T 
.56 

.27 

•75   ^22 
•06   ^34 
.81   .33 
.57   .22 
.73   .94 

.52  2.20 
2.32        .10 

.60  1.01 
3.32        7 
2.87  2.84  2.26 

.02 

.10 
.28  1.60 

7 
.16   .68 
1.35 

.02 

4.57 

7 

.03 
.04 
.25 

.40 

.43 
.20 
.10 

7 
7 

•  06 

.04 

.2l| 

,50l 
,22, 

,49 

•  39 

•  89 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE 
LATROBE 

5.6«> 
19«26 
12.99 
12.08 

S.9> 

.05 

.17 

.69 

.01 
.03 

.48 
.55 

7 

.06 
.56 
.03 
.09 
.24 

.36 

.04 
.60 
.76   .08 

.43   .19 
.11  1.09 
.10  1.38 
.06   .19 
1.02   .24 

.43   .93 
3.34   .94   .24 
3.59   .34   .22 
4.10   .35   .24 
2.41   7     .13 

.26   7 
2.24 

7    2.70 

.30 

.07   .20 

8.67 
.22 
3.30 

.07 
.14 

.10 

.52 
2.00 

•  95 

•  41 

•  92 
.38 

•  29 

•  60 
.01 

.34 

•  11 

.08 
.02 

7 
.02 

,32 

•  77 

•  SS 
1^18 

•  93 

•  02 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NH 

LEMIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

6.62 

12.18 
15.00 
6.65 
6.62 

.64 

.22 
.16 

.45 

.74 

.29 

.34 

7 
7 
.03 

7 

.21 

.42 

.56 
.11  1.63 
1,06   .36 
,35   ,17 
•31   •IS 

.99  1.87 
2.99   .34 
3.03  1.87   .16 
2.98   .18   .04 

.93  1.57   .01 

.42 

.01 

•  35 

.46  3.84 
1.65 
.85 

7 

.19 

.45 
5.30 
•04   ^02 

7 

•  39 

•  60 

.0<. 
.15 

7 

.47 
.40 
.07 

•  75 

.07 

•  16 

7 
.06 

7 

•  72 
1^91 
1^14 
1^12 

•  68 

LEMISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK   HAVEN 
LONG  PONO  2    M 
MADERA 

9.66 
6.27 
e«S2 
19.62 
3.88 

.81 

.01 

T 

.33 

.24 
.13 

.60 

T 

.01 

1.13 

.01 

.53 

.02 

.31 

.09 
.04 
.92 
.03 

•  79 
•05  1^82 

•  98 
•54   •ZO 

.38 

1.75  2.00 
.03  1.42 
2.12  2.36 
3.40  3.75  2.05 
U05   .80 

.02 

1.241 

.16 

.05  1.50 
.16 

U45 

•  50 

4^91 

•  02 

7 

7 

.98 
.91 
.09 

•  34 

•  81 

•  23 

•  31 

■  09 
.22 

•  02 

.04 
.01 

7 

,46 

7 
,02 

,91 

,99 

1,49 
,18 

MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCJS  MOOK 
MARION  CENTER  2  SE 

3.57 
16.76 
8.84 
6.44 
4.47 

T 

.78 
.01 

.17 

.39 

.27 

T 

.03 

T 

.15 
.01 
.04 

.01 

.02 
.21 
.05 

.09 
2.02 
.42 
.25 
•  03 

7     .59 

.13  2.41 

.11 

7     .41  2.73 

.15   .78 

1.00   .86 
3.52   .11 
2*62  1.36 

.42   .19   •Ol 
1^22   ^79 

.02 

.06 

7 

.60 

,05 

.01 
.20   .43 

.31 
.21   .60 

•  01 
5^91 
U30 

•  03 

1.60 
.26 

•  27 

•  01 

•  99 

•  11 

•  86 

.03 

.02 
•  01 

•  54 

•  32 

•  55 

•  39 
,46 

MARTIN5BURG  CAA  AP 

HATAMORAS 

MAY BURG 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

6.58 
16.83 
4.55 

7,17 

.18 
.13 

T 
RECORD  MISSING 

.13 
.35 

.19 

.12 
.32 

.02 
.17 
.11 

.91 
.53 

.43 

•  21 

•  11 

.97 

.02   .48 
.04   .29 
.46   .33 

.40  1.01 

2^40   ^02   ^23 
4.02  1.37   .98 
•39  1*40 

•    2.60 

.13  1.24 
2.39 

.04 

9^83 

.25 

.48 

•  43 

•  06 

•  73 

T 

7 

,97 

,61 

,73 

,32 

MEADVILLE  1  5 
MED  IX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCER SBURG 
MEYEHSOALE 

5.76 
4.96 
6.40 
8.24 
4.86 

.30 

T 

T 

T 

.18 

.13 

.80 
.01 

.09 

.81 
.06 

T 

.07 

1.03 

7 

.20 

.17 

T     .30 

.20   .15 

4.00   .40 
.03 

.06 

.15  1.27 
1^10  1^60 

•40  1^00 

•    2^50   .10 
1.66   .48   .19 

.13 

.05 

.10  2.20 
.08   .76 

7 

1^45 
1^00 

7 
•  34 

.03 

7 

.02 

•  43 

•  68 

.69 

•  16 

•  07 

7 

7 

•  03 

•  01 

•  50 

•  95 

•  26 

•  93 

•  13 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 

MILANVILLE 

MILLHEIM 

MILLVILLE  2  SW 

8.13 
5.75 
14.86 
7.77 
7.16 

.23 

.05 
.07 

.01 

T 

.01 

T 
.02 

T 
T 

.07 
.64 
.45 

.07 

.13 
.06 

•  18 

•  29 
.10 

7     .35  1.81 

.70   .16 

.02  1.21 

.53 

7     .21 

2.32   7     7 

.21  1.56 
1.51  1.46   .32 
1.82  1.83   .04 

.96   .92   .05 

.01 

.04  1.78 

.85 
.32 
.49 

•  02 
5.69 

1.06 
2.54 

•  20 

.23 

1.11 
1.04 

7 

.02 

7 
1.03 
1.38 

.67 

.71 

7 

•  06 

•  19 

•  04 

•  03 

1,11 

•  05 

•  24 

•  50 

•  86 

U07 

MILROY  3  NE 

MONTROSE  1  E 

MORGANTONN 

MT  GRETNA  2    SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

6,53 

7.50 
18.15 
13.14 
23.66 

T 

T 

.03 
.15 

.37 

.45 
.55 

.06 
1.37 

.54 
.27 
.35 

.13 
.08 

.74 

T     .49 

T    2.27  4.90 

.71  2.30 

•91   ^61 

.88  1.83 

.87  1.38   .16 
3^12   ^92   .03 
3.40   .10 
6.85  1.31   .16 

7 
.09 

.18 

1.07 

.40  2.87 

•26  4,04 

•  12   • 

1.30 
1.59   7 

.14 

0.63 

,70 
,30 

.07 
.73 
.64 

.09   7 

7 

•  30 

7 
.22 

.16 

7 

•  80 

•  75 

1^06 

•  95 

•  22 
.18 
.95 

MUMLENBURG  1  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 
NEWeURG  3  W 

12.76 
13.17 
6.25 

9.31 

.02 

T 

.08 

T 

.67 

.18 

.22 

.07 
.12 

.30 
.24 
.97 
.82 

•SO   .20 

•1.   .26 

1.42   ,45 

7    1^75  2^51 

•  99 

2.07   .21   .17 
3.62   .49   .99 

.67  1.44 
3.03   7 
3.25 

.06 

3^93 

•  54 

•36  2-03 
•70  3^70 

2.24 
4.28 

,29 

.62 

.47 

•  05 

•  35 

•  65 
1^08 
1^68 

- 

•  64 

1.12 
1,41 
,68 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 

4.46 
6.33 
18.10 
9.07 
4.43 

T 

T 
.03 

.18 
.13 
.60 

.01 

.43 

.19 

.41 

.12 

7 

.65 

•  22 

•  31 

•  76 

•  50 

1.72   .01 
.37   .51 
2.40 
.01   .39 
.69   .02 

•21  1.32   7 
2.20   .25 
6.50   .54 
2.50  1.75   7 
2.04   .01 

.10   T 

.11 
>22  3.40 

•  47 

•  12 

7 

1.29 
2.42 

•  09 

•  40 

•  13 

•  81 

•  10 

•  08 

.33 

.40 
.43 
.12 

7 

•  97 

•  09 

•  17 

•  01 

•  37 

,40 
1,00 
,89 

,01 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

12.46 
14.23 
5.48 
5.95 

17.42 

.66 

.30 
.06 

T 

.13 

7 

.61 

.54 

.22 

1^12 
1.62   .24 

.04 

.20 

1.10 

.98   .88 
•09  1^20 
•  52 

7     ^26 
•15  3.27 

2.88   .24   7 
3.95   .24   .08 

.20  1.70 
1.01  1.42 
3.60  1.30   .85 

.26  4.46 
.15   .76 

.73 
.99 

.49 
4.92 

.42 

4.37 

7 

•  19 

•  42 

•  08 
1>14 

.28 
.02 
1.07 
.18 

.02 

.07 

•  38 

•  09 

•  09 

7 
7 

7 
•  03 

,54 
•  28 
,99 

,68 
,42 

PALMER TON 

PARKER 

PAJPACK  2  WNW 

PECKS   PONO 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

13.82 
4.39 
19.98 
20.78 
10.32 

T 
T 

T 
T 

.05 

.14 

T 

7 

.08 
.06 
.92 
.71 
.48 

.16 
•  13 
.20 
.46 

•01  1^48   .93 
1.03   7 
.08   .92 
•83  1.14 

7     •OS  3^00 

4.11   ,74 
•39  1^46 
3^28  2^11  U17 
3.57  1.29   .21 
2.05   .02 

7 
7 

.52  4.73 

.02 

1.18 

2.11 

.32  3.09 

.10 

.38 
9.07   .01 
9.00 

.05 

•  32 

•  07 

•  OS 

•  20 

•  06 

•  40 

.35 

.23 
.61 

.04 

,99 
.07 

•  14 

7 

•  52 

,07 
,32 
,99 
,98 
,33 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY       R 
PHILIPS8URG  CAA  AP 

9.70 
9.99 
13.13 
8.93 
4.35 

.12 

T 

.05 

.12 
.19 
.12 
.02 

.01 

.02 
.01 

.22 

,14 

T 

.30 

.12 

.26 

•  69 

•80   •OS 

•  58   7 

7     7    3.29 
7     7    3.18 
T     .18  1.88 
T     ^04  2.75 
.19   .93 

2.15   .04   7 

1.99   7 

3.65 

1.10   .05   7 

2.28        .07 

.16 

7 

.02 

.44  2.32 
.26  2.83 

.37   .74 
•40  3<04 
7     ^40 

.06 

.58 

4.55 

.07 

7 

•  01 

•  09 

7 

•  22 

.17 
.39 

•  19 
.49 

.03 
.05 

.17 

7 

7 
7 

T 
7 

7 
7 

T 
•  02 

.24 

•  29 

•  33 

•  27 
.27 

PMOENUVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2          //R 

14.37 
10.11 
19.89 
12.48 
6.77 

.04 

.05 

.26 

T 
.04 

T 
.37 

.12 
.03 
.05 

.65 
.05 
.92 
.75 
.39 

•  29 

•  24 

•  76 

•  43 

7     .21  4.54 
7     .49 
.62   .30 
•03   ^26 
1^51 

2.70   .22 
1.60   .75   .27 
3.50  5.04   ,40 

2.92  1.25   ,18 

1.93  7 

.68 

.91  2.57 

1.80 

2.03 

.39 

.19 

3.28 

4.45 
4.12 

.93 

1^04 

.13 
.99 

.10 

.78 

T 

.41 
.34 
.41 

7 
7 

T 

•  01 
■  03 

,06 
•  03 

,42 

•  52 

•  61 

iise 

1,71 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

8.17 
12.97 
10.76 

15.31 

RECORD  MISSING 

.73 

.67 

T 

.16 

.01 
.02 

7 

.17 
.45 

.02 

•  21 

.08 

•  66 

1^98   7 
•03  1^21 
•23   .21 

•16  2^35 

2.24 

1.40  2.79  1,09 

2^60  l^ia   ^23 

4^71   .62  1.68 

.04 

1.57 

.02  1.51 

.02  1.09 

2.48 
3.19 

2.99 

•  96 

1.09 
.7S 
.2B 

.39 

.24 
.90 

.04 

7 

•  04 

T 

,66 

.70 
.73 

•  4* 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY          R 

13.63 
6,30 

11.37 
6,73 

14,65 

.03 

.45 

7 

T 
.42 

.38 

7 

.01 
1.03 

.09 

.12 

.05 

•  09 

•21   .10 
1.71 
.27 

7 

•77  1.16 
.88   .89 
•48  3.03 
1.00   .47 
T    1.08  3.51 

2.18  1.52   .19 
1.00   .99   .02 
3.24   .40   .01 

.75  2.23 
2.89   .06   .01 

.11 

2.28 

.06 

.39 

.34 

1.02  3.23 

2.62 

1.25 
.09 
.10 

•  57 

.62 

.47 
.20 

•  49 
1^21 
.03 

.4*   7 
.02 

.11 

T 
.03 

•  05 

•  79 

1.7S 
,4* 
.2* 
.10 
,19 

REMOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOOHAY  3  W 

RUSH 

6,64 
7,22 
4,18 
3,64 
8<1S 

.23 

.07 

.12 
.91 

.01 

.47 
.83 

,01 

.26 

.05 

.04 
.02 
.18 
.08 
1.12 

•  04 

•  07 
.13 

.55 

7     .09 
.23   .20 
.02   .70 
•  62   7 
•02   ^61 

•94  2^12 

.56  1.70   .27 

.84  1.49 
1.46   .04   .08 
1.10  1^19   ^22 

.10 
.27   .01 
.35 
.10 
1.24 

.09 

.79 

•  24 

7 

.21 

.28 
.27 

1.95 
.70 
.21 

7 
.11 

.19 

•  99 

.07 

.13 

7 
,10 

•  01 

7 

,63 

.93 

.81 
.08 

7 
.67 

ROSHVlLLE 
SAGAMORE  1  5 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCHENLEY  L  5 

7,25 
4.75 

s.7e 

7.*3 

7.5* 

.40 
.18 
.17 

.11 
.06 
.83 

.60 
.12 

1.05 

.86 
.10 
.32 

T 
.18 

.18 
.19 
.25 
,66 

,90 

•  25 

•30   •ZO 
1.64   .01 

7 
1^02   ^45 

1^00  1^31   •OS 
1^40   .90 
1.67   .02 
3.27   .9S   .09 
.74  1.10 

.04 

.66 

.04 
.01   .43 

.70 

1.06 

7 

•  06 

1.21 
.61 
.19 

.23 

.49 

.10   .02 
•  18 

U07 

.02 

.29 

•  25 

•  63 

.9* 

T 

•  91 

•  49 

SCRANTON 

SCRANTON  HB  AIRPORT 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

12.11 

11.76 
10.79 
10.97 
8.96 

.15 

.04 
.02 

T 
.01 

T 

.01 
.01 

.28 

T 
.25 

T 

.52 

.03 
.70 
.47 

.22 

,80 
.18 

.81 
.48   .35 

1.64   .97 

.86 

7     .48 

1.63  1.29   .10 
2.86   .04 
2.07   .03   , 
2.13   •    1.60 
4^14        •OS 

1.08 

.01  4.40 

.01  3.63 

.23 

.10  1.80 

4.06 
.18 

4.88 
•  34 

•  19 

•  02 

.16 
1.08 
.22 

U3«   T 

.47 
•  39 

.OS 

T 

.10 

•  01 

•  01 

,02 

•  98 
1.69 

•  68 

•  03 

.78 

•  «< 

SHIPPINGPORT  MB 
SINNEHAHONING 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOMERSET  MAIN  ST 

5.35 
5.13 

4.13 
4.59 
5.45 

.02 
T     .20 

T 
.06 

.10 
.34 

.51 
.01 
.02 
.05 

.05 

.13 
.52 

.08 

.39 

.02 
.42 
.42 
.05 

.90 

.11 
.90   .22 

.25 
.22   .02 

U51   7 
1^40  U43   7 

•  13  US6 
1^59  1^02 
2^56   •OS   ,05 

.04 

7 
.09 

.30 
.02   .69 

7 

•  09 

•  42 

•  30 

1^12 

7 

1.40 
.04 
•  40 

•  17   T 

.21 

.23 

.02 

.02 

7 

.01 
.02 

,02 

•  22 

•  32 

,96 

,91 
,27 

,01 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRINGBORO 
SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 

12.49 
6.59 

12.04 
6.02 
7,34 

.02 

.01 

.12 

T 

.13 

7 

1.08 

7 
7 

.53 
.69 

.19 

7 

1.55 

1.49 
.02 

.01   .10 
■  44 

•05   ^76 

•  17 

•20   ^48 

3^61  1^02   ^14 
1^29  1^39 
5.99   7     7 
2.63   .03   .10 
3^95        •OZ 

,03 

7 

.37  1.17 

.14  1.24 
.13  2.13 
7     .93 

1^98 

•  23 

•  09 

•  01 

•  19 

7 

•  31 

•  42 

.29 

1.90 
.22 

7 
.03 

7 

7 

,14 

,02 

•  16 
1^12 

1.60 
1,40 
1,02 

5TRAUSST0WN 
STR0UDS8URG 
STUMP  CREEK 
SUNSURY 
SUSQUEHANNA 

13.21 

15,09 
4,54 
11,94 
10.22 

T 

T 

7 

7 

.10 

.01 

7 

,20 

.31 
.96 

.02 
.63 
.46 

•46   .23 
•06  1^00 
•62   ^37 
7    1^20 
•30  1^51 

3^03   ^69   •SI 
9^17   ^42   .17 

•77  1^02 
1^69   .79   ,11 

.62  2.10   .02 

,06 

1.19 
1.90 

.19 

1.00 

3.99 
4.29 

4.79 
2.30 

•  40 
.93 
.96 

.04 
.16 

1.37 
.91 
.47 
.43 
.32 

•  09 

.08 

7 

•  09 

1,21 

•  42 

•  64 
2>10 
1,10 
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DAILY  PRECIPITATIOM 


Table  3— Conlinued 


S^ 


•3 

Day  of  month 

Station 

g 

1    1    2        3 

^ 

5 

6 

7    1 

8    1    9 

10       11 

12 

13       14 

15 

16 

17 

18 

19       20      21 

22 

23  1  24 

25  1  26      27 

28 

29 

30 

31 

SUTERSVILLE 

»<90 

.02 

•  02 

.26 

.18 

.94 

•         2. 38 

.06 

•  09 

•  40 

.>s 

il7    . 

TAMAOUA 

16.08 

.29 

.10 

.60 

.14 

2.80    1.34 

.19 

1.96 

S.99 

.10 

.48 

1.21    , 

TAMAQUA   4    N   DAM 

ia.22 

7 

.31 

.76 

.11 

2.91    1.S5 

,20 

2.43 

7.17 

.28 

i.ia 

.03 

1<19    , 

TAMARACK    2    S    FIRE    TWR 

RECORD   MISSING 

, 

TIONESTA    2    SE    DAM 

4.«3 

.29 

.33 

7 

•  74 

.46 

.10 

.71 

.03 

.38    1.28 

.02 

.03 

.07 

T 

.40    . 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

3.45 

T                        .21 

.15 

.21 

7           .60 

1.31       .24 

•  06 

.26 

.03 

•  M 

■  20 

.07    . 

TORPEDO    4    W 

3.7* 

.35 

■  03 

.18 

.37 

.18 

.04 

.36    1.47 

.04 

.26 

i02 

.>a  . 

TOWANOA 

7.32 

.04 

7 

•  19 

.12 

7 

.29 

■92    2,11 

.37 

.99 

.93 

.26 

T 

•2a 

7 

.>• 

1.01    . 

TOWER    CITY    5    SW 

17.00 

.68 

.79 

.63 

4*27       ^14 

.99 

4,91 

.69 

.16 

.•« 

.02 

3.17    , 

TROY 

7. OS 

.16 

.26 

7 

■  32 

1.14    1.63 

7 

,93 

.67 

1.05 

.1« 

T 

.07 

7 

1.02    , 

TURLEPOINT    4    NE 

3.97 

.07 

.52 

.36 

.09 

1.02 

■  26 

.56    2.02 

T 

•  04 

.02 

,10 

.02 

.94 

•  aa 

.29    . 

TYRONE    *    NE    BALO    EAGLE 

3.30 

.04 

■  43 

.10 

.03 

.06 

■  18 

1.50    1.04 

.08 

7 

,12 

.44 

.04 

.89 

.04 

•  19    . 

UNION    CITY 

2.75 

.04 

.01 

.24 

.29 

.26 

.03 

.11       .92 

.99 

•  06 

.02 

•  23    , 

UNIONTOWN 

*.*7 

7 

■  01 

.62 

.32 

7 

1.97 

,06 

7 

,23 

•  30 

.72 

•  24 

, 

UPPER    DARBY 

11. OS 

7 

.10 

1.47 

7           .10 

2.43 

3.29      7 

.03 

.07 

2,15 

.99 

.49 

.12 

7 

•  40    . 

UTICA 

RECORD    MISSING 

, 

VANDERGRIFT 

s.ei 

•  26 

.05 

.39 

.39 

•  96 

.99 

1.06    1.42 

T 

7 

.13 

.87 

•  47    , 

VIRGINVIU.E 

14.37 

•  14 

.91 

.92 

3.55       .71 

,46 

1,03 

9.06 

.72 

.19 

7 

l^oe  , 

VOWINCKEL 

4.13 

7           .01 

.30 

7 

7 

.88 

.05 

.92 

.02 

.47    1.11 

,10 

.01      7 

.22 

7 

7 

.01 

•  42    , 

VOWINCKEL    1    WSW 

4.03 

.15      T 

.09 

7 

7 

•  84 

.02      7 

.92 

.03 

•46    1.16 

,10 

.04      7 

7 

.21      7 

7 

7 

•  02 

•  39    , 

WARREN 

3.69 

.19 

•  58 

.09 

.12 

•  09 

•24    1.08 

.9« 

7 

•  11 

•  07 

•  4«    . 

WAT50NT0WN 

7.30 

.20 

.16 

.30 

.73 

1.45      .75 

.25 

i.es 

.60 

.*a 

.90    , 

WAYNESBUR6    2    W 

6.13 

.20 

•  91 

.16 

.17 

1.02 

.86    1.49 

•  19 

1.26 

.19 

.10    , 

WELLSeOftO    3    S 

5.S7 

.02 

•  14 

•  01 

.01 

.69 

1.20    2.11 

7 

.01 

•  31 

.07 

•  08 

.n 

•  03 

•  9*    . 

WELLSVILLE 

10.16 

.10 

7 

7 

.57 

.10 

.50 

3.67 

,10 

■  32 

1^76 

.16 

•  06 

7 

.•9 

•  11 

.18 

1.97    . 

WERNERSVILLE    1    W 

13.86 

•  63 

.04 

.35 

.43 

3.60      .68 

,18 

1.29 

4.00 

i^to 

.49 

1.29    . 

WEST    CHESTER 

15.58 

.04 

.01 

1.40 

.82 

.03    2.4« 

5.10 

.86      .07 

7 

.03 

.79 

2^76 

•  40 

•  04 

T 

•  •9 

.03    . 

WEST    GROVE    1     E 

14,30 

7 

•  42 

7 

•  40 

.82 

1.24 

4.78      .78 

.73 

•  62 

3>ie 

•  40 

.13 

.80    . 

WEST    HICKORY 

3. as 

.01 

.30 

•  6S 

.06 

.80 

.02 

.50    1.10 

.06 

•  M    . 

WHITES8URG 

6.56 

.17 

.01 

.85 

.42 

.67 

.97 

.81    l^ll 

.aa 

•  07    . 

WILKES    8ARRE 

11.39 

T 

7 

.56 

7 

.15 

.17 

1.33 

1^31    1.12 

,03 

.84 

4.06 

•  18 

.96 

7 

.11 

.09    . 

WILLIAMSBURG 

6.97 

7 

•  32 

.03 

.05 

2.64    1.07 

,07 

•  02 

,13 

1.14 

•  02 

.99 

.ao  . 

WILLIAMSPORT    WB    AP 

7.67 

.01                   .23 

.18 

.42 

.04 

1.99 

.96 

1.72 

,07 

.10 

•  97 

.89 

T 

.53 

7         . 

WOLFSBURG 

4.82 

.04 

•  58 

•  11 

7 

1.39      .38 

.12 

.22 

•  69 

1.20 

.02 

.03 

•  04    . 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 

10.51 

7 

7 

.27 

.06 

1.99 

.20 

.63 

3.70      .09 

.02 

.28 

1.44 

•  37 

.48 

.40 

.t* 

•  09    . 

YOftK    HAVEN 

8.79 

.32 

.45      .03 

.02 

.96 

3.19      .71 

.01 

•  40 

1^78 

.04 

.40 

•  0* 

.aa  . 

ZION   GROVE 

11.16 

.19 

.69 

.03 

.89 

1.76    1.76 

.37 

«S6 

2^99 

.90 

.13 

■  Ot 

laOO    . 

ZIONSVILLE    3    SE 

14.88 

.99 

.04 

3.10 

3.94    1.09 

.42 

.01 

.84 

2^64 

1.02 

.02 

•  0> 

•  00 

•  40    . 
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Tables 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
AUGUST  1955 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALLENTONN  MB  AP 

MAX 
MIN 

IS 

100 
74 

95 
63 

89 
69 

100 
75 

97 

73 

91 
71 

85 

64 

80 
53 

79 
57 

85 
68 

71 
58 

77 
57 

84 
74 

86 
73 

86 

59 

87 
74 

81 
73 

92 
72 

95 
55 

92 

68 

88 
66 

84 
60 

80 
54 

76 
58 

SO 
54 

83 
53 

81 
5« 

59 
59 

84 
64 

73 
63 

85.6 
65.9 

ALLENTOWN  SAS  CO 

MAX 

MIN 

69 
70 

99 

73 

100 
64 

96 
71 

89 
74 

95 
73 

92 
72 

92 

70 

85 
61 

81 
61 

80 
52 

88 
57 

75 
58 

78 
59 

81 
73 

38 
58 

86 

71 

88 
74 

83 
72 

92 

73 

94 
70 

95 
65 

87 
69 

85 
54 

76 
59 

73 

54 

80 
58 

83 
56 

81 

59 

70 
59 

36 
66 

85>0 
«6<3 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

9* 

6* 

96 

70 

93 
65 

89 

64 

93 
65 

90 
69 

84 
65 

80 
50 

80 
51 

31 
62 

76 
66 

73 
65 

71 
63 

83 
60 

85 
68 

86 
63 

83 

67 

76 
70 

89 
66 

92 

66 

91 
64 

88 
62 

80 
54 

74 
47 

73 
50 

80 
51 

31 
62 

79 
56 

88 
64 

86 
66 

77 
58 

S3. 5 
62.3 

ARENOTSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
64 

98 
72 

101 
67 

100 
65 

100 
72 

101 
76 

98 
68 

93 
66 

82 

59 

78 
61 

33 
53 

92 
68 

71 
66 

75 
62 

88 
69 

89 

67 

86 

70 

83 
73 

77 
69 

90 
57 

95 
65 

96 
67 

92 

58 

84 
54 

77 
55 

77 
54 

81 

59 

8S 
62 

S3 
67 

86 
67 

83 
67 

37.6 
55.5 

ARTEMAS  1  WNW 

MAX 
MIN 

99 

53 

96 
65 

95 
53 

94 
63 

97 
64 

96 
65 

95 
64 

96 
64 

62 
61 

81 
60 

88 
66 

87 
57 

88 
58 

86 
56 

87 
65 

86 
66 

S6 
54 

79 
69 

90 
63 

92 
60 

92 
59 

88 
58 

86 
48 

65 

51 

85 
46 

63 
46 

84 
47 

87 
64 

88 
63 

90 
67 

87 
64 

88.9 
60.4 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 

MIN 

96 
68 

95 

70 

96 
68 

96 
68 

95 

70 

93 

58 

88 
67 

80 
58 

84 

59 

36 

66 

31 

57 

80 
52 

74 
64 

82 
62 

86 

61 

89 

67 

86 
69 

83 

70 

91 
57 

93 
63 

85 
67 

84 
62 

77 
66 

75 
51 

79 
57 

85 
58 

SO 
61 

77 
52 

88 
64 

89 
69 

76 
5« 

36.5 
44.1 

BEAVERTOMN 

MAX 
MIN 

97 

97 

95 

86 

99 

97 

87 

86 

83 

82 

79 

71 

72 

87 

85 

87 

87 

82 

91 

93 

92 

88 

83 

78 

77 

81 

86 

81 

81 

86 

82 

36. S 

BELLEFONTE  *  S 

MAX 
MIN 

90 
69 

96 

70 

98 
62 

95 
64 

89 
64 

98 
56 

94 
66 

78 
60 

31 
54 

33 
61 

86 
65 

78 
65 

72 
66 

72 
64 

85 
68 

38 
54 

37 
69 

86 

71 

75 
59 

91 
62 

93 
55 

89 
64 

8S 
62 

82 
49 

75 
55 

77 
50 

83 
54 

78 
67 

SI 
60 

86 
64 

85 
64 

85.2 
62.7 

BERWICK 

MAX 
MIN 

98 
66 

99 
68 

95 
63 

88 
68 

100 
69 

100 
69 

92 

74 

84 
62 

84 
58 

83 
57 

85 
67 

71 
66 

71 
63 

86 
70 

90 
72 

90 
56 

89 
72 

84 
70 

91 
69 

93 

63 

93 
65 

91 
53 

86 
67 

79 
54 

79 
59 

81 
53 

82 

63 

32 
56 

79 
61 

89 
66 

30 
67 

36.9 
64.7 

BETHLEHEM  LBH16H  UNIV 

MAX 
MIN 

99 
78 

100 
78 

96 

74 

89 

73 

100 

77 

98 
76 

91 
69 

84 
69 

79 
51 

79 
60 

86 
57 

70 
66 

71 
57 

82 
72 

90 
69 

87 
69 

86 

73 

79 
70 

90 
59 

96 

71 

94 
68 

90 
66 

83 
64 

80 
67 

81 
50 

83 
52 

86 

59 

83 
64 

32 
62 

79 

58 

78 
66 

36.1 
57.9 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
70 

91 
69 

92 
66 

89 
65 

87 
57 

81 
67 

78 

57 

84 
57 

85 
61 

71 
55 

70 
61 

66 
61 

83 
60 

81 
65 

87 
63 

81 
65 

74 
65 

86 
56 

88 
56 

86 
55 

85 
63 

73 

50 

74 
49 

79 

54 

79 
55 

75 
63 

80 
52 

84 
66 

32 
56 

72 
56 

31.4 
62.6 

BRADFORD  *  M  RES 

MAX 
MIN 

86 
56 

88 
59 

88 
57 

80 
62 

88 
60 

88 
55 

78 
52 

77 

50 

79 

40 

80 
59 

79 
62 

77 
48 

76 
61 

79 
62 

82 
62 

84 
58 

85 
51 

82 
62 

36 
60 

86 

53 

87 
59 

35 
55 

68 

58 

72 

40 

73 
48 

78 

45 

78 
58 

76 
52 

83 

61 

83 
52 

68 
50 

80.6 
56.4 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
62 

93 
64 

91 
60 

86 
62 

92 
60 

86 
67 

80 
60 

77 
50 

83 

47 

38 
65 

77 
62 

78 
58 

69 
63 

83 
64 

83 
63 

89 
63 

84 
63 

80 
57 

90 
55 

91 
57 

36 
63 

83 
58 

74 
49 

75 
45 

74 
47 

80 
48 

76 

60 

77 
56 

87 
64 

36 
66 

72 
5« 

32.5 
69.1 

BURGETTSTONN  2  W 

MAX 
MIN 

91 
63 

95 

64 

95 
58 

96 
62 

96 
63 

95 

68 

93 

67 

86 

56 

82 
54 

86 
61 

88 
66 

79 
53 

79 
52 

68 
51 

82 
54 

36 

57 

90 
50 

86 
64 

86 
58 

90 
56 

93 
58 

87 
59 

85 
52 

77 
43 

75 
45 

32 

47 

85 
62 

31 
58 

78 
59 

90 
60 

S6 
4« 

86.0 
58.2 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

98 
67 

99 
67 

98 

61 

97 
63 

96 
68 

97 
69 

94 
57 

86, 
57 

82 

56 

S3 

50 

86 

70 

78 
65 

72 
60 

84 
65 

88 
69 

89 

64 

34 
73 

81 

71 

S8 
51 

93 

60 

99 
60 

89 
62 

85 
51 

82 

47 

78 
62 

81 
51 

34 
58 

33 
67 

33 
66 

39 
67 

82 
59 

87.6 
62.0 

BtJTLER 

MAX 
MIN 

96 
67 

97 
65 

95 
63 

96 
68 

92 
64 

95 

71 

97 

55 

85 

57 

33 
53 

88 

68 

33 
58 

80 
61 

81 
64 

81 
59 

86 
64 

90 
64 

94 
54 

38 

71 

89 
66 

92 

59 

96 

63 

83 

62 

86 
54 

80 
45 

80 
49 

84 

52 

86 
64 

96 
71 

S6 

61 

90 
71 

87 
57 

83.5 
62.6 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

86 

65 

94 
63 

90 
62 

91 
60 

83 
69 

95 

67 

90 
66 

84 
54 

74 
51 

82 

51 

81 

54 

71 
62 

59 
52 

70 
50 

84 
67 

82 
56 

83 
56 

86 

65 

72 
67 

85 
66 

89 
66 

85 
62 

86 
52 

70 
53 

72 

50 

73 
51 

77 
49 

73 
50 

74 

50 

75 
54 

75 
61 

30.6 
69.7 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

101 
68 

102 

75 

99 
67 

98 
68 

102 
72 

97 
74 

92 
72 

85 
68 

85 
62 

84 
60 

72 

78 
57 

73 
56 

90 
70 

91 
72 

87 
65 

36 

70 

78 
72 

92 

71 

97 
65 

95 
69 

93 
67 

85 
57 

81 
55 

80 
59 

32 
56 

88 
63 

84 
63 

84 
62 

90 
69 

84 
67 

88.8 
65.9 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 

MAX 
MIN 

97 
65 

99 

69 

97 
64 

96 
66 

98 

70 

96 
69 

91 
69 

82 
65 

80 
60 

82 
58 

89 
71 

72 
57 

76 
55 

89 
61 

89 
72 

85 
69 

83 
70 

75 
72 

90 
58 

94 
64 

93 
65 

90 
66 

34 
57 

79 
52 

79 
59 

81 
55 

85 
59 

34 
58 

87 
68 

87 
70 

32 
66 

86.8 
65.2 

CHESTER 

MAX 
MIN 

90 

95 

71 

100 
73 

93 
77 

91 
76 

97 

75 

100 

68 

78 
67 

81 
56 

81 
67 

88 

70 

75 
71 

88 
74 

90 
73 

90 
76 

88 

79 

85 
73 

91 
70 

96 

59 

93 

70 

87 
50 

79 
62 

80 

57 

81 
64 

32 
62 

76 
67 

85 
68 

87.4 
69.6 

CLARION  3    SM 

MAX 
MIN 

93 

60 

92 
61 

94 
58 

86 
62 

93 
60 

87 
64 

83 

79 

34 

45 

85 
62 

79 
63 

80 
54 

76 
60 

83 
50 

86 
57 

89 

60 

36 

50 

82 
56 

90 
59 

93 
56 

86 
59 

83 
57 

75 
56 

77 
42 

79 
46 

82 

49 

73 
58 

77 
54 

90 
61 

88 
63 

76 
50 

34.3 

62 

50 

67.3 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

9* 
61 

96 
64 

97 
58 

94 
61 

95 

64 

93 
66 

87 
68 

81 
56 

83 
55 

90 
64 

82 
65 

78 
57 

73 
62 

83 
62 

88 
55 

89 
59 

85 
58 

86 
70 

93 
59 

93 

55 

38 
52 

85 
59 

32 
62 

74 
45 

83 
45 

85 
53 

84 
56 

81 
61 

90 
60 

86 
64 

78 
48 

86.3 
59.2 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

88 
67 

95 
73 

100 
64 

95 
67 

92 
73 

97 

73 

97 
70 

93 
69 

32 

59 

81 
60 

35 
61 

90 

70 

74 
68 

75 
69 

81 
73 

88 
68 

87 
72 

87 
74 

79 
70 

91 
66 

93 
64 

90 
66 

90 
69 

85 
55 

79 

67 

78 
52 

80 
56 

35 

49 

82 
59 

75 
53 

86 
63 

36.5 
65.1 

COLUMBIA 

MAX 
MIN 

99 

70 

103 
75 

97 
67 

99 

70 

102 
73 

101 
73 

93 

71 

87 
56 

84 
61 

34 
51 

91 
71 

78 
58 

75 
67 

86 
70 

90 
70 

86 
69 

86 
73 

80 
72 

93 

70 

98 
58 

97 
68 

90 
68 

87 
70 

81 
55 

79 
55 

83 

57 

89 
53 

85 
59 

83 
65 

87 
67 

S3 
69 

88.8 
67.1 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 

MAX 
MIN 

89 
64 

92 
62 

91 
63 

94 
61 

95 
62 

94 
55 

93 
53 

83 
61 

81 
59 

76 
62 

85 
62 

80 
64 

72 
62 

70 
59 

34 

67 

87 

56 

36 
59 

32 

59 

30 
64 

87 
56 

90 
57 

90 
51 

86 
56 

79 
46 

.73 
43 

77 
51 

82 
52 

31 
57 

80 
52 

88 
60 

37 
57 

84.3 
59.2 

CORRY 

MAX 
MIN 

92 

64 

93 
64 

91 
55 

90 
69 

93 
66 

87 
69 

82 

70 

79 
55 

86 
48 

83 
66 

80 
62 

82 
58 

78 
53 

78 
53 

36 
55 

87 
59 

89 
62 

85 
57 

90 
63 

.91 
56 

92 

68 

33 

64 

70 
62 

78 

44 

32 

49 

83 
54 

78 
63 

76 
65 

87 
64 

84 
67 

72 
59 

84.2 
60i8 

COUOERSPORT  2  NH 

MAX 
MIN 

91 
62 

89 
63 

89 
59 

79 
55 

88 
52 

86 
67 

76 
64 

70 
53 

75 
48 

81 
57 

74 
65 

73 
56 

68 
61 

79 
62 

80 
64 

34 
65 

82 

53 

75 

57 

34 
54 

88 

57 

84 
63 

84 
58 

70 
59 

70 
42 

74 
49 

78 

49 

74 
60 

77 
48 

81 

59 

30 
65 

72 
56 

79.2 
59.1 

DERRY 

MAX 
MIN 

93 
66 

94 

70 

93 
64 

93 
64 

91 
65 

92 
57 

85 
72 

83 
59 

33 
70 

36 
67 

79 
68 

85 
69 

76 
66 

OEVAULT  1  W 

MAX 
MIN 

95 
56 

99 
55 

94 
56 

93 
54 

96 
59 

96 

55 

98 
52 

80 
51 

79 
51 

82 
51 

87 
50 

70 
50 

76 
57 

84 
51 

87 
61 

83 
66 

85 
66 

81 
65 

88 
66 

88 
70 

89 
64 

89 
65 

94 

58 

93 

58 

86 

53 

88 
57 

93 
62 

90 
57 

71 
51 

34 
51 

81 
50 

87.1 
57.4 

DIXON 

MAX 
MIN 

89 
60 

96 
60 

96 

55 

94 
56 

85 
64 

93 
62 

90 
64 

85 
43 

82 

44 

89 

43 

85 
48 

76 

61 

71 
61 

74 
63 

84 
64 

38 
62 

88 
60 

88 
65 

82 
66 

88 
60 

93 
50 

94 
51 

88 
58 

76 
48 

80 
48 

78 
50 

80 
47 

78 
61 

78 
48 

74 
43 

84 
56 

84.7 
56.2 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

87 
61 

86 

61 

90 
57 

90 
59 

89 
59 

88 
52 

81 
64 

76 
56 

77 
50 

82 

59 

71 
53 

59 
60 

64 
53 

80 
48 

80 
60 

83 

58 

79 
55 

74 
66 

33 

51 

37 
56 

34 
59 

83 
57 

74 

48 

71 
39 

76 

50 

77 
46 

77 
53 

77 
53 

85 
63 

82 
60 

73 
54 

79.3 
67.3 

OONORA 

MAX 

MIN 

93 
71 

97 
71 

98 
68 

99 

71 

100 

71 

96 
72 

96 
73 

90 
54 

87 
64 

88 
59 

90 
71 

77 
67 

77 
65 

SO 
66 

85 
54 

88 
67 

93 

70 

91 
74 

91 
68 

94 
56 

95 

72 

90 
53 

38 
67 

83 
52 

83 
56 

81 
57 

85 

54 

85 
65 

90 
67 

92 
75 

89 
60 

89.6 
66.9 

OU  80  IS  7  E 

MAX 
MIN 

91 
63 

90 
62 

91 
59 

34 
61 

94 
60 

92 
65 

83 
70 

77 
53 

80 
48 

83 
62 

83 
66 

76 
61 

72 
63 

83 
64 

82 
67 

85 

64 

84 
64 

80 
70 

87 
63 

90 
56 

89 
65 

35 

59 

75 
50 

73 
44 

74 
47 

79 
51 

79 
59 

78 
54 

86 
63 

85 
57 

74 
57 

32.7 
50.2 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

ei 

64 

90 
67 

87 
69 

90 
67 

76 
66 

91 
67 

86 
68 

80 
54 

72 
54 

78 
54 

77 
55 

68 
52 

66 
52 

58 
62 

31 
55 

80 
57 

82 
67 

81 
57 

77 
55 

81 
65 

85 
55 

84 
62 

81 
62 

71 
51 

69 

54 

73 
54 

73 
55 

71 
53 

71 
53 

70 
59 

76 
64 

78.0 
51.3 

EAST  BRADY 

MAX 

MIN 

98 
66 

96 

67 

96 

64 

90 
67 

97 
67 

96 

70 

86 

67 

83 

57 

39 
52 

89 

57 

89 
68 

82 
51 

80 
55 

85 
65 

39 
62 

92 

65 

91 
65 

89 

71 

92 
55 

97 
51 

95 
65 

81 
53 

78 
64 

80 
51 

31 

54 

86 
57 

83 
63 

78 
62 

92 

57 

92 
59 

74 
55 

87. 9 
63.0 

EBENSBURG 

MAX 

MIN 

90 
60 

92 
65 

92 
60 

89 
60 

89 
61 

89 
54 

82 
65 

78 
56 

76 
55 

79 

50 

73 
65 

59 
61 

67 
61 

82 
60 

85 
58 

85 
60 

81 
55 

73 
58 

86 
64 

89 
56 

88 
62 

35 

58 

77 
60 

71 
43 

74 
50 

80 
47 

79 
48 

83 
52 

85 

59 

86 
56 

76 
55 

81.6 
39.2 

EMPORIUM  1  E 

MAX 
MIN 

90 
63 

95 

64 

94 
64 

86 
65 

80 
64 

94 
65 

88 
64 

83 

54 

78 
42 

84 
45 

37 
60 

78 
57 

78 
58 

70 
65 

86 
65 

84 
69 

90 
63 

38 
53 

SO 
61 

89 

61 

93 
62 

90 
60 

87 
61 

75 
46 

79 
45 

79 
50 

32 

52 

79 
56 

80 
56 

86 
64 

88 
57 

84.5 
68.8 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

96 
64 

103 
69 

96 

65 

92 

67 

100 
68 

99 
68 

91 
66 

87 
63 

83 

55 

84 
53 

90 
63 

83 
62 

74 
52 

84 
67 

89 
62 

86 
65 

85 
57 

78 
53 

92 

65 

96 

53 

94 
64 

90 
61 

85 
63 

80 
48 

78 
53 

80 
50 

85 

55 

82 
54 

78 
59 

85 
59 

81 
64 

37.3 
61.4 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 
73 

88 
66 

90 
70 

91 
73 

92 
72 

85 

71 

83 
69 

73 
59 

85 
58 

86 
57 

80 
53 

79 
61 

70 
65 

79 

53 

83 
62 

84 
62 

87 
67 

85 

68 

85 
56 

90 
58 

83 

69 

81 
67 

72 
55 

74 

50 

80 
55 

80 
62 

77 
52 

76 

50 

88 
57 

86 
57 

69 
55 

32.4 
64.3 

S«e  Retef«Dce  Notai  FoUowIng  Station     '"'^^' 
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Table  $•  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
AUGUST  1965 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2. 

22 

23 

24 

25 

26 

27  1 

28 

29 

30 

31 

i 

EVERETT  1  SW 

MAX 

97   97   97 

93 

98 

98 

95 

82 

82 

79 

85 

72 

68 

88 

88 

84 

85 

76 

80 

90 

95 

92 

83 

75 

78 

81 

85 

86 

90 

89 

81 

86.1 

MIN 

62   68   64 

64 

66 

75 

69 

56 

66 

65 

67 

65 

66 

69 

68 

65 

70 

71 

68 

66 

62 

62 

64 

49 

52 

49 

59 

58 

46 

44 

57 

62.7 

FARRELL  SHARON 

MAX 

97   96   96 

96 

96 

92 

83 

82 

88 

89 

86 

85 

80 

83 

.90 

92 

88 

90 

95 

99 

92 

78 

78 

79 

83 

85 

SO 

76 

92 

89 

77 

87.5 

MIN 

68   65   65 

68 

68 

70 

70 

56 

67 

67 

64 

59 

62 

62 

56 

70 

70 

69 

64 

63 

69 

64 

64 

59 

56 

65 

64 

62 

63 

69 

55 

63.6 

FORO  CITY  4  S  DAM 

MAX 

91   94   93 

95 

92 

92 

88 

86 

-80 

84 

87 

77 

77 

77 

84 

86 

90 

86 

82 

90 

93 

86 

85 

77 

76 

80 

82 

80 

78 

88 

86 

85.2 

MIN 

64   66   62 

65 

63 

62 

66 

55 

83 

68 

66 

59 

62 

61 

62 

63 

64 

66 

64 

61 

61 

62 

62 

47 

49 

49 

63 

61 

62 

65 

54 

60.3 

FRANKLIN 

MAX 

92   94   93 

94 

94 

86 

80 

80 

83 

83 

82 

79 

80 

86 

90 

90 

86 

93 

92 

86 

83 

74 

78 

78 

S3 

83 

77 

88 

85 

74 

84.8 

MIN 

65   66   60 

68 

64 

68 

68 

53 

47 

67 

68 

57 

64 

62 

57 

64 

64 

70 

65 

60 

67 

62 

64 

46 

49 

53 

63 

98 

64 

69 

64 

61.5 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

MAX 

85   93   95 

93 

86 

98 

94 

89 

81 

76 

78 

84 

72 

74 

75 

84 

82 

83 

78 

85 

90 

90 

85 

80 

76 

70 

77 

81 

81 

70 

S3 

82.8 

MIN 

69  -75   73 

70 

70 

75 

74 

65 

57 

58 

68 

66 

67 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

75 

80 

73 

66 

57 

60 

58 

65 

63 

58 

65 

66 

67.5 

FREELAND 

MAX 

91   93   90 

80 

93 

92 

86 

79 

76 

76 

74 

66 

66 

74 

80 

82 

81 

78 

83 

86 

86 

84 

80 

76 

76 

73 

73 

73 

73 

78 

78 

79.9 

MIN 

66   70   68 

70 

69 

69 

67 

56 

55 

53 

68 

61 

64 

66 

67 

66 

67 

68 

68 

69 

72 

63 

62 

51 

56 

50 

61 

52 

55 

67 

67 

63.0 

SEORGE  SCHOOL 

MAX 

96  100   92 

93 

98 

100 

94 

77 

76 

77 

85 

72 

80 

86 

86 

86 

86 

83 

90 

95 

95 

88 

85 

79 

75 

82 

84 

80 

73 

84 

80 

86.7 

MIN 

70   72   64 

63 

72 

74 

70 

67 

58 

60 

64 

68 

68 

70 

72 

71 

74 

74 

66 

73 

67 

65 

65 

60 

55 

52 

58 

66 

53 

44 

67 

49.6 

GETTYSBURG 

MAX 

88   98  102 

98 

98 

101 

98 

92 

83 

79 

83 

91 

72 

75 

88 

89 

84 

84 

79 

92 

97 

94 

91 

86 

79 

79 

83 

87 

84 

84 

87 

87.9 

MIN 

67   73   70 

69 

73 

75 

71 

66 

61 

62 

66 

69 

66 

62 

73 

69 

71 

73 

71 

ee 

68 

69 

69 

51 

59 

55 

62 

62 

66 

68 

69 

66.9 

GORDON 

MAX 

95   96   93 

86 

97 

97 

89 

83 

83 

81 

85 

72 

71 

81 

87 

84 

83 

80 

87 

91 

89 

88 

85 

79 

75 

78 

82 

80 

78 

84 

78 

84.4 

MIN 

60   67   69 

63 

67 

69 

66 

60 

67 

54 

67 

64 

63 

65 

65 

60 

68 

68 

66 

60 

60 

59 

64 

50 

54 

48 

55 

50 

57 

62 

64 

61.3 

GRAT2  1  N 

MAX 

89   98   99 

97 

88 

100 

96 

90 

83 

83 

80 

80 

71 

73 

85 

86 

86 

86 

75 

89 

92 

93 

90 

82 

78 

77 

79 

8^1 

79 

79 

86 

86.5 

MIN 

64   68   64 

66 

67 

68 

70 

66 

60 

58 

61 

66 

69 

67 

72 

65 

67 

72 

70 

63 

65 

64 

65 

55 

58 

52 

55 

54 

56 

63 

66 

63.6 

GREENVILLE 

MAX 

93   95   93 

93 

96 

91 

85 

80 

87 

86 

83 

83 

79 

81 

87 

89 

90 

85 

91 

94 

92 

85 

74 

78 

82 

81 

78 

75 

90 

84 

74 

89.6 

MIN 

64   65   63 

67 

65 

69 

64 

56 

62 

66 

65 

57 

63 

62 

53 

61 

62 

69 

63 

58 

66 

62 

62 

44 

47 

62 

63 

61 

65 

64 

99 

60.8 

HANOVER 

MAX 

87   97  100 

97 

97 

101 

97 

91 

85 

80 

81 

91 

71 

82 

87 

89 

86 

87 

76 

91 

96 

94 

91 

85 

80 

80 

81 

80 

83 

86 

87 

87.6 

MIN 

68   70   66 

68 

70 

72 

70 

64 

59 

69 

61 

67 

64 

62 

69 

67 

68 

70 

67 

64 

67 

67 

67 

54 

64 

55 

58 

59 

65 

65 

47 

44.6 

HARRISeuRG  MB  AP 

MAX 

97   98   97 

94 

100 

96 

90 

84 

82 

83 

86 

72 

77 

87 

90 

86 

85 

76 

91 

95 

92 

91 

83 

79 

78 

81 

86 

82 

82 

88 

80 

86.6 

MIN 

69   76   68 

68 

73 

72 

72 

69 

62 

62 

70 

66 

67 

68 

73 

68 

74 

72 

73 

70 

71 

68 

65 

59 

61 

57 

64 

61 

64 

69 

69 

67.6 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 

89   92   91 

91 

88 

93 

92 

86 

80 

78 

76 

77 

67 

74 

82 

84 

87 

86 

81 

84 

88 

87 

87 

76 

75 

75 

75 

79 

71 

74 

SO 

81.9 

MIN 

58   58   51 

55 

62 

60 

62 

52 

41 

41 

43 

59 

58 

60 

61 

56 

57 

64 

64 

60 

61 

56 

55 

49 

48 

43 

44 

43 

39 

43 

53 

93.4 

HOLTWOOD 

MAX 

96   97   91 

94 

98 

99 

91 

83 

82 

84 

84 

73 

79 

84 

88 

84 

86 

79 

90 

93 

92 

88 

82 

81 

79 

80 

86 

81 

79 

85 

82 

84.1 

MIN 

73   79   73 

75 

75 

79 

74 

71 

65 

64 

71 

70 

72 

75 

73 

73 

75 

74 

73 

71 

71 

70 

68 

61 

63 

59 

66 

63 

48 

73 

70 

70.9 

HUNTINGDON 

MAX 

94  100  102 

98 

93 

98 

96 

90 

90 

85 

87 

78 

74 

72 

88 

93 

93 

87 

76 

94 

96 

90 

89 

83 

83 

79 

82 

8« 

S3 

87 

87 

88.2 

MIN 

64   64   65 

65 

67 

67 

68 

65 

53 

56 

62 

67 

65 

63 

62 

66 

66 

69 

67 

63 

63 

66 

64 

48 

48 

54 

55 

62 

61 

68 

63 

42.5 

INDIANA  3  SE 

MAX 

94   95   95 

91 

93 

90 

85 

82 

83 

84 

78 

76 

69 

86 

82 

90 

86 

80 

90 

92 

87 

87 

78 

77 

78 

83 

81 

82 

89 

88 

76 

84.7 

MIN 

63   64   61 

62 

62 

66 

66 

66 

61 

63 

67 

61 

64 

65 

65 

63 

65 

70 

63 

67 

57 

59 

63 

45 

48 

50 

99 

99 

66 

64 

98 

40.7 

IRWIN 

MAX 

94   95   95 

94 

93 

93 

88 

88 

86 

86 

88 

76 

73 

85 

86 

89 

91 

86 

90 

94 

94 

74 

74 

76 

81 

S« 

84 

89 

84 

82 

78 

84.0 

MIN 

67   70   65 

67 

67 

68 

70 

66 

57 

65 

68 

63 

63 

64 

63 

66 

65 

70 

65 

68 

68 

64 

62 

48 

61 

56 

61 

60 

65 

69 

94 

43.7 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 

90   93   93 

93 

90 

94 

82 

80 

76 

82 

83 

83 

82 

66 

78 

86 

88 

87 

86 

90 

93 

90 

81 

73 

76 

76 

81 

74 

75 

88 

83 

83.7 

MIN 

66   65   64 

68 

67 

69 

69 

57 

56 

61 

66 

98 

64 

62 

67 

62 

64 

70 

62 

61 

65 

64 

64 

45 

47 

93 

99 

62 

63 

45 

9« 

41.4 

JIM  THORPE 

MAX 

97   99   95 

91 

100 

98 

92 

85 

82 

79 

81 

73 

72 

80 

86 

87 

87 

77 

89 

95 

93 

90 

90 

85 

81 

80 

81 

80 

78 

83 

80 

84.0 

MIN 

63   76   60 

66 

69 

72 

68 

63 

58 

57 

68 

67 

66 

68 

71 

68 

73 

71 

67 

66 

63 

62 

66 

56 

68 

53 

59 

53 

67 

41 

47 

44.2 

JOHNSTOWN 

MAX 

93   97   98 

98 

94 

95 

94 

84 

85 

82 

84 

77 

72 

73 

86 

89 

91 

88 

79 

92 

95 

93 

91 

81 

78 

88 

86 

86 

86 

91 

88 

87.4 

MIN 

65   65   65 

65 

65 

66 

65 

63 

56 

66 

68 

67 

64 

64 

68 

64 

69 

73 

68 

62 

62 

62 

67 

49 

52 

54 

5« 

64 

64 

65 

60 

63.0 

KANE   1  NNE 

MAX 

89   92   91 

90 

81 

90 

84 

79 

74 

81 

84 

76 

80 

68 

81 

84 

84 

84 

78 

87 

89 

87 

73 

69 

73 

75 

80 

75 

77 

86 

84 

81.5 

MIN 

58   60   56 

65 

58 

62 

62 

44 

40 

50 

64 

90 

60 

63 

64 

60 

57 

63 

98 

52 

56 

55 

61 

39 

43 

45 

50 

49 

51 

63 

93 

96.2 

KEGG 

MAX 

95   93   96 

93 

95 

93 

95 

80 

75 

80 

82 

70 

69 

86 

87 

89 

81 

77 

89 

93 

93 

89 

81 

72 

76 

80 

84 

82 

88 

87 

78 

84.6 

MIN 

62   69   64 

63 

64 

69 

67 

57 

66 

64 

64 

69 

63 

58 

67 

63 

68 

70 

67 

61 

62 

60 

55 

47 

91 

50 

60 

62 

66 

63 

97 

41.7 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 

92  101   95 

93 

98 

96 

92 

84 

84 

82 

90 

81 

73 

84 

87 

89 

85 

78 

91 

94 

92 

87 

86 

81 

76 

80 

8« 

82 

78 

83 

80 

84.3 

MIN 

64   70   61 

66 

70 

70 

69 

66 

57 

56 

67 

66 

64 

67 

67 

66 

68 

70 

67 

64 

63 

63 

66 

52 

56 

51 

67 

55 

41 

63 

65 

63.4 

LANDISVILLE 

MAX 

86   96   99 

95 

94 

99 

97 

92 

83 

80 

81 

88 

71 

76 

84 

88 

83 

84 

76 

89 

93 

94 

89 

83 

77 

76 

79 

85 

80 

78 

85 

86.8 

MIN 

66   74   68 

67 

75 

74 

70 

66 

59 

58 

63 

69 

67 

68 

70 

69 

71 

73 

71 

70 

67 

67 

69 

56 

57 

94 

61 

60 

44 

44 

69 

64.3 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 

88   94   90 

93 

87 

95 

90 

84 

74 

84 

89 

78 

78 

72 

86 

84 

88 

88 

76 

88 

92 

89 

80 

71 

74 

78 

79 

74 

75 

SO 

83 

83.2 

MIN 

62   66   57 

61 

69 

66 

68 

52 

45 

47 

56 

69 

64 

66 

70 

68 

63 

66 

67 

62 

63 

60 

62 

60 

91 

91 

53 

94 

54 

99 

9S 

99.9 

LEBANON  2  NW 

MAX 

98  101  101 

93 

101 

100 

93 

84 

86 

84 

90 

84 

74 

85 

88 

86 

S« 

78 

90 

82 

89 

83 

79 

80 

77 

84 

80 

87.3 

MIN 

61   74   67 

67 

72 

71 

69 

67 

68 

69 

68 

66 

66 

70 

71 

67 

71 

71 

69 

68 

65 

67 

53 

98 

42 

64 

49 

46.5 

LEWISTOWN 

MAX 

90   99  100 

94 

89 

99 

96 

90 

83 

84 

84 

80 

73 

76 

80 

89 

89 

88 

77 

92 

99 

93 

91 

83 

79 

79 

S3 

84 

84 

86 

89 

87.1 

MIN 

67   66   65 

6S 

68 

67 

70 

69 

66 

61 

62 

ta 

68 

63 

63 

69 

69 

74 

70 

69 

65 

66 

68 

52 

52 

56 

54 

61 

40 

45 

47 

44.5 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 

95   96   99 

94 

97 

84 

80 

76 

85 

84 

82 

80 

73 

77 

89 

87 

88 

84 

89 

92 

92 

77 

72 

75 

79 

80 

75 

73 

89 

S3 

73 

83.7 

MIN 

63   61   62 

71 

66 

69 

70 

56 

51 

66 

66 

95 

62 

62 

99 

60 

63 

69 

70 

69 

68 

66 

62 

43 

48 

53 

62 

61 

60 

68 

99 

41.7 

LOCK   HAVEN 

MAX 

97  101  100 

85 

102 

96 

89 

86 

87 

90 

81 

79 

73 

89 

89 

90 

88 

79 

93 

99 

93 

92 

82 

79 

79 

83 

84 

82 

SO 

87 

79 

87.2 

MIN 

64   67   60 

65 

63 

67 

66 

57 

54 

60 

70 

64 

64 

63 

73 

64 

67 

71 

65 

62 

63 

62 

62 

50 

63 

52 

60 

97 

63 

64 

42 

42.9 

MAOERA 

MAX 

89   93   95 

95 

89 

95 

90 

85 

82 

83 

85 

78 

73 

70 

86 

87 

88 

S« 

79 

90 

93 

89 

89 

80 

76 

77 

82 

S3 

S3 

84 

88 

89.3 

MIN 

59   61   60 

61 

63 

63 

60 

52 

42 

53 

53 

59 

60 

61 

67 

61 

62 

56 

61 

56 

67 

58 

58 

45 

45 

47 

49 

94 

68 

64 

98 

97.1 

MARCUS  HOOK 

MAX 

92  100   92 

90 

94 

99 

91 

78 

81 

79 

86 

74 

79 

85 

89 

86 

87 

84 

94 

98 

91 

90 

89 

78 

79 

84 

88 

84 

74 

84 

SO 

84.9 

MIN 

74   79   76 

75 

78 

78 

74 

68 

66 

67 

71 

70 

71 

73 

74 

72 

75 

76 

72 

74 

73 

72 

71 

62 

64 

60 

68 

6* 

45 

70 

70 

71.1 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

MAX 

94   97   93 

92 

92 

91 

as 

81 

79 

81 

75 

69 

70 

87 

84 

89 

81 

74 

86 

91 

91 

88 

79 

73 

74 

80 

SO 

60 

•8 

89 

74 

83.3 

MIN 

64   70   65 

66 

66 

69 

68 

61 

59 

62 

67 

63 

62 

63 

6« 

69 

70 

70 

67 

63 

66 

62 

56 

48 

55 

50 

SI 

40 

44 

4« 

98 

43.1 

MEADVILLE  1  S 

MAX 

90   90   92 

91 

84 

92 

80 

79 

76 

84 

83 

82 

82 

67 

78 

89 

89 

S8 

83 

89 

92 

90 

80 

71 

75 

79 

SO 

74 

74 

S< 

84 

83.0 

MIN 

65   65   64 

69 

67 

68 

70 

54 

54 

60 

66 

97 

62 

63 

94 

99 

63 

68 

63 

59 

61 

64 

63 

48 

49 

52 

9« 

99 

40 

49 

99 

40.7 

MERCER  2  NNE 

MAX 

93   93   93 

92 

95 

se 

80 

82 

86 

85 

82 

81 

80 

79 

87 

89 

86 

84 

90 

93 

87 

77 

74 

74 

80 

82 

77 

79 

88 

89 

75 

84.3 

MIN 

61   63   60 

66 

62 

66 

59 

58 

69 

64 

66 

64 

62 

60 

93 

63 

64 

70 

61 

96 

62 

60 

60 

41 

45 

51 

61 

60 

42 

48 

91 

99.9 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 

99  101   97 

95 

102 

97 

92 

89 

83 

84 

89 

72 

77 

86 

90 

89 

86 

76 

92 

98 

97 

92 

89 

80 

78 

82 

87 

81 

84 

87 

82 

87.9 

MIN 

71   76   69 

69 

76 

75 

73 

70 

63 

63 

71 

67 

67 

67 

73 

70 

75 

72 

72 

68 

71 

70 

64 

67 

61 

58 

65 

41 

65 

70 

44 

48.2 

MIDLAND  0AM  7 

MAX 

96   94   95 

95 

92 

91 

87 

81 

8S 

86 

80 

82 

75 

81 

89 

89 

86 

90 

93 

92 

82 

82 

77 

75 

79 

84 

83 

79 

90 

88 

79 

89.4 

MIN 

69   69   72 

72 

68 

68 

68 

60 

60 

75 

71 

63 

62 

63 

67 

68 

75 

68 

71 

72 

65 

68 

58 

54 

58 

66 

63 

64 

6« 

49 

94 

44.1 

MONTROSE  1  E 

MAX 

87   93   89 

93 

87 

90 

85 

81 

75 

79 

81 

69 

68 

70 

78 

83 

86 

85 

74 

83 

88 

86 

85 

68 

71 

73 

79 

74 

70 

72 

SO 

79.9 

MIN 

63   67   65 

67 

68 

68 

68 

62 

64 

96 

56 

60 

62 

63 

68 

65 

66 

69 

66 

65 

66 

61 

62 

54 

55 

53 

9* 

49 

50 

53 

43 

40.9 

HORGANTONN 

MAX 

MIN 

68 

70 

65 

70 

72 

71 

63 

70 

61 

99 

67 

69 

65 

72 

71 

69 

71 

71 

68 

66 

66 

65 

63 

53 

69 

63 

60 

98 

69 

65 

44 

49.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


CENNSYLVANl* 
AUGUST  1955 


Day  Ol  Month 


9       10      II      12      13 


16      17 


24      25      2S      27      28 


MT   GRETNA   2    SE 

MT   POCONO    2    N    AP 

MUHLENBURG  1  SE 

NEWBURG  3  W 

NEW  CASTLE  1  N 

NENELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORR I STOWN 

PALMERTON 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

PHILADELPHIA  CITY 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

PMOENIXVILLE  1  E 

PIMPLE  HILL 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT   CLINTON  1  S 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RIDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHIPPENSBURG 

SHIPPINGPORT  WB 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  MAIN  ST 

SPRINGBORO 

SPRINGS  1  SW 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN  j 

MAX; 
MINI 
I 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX  I 

min; 

1 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN  j 

MAX 
MIN  ' 

MAX 

MIN  I 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


97  100  101 
65   72   67 


92   91   90 
ei      63   61 


96   95   95 
61   66   62 


96   99   98 
71   73   7* 


94   92   9<V 
67   65  61, 


92   96   97 
67   70   66 


92  101  101 
57   67   65 


97   95   97 
e*   67   62 


98  101   96 

74   77   59 


96   97   93 
69   72   62 


93  100 

65  69 

83   91 

66  68 

85  100 
66   68 

97   98   95 
73   75   71 


84   82   82 

63   59   58 


91   89 
65   67 


96   88 

69   70 


93  95 

67  66 

97  97 

69  69 

99  95 

65  67 

96  99 

65  67 

93  100 

74  75 

87  99 

70  72 


90  77   73 

58  52  '  53 

88  68  \    83 

58  53  '  51 
I 

91   81  81   85 

67   60  62   66 


81  66 
66  62 

82  72 
68  62 


96  ;  94 

69 

103 


96  102   95  I  91   98 


77;  75   77 


95  99  93 

73  76  75 

94  100  94 
75  73  78 

95  99  100 ! 

74  73  66  I 

92  100  91 
74  78  77 

90  91  91 

60  62  57 

98  101  99 ] 

68  71  69  I 

84  92  92  1 

67  70  67  1 

93  94  95 

70  73  67 

95  96  96 

73  75  72 

85  90  88 

62  66  54 

84  96  96 

59  50  60 

90  94  94 

63  63  60 

97  100  95 

69  72  62 

98  102  96 

71  79  70 

92  92  91 
59  63  57 

93  94  95 
69  67  62 

90  95  95 

68  70  65 

96  95  93 
68  69  64 

99  95  95 
65  67  67 


90   97 
74   75 


55   55  I  69   67   57 

87   84  !  67   69   75 
63   63   68   70   65 


92   87 

69   58  I 

87 
57 


64   64 
61   66 


86   62   77   78 
56  !  57   66   54 


95  80  80 

74  65  61 

91  85  80 

72  63  57 


63  72 

68  69 

79  70 

69  67 


77   80  I  60 
69   66  I  65 


103 

81 

100 

76  i'  74   66   65 


93   77   80 


100   92 

79   75 


60   62 
70   67 


92   97 
74   73 


99  i  94 
75  I  73 


96  ,  91 

79  I  74 


80   89   74 
66   70   69 


74  84  88 

67  70  68 

68  77  82 

62  65  57 

70  83  86  ' 

63  63  67  ! 

71  89  91 
65  68  73 

60  80  86  I 

64  64  56 


70  B7  68 

64  65  63 

80  87  69 

70  74  73 

75  81  66 

57  73  74 

80  87  92 

71  75  74 

81  87  89 


65  84 

66  73 


88   87 
62   57 


95   90 

67   70 


90   86 
64   64 


77 

85 

68 

91 

64 

63 

68 

68 

76 

89 

91 

89 

64 

64 

67 

67 

78  j  80 
65  !  66 


86  93 

57  59 

92  99 

66  70 

90  83 

68  68 

93  92 

70  70 

96  95   94 

72  73   74 


79  76  79   81 

66  48  46  I  58 

95  92  80  !  81 

70  j  66  63  56 

94  i  92  85  78 

70  I  67  56  55 


69  75  )  82 

70  70  i  71 

87  71  j  76 
70  70  I  69 

I 

88  74 
70  70 

73  69 

52  52 

89  78 
67  54 

72  72 

62  62 


77  75 

87  69 

75  70 

87  68 

70   76  73 


82  83 

62  54 

87  90 

73  70 

70  75 

63  67 


69  I  86 

70  I  66 


89   85 
62   65 


77   79  !  70 


59   62   62 


85 
6  2   66 


92   94   95 
61   67   68 


95   90 
62   61 


91  101 

69  72 

90  100 

74  77 

65  93 

61  61 

91  90 
69  59 

95  65 

67  72 

84  94 

72  72 

65  100 

64  66 


94   92   60 
68   60   57 


90   85   80 
65   53   54 


93  89  83 

59  63  59 

90  86  80 

74  67  64 

60  79  81 
65  '  62  49  42 


68   67   63 

65 

70 

75 
49 

75 
67 

83   6  5   77 
60   64   57 

62   87   79 
58   66   65 


76 

79 

59 

55 

77 

70 

55 

51 

75 

82 

61 

64 

83   88   72 
53   69   66 

85   81   76 


64  53  62 

71  84  87 

53  66  65 

66  70  79 

62  55  57 

68  70  75 

64  66  57 

75  69  83 

59  61  62 

73  66  89 

65  70  70 

77  83  .88 

59  75  73 

73  64  64 


51   66   54  !  53   64   65 


97 

101 

95 

97 

96 

67 

73 

66 

68 

70 

94 

94 

95 

95 

91 

68 

70 

66 

68 

58 

86   81   82  ,  84 
69   58   54 


82   75 
67   63 


95 

87 

81 

81 

62 

72 

71 

62 

58 

57 

60 

65 

88 

80 

80 

60 

77 

69 

69 

59 

55 

56 

66 

65 

89 

82 

83 

82 

60 

72 

71 

56 

56 

54 

66 

66 

89   83   82 

70   65   50  i  58 


85   80   84 
67   60   59 


63   85 
55   61 


62 

70  77  85 

65  58  71 

74  84  86 

66  71  71 


87  89 

54  69 

69  89 

52  71 


92   95   95 
67   56   65 


89   89   92 
61   64   60 


94   92   93 
64   52   53 


67   85   88 

67   60   57 


94   95   93 
56   74   55 


91  103  101 
64   69   59 


94  96 

65  61 

88  91 

61  62 

94  90 

70  57 

90  87 

60  61 

86  96 

66  66 


91  !  83 
69  !  67 


76   84 
55   51 


90  80 

71  68 

87   79  80  j  66   80 

69   68  63  :  65   62 

86   83  85  I  77   60 


65   66   59 


66 

60 

79 

77 

78 

77 

72 

65 

56 

57 

57 

51 

66 

63 

95 

86 

80 

78 

66 

84 

81 

70 

71 

52 

51 

57 

65 

51 

88   79 

64  I  63 

91  '  84 

73  I  71 

too  101 
67  i  59 


76   67 
60   62 


79   61   84   76   70 
61   57   60   69   55 


94   86   84 


78   63 
60   67 


52  61  59 

67  81  63 

60  59  65 

82  75  76 

60  65  65 

56  79  60 

59  63  64 

70  85  87 

63  63  70 


67   69   73 


91   86 
65   65 


73   74   74 


64   65 
72   75 


87   88 
73   76 


87   67 
72   75 


88   88 

74   77 


87   87 
74   75 


86   85 
72   74 


90  93  92 

66  64  69 

83  89  68 

65  62  53 

88  91  90 

67  63  64 

94  96  98 

72  71  71 

90  93  92 

55  62  52 

85  90  94 

65  55  67 

75  94  102 

70  64  65 

94  95  90 

55  69  62 


95   95 

58   69 


69   64   65 


87   88 
67   69 


80   82 
66   68 


87   85 
67   69 


89   87 
68   70 


81   86 
62   62 


80   76 
66   67 


88   88 
61   64 


87   90 
67   71 


67   66 
73   74 


88   86 
64   60 


69   66 
64   54 


88   90 
67   68 


86  83  78 
55  59  63 

85  75  73 

59  63  51 

66  79  76 

61  63  49 

99  32  SO 

72  65  61 

67  75  77 

64  53  47 

89  87  80 

53  56  53 

95  91  86 

67  55  53 

87  82  86 

62  63  59 

91  87  78 

59  59  58 

87  60  78 

65  60  53 


79   85 
53   50 


84   88 
54   62 


50   59   58 
81   83   81 


50   54   53 


80  78  86  79 

57  61  67  61 

72  71  78  74 

47  57  67  64 


75   63 
55   50 


59   52   70 


76   89   67   77 
62   64   71   64 


91 

100 

96 

92 

66 

72 

73 

75 

71 

70 

91 

95 

93 

91 

86 

71 

70 

72 

70 

70 

92 

96 

96 

92 

68 

72 

72 

74 

72 

73 

88 

94 

96 

94 

92 

70 

66 

68 

67 

71 

92 

97 

93 

90 

68 

72 

76 

76 

72 

69 

86 

90 

87 

65 

76 

60 

55 

58 

68 

47 

78 

83 

86 

53 

56 

51 

80 

80 

83 

56 

55 

55 

80 

85 

83 

60 

52 

67 

79 

82 

88 

61 

57 

65 

76 

79 

80 

58 

55 

51 

76 

83 

91 

65 

50 

66 

83 

93 

86 

67 

71 

69 

83 

83 

88 

59 

65 

67 

92 

89 

79 

65 

66 

56 

82   73   86   79 
61   62   66   59 


70   82 
58   63 


78  81  87 

52  57  64 

78  82  88 

65  64  66 

76  81  85 

60  56  62 


73  !  77   82   86 
62  ;  65   63   68 


83  73  86  79 

64  64  69  70 

81  73  86  81 

64  63  69  69 


73  83 

55  59 

81  64   64  I  87 

59  57   69 


73   85   79 


71  i  72   80   78 
41  ;  46   44   53 


76  \    68 


89 

88 

78 

68 

71 

57 

89 

89 

77 

65 

69 

71 

65 

83 

77 

68 

70 

72 

90 

85 

85 

64 

67 

73 

88 

86 

84 

65 

65 

70 

84 

80 

74 

60 

66 

57 

67 

66 

79 

59 

61 

56 

79   75 
68   65 


87   84 
67   73 


69   71   72 


96  95 

62  64 

72   82  38 

64  6  7  69 

89  92  85 

68  65  65 

91  96  86 

71   69  68 

76   83  88 

65  65  66 

75   91  66 

59  55  61 

60  90  92 

60   57  57 

90  94  94  I 

66  64  65 : 

94   96  95 

70   71  71 

69  91  87 
56   56  60 

89   93  89 

53   62  67 

60   89  93 

68  64  65 

66   92  92 

69  64  67 

96  92 

53  54 

96  94 

66  68 

94  61 

66   63  65 

92  93  66 

65   62  68 

86   88  87 

52   67  60 


90   85 
64   69 


53 

67  84  76 
63  62  49 

83  76  73 
63  65  53 

86  78  76 

68  62  55 

87  85  73 
61  52  50 

86  85  75 

61  52  52 

66  87  77 

60  60  45 

93  89  83 

62  67  54 

90  66  80 

68  65  58 

63  75  77 
56  61  43 

84  78  75 
63  63  47 

92  90  74 

63  64  55 


63  57  53 

90  80  76 

54  56  51 

90  66  63 

66  66  53 

81  76  74 

54  54  52 

77  77  75 

52  62  46 


61 
72  I  81 


90   90 
60   68 


87   63 
55   58 


93   89 
66   66 


59   53   63 


85   80 
58   61 


93   79 
66   63 


83   75 
57   58 


87   79 
63   63 


64   66   51 


66  54  70  70 

76  83  81  76 

48  63  65  56 

82  72  86  61 

50   68  ,  54  57  61  78 

71   76  !  74  72  68  76 


78 
54 

73 

54  54   61  I    52   55   55   63  j  62 

79   80   79  ;  77   86   84   75  |  83 

55  58   64  '  65   55   68   56  ,  54 


81 

84 

82 

78 

90 

86 

78 

65 

58 

60 

67 

65 

72 

70 

63 

67 

74 

72 

75 

74 

70 

73 

79 

79 

51 

48 

65 

42 

41 

52 

59 

68 

71 

70 

80 

80 

73 

74 

80 

81 

54 

50 

51 

53 

53 

54 

53 

61 

75 

77 

81 

80 

80 

69 

87 

84 

45 

51 

63 

56 

59 

64 

55 

68 

79 

80 

85 

83 

77 

85 

62 

87 

53 

SO 

57 

58 

59 

51 

67 

64 

78 

81 

66 

63 

74 

86 

86 

63 

56 

67 

62 

63 

57 

68 

77 

82 

77 

79 

87 

81 

83 

45 

46 

56 

55 

63 

53 

58 

79 

84 

80 

80 

89 

8S 

84 

49 

53 

61 

60 

66 

58 

62 

80 

77 

78 

60 

76 

76 

64 

55 

63 

64 

52 

54 

65 

63 

75 

79 

78 

77 

75 

85 

S3 

56 

54 

61 

62 

57 

53 

63 

78 

81 

84 

81 

80 

65 

85 

66 

64 

61 

54 

66 

69 

63 

79 

83 

87 

85 

88 

68 

87 

59 

54 

62 

60 

66 

56 

65 

61 

62 

80 

77 

89 

65 

84 

54 

57 

62 

64 

65 

69 

63 

76 

82 

76 

74 

91 

87 

84 

51 

56 

64 

60 

63 

57 

62 

73 

79 

78 

61 

66 

85 

81 

49 

48 

66 

57 

64 

67 

60 

77 

83 

83 

75 

75 

90 

64 

64 

48 

53 

64 

67 

61 

56 

50 

69 

77 

76 

76 

83 

83 

72 

78 

48 

47 

62 

67 

60 

60 

54 

58 

75 

63 

80 

80 

86 

86 

76 

83 

56 

53 

63 

68 

59 

66 

63 

64 

53   55   52   52   55   63  i  62.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


PENNSYLVANIA 
AUGUST    1955 


Station 

* 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

J2J 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TIONESTA  2  SE  0AM 

MAX 

86 

91 

91 

90 

85 

92 

81 

78 

77 

82 

83 

78 

83 

59 

80 

85 

88 

87 

83 

89 

90 

85 

83 

72 

75 

78 

82 

76 

77 

86 

86 

82.8 

MIN 

65 

65 

64 

65 

60 

65 

66 

54 

48 

52 

66 

56 

56 

63 

60 

60 

62 

60 

65 

60 

61 

61 

64 

47 

47 

55 

55 

58 

58 

66 

55 

69 1 3 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

95 

95 

96 

91 

95 

88 

84 

83 

84 

87 

84 

82 

80 

82 

87 

90 

89 

85 

93 

95 

91 

86 

75 

78 

84 

80 

84 

79 

90 

86 

76 

86  13 

MIN 

59 

64 

60 

66 

64 

61 

66 

48 

44 

54 

66 

51 

63 

62 

56 

58 

60 

64 

63 

56 

63 

59 

64 

42 

49 

46 

60 

55 

63 

66 

51 

58.2 

TOWANDA 

MAX 

97 

94 

97 

90 

99 

91 

87 

79 

86 

90 

77 

73 

71 

88 

89 

91 

88 

79 

89 

94 

91 

91 

73 

77 

77 

81 

30 

78 

76 

85 

81 

85.1 

MIN 

64 

64 

58 

69 

70 

66 

71 

54 

46 

55 

69 

65 

65 

58 

70 

66 

65 

71 

68 

62 

64 

60 

55 

52 

44 

50 

64 

55 

54 

64 

65 

62.0 

UNIONTOWN 

MAX 

92 

93 

94 

94 

95 

94 

85 

82 

82 

87 

75 

76 

69 

85 

84 

87 

84 

80 

89 

91 

89 

86 

79 

75 

78 

81 

82 

82 

88 

88 

77 

84.6 

MIN 

68 

70 

65 

68 

69 

70 

73 

63 

69 

68 

71 

66 

64 

53 

65 

67 

73 

71 

68 

63 

68 

63 

64 

50 

60 

57 

61 

62 

66 

69 

64 

55.8 

UPPER  DARBY 

MAX 

95 

99 

96 

91 

99 

100 

94 

89 

81 

79 

89 

78 

78 

87 

69 

36 

88 

84 

91 

95 

94 

92 

86 

83 

78 

80 

87 

82 

78 

85 

80 

87.5 

MIN 

73 

78 

72 

73 

81 

77 

76 

66 

62 

62 

70 

68 

69 

75 

74 

72 

75 

70 

69 

68 

71 

58 

70 

57 

60 

56 

64 

62 

62 

65 

68 

68.8 

MARREN 

MAX 

93 

95 

91 

83 

92 

88 

81 

77 

84 

84 

80 

82 

72 

82 

87 

88 

88 

85 

90 

92 

92 

85 

74 

77 

78 

83 

77 

78 

88 

87 

73 

84.1 

MIN 

65 

68 

63 

68 

66 

69 

68 

53 

48 

65 

67 

54 

64 

64 

61 

60 

64 

67 

64 

58 

72 

67 

50 

58 

50 

50 

60 

56 

62 

66 

56 

61.7 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 

95 

95 

97 

97 

97 

95 

88 

83 

84 

91 

85 

77 

73 

85 

88 

89 

86 

85 

91 

94 

90 

86 

81 

75 

84 

84 

84 

83 

92 

87 

73 

87il 

MIN 

64 

66 

61 

63 

67 

68 

68 

63 

61 

65 

70 

65 

63 

63 

50 

64 

63 

70 

63 

50 

63 

60 

54 

46 

48 

55 

60 

63 

66 

56 

54 

62.4 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

87 

94 

92 

93 

33 

96 

92 

84 

75 

81 

83 

75 

73 

69 

83 

82 

87 

88 

73 

86 

91 

86 

85 

71 

72 

73 

79 

7* 

76 

78 

85 

82.1 

MIN 

64 

67 

63 

65 

67 

68 

69 

52 

49 

55 

57 

63 

63 

62 

55 

66 

67 

68 

65 

55 

67 

63 

61 

51 

51 

53 

54 

5* 

54 

59 

60 

60.9 

WELLSVILLE 

MAX 

97 

100 

97 

97 

101 

97 

92 

89 

82 

83 

88 

78 

73 

86 

86 

86 

82 

80 

91 

94 

92 

90 

85 

78 

76 

81 

86 

82 

82 

86 

80 

87.0 

MIN 

62 

67 

62 

64 

69 

68 

66 

65 

60 

59 

70 

67 

66 

61 

70 

65 

72 

72 

64 

68 

65 

67 

68 

54 

56 

52 

56 

57 

65 

69 

67 

64.3 

WEST  CHESTER 

MAX 

97 

100 

96 

94 

99 

100 

79 

81 

83 

88 

73 

85 

84 

88 

86 

85 

80 

90 

95 

95 

91 

87 

77 

77 

82 

88 

82 

72 

85 

78 

86.5 

MIN 

61 

70 

69 

72 

75 

66 

59 

59 

61 

67 

65 

66 

69 

68 

69 

71 

56 

58 

70 

65 

67 

65 

58 

56 

61 

60 

61 

62 

55 

63 

66.1 

WILLIAMSPORT  WS  AP 

MAX 

99 

98 

92 

82 

100 

94 

88 

82 

85 

84 

75 

74 

75 

88 

88 

88 

89 

79 

93 

96 

94 

89 

82 

79 

79 

84 

83 

83 

78 

87 

81 

86.0 

MIN 

67 

68 

65 

68 

69 

70 

71 

61 

56 

59 

67 

66 

66 

71 

71 

67 

71 

72 

70 

65 

66 

64 

57 

55 

53 

54 

63 

57 

54 

68 

64 

64.6 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

97 

101 

100 

96 

100 

99 

93 

84 

87 

83 

90 

81 

74 

87 

90 

92 

87 

80 

92 

95 

95 

94 

89 

85 

81 

82 

67 

85 

86 

87 

86 

89.2 

MIN 

57 

71 

62 

65 

71 

71 

70 

66 

61 

60 

72 

69 

66 

65 

72 

67 

70 

74 

71 

67 

67 

69 

69 

5' 

57 

54 

50 

58 

66 

70 

70 

66.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
36 

.21 

17 

.26 
60 

.23 
35 

.20 
32 

.22 

30 

.14 
34 

.06 
44 

.19 
33 

.18 
71 

.25 

55 

.14 
75 

.06 
69 

.06 
90 

.17 
39 

.14 
34 

.20 
39 

.10 
73 

.04 
73 

.16 
40 

.21 
30 

.09 
35 

.10 
25 

.21 
80 

.15 
42 

.12 
45 

.13 
31 

.09 
37 

.08 
26 

.16 
28 

.17 
78 

4.71 
1436 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
26 

.21 

6 

.31 

.21 
25 

.24 

15 

.17 
17 

.12 
15 

.14 
29 

.25 
46 

.25 
45 

.23 

44 

.17 
20 

102 

.13 

78 

.16 
35 

.12 

10 

.25 
29 

.22 

60 

.12 

47 

.21 
16 

.19 
11 

.07 
18 

.10 
17 

.24 
48 

.17 
22 

.15 
12 

.14 
45 

.10 

7 

.05 
9 

.15 
9 

.16 
61 

B5.45 
973 

HAWLEY  1  S  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 
58 

.23 
53 

.33 

55 

.25 

81 

.21 
91 

.43 

64 

.32 
39 

.18 
118 

.25 
47 

.25 
48 

.06 
38 

.05 
17 

92 

.06 
98 

.08 
38 

.18 
40 

.20 
40 

.15 
30 

39 

.15 
111 

.24 
90 

.21 

103 

.16 
33 

.17 
97 

.13 
30 

.16 
32 

.14 

70 

.12 
51 

.20 
43 

.09 
32 

.21 
125 

B5.89 
1903 

JAMESTOTO  2  NW 

EVAP 
WIND 

.19 
9 

.19 
15 

* 
14 

9 

.56 
11 

8 

27 

.38 
37 

.24 
29 

.14 
39 

.39 
25 

.08 
23 

.30 
88 

98 

.14 

31 

.17 
13 

.20 
9 

.19 
26 

.18 
28 

11 

26 

8 

.05 
14 

.20 
25 

.16 
17 

.14 
11 

.07 
3 

.07 
7 

.02 
3 

.15 
19 

.12 
46 

B4.97 
729 

LAirolSVILLE 

EVAP 
WIND 

.20 
13 

.35 

47 

.43 
53 

.29 
24 

.28 
28 

.38 

45 

.20 
22 

.24 
46 

.23 
42 

.32 
80 

.16 
49 

.21 
54 

197 

76 

24 

30 

.13 
26 

.17 
89 

79 

.28 

70 

.29 
36 

28 

.41 
42 

.30 
57 

.15 
37 

.16 
31 

.17 
28 

.22 

47 

.22 
29 

.11 
11 

.28 
50 

B7.66 
1490 

PIMPLE  BILL 

EVAP 
WIND 

.00 
0 

.30 
56 

.38 
44 

.29 
66 

.15 
67 

.27 
46 

.36 
60 

.28 
69 

.29 
56 

.28 
81 

.14 
53 

.07 
51 

176 

219 

.11 
121 

.21 
64 

.23 

72 

.33 
114 

106 

.26 
81 

.27 
66 

.27 

70 

.25 
47 

.21 

64 

.17 
47 

.16 
53 

.18 
71 

.10 
44 

.22 

37 

.05 
59 

.25 
108 

B6.73 
2268 

S««  RatersDc*  NoWt  Following  Station      ^<^«x 
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STATION  INDEX 


\ 


Station 


County 


ACHETONIA  LOCK  3 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN  Me  *P 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE  < 

AROENTSVILLE 
ARTEMAS  1  HNW 
AUSTIN8URG  2  H 
AVOCA  CAA  AP 
8AKER5T0WN  3  WNM 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATIOM 

BELLEFO^^■E  A  S 
BERWICK 
BETHLEHEM 
•BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 


BUkll 

BLAIR5VILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
8L0SERVILLE  1  N 
eOSWELL  6  MNW 
BRAODOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  W  RES 
BHEEZEVOOO 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 

euCKSTOMN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 

BURGETTSTOWN  2  M 
BURNT  CABINS  2  NE 
•BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  HILL 
CANTON  1  HH 
CARLISLE 
CAftROLLTOWN  2  SSE 

CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHABLEROl 

CHABLEROI  LOCK  4 
•CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 

COALDALE  2  NW 

COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 

CONFLUENCE  1  NW 
C0HNELL5VILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 
CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRV 

COUDERSPORT  2  NW 
COUOERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKS  IDE 

CBESSON  2  SE 
CUSTER  CITr  2  W 
DANVILLE 
DERRY 
DEVAULT  1  w 

DINGMANS  FERRy 
OIXCN 
DONEGAL 
•DONORA 
OOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
DUNLO 

DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ELIZABETHTOWN 

EMPORIUM  1  E 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARHELL-SMARON 
FORD  CITY  ».  S  DAM 
FRANKLIN 
FREOERICKSVILLE  2  SE 

FREELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE   SCHOOL 
ff GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

GORDON 

GOULOSBORO 

GRANTVILLE  2  SW 

GRAT6HF0HD 

GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 
6REENSBUR0  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 
•HARRISBURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HAWLEY 
HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLIDAYSBURG 
HOLLISTERVILLE 
•HOLTWOOD 
HOME 
HONESDALE  4  NW 


0409 
0*57 
0*75 
0*82 
0499 

0530 

0629 
0634 
0725 

0736 
0743 
0763 
0820 
0861 


'  ALLEGHENY 

I  JEFFERSON 
■   LEHIGH 


I  ADAMS 
I  BEDFORD 

TtOGA 
I  LUZERNE 
.  ALLEGHENY 

WARREN 
NORTH 'LAND 
BEAVER 
SNYDER 
CENTRE 

CENTRE 
COLUMBIA 
NORTHAMPTON 
NORTHAMPTON 


1105 
1115 

1130 


1301 
1342 
1354 
1372 


1423 
1480 
1485 
1505 

1512 
1519 
1522 
1529 
1572 

1589 
1594 
1631 
1675 

1705 

1710 
1723 
1729 
1737 
1773 

1790 
1805 
1809 
1832 

1881 

1895 
197B 
2013 
2108 
2116 


2245 
2265 
2298 


2662 
2669 
2682 


CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULLIVAN 

SULLIVAN 

.  CLARION 

I  PERRY 
.  CAMBRIA 
■  ERIE 
1  LANCASTER 

CAMERON 
LYCOMING 
LANCASTER 


ERIE 


I  BEDFORD 
',   MERCER 
>  ARMSTRONG 
3028  VENANGO 
J    BERKS 


3056 
3130 
3189 
3200 
3218 

3223 

3237 
3298 

3311 


3438 
3503 
3515 
3516 
3526 


3704 
3758 
3761 

4001 
4008 
4019 


YORK 
YORK 
DAUPHIN 
WAYNE 


BLAIR 

WAYNE 

LANCASTER 

INDIANA 

WAYNE 


'  42  00 
41  21 
40  39 


'ERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 

MC  KEAN 
MC  KEAN 
BEDFORD 
JEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 
SEDFOHO 

WASHINGTON 
HUNT INGDON 
BUTLER 

.  BUTLER 

.  CUMBERLAND 

>  BRADFORD 
.  CUMBERLAND 
,  CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND  : 

DELAWARE 

CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 

WASHINGTON 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MC  KEAN 
SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

ALLEGHENY 


ERIE 

POTTER 
POTTER 
TIOGA 


CAMBRIA 

MC  KEAN 

MONTOUR 

WESTMORELAND 

CHESTER 


2160  PIKE 

2171  WYOMING 

2183  WESTMORELAND  : 

2190iwASHINGT0N 

2221  BUCKS 


LUZERNE 
POTT  ER 
BERKS 
BUCKS 
ADAMS 

ADAMS 
MC  KEAN 
SOMERSET 


DAUPHIN 
GREENE 
WESTMORELAND  ! 
WESTMORELAND  1 
MERCER 


78  29 

77  18 

76  28 

77  32 

75  A* 

79  59 

79  02 

76  30 

80  19 


.  41  04 

40  51 

41  04 
40  37 

'  40  36 
40  20 

.  40  27 
'  41  06 
'  40  16 


>  40  04 

■    39  57 

40  23 

I  40  05 


41  31 

39  52 

39  56 

I  40  OB 


40  07 

41  01 
41  07 


39  50 

40  01 
40  01 
40  04 


79  36 
78  03 
77  53 


.  40  27 
41  55 

■   40  58 


41  13 

■  41  34 

■  40  07 
40  11 


41  20 
41  06 

40  17 


40  59 
40  21 

40  29 

41  52 
<  40 

.  41  31 
41  26 

>  40  11 

>  41  51 

:  42  05 

■    40  I 


>  40  13 

>  40  13 

:  39  50 


41  24 

15  39  46 

40  13 
15  40  18 

41  29 
*I  28 


CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CHARLES  H.  ALLEN 

WEATHER  BUREAU 
,  LEHIGH  VLY  GAS  DIV 

ALTOONA  WATER  BUR. 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 
2  3  S 
2    3    5 


,  STATE  COL  EXP 
■  GRAYSON  E.NORTHCflAFT   2  3  5 
.  OTTO  D.  BACON       |     3 
'  COMBINED  WITH  STA  NO  7905  4/ 
•GH  CUT  FLWR  CO    2  3  5 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  ROARING  CHK  WTH  CO 
,  HOWARD  R.  KEMP 

.IN  R.  ETTINGEH 
.  HAROLD  S.  RUPERT 


76  15 
75  22 
75  23 

77  31 

79  09 
75  36 

77  22 
79  08 
79  52 

78  ; 


.  ROC 


2048 
1650 
650 
2580 


2460 

1315 

980 

990  t 
1100 


'lEW  PRISON  FRM 
CAB  t  FNORY  CO 
RTHUR  CROPPER 
EHIGH  UNIVERSITY 
A  DEPT  FRST  fr  WTRS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
!  WALTER  WILDRICK 
>  MRS.  B.  M.  WILLDERS 
I  MRS.  MAE  L.  KIMMEL 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

,  BRADFORD  FIRE  DEPT 

'  BRADFORD  WTR  OEPT 

,  TURNPIKE  COMM 

VIL  AERO.  ADM. 

AUSTIN  R.  COOPER 

N  W,  MANGES 
NELLE  R.  BROWN 
.  SMITH  TWP  HUN  AUTH 
TURNPIKE  COMM 


ILLIAi 


■  UST 


79  53 
76  55 

76  52 

77  11 

78  42 

77  45 
77  27 
75  36 
77  38 

79  55 


80  2B 
7B  26 
78  32 
78  30 
75  56 

75  50 
75  49 
77  06 


2  3  5 
2  3  5 


79  22 
79  36 

79  33 
75  19 


1427 
2220 

24Z5 


76  37 

79  18 
75  33 

74  52 

75  52 

79  23 
79  51 


78  08 
78  38 
78  43 


2410 
1750 
2020 


2125 
2090 
1220 

460 


79  30 

79  49 
75  40 

75  54 
77  39 

75  50 

74  56 
77  14 

77  14 

78  36 
78  51 

78  36 

76  44 

80  13 
76  20 

75  27 

76  41 

75  27 

76  43 

79  55 

79  31 

79  30 

80  23 

76  59 

75  51 

76  54 
75  10 
75  11 

78  2* 

75  26 

76  20 

79  06 
75  19 


'  WEST  PENN  POWER  CO 
'  JOSEPH  N.  H06ART 

MILDRED  SPENCER 

..  MILLER 
.  ROBERT  F.  MAURER 

RICHARD  L.  MENKEN 
,  KATHRYN  T.KREIGHBAUM 

GRACE  A.  WICKS 
'  CHARLES  A.  BENDER 
I  WEST  PENN  POWER  CO 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHESTER  TIMES 
,  MARGARET  A.  SWANCER 


,  MANUFAC.  L  6  H  CO 

IRA  TAYLOR 
'  R.  R.  HOUPT 
.    MflS.TILLIE  M.SIMOND! 
I  PANTHER  VLY  WTR  CO 

HILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  6IEDEMAN 
.  LEON  L.  CARSON 
.  JAMES  H.  RUST 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
I  MARRY  C.  JOY 
I  PHILA  ELECTRIC  CO 
.  PGH.  COKE  t  CHEM  CO 

'  GEORGE  P.  MULDERICK 

EDWARD  TWIGGS 
I  CAMP  POTATO 
■   GROVER  D.  CLEVELAND 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 

:S  C,  EDWARDS 

'.    BOOTH  AND  CO 

I  MRS. MARIE  H.  LITTLE 

SS  N.  0.  WINEMAN 

.  TURNPIKE  COMM 

CLARENCE  H.  SMITH 
IDHEW  P.  YESUL 
.  TURNPIKE  COMM 

MdONORA  zinc  WORKS 

'  GEORGE  HART 


..ELSIE  P.  BIGGER 

B.  KEMPEL 
.U.S.  WEATHER  BUREAU 
.  ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST  TCHR  COI^ 
.  MASONIC  HOME 

RUSSELL  E.PALMATEER 

.lAM  SUDERS 

STANLEY  L.VON  NEIDA 

I  MRS. ROSE  H.  NEILSEN 

VIL  AERO.  ADM. 

.  TURNPIKE  COMM 

SHARON  STEEL  CORP 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  K.  ELLIOTT 

'.  FENSTERMACMER 

I  ANDREW  8.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
i  WALTER  C.  WOLF 
'  GEORGE  M.  HART 
,  HUGH  C.  MC  ILHENNY 

MILITARY  PARK 
,  SOUTH  PENN  OIL  CO 
>  MRS.  MARY  M.HARTMAN 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
<    MRS. E. CMC  WILLIAMS 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOHNSON 
L.  H,  EILEN6ERGER 

.  EARL  E,  HHOADS 

,  CLAUDE  K.  KULP 

M.  LEITZEL 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  DEPT  HIGHWAYS 

'  WESTMORELAND  WTR  CO 

EARL  MILLER 

1  HANOVER  EVENING  SUN 
.  WEATHER  BUREAU 

.  GEORGE  S.  BEAL 

I  MRS.KATHERINE  S.BAT  ! 
POWER  (  LIGHT  CO 

JOHN  M.  RINGLER 
I  POWER  (.  LIGHT  CO 
k  POWER  6  LI«MT  CO 
1  »itRS.  EDNA  M,  BUSH 
.  GEORGE  C.  WILLIAMS 


CLOSED  5/55 


INACTIVE  5/56 


2  3  5   7  C 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  < 


HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2    SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

HYNOMAN 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JACKSON  SUMMIT 

JAMESTOWN  2  NW 

IM  THORPE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
.ANE  1  NNE 
ARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 
KEGG 

ITTANNIN6  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 

KRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 
LANDISVILLE 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

AWRENCEVILLE  2  S 

EBANON  2  NW 

EBANON  3  SW 

LEHIGHTON 

E  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 
LEWISTOWN 

INESVILLE  5  WNW 


Station 


LOCK 


lAVEN 


MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 
lENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBUHG  1  SW 
MARTINSSUBG  CAA  AP 
MAT AMOR AS 

INELSBURG 


MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEADVILLE  1  S 
MED  IX  HUN 
MERCER  2  NNE 

MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERSBUBG 
MERWINSBURG 
MEYERSDALE 
IDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 
MILAN 

ILANVILLE 

ILLERSBURG  2  E 

ILLHEIM 

ILLVILLE  2  SW 
MILHOY  3  NE 
MONTROSE  1  E 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  3  NE 

ESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 

JEW   CASTLE    1    N 

JEWELL 

JEW    PARK 
NEWPORT 
NEW    STANTON 
NEW    TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 

PALMERTON 

PARKER 

PARKER  1  E 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  Tl 

PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PMILIPS8URG  CAA  AP 


1  E 


PMOENIXVILLI 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  I  W 
PORT  CLINTON  I  5 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  1 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIDGWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 
RUSH 

RU5HVILLE 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  5 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  5 


County 


SOMERSET 
SUSQUEHANNA 
HUNTINGDON 
CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 
WESTMORELAND 
TIOGA 
CRAWFORD 

CARBON 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 

MC  KEAN 

WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

EBANON 
LEBANON 

CARBON 
BRADFORD 
KEAN 

CRAWFORD 

CLINTON 
I  NT  ON 
MONROE 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 

DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 


ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 


MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 


COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 
HUNT  tNGOON 
BUCKS 
FRANKLIN 
LAWRENCE 

FAYETTE 


HIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 
MONTGOMERY 
CARBON 


PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHI. 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 
WAYNE 
BERKS 

NORTHAMPTON 
MONTGOMERY ■ 

SCHUYLKILL 
JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 

MC    KEAN 
GREENE 

ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WABREN 
ARMSTRONG 


1    39 

0  09 

1  43 
40  29 
40   06 

39  49 

40  36 

40  20 

41  57 
41    30 


41  46 
41  27 
40  03 
40  03 
40  06 

.0  19 


41  03 
40  50 
40  53 

40  11 

40  24 

39  49 

41  28 

40  45 

40  18 

40  IB 

41  22 
41  36 

39  56 

40  21 

41  13 
41  38 
41  17 
41  15 

41  1. 

39  SO 

40  56 


40  09 

40  09 

41  01 


42  12 

41  55 
40  26 


39  53 

39  55 

40  02 

39  57 

40  54 

40  07 

41  1 
41  02 
40  3 
40  30 


40  35 
40  55 

40  15 


40  57 
40  55 

40  26 

41  52 


40  46 
40  31 

40  12 


77  18 

78  43 

79  07 

79  42 

77  01 

80  28 

75  45 

78  55 
78  55 
78  48 

78  07 

78  U 

78  43 

79  32 
79  14 
75  34- 


75  51 

75  54 

76  26 


75  21 
79  49 

76  16 
75  32 


75  30 

76  08 

75  30 

76  22 

80  13 

80  00 

75  27 

76  02 
75  06 

75  39 

76  11 
79  00 

79  1 
75  20 

77  52 

75  58 
77  45 

77  46 

78  32 

80  00 


79  33 

78  15 

79  01 


Obser- 
vation 
time 


8A 'MBS, GERTRUDE  M. BURTON 

7A|cLYMER  WATER  SVC  CO 

5P I  WESTMORELAND  WTB  CO 
I10|ARCHIE  LAIN 

BAIDEPT  FOREST  t  WTRS 
I 

5P I  HENRY  S,  HAAK 

gAIJOHNSTOWN  TRIBUNE 
IIDIcITy  of  JOHNSTOWN 

8a' SPRING  WATER  CO 

7Aj JEROME  S,  HOWE 

TAiEUGENE  L.  KREITNEB  I     3 

uo  pa  turnpike  comm  2  3  5 

7a!corps  of  engineers  3 

tlDlPA  TURNPIKE  COMM        3 
9A  CITY  OF  BETHLEHEM       3 

8A  CHARLES  GORDON  3 

8A,MHS.  GLADYS  REINEKE  3 

LANCASTER  WATER  BUR  I  2  3  5 
MID  LANCASTER  WATER  BUR  | 

STATE  COLLEGE    |  2  3  5  1 


Refer 


Observer 


FRIEND  E.  WALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 
JOHN  R.  HENDERSON 
METRO  P.  OOROSH 


WEST  PENN  POWER  CO      3 
PA  OEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND       2  3  5 
LEBANON  BDCSTG  CD     2  3  5 
THOMAS  DONNACHIE 

GOODWIN  S.  DEFREHN  3 
MRS.DIMMIS  M.BAILEY  3 
SOUTH  PENN  OIL  CO   I     3 

AMERICAN  VISCOSE  CO  I  2  3  5 

MISS  RETTA  M.  CRuMB  2  3  5 

EMANUEL  ZETTLE  2  3  5 
HUGH  F.  PARKER 

THOMAS  MECKES  3 

WILLIAM  1.  SWOOPE  2  3  5 

MBS.  WINNIE  E.  MILE9  3 

FRANCES  E.SCHEIBNER  3 

MRS,  I.  S.  BUCHANAN  3 

SUN  OIL  CO  2  3  5 
ROY  A.  MARKER 

COBPS  OF  ENGINEERS  3 

BLUE  MT  CANNERIES 

CIVIL  AEBO.  ADM.    12  3  5 

lY  BI5LAN0  3 

CORPS  OF  ENGINEERS   I     3 
ISS  RUTH  L.ROETTGER    3 

NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 

■  OF  MEADVILLE 
MRS,  E,  M.  SNYDER 
,LIAM  K.  STRUTHER* 

DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 
GERALD  D.  MURPHY 

ESTER  W.  HARDING 

.  S.  AIR  FORCE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  S,  ROBERTS 
CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  BOWERSOX 

KENNETH  LEIGHOW 
FRANK  R.  HOUSEB 
WILMEB  W.  HOOPES.Jfi  i 
PA  TURNPIKE  COMM 
PA  TURNPIKE  COMM 


N0O^N00^GENEaAL  CHEMICA 


JOHN  DAVIS,  JR. 

UNION  WTR  WORKS 
THEODORE  J.  SAMPSON 
DAVID  C.  SHAW 

KATHLEEN  WANDELI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  UNIVERSITY 
LA  SUB  WATER  CO 
TURNPIKE  COMM 
TER  F.  JOHNSON 


CO 


■RED 


FRANCES  K.  Ff 
RNPIKE  COMM 
C.  OSWALD 


GEORGE  H,  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 
WILLIAM  I.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 


LOUIS  I 


tALARKEY 


2  3  5    7  C 


MISS  L,  VETTERLEIN 
MRS,  CARRIE  NESS 
RANCIS  K.  DAVIS, Jfl 

.S.  WEATHER  BUREAU 
TLANTIC  REFINING 
SCHUYLKILL  NAVIG  CO 
USN  MYDROGRAPHIC  OFF 
CIVIL  AERO.  ADM. 

PHILA  SUB  WATER  CO 
HARRY  SHELDON 
PA  DEPT  FRST  6  WTRS 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA  FISH  COMM 
EARL  E,  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COMM 
MILES  E.  SMITH 

JOHN  M,  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 
ARTHUR  LANGAN 

.S.  WEATHER  BUREAU 
RS.  C.  W.  BAIBD 
.  F.  BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BOROUGH  OF  RIDGWAV 
DEQUESNE  LIGHT  CO 
MISS  MAUDE  MC  CAIN 
CARL  KOPATZ 

WATER  POWER  COfiP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MUN  AUTH  WSTMRLD  CO  I 
MRS.ALVERTA  L.HOLMES 
ID  R.  ANDERSON   I 
COBPS  OF  ENGINEERS  j 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5  6 

3 

2  3  5 
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i 

1 

1 
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to 
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^ 
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1 
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1 

1 
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to 
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time 

1 
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1 

1 
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1 

1 

1 
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tables 

«  SCRANTON 

7»02 

LACKAWAKMA 

IS 

41  2S 

79 

40 

746 

TA 

7* 

U.S.  POST  OFFICE 

2  3  9 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWAUE 

9 

39  58 

75  18 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  5 

5 

SCLINSGROVf  CAA  Ac 

im 

SHYOBR 

IS 

40  49 

76 

92 

417 

MID 

M16 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

VAMDCRORIFT 

9126 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

79  33 

UNITED  ENGfrFNORY  CO 

IBLLEMVILLE  2  tN 

793a 

■UCKS 

s 

40  as 

75 

20 

510 

HID 

SELLCRSVILLE  VTR  CO 

C 

VANDER5RIFT  2  W 

till 

WESTMORELAND 

7' 

40  36 

79  36 

999 

MID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

SHADE  <3AP 

7W3 

HUNTIHGOON 

6 

40  11 

77 

92 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  M.  PYLE 

c 

VIR6INVILLC 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

75  52 

•  50 

8A 

HRS.  MARY  H.  WRIGHT 

SHAMOKIN 

7978 

NORTH 'LAMO 

15 

40  48 

76 

93 

770 

•A 

ROARIN«  CRK  WTR  CO 

3 

WARREN 

9298 

WARREN 

1 

41  91 

79  09 

1280 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3 

5 

7 

SHEFFIELD  6  W 

8026 

WARREN 

1 

41  41 

79 

09 

1940 

MID 

L.  H.  HANSON  - 

c 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

80  14 

1200 

HID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

C 

5HIPPCNSBURG 

807B 

FRANKLIN 

19 

40  03 

7i 

32 

709 

AP 

KtlTH  ».  AU-CM 

2  S  9 

WAT50NT0W4 

9349 

NORTH 'LAW 

16 

41  09 

76  52 

470 

OWEN  BERKENSTOCK 

SINNEMAHONINC 

ei4» 

CAMERON 

16 

41  19 

78 

05 

790 

7A 

H)S. FRANCES  CAtDWCLL    > 

WAYNESSUR6  2  W 

9362 

SRECNE 

10 

39  94 

eO  18 

960 

6P 

7A 

RALPH  L.  AMOS 

2  3 

5 

7 

SLIPPERY  ROCK 

B184 

BUTLia 

2 

41  04 

BO 

03 

1B49 

WALTER  D.  ALBERT 

2  3  9 

WAYNKSSURG  1  I 

9367 

GREENE 

10 

39  9* 

80  10 

940 

MID 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

C 

5METHP0RT  HIGHWAY  SHED 

ei90 

MC  KCAN 

1 

41  48 

76 

27 

1910 

MID 

PA  OEPT  HIGHWAYS 

c 

WEBSTER  MILLS  1  SW 

93fl0 

PULTON 

12 

39  49 

78  05 

920 

HID 

WILLIAM  D.  COVER 

c 

SOHERSET  FAIRVim  ST 

6244 

SOMERSET 

17 

40  01 

79 

OS 

n4o 

7A 

HOWARD  0.  PECK 

WELLSBORO  3  S 

9408 

TIOGA 

16 

41  43 

77  16 

1920 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUMWAY 

2  3 

5 

7 

SOMERSET  MAIN  ST 

B249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79 

05 

2150 

6P 

6P 

DAVID  L.  GROVE 

2  3  9 

7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

16 

41  49 

77  16 

1990 

MID 

mS.  IDA  S.  MAYNARD 

C 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

B275 

WAYNE 

5 

41  31 

75 

24 

1400 

MID 

EUGENE  M.  COOK 

c 

WELLSV1LLE 

9420 

YORK 

19 

40  03 

76  57 

5O0 

9P 

9P 

0.  D.  HOOVER 

2  3 

9 

SOUTH  MOUKTAIN 

S108 

FRAMKLIN 

12 

59  91 

77 

SO 

1520 

7A 

PA  DEPT  OP  HEALTH 

WCRNER5V1LLE  1  W 

9430 

BERKS 

14 

40  20 

76  06 

405 

8A 

CHARLES  A.  6RUBER 

SPRING80R0 

SS59 

CRAWFORD 

« 

41  48 

80 

23 

900 

BA 

BA 

SPRINOBORO  BOROuan 

2  3  5 

7  C 

WEST  CHESTER 

9464 

CHESTER 

9 

19  58 

75  36 

440 

BA 

aA 

DAILY  LOCAL  HEWS 

2  3 

5 

7 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

19 

39  92 

76 

52 

470 

4P 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

c 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

9 

39  49 

75  49 

440 

BA 

CONARO-PYLE  CO 

SPRINGS  1  5W 

8395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79 

10 

2500 

8P 

8P 

ALLIN  E.  YODER 

2  3  5 

7 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

1 

41  14 

79  25 

1090 

BA 

MRS. HELEN  F.KINNEAR 

•STATE  COLLEGE 

6449 

CENTRE 

16 

40  4B 

77 

52 

1179 

MID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  9  5 

c 

WHITESBURO 

9659 

ARMSTRONG 

1 

40  45 

79  24 

1530 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STRAUSSTC*IH 

8570 

BERKS 

14 

40  29 

76 

11 

600 

BA 

JACOB  KLAHR 

WILKES-BARRE 

9702 

LUZERNE 

19 

41  16 

79  92 

610 

7A 

MRS.  HARY  G.  HIRHAK 

STRONGSTOWN 

8989 

INDIANA 

* 

40  S3 

78 

59 

ISSO 

MID 

HARRY  F.  BENNETT 

C 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

6 

40  28 

76  12 

860 

7A 

HYRON  K.  BIDDLE 

STROUDSBURG 

8996 

MONROE 

9 

40  5« 

75 

12 

440 

8A 

SA 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  9 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

9728 

LYCOMING 

16 

41  15 

76  55 

527 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

5 

7  C 

STUMP  CHEEK 

8610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

78 

90 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

5 

40  51 

75  18 

720 

HID 

OWEN  R.  PARRY 

SUNBURY 

8668 

NORTH -LAND 

15 

40  51 

76 

48 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

c 

WOLFESBURG 

9823 

BEDFORD 

6 

40  03 

78  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICE 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHAtMA 

IS 

41  57 

7S 

36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A. BENSON 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

39  55 

76  45 

390 

5P 

5P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  3 

5 

7 

SUTERSVILLE 

8699 

ALLEGHENY 

17 

40  14 

79 

48 

765 

7A 

MICHAEL  RACKO 

YORK  2  S 

9938 

YORK 

15 

39  56 

76  44 

640 

MID 

YORK  WATER  COMPANY 

C 

TAMAOUA 

879e 

SCHUYLKILL 

14 

40  48 

75 

58 

890 

BA 

MRS.  MARY  L.ROBERTS 

YORK  HAVEN 

9990 

YORK 

15 

40  07 

76  43 

310 

BA 

METROPOL  EDISON  CO 

TAMAQUA  4  N  DAM 

87»3 

SCHUYLKILL 

14 

40  91 

79 

99 

1120 

7A 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

c 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

1 

41  51 

79  19 

1209 

MID 

HENRY  CAHLETT 

C 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

8770 

CLINTON 

16 

41  24 

77 

91 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  BWASTZ 

2  S  5 

7 

ZION  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

19 

40  54 

76  13 

940 

7A 

JAMES  0.  TEETER 

TIONESTA  2  5E  DAM 

8B7S 

FOREST 

1 

41  29 

79 

26 

1200 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  19 

7  C 

ZI0N5VILLE  3  SE 

♦995 

LEHIGH 

40  27 

75  27 

660 

LESLIE  HOWATT 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

^ 

41  18 

79 

40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

C 

NEW  STATIONS 

TITU5VILLE  WATER  WORKS 

BBSe 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79 

42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  4  W 

B901 

WARREN 

1 

41  47 

79 

32 

1715 

7A 

MRS.  LILY  8.  GARBER 

SCRANTON  WB  AP 

7909 

LUZERNE 

41  20 

75  4* 

956 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

5 

7  C 

TOWANDA 

S909 

BRADFORD 

15 

41  46 

76 

26 

795 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5 

7  C 

COOKSBURG 

1749 

CLARION 

41  20 

79  13 

1160 

8A 

PA  DEPT  FOR  t  WTRS 

TOWER  CITY  5  5W 

DAUPHIN 

19 

40  31 

76 

37 

749 

6P 

HARRISBURQ  WTR  DEPT 

COOKSBURG  2  NNW 

1752 

CLARION 

1460 

Pfi  DEPT  FOB  &  WTRS 

TROY 

8959 

BRADFORD 

19 

41  47 

76 

*7 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

5HIPPINGP0RT  WB 

6078 

BEAVER 

11 

40  37 

60  26 

--.0 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

TUNMELTON 

8989 

INDIANA 

4 

40  27 

79 

23 

890 

MID 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

C 

VOWINCKEL 

9206 

CLARION 

41  25 

79  14 

1620 

eA 

PA  DEPT  FOR  t   WTRS 

3 

TURTLEPOINT  4  NC 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  54 

78 

16 

1640 

ROBERT  D.  STRAIT 

VOWINCKEL  1  WSW 

9209 

CLARION 

41  24 

79  15 

PA  DEPT  FOR  fi.  WTRS 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

40  45 

78 

12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

c 

MILAN  4  WNW 

5792 

BRADFORD 

15 

41  56 

76  35 

U48 

MID 

CARL  A.  MORRIS 

C 

UNION  CITY 

9042 

ERIE 

1 

41  54 

79 

50 

1325 

7A 

FORREST  M.  ERALEY 

c 

UTICA 

VENANGO 

41  26 

79  97 

1030 

MRS. FLORENCE  E. MILLER   S 

UNIONTOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39  54 

79 

44 

1040 

lOP 

lOP 

WM.  W.  MARSTELLER 

2  3  9 

^ 

RZFKRXNCE  KOTIS 
Tlio  toar   digit  tdcntlflcAtlon  naj>b«ra  In  the  Index  naber  colaas  ot   tbe  Btatloa  Index  Are  Aaalfoed  on  ■  stAte  bAets.  Tbere  vlll  be  do  dnpllcKt 
Flgnrex  And  letter*  followloc  the  atatlon  naae,  each  kb  13  SSV,  ladlcftte  dl«tftnce  In  allee  And  direction  froM  tbe  post  ottlce. 
ObaerTKtlon  tivee  gi^ea   Id  the  Ststlon  iDdex  are  In  local  atAndard  tlae. 

Delared  data  and  correctlonr  vlll  be  carried  0BI7  Id  the  Juse  and  Deceaber  laaaea  of  this  bolletin. 

Hoothlr  and  aeaaoaal  anovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  13  aontha  will  b«  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
BtatloDa  appearlDg  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alasing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

I  otherwise  indicated,  dlaeDalonal  units  used  In  thia  bnlletin  are:   tenperature  In  *r. ,  precipitation  and  evaporation  la  Inchea,  sod  wiad  aoveaeat  In  ■: 


nuabers  within  a  state. 


■vaporatii 


68"  T. 


Degree  days  are 


equivalent  o: 


■eaaured  in  the  standard  Weather  Bnreaa  tjrpe  pSD  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown 
were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  Juljr  1M8. 
le  3  are  froa  non-recording  gagea,  naleas  otherwise  indicated. 
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PENNSYLVANIA  -  SEPTEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Seasonable  temperatures  and  generally 
welcome  dryness  compensated  somewhat  for 
the  torrential  rains  and  excessive  heat 
of  August. 

Temperatures  for  the  State  as  a  whole 
averaged  slightly  below  normal  and  ranged 
from  98°  at  Claysville  3  W  on  the  19th  to 
27°  at  Hawley  1  S  Dam  on  the  27th.   Maxima 
have  been  higher  in  the  past  three  Sep- 
tembers but  in  most  years  since  1888  have 
been  a  little  lower  than  this  year. 

Thunderstorms  were  much  less  frequent  this 
month  than  usual.   Precipitation  averaged 
about  an  inch  below  the  long-term  expec- 
tation, but  in  view  of  the  extremely  heavy 
rains  associated  with  the  August  hurri- 
canes, the  dryness  this  month  was  more 
helpful  than  detrimental  except  in  extreme 
western  areas.   Rainfall  averaged  nearly 
3  1/2  inches  in  the  Lake  Drainage  Division 
but  rather  uniformly  averaged  only  about 
2-1/3  inches  over  the  remainder  of  the 
State.   Monthly  totals  varied  from  4.55 
inches  at  Springboro  to  1.29  inches  at 
Newcastle  1  N.   The  greatest  daily  amount 
was  2.55  inches,  measured  at  Bloserville 
1  N  on  the  24th. 

In  general,  the  percentage  of  possible 
sunshine  decreased  progressively  from  much 
above  normal  in  the  western  portion  to 
moderately  less  than  usual  in  the  extreme 
southeastern  portion.   Conversely,  average 
daytime  cloudiness  increased  markedly  from 
west  to  east  across  the  State. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  half  of  the  month  was  cool  with 
scanty  rainfall  under  the  influence  of 
relatively  dry  Canadian  air  masses.   Most 
of  the  western  stations  recorded  their 
lowest  temperatures  about  the  13th  while 
many  eastern  stations  recorded  their  lows 
in  the  last  week  of  the  month,  although 
minima  during  both  periods  approached 
monthly  lows,  generally.   Warm  air  was 
drawn  northward  over  the  State  during  the 
15th  to  20th  period,  resulting  in  the  only 
pronounced  warm  spell  of  the  month  in 
terms  of  average  temperatures,  however, 
some  areas  did  have  high  daytime  readings 
in  the  abundant  sunshine  earlier  in  the 
month.   Generally,  the  last  ten  days  were 
unseasonably  cool  with  considerable  cloudi- 
ness and  frequent  widespread  rains  which 
varied  in  amount  from  light  to  heavy. 
During  much  of  this  period  cool  air  of 
Canadian  origin  lay  near  the  surface  while 
warm  moist  air  flowed  aloft. 


WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  were  mostly  favorable 
for  growth  and  development  of  late  maturing 
crops,  except  in  the  drier  western  counties. 
The  relatively  warm  days  and  cool  nights 
prompted  good  growth  of  grasses,  and  pas- 
tures had  made  considerable  recovery  by  the 
end  of  the  month.   Pastures  and  cut-over 
hay  fields  supplied  excellent  grazing  which 
contributed  significantly  to  the  record- 
high  milk  production  for  September.   Soil 
moisture  was  adequate  to  plentiful  except 
in  most  western  counties  which  received 
needed  moisture  late  in  the  month.   Plowing 
and  seeding  of  fall  grains  progressed  on 
schedule  generally  and  most  early  seedings 
were  above  ground  and  making  good  growth. 
Frosts  in  late  September  did  little  damage 
and  the  extended  growing  season  permitted 
good  development  of  late  corn.   Local  freez- 
ing, however,  did  cause  scattered  damage 
to  tender  vegetation. 

In  general,  harvesting  of  field  crops  and 
fruits  was  well  under  way  before  the  end 
of  the  month.   Late  cuttings  of  alfalfa 
were  especially  good  though  difficult  to 
cure  as  the  month  closed.   Tobacco  harvest- 
ing progressed  under  favorable  conditions 
and  most  of  the  crop  was  in  by  September 
30.   Peach  picking  was  completed  by  the 
second  week.   Late  apples  sized  well  after 
the  heavy  August  rains  and  picking  got 
under  way  late  in  September.   The  grape 
crop  in  Erie  County  appeared  to  be  about 
10  days  earlier  than  usual  and  heavy  pro- 
duction was  expected.   Potatoes  suffered 
both  from  the  early  season  dryness  and  from 
waterlogging  and  rotting  due  to  the  hurri- 
cane rains.   Tomatoes  were  disappointing 
in  both  yield  and  quality  this  season. 
Some  of  the  early  corn  that  looked  poor 
was  diverted  to  silage,  most  of  which  was 
harvested  by  the  end  of  the  month. 

DESTRUCTIATE  STORMS 

An  area  of  severe  thunderstorms  moved  from 
southwest  to  northeast  in  Northwestern 
Pennsylvania  along  an  approaching  cold  front 
late  in  the  afternoon  of  September  10. 
Several  buildings  were  blown  down  in  the 
Centerville  area,  and  two  homes  were  exten- 
sively damaged  in  the  Little  Corners  area 
of  Crawford  County.   Many  trees  were  blown 
down  and  utility  services  disrupted  in  the 
two-county  area.   Some  hail  fell  at  Spring- 
boro in  western  Crawford  County.   No  casu= 
alties  were  reported  and  dollar  losses  were 
not  available. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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0 

10 

- 
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SE 

11 

5.2 
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20 

82 

82 
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Temperature 
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62.4 
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0 

1914 

61.5 

98 

21 

0.99 
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1915 

66.5 

96 

25 

2.56 
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1916 

62.5 

98 

23 

3.77 

0 

1917 

59.0 

91 

25 

2.31 

0 

1918 
1919 

58.7 
64.4 

88 
96 

28 

28 

3.97 
2.07 

0 
0 

1920 

64.5 

91 

24 

3.99 

0 

1921 

68.9 

98 

31 

4.68 

0 

1922 

66.3 

100 

22 

1.48 

0 

1923 

64.8 

92 

22 

3.55 
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1924 

59.8 

99 

26 

6.44 

T 

1925 

67.5 

99 

24 

2.80 
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1926 

64.2 

99 

26 

5.81 
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1927 

64.9 

97 

27 

2.08 
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1928 

60.4 

94 

25    , 

2.33 

T 

1929 

65.7 

101 

24 

3.71 
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1930 

67.8 
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27 

2.45 
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1931 

69.1 

104 

29 

3.15 
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1932 

65.2 
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23 

1.45 
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1933 

66.3 

98 

32 

4.66 
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1934 

66.4 

94 

31 

6.58 

0 

1935 

62.2 

95 

24 

3.51 

0 

1936 

66.5 

96 

28 

2.17 

T 

1937 

61.5 

97 

25 

1.90 

0 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


SEPTEHBEB 

Temperature 

Precipitation 

Year 

? 

i 

1 

1 

tf'^ 

1 

§ 

3 

s 

< 

Si 

1938 

62.0 
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96 

19 
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102 

18 

0.72 
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23 

3.85 
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1945 

65.9 

96 

29 

6.42 
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1946 

64.3 

96 

26 

3.30 

T 

1947 

64.2 

95 

17 

2.35 
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1948 

63.8 

95 

25 

1.62 
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1949 

59.9 

92 

25 

3.15 

0 
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60.8 

94 

27 

3.76 
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1951 
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96 

23 
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63.5 
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27 

3.95 
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1954 

63.8 
64.5 
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22 
27 

3.28 
2.70 

T 

T 
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1955 

63.5 

98 

27 

2.34 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ALLENTOWN  WB  AP 

R 

7*.0 

53.5 
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-       .9 

85 

20 

41 

26 

100 

0 

0 

0 
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2.58 

-   ,89 
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.0 

0 
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1 

ALLENTOWN  GAS  CO 

AM 
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53.8 
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-   .3 

84 

21 

41 

26 

85 
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1.95 

-  1,52 

.77 

24 

.0 

0 
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2 
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ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

73.3 

60.6 

62.0 

-  1.0 

85 

18 

36 

26 

133 
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2.33 

-   ,74 

1.40 

24 

.0 

0 
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2 
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ARENDTSVILLE 

AM 

75.5 

53.1 

64.3 

-  1.4 

87 
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41 

27 

81 
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3.25 
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.0 
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BEAVERTOWN 
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0 
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.0 
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86 
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.0 
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76.4 
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19 

40 
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0 

0 

0 

0 

4.11 

1.69 

24 

.0 

0 

5 

3 
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11,, it 

56.0 

65.2 

-  1.6 

84 

10  + 

44 

27 

73 

0 

0 

0 

0 

2.83 

-   .54 

.0 

0 

BURNT  CABINS  2  NE 

75.4 

50.4 

62.9 

83 

15 

36 

26 

39 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

CANTON  1  NW 

AM 

68.8 

44.3 

66.6 

84 

20 

32 

14 

259 

0 

0 

1 

0 

2.32 

1.08 

12 

.0 

0 

4 

2 
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CARLISLE 

76.9 

56.2 

66.6 

1.1 

37 

5+ 

42 

26+ 

59 

0 

0 

0 

0 

2.47 

-   .90 

1.51 

24 

,0 

0 

4 

1 
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CHAMBERSBUR6  1  ESE 

75.6 

53.4 

64.5 

-  1.6 

M6 

15 

39 

26 

36 

0 

0 

0 

0 

2.17 

-   .94 

.86 

24 

.0 

0 

4 

1 
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AM 

77. 6M 

58. eM 

6fl.lM 

85 

7  + 

46 

27 

35 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.78 

24 

.0 

0 

3 

1 
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COATESVILLE  1  SW 

AM 

79.8 

63.0 

66.4 

•  3 

85 

21 

40 

27 

82 

0 

0 

0 

0 

1.94 

-  1.77 

.88 

24 

.0 

0 

4 

2 
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COLUMBIA 

77.1 

56.4 

66.8 

87 

1  1  + 

41 

26 

58 

0 

0 

0 

0 

.75 

24 

.0 

0 

0 

DEVAULT  1  W 

74.3 

45.3 

69.8 

84 

20 

41 

13  + 

158 

0 

0 

0 

0 

2.36 

1.31 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

OIXON 

AM 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

OU  BOIS  7  E 

73.5 

49.4 

61.5 

88 

17 

34 

13  + 

146 

0 

0 

0 

0 

3.12 

-   .38 

1.54 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

EAGLES  MERE 

AM 

65.9 

'19.3 

57.6 

80 

20 

39 

22+ 

223 

0 

0 

0 

0 

2.30 

-  2.34 

1.12 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

EMPORIUM  1  E 

AM 

74.7 

'■4.1 

59.4 

-  3.0 

UO 

20 

33 

13 

193 

1 

0 

0 

0 

2.02 

-  1.47 

1.40 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

EPHRATA 

■'5.9 

51.3 

63.6 

-  2.7 

85 

20 

36 

26 

05 

0 

0 

0 

0 

1.99 

-  1.53 

1.15 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

EVERETT  1  SW 

76.0 

50.7 

63.4 

.8 

90 

15 

38 

13+ 

103 

1 

0 

0 

0 

2.38 

-   .62 

.91 

2* 

.0 

0 

6 

1 

0 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

AM 

71.6 

56.7 

64.2 

SO 

7+ 

43 

26 

77 

0 

0 

0 

0 

2.29 

1.05 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

FREELAND 

69.1 

50.9 

60.0 

.4 

78 

5 

38 

26 

168 

0 

0 

0 

0 

3.43 

-   .25 

1.10 

25 

.0 

0 

4 

4 

2 

GEORGE  SCHOOL 

75.1 

63.5 

64.3 

-  2.0 

84 

20 

39 

27 

33 

0 

0 

0 

0 

1.96 

-  1.62 

1.16 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

GETTYSBURG 

AM 

76.5 

54.9 

65.7 

-   .3 

88 

17 

42 

27 

51 

0 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.63 

.78 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

GORDON 

73.0 

49.1 

61.1 

-  1.2 

82 

5 

35 

13+ 

136 

0 

0 

0 

0 

2.78 

-   .99 

1.26 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

GRATZ  1  N 

AM 

73.5 

51.0 

62.3 

33 

19  + 

39 

26+ 

122 

0 

0 

0 

0 

2.28 

.92 

12 

.0 

0 

3 

3 

0 

HANOVER 

AM 

77.0 

63.0 

65.0 

-  2.4 

86 

12  + 

'-1 

26+ 

78 

0 

0 

0 

0 

1.57 

-  1.59 

.78 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

HARRIS8URG  WB  AP 

R 

74.6 

56.9 

65.8 

-   .3 

H5 

16 

uu 

26 

67 

0 

0 

0 

0 

3.36 

.73 

.74 

24 

.0 

0 

7 

3 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

AM 

70.9 

39.4 

55.2 

H3 

19  + 

27 

27 

289 

0 

0 

10 

0 

2.77 

.69 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

HOLTWOOO 

76.0 

59,8 

67.9 

-  1.0 

B7 

16 

48 

27 

34 

0 

0 

0 

0 

1.46 

-  1.18 

.84 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

HUNTINGDON 

AM 

77,5 

50.1 

63.8 

-   ,7 

fi9 

11 

40 

26+ 

101 

0 

0 

0 

0 

2.20 

-  1.07 

1.40 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

JIM  THORPE 

76. 6M 

52. 3M 

64. 5M 

,3 

86 

18 

39 

13  + 

86 

0 

0 

0 

0 

2.03 

24 

.0 

0 

2 

KE6G 

75.5 

50.2 

62.9 

87 

15 

37 

26 

107 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.85 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

75.1 

63.4 

64.3 

-  1,1 

85 

15 

40 

14 

84 

0 

0 

0 

0 

1.73 

-  1.59 

.83 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

LANDISVILLE 

AM 

74.8 

64,0 

64.4 

85 

7 

42 

26+ 

87 

0 

0 

0 

0 

1.71 

.46 

24+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

AM 

71.9 

45,8 

58.9 

-  2,9 

67 

20 

34 

26 

202 

0 

0 

0 

0 

1.82 

-  1.28 

1.09 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

LEBANON  2  NW 

74. 5M 

52, 2M 

63. 4M 

-  2,3 

02 

5+ 

101 

0 

0 

0 

0 

2.86 

-   .54 

.0 

0 

LEWISTOWN 

AM 

76.8 

53,0 

64.9 

88 

16 

41 

27 

33 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.98 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

LOCK   HAVEN 

75.1 

50,8 

63.0 

-  1,8 

87 

18 

35 

26 

121 

0 

0 

0 

0 

3.52 

.30 

1.92 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

MADERA 

AM 

75.9 

4  4,8 

60.4 

89 

17+ 

33 

13 

175 

0 

0 

0 

0 

3.40 

2.07 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

MARCUS  HOOK 

77.5 

61.1 

69.3 

-  1.2 

89 

20 

60 

26+ 

18 

0 

0 

0 

0 

1.86 

-  1.25 

.79 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

72.9 

61.7 

62.3 

83 

18 

39 

13  + 

122 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.67 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

74.8 

67,4 

66.1 

.2 

86 

6 

43 

26 

67 

0 

0 

0 

0 

3.12 

-   .17 

.81 

5 

.0 

0 

6 

3 

0 

MONTROSE  1  E 

AM 

57.9 

47,6 

57.8 

-  2.5 

81 

20 

36 

22  + 

224 

0 

0 

0 

0 

2.85 

-   .98 

.92 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

MORGANTOWN 

54,3 

M 

43 

13  + 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.85 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

73.0 

53,3 

63.6 

83 

5+ 

39 

26 

104 

0 

0 

0 

0 

2.66 

.98 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

68. 8M 

48.  9M 

58. 9M 

.5 

79 

5  + 

35 

26 

193 

0 

0 

0 

0 

3.44 

-  1.36 

1.60 

24 

T 

0 

4 

3 

1 

MUHLENBUR6  1  SE 

71.7 

60.1 

60.9 

84 

19 

35 

26 

147 

0 

0 

0 

0 

3.50 

1.28 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

NEWBURG  3  W 

77.0 

57.0 

67.0 

91 

18 

46 

13  + 

64 

1 

0 

0 

0 

2.45 

1.60 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

NEWPORT 

AM 

76.5 

61.7 

64.1 

87 

15 

40 

26+ 

97 

0 

0 

0 

0 

1.60 

-  1.54 

.85 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

NORRISTOWN 

77.2 

68.4 

67.8 

87 

20 

47 

14+ 

38 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.62 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

PALMERTON 

72.2 

52.8 

62.5 

-  1.3 

81 

15  + 

39 

26 

115 

0 

0 

0 

0 

3.25 

-   .44 

1.24 

24 

.0 

0  1 

5 

3 

1 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

78.2 

62,3 

70.3 

88 

7 

52 

26 

13 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.53 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP 

R 

76.9 

59,1 

60. 0 

.3 

85 

7  + 

47 

27 

32 

0 

0 

0 

0 

1.71 

-  1.76 

.53 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

76.7 

62.5 

69.6 

.1 

86 

20 

53 

26 

13 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.39 

28 

.0 

0 

6 

0 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

78.5 

57.9 

60.2 

•  2 

87 

5 

44 

27 

34 

0 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.18 

.69 

24+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

PHILADELPHIA  CITY 

R  AM 

76.4 

61.7 

69.1 

-   .2 

85 

7  + 

52 

26 

16 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-  2.02 

.40 

24 

5 

0 

0 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

70.5 

46.3 

58.4 

83 

18 

28 

26 

213 

0 

0 

3 

0 

2.96 

1.20 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

PHOENIXVILLE  1  E 

77.3 

52.8 

65.1 

-  2.1 

87 

16+ 

39 

14+ 

33 

0 

0 

0 

0 

2.27 

-  1,13 

1.43 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

PIMPLE  HILL 

AM 

68.5 

50.4 

59.5 

79 

19+ 

37 

26 

176 

0 

0 

0 

0 

3.16 

1.18 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

AM 

68.3 

42.8 

55.6 

81 

19 

30 

27 

281 

0 

0 

5 

0 

3.63 

-   ,24 

1.10 

28 

.0 

0 

5 

3 

2 

PORT   CLINTON  1  S 

AM 

66.1 

47.5 

56.8 

-  8.4 

80 

1 

37 

26 

243 

0 

0 

0 

0 

2.67 

-  1.38 

1.07 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

QUAKERTOWN  1  E 

76.2 

52.7 

64.5 

.7 

84 

20 

38 

26+ 

86 

0 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.62 

.97 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

READING  WB  CITY 

R 

75.6 

57.8 

66.7 

.4 

86 

6  + 

47 

13+ 

56 

0 

0 

0 

0 

2.07 

-  1.21 

.70 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

SCRANTON 

AM 

73.2 

47,6 

60.4 

-  3.3 

87 

20 

37 

26 

175 

0 

0 

0 

0 

3.17 

.24 

1.13 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

71.8 

51,9 

61.9 

-  1.3 

86 

18 

40 

13+ 

133 

0 

0 

0 

0 

2.83 

-   .39 

1.10 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

SELINSGROVE  CAA  AP 

74.4 

52,1 

63.3 

-  1.6 

87 

18 

37 

26 

113 

0 

0 

0 

0 

1.78 

-  1.65 

.68 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

SHIPPENSBURG 

78.4 

53,9 

66.2 

•  0 

37 

6+ 

40 

26+ 

59 

0 

0 

0 

0 

2.28 

-  1,00 

1.35 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

STATE  COLLEGE 

72.8 

51,9 

62.4 

-   ,3 

85 

18 

40 

13+ 

124 

0 

0 

0 

0 

2.67 

-   .29 

1.01 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

0 

STROUDSBURG 

AM 

75. 3M 

49.1 

62. 2M 

-   ,4 

84 

6  + 

36 

26 

138 

0 

0 

0 

0 

2.91 

-   .69 

.98 

24 

.0 

0 

» 

3 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

AM 

1 

TOWANDA 

73.5 

49.8 

61.7 

-   ,7 

«5 

17 

38 

22  + 

137 

0 

0 

0 

0 

2.52 

-   .78 

1.17 

24 

.0 

0 

4 

3 

UPPER  DARBY 

76.5 

58.6 

67.6 

85 

20 

45 

27 

40 

0 

0 

0 

0 

1.69 

.71 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

WELLSBORO  3  S 

AM 

69.4 

46.4 

57.9 

-  1,9 

86 

20 

35 

26+ 

229 

0 

0 

0 

0 

1.56 

-  1.51 

.71 

24 

.0 

0 

4 

1 

WELLSVILLE 

75.1 

63.1 

64.1 

85 

15 

38 

26+ 

87 

0 

0 

0 

0 

2.47 

.99 

24 

.0 

0 

6 

2 

WEST  CHESTER 

AM 

76.1 

55.4 

65.8 

.0 

36 

7  + 

46 

26 

54 

0 

0 

0 

0 

2.17 

-  1.69 

.99 

23 

.0 

0 

6 

2 
3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

74.6 

52.9 

63.8 

-   .8 

35 

5+ 

41 

13 

105 

0 

0 

0 

0 

2.63 

-   .70 

.66 

24 

.0 

0 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  140   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER    1955 


Temperature 

Precipitation 

>  1 

si 

<  2 

tr 

> 
< 

g 
t    0 

11 
Q  1^ 

X 

0 

2 

Q 

Q 
1 

No.  of  Days 

0 

H 

•K  ^ 
Q  £ 

1 
1 
0 

0) 

0 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Max 

Min. 

■a 
e2 

Q  S 
S  0 

0 

13 
Q 

e 

1 

s 

2 
0 

s 

s< 

5  J 

si 

H 

HO 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

78.5 

55.2 

66.9 

.4 

87 

15 

39 

26 

54 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-  1.89 

.71 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

63.5 

2.38 

T 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 

78.0 

56.8 

67.4 

91 

18 

42 

26 

49 

3 

0 

0 

0 

2.74 

1.42 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

3LAIRSVILLE  6  ENE 

74.9 

53.1 

64.0 

87 

10+ 

38 

26 

90 

0 

0 

0 

0 

1.42 

24 

.0 

0 

1 

BRADFORD  4  W  RES 

71.3 

43.3 

57.3 

-  2.6 

85 

18 

30 

13 

244 

0 

0 

3 

0 

2.26 

-  1.76 

.91 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

74.2 

47.6 

60.9 

.6 

91 

17 

33 

13 

165 

1 

0 

0 

0 

1.99 

-  1.15 

.85 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

BURGETTSTOWN  2  W 

AM 

79.4 

45.0 

62.2 

91 

18 

33 

13 

119 

2 

0 

0 

0 

2.62 

1.74 

24 

T 

0 

3 

2 

1 

BUTLER 

79.1 

50.7 

64.9 

.3 

94 

17 

36 

13 

84 

4 

0 

0 

0 

2.88 

-   .13 

1.26 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

CLARION  3  SW 

75.7 

46.4 

61.1 

91 

18 

33 

13+ 

152 

2 

0 

0 

0 

2.23 

-  1.35 

1.08 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

CLAYSVILLE  3  W 

32.6 

47.6 

65.1 

-   .3 

98 

19 

30 

13 

78 

6 

0 

1 

0 

1.85 

-  1.39 

1.00 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

AM 

77.3 

47.8 

62.6 

90 

18  + 

36 

14 

116 

2 

0 

0 

0 

2.03 

1.57 

24 

•  0 

•  0 

3 

1 

1 

CORRY 

74.5 

48.7 

61.6 

.5 

89 

18 

32 

26 

148 

0 

0 

1 

0 

2.03 

-1.84 

.64 

28 

•  0 

0 

5 

2 

0 

COUOERSPORT  2  NW 

M 

0 

0 

0 

2.44 

1.27 

24 

.0 

0 

1 

DERRY 

78. '.M 

55. OM 

66. 7M 

1.3 

90 

17  + 

37 

13 

61 

2 

0 

0 

0 

2.22 

-   .90 

1.37 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

DONEGAL 

73.6 

46.9 

59.7 

86 

17 

30 

13 

174 

0 

0 

1 

0 

3.69 

1.15 

28 

.0 

0 

5 

4 

1 

OONORA 

AM 

32.3 

57.2 

69.3 

1.9 

95 

17 

43 

13 

21 

6 

0 

0 

0 

2.11 

-   .69 

1.39 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

EAST  BRADY 

81.2 

52.6 

66.9 

94 

17 

41 

13+ 

53 

6 

0 

0 

0 

2.26 

1.12 

28 

•0 

0 

3 

2 

1 

EBENSBURG 

73.2 

48.6 

60.  9' 

-   .1 

85 

16+ 

33 

13 

147 

0 

0 

0 

0 

2.36 

-   .88 

1.41 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

FARRELL  SHARON 

79.9 

51.5 

65.7 

.3 

95 

17 

39 

26 

70 

5 

0 

0 

0 

1.55 

-  1.23 

.54 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORD   CITY  4  S  DAM 

AM 

77.6 

48.0 

62.8 

90 

18+ 

37 

13+ 

110 

2 

0 

0 

0 

3.34 

1.64 

24 

.0 

0 

2 

2 

2 

FRANKLIN 

77.5 

50.1 

63.8 

1.2 

91 

17+ 

33 

13 

107 

2 

0 

0 

0 

1.54 

-  1.93 

.79 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

GREENVILLE 

78.4 

49.1 

63.8 

.3 

92 

17 

35 

13+ 

107 

5 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.37 

.62 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

INDIANA  3  SE 

77.6 

50.9 

64.3 

-   .1 

90 

17+ 

35 

26 

82 

3 

0 

0 

0 

2.82 

-   .90 

1.94 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

IRMIN 

82.5 

53.1 

67.8 

2.4 

94 

18+ 

38 

13 

35 

0 

0 

0 

2.30 

-   .56 

1.50 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

JAMESTOWN  2  NW 

AM 

75.0 

48,7 

61.9 

90 

18 

30 

13 

160 

0 

1 

0 

2.15 

-  1.27 

1.21 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

JOHNSTOWN 

AM 

78.9 

51.3 

65.1 

-   .2 

92 

18 

39 

13 

77 

0 

0 

0 

2.37 

-  1.05 

1.65 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

KANE   1  NNE 

AM 

72.0 

40.9 

56.5 

87 

18+ 

28 

26 

267 

0 

6 

0 

2.04 

-  1.66 

.95 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

LINESVILLE  5  WNW 

74.7 

48.0 

61.4 

90 

17 

35 

8+ 

150 

0 

0 

0 

2.57 

-  1.27 

1.46 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

MEADVILLE  1  S 

AM 

74.5 

47,3 

60.9 

-  1.1 

90 

18 

35 

26 

164 

0 

0 

0 

1.98 

-  1.54 

1.00 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

MERCER  2  NNE 

78.1 

46.9 

62.5 

93 

17 

32 

13 

122 

0 

1 

0 

2.03 

.77 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

MIDLAND  DAM  7 

76.6 

55.7 

66.3 

1.2 

87 

10+ 

45 

13 

56 

0 

0 

0 

2.25 

-   .30 

1.19 

26 

.0 

0 

2 

2 

2 

NEW  CASTLE  1  N 

80.0 

51.5 

65.8 

1.5 

92 

17  + 

35 

13 

71 

0 

0 

0 

1.29 

-  1.76 

.73 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEWELL 

AM 

31.1 

55.6 

63. 4 

1.6 

94 

18 

42 

13 

33 

0 

0 

0 

2.99 

-   .01 

1.41 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

NEW  STANTON 

81.3 

50.2 

65.8 

.8 

95 

17 

34 

13 

70 

0 

0 

0 

2.27 

-   .92 

•  84 

24 

.0 

0 

5 

3 

0 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

//R 

76.9 

55.2 

66.1 

1.2 

91 

17 

42 

13 

59 

0 

0 

0 

1.75 

-  1.22 

.75 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

PITTSBURGH  WB  CITY 

R 

78.6 

58.4 

63.5 

.6 

92 

17 

45 

13 

30 

0 

0 

0 

1.84 

-   .93 

.68 

23 

.0 

0 

3 

3 

0 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

AM 

76.2 

46.3 

61.3 

90 

13 

32 

26 

147 

0 

1 

0 

2.98 

1.51 

24 

.0 

0 

2 

2 

2 

RIDGWAY  3  W 

74.0 

45.6 

59.8 

-   .  1 

89 

17  + 

33 

13  + 

184 

0 

0 

0 

1.47 

-  1.81 

.54 

23 

•  0 

0 

4 

2 

0 

SALINA  3  W 

77.8 

52.2  • 

65.0 

90 

17 

37 

13 

74 

0 

0 

0 

2.28 

1.49 

24 

•  0 

0 

3 

2 

1 

SHIPPINGPORT  WB 

77.3 

53.3 

65.3 

91 

17 

42 

13 

73 

2 

0 

0 

0 

2.17 

1.21 

27 

•  0 

0 

4 

2 

1 

SLIPPERY  ROCK 

76.7 

52.7 

64.7 

90 

17  + 

40 

26 

87 

2 

0 

0 

0 

1.99 

.81 

28 

•  0 

0 

3 

2 

0 

SOMERSET  MAIN  ST 

74.2 

49.1 

61.7 

1.1 

87 

16 

34 

26 

134 

0 

0 

0 

0 

2.83 

-   .61 

1.53 

24 

•  0 

0 

6 

2 

1 

SPRINGS  1  SW 

71.5 

46.9 

59.2 

-   .3 

83 

16 

32 

13 

139 

0 

0 

1 

0 

2.26 

-  1.23 

1.62 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

TIONESTA  2  SE  DAM 

AM 

74.9 

47.3 

61.1 

89 

19 

37 

26+ 

155 

0 

0 

0 

0 

2.35 

-   .84 

.96 

28 

.0 

0 

3 

3 

0 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

77. 3M 

44. 7M 

61. OM 

92 

18 

30 

8+ 

165 

4 

0 

2 

0 

2.32 

.66 

26 

.0 

0 

5 

3 

0 

UNIONTOWN 

79.1 

55.9 

67.5 

1.1 

90 

16+ 

42 

13+ 

41 

2 

0 

0 

0 

1.94 

-  1.26 

.95 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

WARREN 

74.6 

49.5 

62.1 

-   .1 

90 

17  + 

35 

13 

137 

3 

0 

0 

0 

1.70 

-  1.96 

•  60 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

WAYNESBURG  2  W 

30.8 

50.6 

65.7 

.6 

93 

17 

35 

13 

56 

4 

0 

0 

0 

1.56 

-  1.97 

1.15 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

63.6 

2.24 

T 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 

73.4 

63.6 

63.5 

89 

10  + 

43 

13  + 

112 

0 

0 

0 

0 

2.28 

.85 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

SPRIN6B0R0 

AM 

75.8 

48.1 

62.0 

90 

18  + 

35 

26 

139 

2 

c 

0 

0 

4.55 

2.00 

11 

T 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

62.8 

3.42 

T 

STATE 

63.5 

-   .4 

2.34 

-  1.03 

T 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 
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Table  3 

SEPTEMBER 

1955 

0 

Day  of  month 

Station 

1 

s2 

1   2  1  3 

4    5 

6 

7  1  8    9 

10  u 

12 

13   14  1  15 

16  1  17  I  18 

19   20   21 

22 

23   24 

25   26 

27 

28 

29 

30 

31 

ACMETONU  LOCK  3 

2.89 

.01 

.04 

•  02 

1.83 

.08 

.90 

•  01 

AULENTOWN  WB  AP        R 

2<S8 

T 

.04 

.01 

.05   .10 

.35  1.05 

.01 

.52 

•  45 

ALLENTOWN  GAS  CO 

1.95 

.11 

.03 

.01 

.25 

.77 

.21 

.57 

ALTOONA  MOftSESMOE  CURVE 

2.33 

.13 

.05 

.06 

.18  1.40 

.51 

ARENDTSVILLE 

3.25 

1.40 

.11 

.06  1.02 

.25 

.41 

ARTEMAS  1  WNW 

_ 

.90 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

AUSTINBURG  2  w 

2.36 

.87 

.06 

1.17 

T 

.26 

BAKERSTOWN  3  WNW 

2.74 

.05   .22 

.40   .50 

.12 

1.42 

•  03 

BARNES 

2.3S 

.70 

.90 

.02 

.76 

BEAR  GAP 

2.46 

.34 

1.41 

.56 

•  15 

BEAVER  FALLS 

1.79 

.18 

•  06 

T 

.70 

T 

.83 

.02 

BEAVERTOWN 

1.57 

.15 

.96 

.08 

.30 

.08 

BEECH  CREEK  STATION 

3.41 

.18 

T 

1.98 

.38 

.86 

T 

.02 

6ELLEF0NTE  4  S 

2.64 

T 

.55 

T    1.27 

.18 

.62 

.02 

BERWICK 

4.11 

1.01 

.23  1.69 

.69 

.29 

BETHLEHEM 

1.93 

.15 

T 

.04 

.07 

.84 

.16 

.67 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

2.83 

.53 

• 

.04 

« 

•    1.18 

» 

* 

1.08 

BLAIR5VILLE  6  ENE 

- 

T 

•  IS 

.16  1.42 

- 

BLOSERVILLE  I  N 

3.66 

T 

.43 

.05  2.66 

.46 

.18 

BOSWELL  6  WNW 

2.45 

T 

.04 

.17  1.24 

T 

1.00 

BRADOOCK  LOCK  2 

1.96 

.05 

1.31 

.02 

.67 

T 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

2.08 

.15 

•  21 

.20 

.02 

Ills 

.35 

T 

BRADFORD  *.  W  RES 

2.25 

.42 

.20 

•30  •gi 

.39 

.03 

BREE2EW00D 

3.11 

.08 

.52 

■  18 

■78  1.09 

.10 

.32 

•  04 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

1.99 

.03 

T 

.86   .36 

.72 

.01 

•  02 

BRUCETON  1  S 

1.72 

T 

1.20 

.52 

T 

BUFFALO  MILLS 

1.93 

.21 

.07 

T    1.33 

.11 

.21 

BURGETTSTOWN  2    w 

2.62 

.25 

1.74 

.62 

.01 

BURNT  CABINS  2  NE 

- 

T 

1.60 

T 

.68   - 

T 

.36 

•  OS 

BUTLER 

2.ea 

.42 

.05 

1.16 

1.26 

T 

CAMP   HILL 

2.72 

.17 

, 

.20 

T 

T    1.43 

.06 

•  86 

CANTON  1  NW 

2.32 

* 

i.oe 

.10 

.84 

.02 

.28 

CARLISLE 

2.47 

.01 

T 

.22 

T     .03 

.06  1.51 

T 

.38 

•  26 

CARROLLTOWN  2  SSE 

2.72 

.18 

.07 

.02  1.81 

.08 

.54 

•  02 

CARTER  CAMP  2  w 

2.13 

.13 

.05 

1.43 

.06 

.47 

CEDAR  RUN 

2.46 

.30 

.25 

1.30 

.11 

.50 

T 

T 

CHAOOS  FORD 

1.45 

.20   .10 

T 

T 

.95 

T 

.20 

CHAM8ERSBURG  1  ESE 

2.17 

T 

.06 

•  06 

.45   .86 

.36 

•  39 

CHARLEROI  LOCK  4 

2.41 

T 

1.58 

.82 

.01 

CHESTER 

1.64 

T         .01 

T 

•  08 

.26   .03 

.78 

.05 

.43 

T 

CLARENCE  1  E 

3.37 

■15 

1.84 

.60 

.76 

.02 

CLARION  3  SW 

2.23 

.29 

.05 

.05 

.09  1.08 

.02 

.66 

CLAUSSVILLE 

2.86 

.14 

.01 

.67 

.99 

.53 

.52 

CLAYSVILLE  3  W 

1.85 

T 

1.00 

.02 

.80 

.03 

CLEARFIELD 

3.48 

.03 

2.35 

.10 

l.»0 

T 

CLERMONT 

2.14 

.35 

1.20 

.03 

•  5« 

COALDALE  2  NW 

2.76 

.03 

.59 

1.01 

.56 

.67 

COATESVILLE  1  SW 

1.94 

.12 

•  01 

.05 

.88 

.17 

.69 

.02 

COATESVILLE 

2.02 

.18 

.01 

.07 

.88 

.15 

.73 

COGAN  STATION  2  N 

3.42 

.55 

.01 

1.73 

•  13 

.82 

.16 

COLUMBIA 

. 

.59 

.28 

T     .75 

. 

.17 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

2.03 

.05 

.10  1.57 

.08 

.23 

CONFLUENCE  1  NW 

2.13 

.04 

T 

T 

.17  1.59 

.07 

.26 

CONNELLSVILLE 

2.45 

.33 

.06 

1.41 

T 

.66 

CONSHOHOCKEN 

3.11 

T 

.74 

T 

.03 

T    1.00 

.80 

.54 

COOKSBURG 

1.68 

.07 

.06 

T         T 

.78 

.04   T 

.73 

T 

COOKSBURG  2  NNW 

2.12 

T 

.21 

.27 

T          .01 

T 

.82 

.04   T 

T 

.77 

T 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

2.04 

T 

1.47 

.67 

CORRY 

2.03 

.46 

.01 

.50   .28 

.11 

.64 

.03 

COUDERSPORT  2  NW 

2.44 

* 

.67 

1.27 

.07 

.43 

COUDERSPORT  7  E 

2.76 

.65 

.35 

1.27 

.07 

.42 

COVINGTON 

1.46 

.54 

.06 

.68 

T 

.18 

CREEKSIOE 

RECORD  MISSING 

CRESSON  2  SE 

1.86 

.07   T 

.18 

.07  1.15 

T 

.41 

CUSTER  CITY  2  W 

2.14 

.02 

.20 

.17 

.17 

.02  1.08 

.02 

.46 

DANVILLE 

2.62 

.33 

.85 

.78 

.66 

T 

OERRY 

2.22 

.05 

T 

.06 

.21 

•  05 

1.37 

.48 

T 

DEVAULT  1  w 

2.36 

T 

T     .10 

.07  1.31 

.61 

.27 

DIXON 

.08 

- 

- 

- 

-     -     - 

.     .    - 

-    -    - 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

DONEGAL 

3.69 

.51 

T 

•  02 

•95   •dS 

.38 

1.15 

.05 

DONORA 

2.11 

T 

T 

T 

T    1^39 

.72 

T 

DOYLESTOWN 

2.16 

T 

T     .17 

1^19 

.74 

.06 

DU  BOIS  7  E 

3.12 

.09 

T 

.33  1.54 

1.08 

.08 

DUSHDRE  3  NE 

2.49 

.90 

.16 

.65 

.06 

.72 

EAGLES  MERE 

2.30 

T 

.01 

1.12 

.24 

.93 

EAST  BRADY 

2.26 

.03 

.02 

•28   .79 

1>22 

.02 

EBENSBURG 

2.36 

T     T 

.13 

.05  1.41 

.10 

•  61 

.06 

EDINBORO 

2.26 

.08 

T     .76 

.19 

.03 

.82 

.03 

•  35 

ELIZABETHTOWN 

2.04 

.32 

.23 

.12 

.68 

•  42 

.27 

EMPORIUM  1  E 

2.02 

T 

.02 

.03  1.40 

•  01 

.51 

.02 

.03 

ENGLISH  CENTER 

2. SI 

.77 

.01 

T    1.39 

.01 

.63 

T 

EPHRATA 

1.99 

.03 

•05  1^15 

.50 

.26 

EOUINUNK 

3.50 

.10 

1.20 

U15 

.17 

.88 

ERIE   CAA  AIRPORT 

2.28 

•42   .63 

.01 

T 

T     T 

•66   ^12 

•  25 

T 

EVEKETT  1  SW 

2.38 

.30 

.30 

.10 

•40  •gi 

.30 

.07 

FARRELL  SHARON 

1.55 

.15 

•54   .25 

.35 

•  26 

.01 

FORD  CITY  4  S  DAM 

3.34 

.05 

.03 

1.64 

T 

1.62 

FRANKLIN 

1.54 

T 

T 

.11 

.01 

T 

•  63 

T 

.70 

T 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

2.29 

T     .05 

T 

T 

T     .05 

1.05 

.43 

T 

.71 

T 

T 

FREELAND 

3.43 

.72 

.02 

.04 

1.05 

1.10 

.60 

GALETON 

1.83 

.22 

.11 

1.20 

.11 

.19 

GEIGERTOWN 

1.68 

.26 

.70 

.23 

.49 

GEORGE  SCHOOL 

1.96 

.10 

1.16 

.59 

.11 

GETTYSBURG 

1.83 

I     .50 

T     .13 

.02   .78 

.16 

.24 

T 

GIFFORO 

1.67 

T 

.16 

.09 

•  93 

.02 

.47 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

1.74 

.34 

.02 

T     .85 

.01 

.49 

.03 

GLENWILLARO  DASH  DAM 

2.24 

.05 

•  10 

•  93 

1.16 

T 

GORDON 

2.76 

•  40 

.03 

•  12  U26 

•  66 

.31 

GOULDSBORO 

3.U0 

.02 

.20 

•  46 

.10 

.26 

.55 

.87 

•  56 

GRANTVILLE  2  SW 

2.91 

•  10 

.36 

.06  1.50 

•  49 

.40 

GRATERFORD 

1.71 

.06 

.29 

.82 

•  54 

GRATZ  I  N 

2.28 

T 

T 

T 

•  92 

.66 

T 

•  70 

GREENSBORO  LOCK  7 

1.95 

.02 

1.52 

.05 

•  36 

T 

GREENSBURG  3  SE 

2.44 

T     .04 

.20 

•  23 

1.39 

.53 

.05 

GREENVILLE 

2.00 

.58 

T 

T 

.62   .32 

.17 

.30 

.01 

HANOVER 

1.57 

T 

.06 

.17 

T     .78 

.28 

.28 

HARRISBURG  WB  AP       R 

3.36 

.6 

8 

.21 

.07   .14 

.49   .74 

.03 

.51 

.49 

HARRJSBURG  NORTH 

3.56 

1.40 

.19 

.05 

1.09 

.44 

.39 

T 

HAWLEY 

2.87 

.04 

.32 

.66 

.01 

.04 

T 

.67 

.45 

.68 

HAWLEY  I  S  DAM 

2.77 

.04 

.21 

.59 

.01 

.10 

.69 

.48 

.66 

HOLLISTERVILLE 

2.73 

.48 

.52 

.12 

T 

.72 

.31 

.58 

T 

HOLTWOOO 

1.45 

.04         T 

.07 

T 

T 

T     .84 

.15 

.35 

HDNESUALE  4  NW 

4.26 

.09 

.96 

.09 

2^00 

.16 

.97 

T 

HOOVERSVILLE 

3.00 

.20 

.02 

.03 

.80 

T 

.10  1.10 

.10 

.65 

HOP  BOTTOM  2  SE 

3.99 

.12 

l.iu 

.ii 

.11 

1.02 

.81 

.18 

.42 

HUNTINGOOM 

2.20 

J            , 

.14 

T    1.40 

.17 

.46 

.04 

HUNT50ALE 

2.31 

.53 

•  04 

.05   .86 

.36 

•  47 

HVNOMAN 

2.21 

.16 

T 

.03  1.76 

.06 

•  15 

.03 

INOIANA  3  SE 

2.82 

.17 

1.94 

.07 

•  62 

.02 

IRWIN 

2.30 

•  12 

.07 

.02  1.50 

•  57 

.02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3-Continued 

Day  of  monlh 

SEP7£MeER 

1955 

"3 

Station 

g 

1  1  2  I  3 

4  1  5 

1  6 

7  1  8  1  9 

10   11 

12 

13   14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20  1  21 

22 

23   24 

25  1  26  1 

27 

28 

29  1  30 

31 

JAHESTONN  2  NM 

2.1^ 

.53 

.05 

.03 

U21 

T 

.33 

7 

JIM  THORPE 

- 

.22 

7 

•  15 

2.03 

.70 

. 

JOHNSTOWN 

2<37 

.01 

.23 

.02 

T 

T    1.65 

.04 

.42 

KANE   I  NN£ 

2.0t 

.01 

.30 

.07   .95 

.04 

.67 

KA9^"AJS 

3.39 

.21 

2.31 

.07 

.78 

•  02 

.;,  SUMMIT 

2.89 
2.01 

T 
.10 

.05 

.82 

.13 

.02 

T 

.03 

1.36 
.85   .53 

.05 

•  05 

.49 
.40 

•  02 

7 

.NiNG  LOCH  7 

3.08 

T 

1.21 

7 

1.87 

7 

KKEGAR  U    SE 

3.0<. 

.04 

•  05 

.04 

.05 

.83   .91 

•  23 

.85 

•  04 

KRESGEVILLE  3  W 

3.05 

.14 

.06 

1.20 

.78 

.87 

tAFAVETTE  MC  K.EAN  PARK 

1.76 

.27 

.09 

.83 

.05 

.52 

LAKEVILLE  1  NNE 

- 

.29 

- 

.18 

.61 

.91 

.38 

.63 

LANCASTER  2    NE  PUMP  STA 

1.73 

.24 

.01 

T     .83 

.52 

•  13 

LANDISVILLE 

1.71 

*02 

.27 

.07 

.46 

.41   .02 

.46 

LATR08E 

1.70 

.02 

.04 

.02 

.46   .77 

.36 

•  03 

LAWRENCEVILLE  2  S 

1.S2 

.02 

.37 

.13 

1.09 

.02 

.19 

LEBANON  2    NW 

2.83 

.02 

.03 

•  30 

•    1.47 

.48 

•01   •54 

LEHlOHTON 

3.14 

.11 

1.73 

•  56 

.74 

LE  ROr 

i.ei 

.71 

.07 

.58 

.25 

LEWIS  RUN  3  S 

1.72 

.15 

.07 

.95 

•  05 

.50 

LEWISTOWN 

1.78 

T 

.06   .98 

•  31 

.43 

7 

LINESVILLE  5  WNW 

2.57 

T 

1.46 

.08 

.76 

.27 

T 

LOCK   rtAVcN 

3.62 

.47 

.01 

1.92 

.39 

.71 

•  12 

LONG  POND  2    W 

3.29 

T 

.57 

T 

1.15 

.75 

.82 

MADERA 

3.»0 

.10 

T 

T    2.07 

.14 

1.07 

.02 

MAMAFFEV 

3.77 

T 

T    2.35 

.23 

1.19 

7 

MAPLE  GLEN 

1.9<. 

T 

T 

.12 

1.10 

.65 

.07 

MAPLETON  DEPOT 

1.36 

T     T 

.07 

.99 

.08 

.22 

T 

MARCUS  HOOK 

1.86 

.13   .01 

.03 

.04 

.17 

.03   .79 

.40 

.26 

MARION  CENTER  2  SE 

3.69 

.09 

2.23 

.09 

1.26 

.02 

MARTINSBURG  CAA  AP 

1.63 

.09 

.16 

.02 

.67   .44 

.05 

.20 

T 

MATAMORAS 

2.97 

.08 

.04 

•  36 

.04 

.96 

.76 

.73 

HAYBURG 

2.94 

1.22 

.76 

.05 

•  91 

MC  CONNELLSBURG 

RECORD  MISSING 

MC  KEESPORT 

1.92 

.34 

1.11 

.03 

•  44 

MEAOVILLE  1  S 

1.98 

T 

T     ,47 

■  05 

1.00 

.04 

T 

•  42 

T 

MED IX  RUN 

2.00 

T 

.11 

T 

1.36 

.05 

•  48 

MERCER  2  NNE 

2.03 

T 

.42   .77 

.20 

•  64 

MERCERSBURG 

2.38 

.01 

.45 

.05 

.20  1.42 

.25 

MEYERSOALE 

2.50 

.08 

.57 

T    1.56 

.05 

.24 

T 

MIDOLETOHN  OLMSTED  FLD 

3.12 

T     .81 

T 

•  24 

.01 

.59   .71 

.05 

.28 

•  43 

MIDLAND  DAM  7 

2.25 

■  .01 

7 

1.03 

1.19 

•  02 

MILANVILLE 

3.81 

.26 

1.10 

.08 

1.02 

.48 

.87 

HILLHEIM 

2.32 

.05 

T 

7  ■  1.15 

.31 

.71 

•  10 

HILLVILLE  2  SW 

2.57 

.22 

T 

.69 

.69 

.96 

•  01 

MILROY  3  NE 

RECORD  MISSING 

MONTROSE  1  e 

2.85 

.17 

.53 

.17 

.01   T 

.92 

.13 

.91 

•  01 

MORGAN TOWN 

1.73 

.02 

T 

.09 

.08   .85 

.45 

•  24 

MT  GRETNA  2  SE 

2.66 

.08 

.17 

.34   .98 

T 

.80 

•  29 

MT  POCONO  2  N  AP 

3.4* 

.08 

.70 

.06 

1^60 

.67 

•  33 

MUMUENBUR6  1  SE 

3.50 

.87 

.20 

.02 

•03  1^2a 

.71 

•  39 

MYERSTOWN 

2.1.2 

T 

.57 

■  68 

.68 

.49 

NATRONA  LOCK  4 

3.12 

.25 

.19 

1>52 

T 

1.16 

T 

NESMAMINY  FALLS 

1.91 

T 

.06 

.04 

T 

•06   ■79 

.81 

•  15 

NEWBURG  3  H 

2.45 

.20 

.40  1.60 

.15 

•  10 

NEW  CASTLE  1  N 

1.29 

T 

.03 

.73 

.02 

■  47 

•02   .02 

NEWELL 

2.99 

1.41 

1.38 

•  20 

NEW  PARK 

1.94 

■  09 

T    1,46 

•  34 

•  05 

NEWPORT 

1.60 

T 

.03 

7     .85 

.40 

•  32 

NEW  STANTON 

2.27 

T 

.59   .84 

.17 

•  57 

•  10 

NEW  TRIPOLI 

3,64 

.10 

•  57 

.07  1.75 

.59 

•  56 

NORRISTOWN 

1.95 

.03 

.62 

.04 

.53 

.24 

.49 

NORTH  EAST  2  SE 

2.06 

.36 

.30 

T 

1.06 

.32 

ORWELL  3  N 

2.78 

.68 

.22 

.93 

.11 

.75 

.09 

PALM 

2.69 

.68 

.95 

.34 

.72 

PALMER TON 

3.25 

T 

.12 

T 

•  07 

.02 

•57  1.24 

.02 

•  72 

.49 

PARKER 

2.48 

.37 

.11 

T 

.92 

.02 

1.06 

PAUPACK  2  WNW 

2.91 

.16 

.81 

.23 

.70 

.45 

•  96 

PECKS   POND 

3.31 

.03 

.64 

.08 

T 

1.14 

.66 

.76 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

1.80 

T     T 

.01 

.15 

T 

.03 

.23 

.13   .50 

.53 

.22 

PHILADELPHIA  WS  AP      R 

1.71 

T     .02 

T 

T 

.05 

.02 

.48 

.14   .53 

T 

.33 

.14 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

1.46 

.10 

.10 

.01 

.33 

.04   .36 

.39 

■  13 

PHILADELPHIA  SMAWMONT 

2.11 

.25 

.15 

.19 

T     .69 

.14 

.69 

PHILADELPHIA  CITY       R 

1.41 

T     .01 

T 

.02 

.05 

.02 

.38 

.10   .40 

.01 

.27 

■  15 

PMIL1P5BURG  CAA  AP 

2.96 

.38 

T 

.04 

1.20   .27 

.86 

.19 

■  02 

PHOENIXVILLE  1  E 

2.27 

.05 

.10 

.01 

.12  1.43 

.13 

.28 

■  15 

PIKES  CREEK 

3.69 

T 

1.45 

.03 

T 

.99 

.43 

.79 

PIMPLE  HILL 

3.16 

T          T 

T 

.35 

T 

1.18 

.66 

.97 

T     T 

PINE  GROVE  1  NE 

2.44 

T 

.39 

1.01 

.51 

.53 

PITTSBURGH  WB  AP  2    / /R 

1.75 

T     .01 

T 

T 

.75   .40 

.59 

7     T 

PITTSBURGH  W8  CITY      R 

1.84 

.02   T 

T 

.68   .55 

.59 

T 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

3.63 

.01 

.08 

1.09 

.10 

.93 

.32 

1.10 

T 

PORT   CLINTON  1  S 

2.67 

.13 

.62 

1.07 

.42 

.43 

PORTLAND 

RECORD  MISSING 

POTTSTOWN 

1.60 

.16 

.56 

.42 

.46 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

2.60 

T 

.01 

.29 

.20 

1.11 

.42 

.57 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

2.98 

.05 

1.51 

.02 

1.40 

QUAKERTOWN  1  E 

2.00 

.06 

.01 

.21 

.97 

•  64 

■  11 

RAYMOND 

2.45 

.40 

.27 

1.23 

•  10 

•  45 

READING  WB  CITY         R 

2.07 

7 

.23 

.33   .70 

.01 

•  48 

■  32 

HENOVO 

2.64 

.42 

.03 

1.60 

•  05 

•  54 

7 

REN 

1.82 

.05 

.13 

.15 

1.03 

•  02 

•  44 

RICES  LANDING  L  6 

1.57 

.03 

.98 

•  02 

•  52 

.02 

RIOGWAY  3  W 

1.47 

.11 

.01   .01 

.54   .29 

7 

•  50 

.01 

RUSH 

2,74 

.63 

.12 

•  93 

.03 

.97 

.06 

RUSHVILLE 

2.82 

.54 

.20 

.91 

.12 

.99 

•  06 

SAGAMORE  I  S 

3.96 

•  06 

T 

2.10 

.10 

1.70 

SALINA  3  W 

2.28 

.03 

.10  1.49 

.61 

•  05 

SAXTON 

1.89 

.04 

T 

.03 

.03  1.34 

.18 

.27 

T 

SCHENLEY  L  b 

2.91 

T 

1.31 

.03 

1.57 

SCRANTON 

3.17 

.01 

.04 

1.13 

.14 

.74 

.43 

.68 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

2.83 

1.10 

T 

.08 

.31   .58 

T 

.45 

•  31 

SELINSGROVE  CAA  AP 

1.78 

.06 

T 

•68   .45 

.11 

.32 

•  16 

SHAMOKIN 

1.87 

.23 

.68 

.39 

.57 

SHIPPENSBURG 

2. 28 

T     T 

.18 

.04 

T    1.35 

.43 

•  28 

SHIPPINGPORT  WB 

2.17 

.12 

T 

T 

.69   .14 

1.21 

.01 

7     T 

SINNEMAHONING 

2.37 

7 

.07 

1.86 

.04 

.40 

T 

SLIPPERY  ROCK 

1.9S 

.37 

.0< 

.73 

.81 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

2.66 

.15 

.17 

•  08 

.03  1.65 

.11 

.47 

SOMERSET  MAIN  ST 

2.83 

.21 

.2< 

•  13 

.22  1.53 

•  50 

•  04 

SOUTH  MOUNTAIN 

1.57 

.oe 

T 

•03   .39 

.70 

.30 

SPRINGBORO 

4.5; 

l.«5 

2.00 

7 

T 

.85 

•  25 

SPRING  GROVE 

1.6C 

.2( 

.17 

T 

7     .87 

•  23 

•  13 

SPRINGS  1  SW 

2.2< 

.05 

T 

•  05 

.31  1.62 

.23 

STATE  COLLEGE 

2.67 

T 

.49 

T 

•  02 

1^01   •OO 

.22 

.22 

7     .05 

STHAUSSTOWN 

2.35 

.32 

•  91 

.40 

•  72 

STROUOSBURG 

2.91 

.04 

.03 

.20 

T 

.18 

•  98 

•  82 

•  66 

STUMP  CREEK 

3.01 

U87 

•  03 

1^10 

.01 

SUN BURY 

1.6( 

.03 

•  70 

•  39 

•  46 

7 

SUSQUEHANNA 

2.91 

.14 

.65 

.74 

•  01 

T 

•  67 

•  12 

•  58 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


-3 

Day  of  month 

Station 

12   3 

4    5   6 

7   8   9 

10   11 

12 

13   14   15 

16   17   18 

19  1  20   21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

SUTERSVILLE 

2.17 

.04 

1.40 

.70 

.03 

TAMAOUA 

3*03 

•  15 

.53 

1.21 

.47 

.67 

TAMAOUA  4  N  DAM 

RECORD  MISSING 

TAMARACK  2    S  FIRE  TWR 

RECORD  MISSING 

TIONESTA  2    SE  DAM 

2*35 

•  60 

.07 

T 

T 

.70 

.02 

.96 

T 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

2.32 

•  33 

.53 

•  53 

.02 

.29 

.66 

TORPEDO  4  W 

3.10 

.70 

.06 

.08 

1^20 

.05 

.90 

TOWANDA 

2.52 

T 

•  63 

.14 

1.17 

.03 

.90 

.09 

TOWER  CITY  5  SW 

2.60 

.06 

.12 

.09 

1.48 

.64 

.21 

TROY 

1.79 

•  67 

.06 

.83 

.02 

.19 

.02 

TURLEPOlNT  4  NE 

2.81 

•  89 

.46 

1.05 

.06 

.39 

TYRONE  U    NE  BALD  EAGLE 

3.02 

.10   T 

.12 

T 

1.89 

.24 

•  61 

.06 

UNION  CITY 

2.01 

.39 

.19 

.02 

.75 

.04 

.60 

•  02 

UNIONTOWN 

1.91. 

.04 

.08 

.60 

•  95 

.17 

.10 

7 

UPPER  OARBV 

1.69 

T 

T 

■04   .17 

T 

•  71 

T 

.97 

.20 

UTICA 

RECORD  MISSING 

VANOERGRIFT 

3.21 

T 

T 

T 

T 

2.00 

.10 

1.10 

.01 

VIRGINVILLE 

2.91 

T 

.56 

• 

1.11 

.84 

VOWINCKEL 

1.96 

T 

T     T 

T 

.20 

.26 

T     T     T 

T 

.76 

.01   7 

.73 

T 

T 

VOWINCKEL  1  WSW 

2.03 

T 

T     T 

.21 

.27 

T 

T 

.79 

.04   T 

.74 

T 

WARREN 

1.70 

•  12 

.17 

.07 

.30 

.02 

.52 

WATSONTOWN 

2.65 

.10 

1.10 

.10 

.95 

.40 

WAYNESBUfiG  2    W 

1.56 

1.15 

.02 

.37 

.02 

WELLSBORO  3  S 

1.56 

•  02 

.01 

.33 

.18 

.02 

.71 

.04 

.25 

T 

WELLSVILLE 

2.47 

T 

.13 

.10 

.27 

T 

T 

.99 

.39 

.99 

WERNERSVILLE  1  W 

2.70 

.10 

.55 

.95 

.45 

.69 

WEST  CHESTER 

2.17 

T 

.16 

.13 

•  99 

.17 

.96 

.16 

WEST  GROVE  1  E 

1.95 

.12 

.96 

.12 

.43 

.32 

WEST  HICKORY 

2.43 

.43 

.20 

.90 

.90 

WHITES8URG 

3.54 

1.94 

1.60 

WILKES.  BARRE 

3.20 

.03 

1.28 

T 

.04 

T 

.30 

.56 

.99 

WILLIAMSBURG 

2.04 

T 

.35 

T 

1.16 

.12 

.38 

.03 

WILLIAMSPORT  W6  AP 

2.63 

.07 

T 

T 

T 

T 

•  65 

.66 

.21 

.61 

.43 

WOLFSBURG 

1.9S 

•  04 

.09 

.01 

•  03 

1.17 

.15 

.40 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

1.41 

T 

.08 

.15 

T 

•  01 

.71 

.33 

.13 

YORK  HAVEN 

2.19 

•  18 

.02 

.13 

.26 

T 

.89 

.36 

.35 

ZION  GROVE 

2.40 

.33 

.90 

.45 

.72 

ZIONSVILLE  3  SE 

2.78 

.51   .51 

.84 

.34 

.58 
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Tables 

DATT.Y  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1955 

Station 

Day  Of  Month 

1 

H 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

■    ALLENTOWN  MB  AP 

MAX 

78 

7* 

74 

80 

80 

81 

79 

70 

69 

76 

79 

71 

70 

74 

80 

81 

80 

82 

79 

86 

70 

64 

61 

70 

69 

66 

67 

76 

72 

64 

74.0 

i 

MIN 

60 

61 

60 

58 

62 

61 

54 

44 

50 

61 

65 

48 

42 

43 

61 

59 

57 

57 

56 

61 

47 

42 

63 

56 

49 

41 

42 

54 

45 

56 

93.6 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 

80 

78 

74 

75 

82 

83 

83 

78 

70 

72 

77 

83 

72 

71 

75 

83 

80 

79 

83 

80 

84 

71 

71 

62 

70 

69 

65 

68 

74 

73 

75.5 

MIN 

6* 

61 

62 

59 

61 

63 

64 

49 

49 

54 

63 

65 

43 

45 

47 

60 

59 

59 

68 

59 

55 

45 

47 

55 

53 

41 

43 

44 

50 

48 

53.8 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 

71 

74 

70 

69 

83 

83 

75 

69 

73 

80 

78 

68 

69 

72 

84 

83 

82 

85 

83 

80 

74 

66 

57 

69 

66 

60 

66 

71 

73 

67 

73,3 

MIN 

55 

47 

49 

59 

57 

55 

53 

39 

45 

60 

54 

47 

37 

48 

52!  " 

60 

64 

64 

66 

42 

46 

47 

53 

51 

36 

39 

54 

46 

57 

50.6 

■    ARENDTSVILLE 

MAX 

82 

78 

77 

74 

80 

86 

87 

82 

72 

67 

79 

85 

70 

69 

74  j  86 

BO 

73 

81 

78 

84 

74 

58 

61 

71 

70 

66 

69 

77 

76 

76.9 

1 

MIN 

60 

58 

59 

63 

59 

62 

63 

46 

49 

56 

56 

52 

44 

43 

49 

56 

61 

62 

56 

57 

48 

48 

51 

54 

51 

43 

41 

44 

50 

63 

53.1 

■    ARTEMAS  1  HNH 

MAX 

MIN 

B    BAKERSTOMN  3  NNW 

MAX 

7* 

74 

81 

84 

85 

81 

76 

72 

84 

86 

81 

70 

74 

83 

84 

85 

90 

91 

90 

79 

75 

78 

71 

70 

66 

63 

71 

74 

77 

70 

78.0 

1 

MIN 

5* 

50 

58 

64 

62 

60 

SB 

48 

54 

64 

62 

54 

46 

56 

66 

64 

64 

65 

62 

59 

45 

65 

54 

60 

51 

42 

46 

60 

50 

60 

56.8 

B    BEAVERTOWN 

MAX 

MIN 

76 

78 

76 

80 

84 

82 

82 

75 

70 

78 

82 

70 

70 

72 

84 

80 

80 

74 

83 

81 

77 

66 

60 

70 

69 

63 

66 

76 

71 

68 

74.7 

8ELLEF0NTE  *  S 

MAX 

79 

75 

74 

79 

84 

80 

82 

77 

71 

68 

76 

80 

69 

68 

71 

84 

82 

86 

86 

83 

81 

71 

61 

62 

71 

71 

63 

64 

72 

71 

74.7 

MIN 

57 

50 

48 

50 

53 

56 

55 

40 

48 

48 

65 

47 

38 

42 

56 

57 

58 

58 

59 

52 

44 

44 

46 

54 

48 

37 

36 

38 

46 

46 

48.9 

BERWICK 

MAX 

76 

78 

80 

82 

84 

83 

82 

74 

69 

80 

85 

82 

70 

76 

82 

81 

79 

84  1  86 

83 

76 

66 

61 

65 

69 

67 

67 

76 

75 

73 

76.4 

MIN 

57 

55 

55 

58 

59 

58 

61 

42 

49 

64 

66 

49 

42 

44 

57 

60 

59 

61 

57 

65 

49 

42 

55 

56 

50 

40 

40 

59 

45 

58 

53.7 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 

78 

72 

74 

82 

82 

82 

78 

72 

70 

77 

80 

70 

72 

74 

82 

80 

80 

84 

SO 

84 

72 

63 

62 

68 

68 

66 

68 

75 

75 

63 

74.4 

MIN 

61 

62 

60 

58 

64 

64 

57 

47 

51 

60 

64 

54 

46 

46 

62 

60 

60 

60 

58 

64 

55 

46 

54 

56 

53 

46 

44 

59 

51 

57 

96.0 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 

69 

72 

77 

81 

80 

80 

70 

73 

83 

87 

77 

65 

70 

75 

82 

84 

87 

86 

86 

76 

71 

75 

66 

64 

62 

64 

74 

69 

76 

67 

74.9 

MIN 

55 

50 

52 

59 

61 

57 

54 

42 

49 

62 

54 

46 

40 

50 

60 

60 

63 

60 

58 

59 

54 

50 

61 

56 

49 

38 

42 

96 

49 

59 

53.1 

BRADFORD  4  W  RES 

MAX 

67 

71 

73 

76 

78 

76 

7S 

65 

70 

84 

82 

59 

67 

74 

76 

80 

84 

85 

84 

81 

68 

62 

56 

61 

60 

60 

61 

64 

70 

70 

71.3 

MIN 

40 

40 

42 

47 

50 

40 

41 

33 

36 

56 

56 

38 

30 

40 

50 

52 

48 

56 

52 

47 

36 

35 

36 

51 

39 

31 

32 

53 

39 

54 

43.3 

8ROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

72 

74 

76 

80 

82 

79 

71 

71 

78 

85 

73 

65 

70 

77 

83 

87 

91 

88 

88 

76 

67 

62 

60 

65 

63 

61 

67 

70 

78 

67 

74.2 

MIN 

50 

45 

44 

55 

54 

SO 

42 

35 

46 

61 

50 

38 

33 

63 

60 

54 

55 

69 

53 

47 

35 

45 

50 

49 

43 

34 

43 

49 

42 

55 

47.6 

BUR6ETTST0WN  2  W 

MAX 

77 

76 

75 

80 

84 

86 

85 

85 

75 

87 

88 

74 

70 

77 

83 

87 

89 

91 

90 

87 

78 

77 

80 

69 

73 

66 

65 

74 

75 

SO 

79.4 

MIN 

50 

41 

44 

48 

52 

50 

50 

35 

36 

45 

49 

40 

33 

37 

50 

53 

54 

60 

50 

49 

36 

39 

52 

56 

48 

35 

38 

49 

40 

43 

49.0 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 

78 

77 

78 

76 

77 

81 

78 

79 

78 

76 

77 

76 

77 

78 

83 

82 

80 

82 

80 

80 

70 

72 

69 

68 

67 

67 

69 

72 

70 

67 

75.4 

MIN 

54 

52 

53 

52 

51 

57 

SI 

41 

50 

60 

60 

46 

39 

51 

54 

57 

56 

57 

55 

52 

43 

47 

52 

53 

45 

36 

42 

43 

44 

59 

50.4 

BUTLER 

MAX 

77 

75 

74 

80 

86 

81 

84 

73 

76 

85 

90 

75 

72 

83 

86 

88 

94 

92 

92 

76 

75 

74 

77 

69 

69 

68 

71 

73 

78 

SO 

79.1 

MIN 

52 

45 

46 

48 

52 

54 

53 

39 

45 

61 

51 

46 

35 

51 

64 

56 

62 

60 

56 

55 

39 

62 

53 

60 

45 

36 

41 

61 

41 

63 

50.7 

CANTON  1  NW 

MAX 

74 

70 

70 

74 

75 

79 

75 

66 

72 

62 

70 

75 

60 

65 

66 

77 

71 

75 

82 

84 

70 

61 

56 

67 

68 

60 

68 

57 

67 

69 

68.8 

MIN 

50 

50 

45 

46 

47 

50 

44 

42 

37 

39 

56 

45 

38 

32 

41 

50 

47 

59 

58 

58 

41 

38 

35 

45 

45 

37 

33 

35 

44 

43 

44.3 

CARLISLE 

MAX 

80 

79 

76 

82 

87 

87 

82 

76 

74 

80 

85 

80 

72 

76 

87 

83 

78 

84 

82 

79 

72 

64 

60 

72 

71 

65 

70 

78 

77 

70 

76.9 

MIN 

60 

57 

60 

62 

60 

62 

63 

47 

52 

61 

65 

53 

44 

45 

54 

61 

63 

64 

67 

67 

57 

47 

55 

56 

50 

42 

42 

68 

50 

61 

56.2 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 

78 

79 

76 

78 

65 

85 

81 

73 

67 

79 

82 

72 

71 

74 

86 

83 

75 

85 

81 

84 

76 

64 

38 

71 

70 

66 

69 

76 

76 

67 

75.6 

MIN 

58 

54 

56 

63 

59 

60 

57 

43 

51 

55 

62 

53 

41 

43 

51 

61 

64 

63 

54 

64 

48 

49 

63 

57 

48 

39 

40 

56 

47 

54 

53.4 

CHESTER 

MAX 

81 

83 

80 

84 

8S 

8S 

75 

75 

83 

72 

73 

78 

83 

81 

83 

78 

80 

73 

»7 

70 

73 

72 

72 

79 

76 

77.6 

MIN 

66 

67 

67 

69 

70 

52 

52 

61 

60 

48 

48 

64 

66 

64 

61 

71 

59 

61 

67 

61 

48 

46 

61 

52 

66 

98.6 

CLARION  3  SW 

MAX 

72 

76 

79 

80 

84 

81 

71 

72 

81 

85 

79 

67 

72 

79 

83 

87 

90 

91 

89 

76 

68 

66 

64 

67 

63 

62 

69 

71 

76 

70 

79.7 

MIN 

46 

41 

43 

53 

52 

49 

43 

34 

42 

56 

54 

42 

33 

46 

66 

50 

67 

55 

52 

49 

34 

43 

47 

54 

44 

33 

38 

63 

41 

63 

46  .4 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 

76 

75 

79 

85 

87 

86 

76 

76 

88 

89 

95 

71 

79 

86 

88 

94 

96 

92 

98 

82 

78 

84 

93 

75 

68 

70 

77 

77 

82 

76 

82.6 

MIN 

50 

44 

44 

53 

51 

53 

46 

35 

41 

65 

47 

41 

30 

45 

46 

46 

54 

50 

52 

50 

34 

53 

56 

60 

50 

34 

42 

66 

43 

68 

47.6 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 

81 

80 

77 

75 

82 

82 

84 

84 

76 

72 

80 

83 

71 

70 

77 

84 

81 

80 

81 

77 

86 

72 

»4 

»6 

72 

70 

66 

70 

77 

76 

79.8 

MIN 

64 

65 

64 

62 

59 

63 

63 

45 

44 

53 

56 

66 

42 

41 

43 

61 

68 

59 

57 

61 

49 

45 

50 

57 

54 

41 

40 

41 

48 

50 

93.0 

COLUMBIA 

MAX 

81 

79 

77 

82 

85 

86 

83 

74 

70 

79 

87 

75 

72 

76 

87 

83 

78 

82 

80 

S« 

75 

68 

*4 

70 

74 

76 

69 

81 

76 

69 

77.1 

MIN 

64 

62 

63 

52 

62 

62 

65 

46 

51 

60 

63 

61 

45 

45 

57 

64 

61 

63 

57 

69 

50 

49 

56 

68 

52 

41 

44 

61 

51 

58 

9«»4 

COMFLUENCE  1  SW  0AM 

MAX 

77 

72 

76 

75 

82 

85 

7S 

76 

76 

82 

88 

79 

68 

72 

80 

85 

89 

90 

90 

85 

78 

77 

79 

65 

70 

67 

63 

73 

71 

76 

77.3 

MIN 

54 

46 

45 

49 

59 

56 

57 

41 

45 

43 

53 

47 

39 

36 

46 

54 

56 

53 

56 

51 

41 

40 

51 

65 

63 

40 

37 

40 

49 

42 

47.8 

CORRY 

MAX 

68 

72 

79 

82 

80 

80 

74 

69 

78 

88 

82 

62 

73 

78 

78 

86 

88 

89 

87 

82 

67 

65 

63 

65 

62 

63 

67 

65 

74 

70 

74.9 

MIN 

44 

42 

43 

50 

54 

44 

48 

36 

44 

62 

56 

44 

34 

52 

60 

52 

57 

53 

57 

56 

38 

45 

47 

58 

47 

32 

43 

67 

46 

62 

48.7 

COUDERSPORT  2  NW 

MAX 
MIN 

70 
45 

70 
46 

74 
49 

75 
53 

78 
57 

77 
43 

70 
47 

54 
44 

61 
48 

60 
42 

SO 
30 

59 
39 

65 

51 

6« 

40 

63 
55 

DERRY 

MAX 

V 

82 

84 

84 

75 

75 

82 

89 

89 

70 

76 

81 

86 

89 

90 

90 

87 

79 

75 

78 

68 

66 

61 

63 

75 

72 

80 

73 

78.4 

MIN 

64 

57 

58 

54 

40 

52 

67 

57 

49 

37 

57 

63 

70 

68 

70 

52 

54 

42 

53 

57 

61 

52 

40 

61 

60 

47 

62 

99.0 

DEVAULT  1  W 

MAX 

79 

76 

76 

79 

81 

83 

81 

70 

71 

77 

79 

70 

68 

75 

82 

79 

79 

80 

76 

84 

70 

62 

66 

71 

69 

65 

68 

71 

72 

69 

74.3 

MIN 

49 

49 

48 

49 

48 

48 

53 

44 

43 

57 

59 

42 

41 

41 

42 

50 

42 

41 

41 

47 

47 

43 

44 

41 

42 

42 

43 

42 

41 

41 

45.3 

DIXON 

MAX 
MIN 

80 
52 

75 

50 

78 
48 

80 
49 

81 
48 

81 
51 

80 
48 

DONEGAL 

MAX 

70 

71 

74 

79 

79 

79 

69 

73 

79 

84 

74 

64 

69 

77 

80 

84 

86 

85 

82 

73 

71 

77 

65 

63 

60 

62 

71 

65 

74 

67 

73.9 

MIN 

50 

39 

47 

54 

53 

51 

45 

34 

44 

53 

49 

37 

30 

44 

66 

54 

54 

54 

46 

46 

34 

47 

49 

53 

39 

36 

38 

48 

38 

56 

49.9 

DOMORA 

MAX 

79 

76 

81 

82 

87 

83 

88 

73 

83 

89 

90 

78 

76 

79 

86 

90 

95 

94 

92 

90 

83 

83 

83 

77. 

75 

68 

74 

77 

77 

82 

82.3 

MIN 

60 

51 

56 

66 

63 

61 

58 

46 

52 

55 

60 

62 

43 

58 

65 

63 

64 

63 

58 

60 

47 

60 

61 

66 

55 

46 

53 

62 

60 

65 

57.2 

DU  BOIS  7  E 

MAX 

72 

72 

74 

76 

81 

79 

78 

69 

74 

84 

77 

70 

67 

73 

82 

84 

88 

87 

85 

78 

68 

66 

60 

63 

63 

61 

65 

70 

70 

69 

73.5 

MIN 

53 

43 

47 

54 

54 

52 

46 

36 

45 

60 

58 

44 

34 

52 

66 

52 

61 

60 

55 

57 

36 

45 

49 

54 

45 

34 

45 

54 

41 

59 

49.4 

EAGLES  MERE 

MAX 

70 

68 

68 

70 

73 

74 

72 

65 

60 

60 

66 

74 

60 

63 

65 

72 

70 

71 

77 

80 

70 

68 

52 

56 

63 

98 

66 

57 

65 

65 

65.9 

MIN 

56 

54 

53 

53 

56 

56 

56 

42 

42 

46 

57 

45 

44 

44 

48 

54 

53 

58 

61 

62 

44 

39 

39 

49 

47 

39 

39 

43 

49 

52 

49.3 

EAST  BRADY 

MAX 

75 

78 

83 

87 

87 

85 

85 

73 

85 

91 

89 

72 

77 

82 

87 

91 

94 

93  I 

92 

90 

75 

76 

76 

68 

68 

69 

75 

74 

80 

79 

81.2 

MIN 

54 

50 

51 

60 

58 

56 

51 

43 

47 

60 

59 

48 

41 

51 

62 

58 

60 

61 

58 

50 

42 

51 

54 

60 

52 

41 

43 

59 

49 

59 

52.6 

EBENSBURG 

MAX 

71 

72 

71 

72 

82 

81 

72 

70 

75 

81 

78 

66 

68 

74 

81 

85 

85 

84 

83 

78 

71  ( 

68 

59 

67 

64 

60 

67 

70 

70 

71 

73.2 

MIN 

54 

43 

48 

59 

57 

51  i 

1 

53 

35 

47 

57 

54 

44 

33 

48 

54 

56 

49 

61 

52 

49 

39 

49 

48 

45 

48 

35 

42 

51 

42 

57 

48.6 

EMPORIUM  1  E 

MAX 

75 

73 

75 

78 

80 

84 

82 

71 

69  1 

75 

84 

78 

68 

71 

74 

83 

84 

87 

82 

90 

78 

71 

61 

62 

67 

66 

64 

64 

70 

74 

74.7 

MIN 

51 

47 

47 

47 

55 

46 

44 

35 

37 

41 

55 

44 

33 

35 

40 

52 

50 

52 

59 

53 

37 

36 

39 

45 

46 

36 

36 

36 

45 

44 

44.1 

EPHRATA 

MAX 

80 

78 

76 

81 

81 

83 

82 

72 

71 

78 

83 

71 

69 

74 

83 

81 

77 

81 

81 

85 

75 

71 

72 

70 

71 

67 

67 

73 

75 

70 

75.9 

MIN 

56 

56 

58 

1 

56 

56 

58 

60 

41 

47 

54 

60 

49 

40 

43 

56 

59 

54 

54 

52 

64 

46 

41 

50 

52 

48 

36 

39 

56 

45 

53 

61.3 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 

68 

70 

74 

80 

78 

75 

66 

65 

79 

89 

67 

63 

73 

81 

76 

84 

88 

88 

89 

72 

65 

68 

65 

67 

63 

64 

71 

66 

75 

72 

73.4 

MIN 

52 

48 

55 

60 

57 

51  j 

56 

45 

51 

67 

51 

46 

43 

58 

59 

66 

67 

66 

65 

58 

43 

49 

51 

59 

51 

44 

46 

49 

47 

58 

93.6 

S4M.  R«ler«DCa  NotM  I 

oUowlng  Slottoo   Index 
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45  - 

Table  S-CoBtinued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1955 


Day  Of  Month 


15 


EVERETT  I  SW 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  1,    S  DAM 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

FREELAND 

GE0R6E  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

GRATZ  1  N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  MS  AP 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLTWOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW 

JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 

KANE   I  NNE 

KE6G 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK   HAVEN 

MAOERA 

MARCUS  HOOK 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MIOOLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 

MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


77   77   79 
52   50   55 


73   76   83 
46   46   49 


75   74 
53   47 


75   80 
49   46 


76   75   72 
60   60   60 


72   69   70 
55   55   54 


82   77   75 
56   54   63 


82   79 
62   60 


75   74 
53   50 


78   75 
56   53 


70   75   62 
45   42   43 


80   79   76 
61   60   60 


77   76 
60   63 


47  44  44 

79  77  75 

68  52  67 

81  75  62 

57  50  50 

73  76  79 

54  45  48 

60  78  82 

57  46  50 

72  67  73 

45  42  45 

78  78  76 

56  55  56 

77  77  79 

57  49  49 

70  70  72 
40  41  36 

73  72  76 

52  53  48 

76  76  76 

60  59  61 

60  78  75 

64  61  60 

76  73  76 

53  48  49 

77  77  75 
59  57  61 

81  77  79 
56  56  55 

67  72  79 

46  42  43 

77  77  76 
56  49  50 

78  74  76 

54  44  41 

82  78  77 

68  69  67 

74  74  73 
54  49  49 

71  68  73 
46  46  47 

75  75  60 
45  39  46 

79  78  77 
63  62  64 

73  73  60 

53  49  55 

74  69  69 

54  51  50 


62   62   61 


79   82 
60   62 


88 
58 

62 
55 

84 
56 

76 
69 

78 


56   56   59 


80   81   82 
63   63   66 


76   82   62 
63   64   63 


79   82 
54   55 


85  64  64 

52  55  43 

77  83  64 

62  63  62 

81  84  8* 

64  64  62 


44   46   46 


50  60  59 

81  84  82 

59  54  55 

85  86  85 

61  56  57 


52  54  40 

81  85  83 
56  59  54 

75  75  65 

40  50  54 

84  81  83 

66  65  70 

72  81  82 

60  56  57 

78  63  62 

50  53  47 

65  83  82 

51  52  42 

80  84  86 

64  67  65 

82  66  82 
60  63  59 

74  77  79 

51  57  51 


76   71   74 
53   40   47 

80   75   85 
52   40   47 

82   72   74 
51   42   42 

80   73   60 
48   39   41 

69 
53 


55  39  45 

81  75  70 

57  42  42 

76  73  84 

48  37  45 


60  48  51 

75  67  64 

47  31  31 

79  72  72 

63  53  55 

87  81  76 

57  41  41 

74  74  81 

52  37  48 

77  62  67 

58  40  47 

81  66  70 
49  41  47 

82  80  75 
57  42  45 

76  75 


86 

56  42  46 

76  66  67 
39  30  33 

77  72  76 
50  50  46 

83  73  69 

59  43  46 

85  78  70 
64  47  48 

79  66  66 
47  36  39v 

80  72  67 
62  44  49 

86  79  74 
61  46  45 

80 


79   67   69 

48   38   41 


75   60   82 
46   35   34 


70 
4a' 


81  72 

48  40 

71  66 

62  50 

87  77 

5  3  44 

63  68 

60  46 

75  78 
63  53 

71  71 

61  51 

76  72 
55  52 

79  64 
63  54 

80  78 
58  45 

75  80 

63  52 

81  56 
60  42 

80  86 

57  53 

34  70 

65  52 


66   73   76 
36   54   43 


81 
52 

61   63 
43   46 


61   61   62   57   44   S3 


60  70 

68  56 

69  61 
59  49 

79  66 

54  46 

89  78 

56  49 

88  69 

62  42 

80  60 
66  51 

69  64 

55  52 


75 

65 

73 

43 

54 

44 

62 

85 

69 

55 

53 

45 

81   74 
60   52 


57  63  53 

66  79  79 

43  63  44 

75  82  73 

49  62  50 


82  84 
60  53 

67  64 

56  40 

62  70 

6  0  45 

83  79 
54  45 

82  76 

67  59 

SO  66 

59  48 


80  87  68 

49  61  45 

67  74  67 

52  51  40 


62  72 

65  52 

76  66 

61  52 

71  76 

58  45 


69   70 
45   44 


72   81 
32   45 


68  74 

38  44 

78  81 

41  54 

68  73 
37  38 

72  79 

33  49 

69  66 

49  55 

70  67 

45  44 

69  76 

42  41 

72  71 

46  44 

68  71 
35  40 

66  69 

40  41 

75  8* 

35  50 

72  72 
44  dA 

69  75 
46  49 

62  66 

30  30 

73  76 
51  52 

74  73 

41  41 

74  80 

37  53 

79  62 

36  53 

63  71 
30  43 

73  73 

39  39 

70  74 
39  40 

62  67 

29  32 

69  74 

38  44 


85 
54 

74 
49 

63   68   71 
37   39   51 


71  73 

42  43 

72  72 

43  43 

72  79 

37  48 

71  74 
40  41 

69  71 

33  34 

72  76 
54  55 


68   71   82 
39   50   55 


64   72   80 
37   38   55 


70  74  84 

46  49  58 

73  81  84 

46  55  54 

59  63  67 

41  42  45 


56   63   48   43   44   63 


57   56   59 


91   95   94 

57   59   57 


66   68   90 
55   53   58 


68   91   91 
54   58   60 


79   71   70 

60   56   60 


76   76 
54   52 


82   83   79 
57   54   45 


92   60 
59   56 


59 

77   79   80 
60   53   58 


88   73 
62   64 


79   76 
55   57 

61   81 


58 


81   75 
60   61 


90   92 
54   58 


66   65   76 
57   61   61 


81   74 
65   63 


76   75   74 
44   42   45 


79   82 
64   65 


87   63 
58   65 


69   90   90 
58   60   58 


90   93   94 
59   61   59 


62   86   90 
54   52 


51   54   57 


90   92 
56   63 


76   63 
49   48 


84   82 
62   60 


77   60 
55   59 


84   79   77 
62   58   61 


75   81 
50   51 


78 
53 

78  71  81 

43  58  58 

88  84  83 

55  63  66 

65  90  89 

51  60  57 

83  83  87 

56  55  61 


89   87 
53   54 


81   80 
64   66 


82   81 
58   65 


86   90 

55   59 


89   93   90 
55   50   53 


81   74   82 
65   64   55 


85 

67 

66 

62 

64 

62 

75 

72 

75 

51 

53 

56 

77 

81 

62 

60 

59 

90  89  76 

56  52  42 

88  86  73 

57  55  40 

60  77  79 

58  65  60 

77  77  68 

55  56  45 

75  64  73 

58  66  59 


62  79 
56  56 

80  76 

52  64 

63  63 

56  57 

90  63 

57  54 

85  83 

56  58 

78  61 

59  62 

83  83 

45  51 

79  61 

64  63 

67  84 

60  56 

90  79 

55  52 

94  69 

54  56 


59  65  42 

84  82  78 

57  68  51 

91  89  81 

56  54  44 

87  87  72 
52  47  32 

82  80  78 

57  51  42 

80  82  74 
54  66  47 

81  77  63 
54  57  52 

86  87 

58  55 

78  81 

52  66 

S«  84 

63  51 

88  73 
58  55 

84  82 

62  64  40 

89  69  81 

56  53  34 

77  69  74 

66  66  57 

79  79  73 

53  51  44 

89  68  73 

57  55  39 

90  65  68 
55  51  33 


78   82 
60   63 


85   76 
62   58 


80   81 
59   60 


78   82 
56   55 


58  60  68 
50  55  56 

79  71  73 

53  53  59 

73  77  57 

42  53  56 

70  68  70 

42  50  58 

66  59  63 

46  49  61 

59  56  61 

40  41  50 

65  58  73 

41  55  54 

77  59  63 
50  52  52 

65  62  66 

40  53  51 

69  61  52 

42  44  54 

78  69  68 

49  51  60 

76  59  65 

47  49  55 

59  61  70 

50  57  58 

75  60  68 

28  29  42 

63  66  74 


54  60  61 

78  56  61 

44  47  54 

75  56  69 

51  54  60 

60  81  70 
54  50  60 

57  76  65 

44  50  53 

69  52  68 
40  52  54 

78  79  64 

50  54  56 

65  52  62 

35  41  50 

70  60  70 
49  51  52 

68  53  70 

44  52  58 

71  59  63 

47  46  48 

61  59  58 

36  39  47 


74   61   61 
47   50   56 


74   53   69 

48   52   57 


61   59   69 
41   52   52 


64  60  69 

49  50  53 

56  72  53 

41  51  53 


50   50   50 


61 

67 

68 

53 

46 

34 

73 

75 

59 

60 

58 

50 

59   55 
36   49 


45   54   55 


67   52 
50   38 


72  55  72 

53  3«  42 

70  67  63 

50  37  38 

69  63  56 

49  36  39 


67  65  61 

54  43  44 

61  59  98 

51  38  43 


70  52 

54  41 

72  71 

53  43 

56  61 

45  35 


52   39   39 


66 

63 

69 

46 

35 

41 

71 

71 

56 

49 

41 

41 

68  65  69 

54  44  45 

65  51  62 

44  28  27 

70  54  70 

55  49  48 

72  70  52 

49  40  40 

67  «9  74 

50  35  40 


70  70  79 

50  40  4« 

68  55  59 

46  36  44 

66  66  68 

49  40  40 

71  67  64 

53  40  40 

52  60  60 

40  28  29 

68  63  69 

44  37  39 

70  65  69 

51  42  42 

70  68  64 

54  42  42 

58  63  52 

44  34  36 

70  67  67 

39  41  40 

72  69  65 

51  42  41 

64  62  68 

45  35  42 

58  64  69 

47  35  41 


64  50  54 

45  39  41 

67  63  51 

46  35  36 


68  65 

45  33 

70  55 

50  43 


66   63 
47   45 


98 
36 


58   53 

50   43 


79   72   71 
49   49   58 

7*   80   77 


73   78 
48   47 


75   74 
4*   57 


56   73   70 
49   54   59 

67   68   62 


77  72  73 

59  47  48 

69  79  79 

4«  50  59 

71  71  66 

55  40  48 

65  75  71 

46  47  48 


55   52   60 

63   69   68 
32   40   42 


76 

79 

40 

60 

78 

76 

50 

SO 

78  67 

55  63 

75  75 

51  51 

78  71 


77   82   62 
60   47   60 


71   76 
41   42 


72  77 

48  49 

56  72 

35  42 


74 
55 


77   74   68 
61   50   56 


70   77   75 
46   54   53 


63   69   70 
38   44   45 


74 

73 

69 

57 

46 

56 

69 

76 

79 

43 

51 

51 

70 

75 

7S 

52 

41 

97 

75 

74 

58 

55 

46 

57 

68   72   73 
38   45   45 


82   75   79 
5«   59   56 


69   72   70 
93   46   58 


58   71   75 
47   49   49 


72   59   79 


60 

50 

56 

77 

75 

66 

55 

52 

61 

72 

76 

73 

99 

54 

50 

62 

67 

67 

42 

47 

47 

75 

71 

65 

53 

46 

56 

7ea0 
50>7 

79 19 
»1>S 

77.6 
4SaO 

77.5 
50.1 

71.6 
56.7 

69.1 
50.9 

75.1 
53.5 

76.5 
94.9 

73.0 
49.1 

73.5 

91.0 

78.4 
49.1 

77.0 
53.0 

74.5 
56.9 

70.9 
39.4 

75.0 
99.8 

77.9 
90.1 

77.5 
90.9 

82.9 
53.1 

75.0 
48.7 

75.5 
92.3 

78.9 
51.3 


72 

.0 

40 

.9 

75 

.5 

90 

.2 

79 

•  1 

a 

.4 

74 

•  8 

9* 

•  0 

71 

9 

45 

8 

74 

5 

52 

2 

76 

8 

93 

0 

74 

7 

48 

0 

75. 

1 

90i 

8 

77.5 
61.1 

72.9 
91.7 

74.5 
47.3 

78.1 
46.9 

74.8 
57.4 

76.8 
55.7 

67.9 
47.5 
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Table  S  -  Contmued 

DATT.Y  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1955 

Day 

Of  Monlh 

i 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  GRETN*  2  SE 

MAX 
MIN 

78 
59 

76 

60 

76 
62 

79 
60 

83 
59 

83 
61 

78 
55 

74 
41 

68 
46 

76 
58 

82 
61 

70 
47 

69 
41 

73 
44 

63 
55 

80 
62 

75 

58 

82 
60 

77 
57 

82 
62 

70 
47 

59 
43 

60 
55 

68 
56 

58 

47 

63 

39 

66 

41 

7S 
55 

73 
49 

67 
58 

73i6 
53.3 

MT  POCONO  2  N  AP 

MA^t 
MIN 

71 
53 

70 
50 

73 
53 

78 
57 

79 
59 

75 
52 

74 
55 

65 
36 

65 
43 

68 
55 

74 
61 

70 
46 

66 
37 

67 

41 

75 
54 

74 
54 

71 
51 

79 

53 

74 
64 

67 
44 

60 
36 

55 
46 

64 
60 

64 

49 

61 
35 

60 
37 

68 
54 

65 

44 

62      i  68>8 
49      '  48a9 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 
MIN 

7* 
54 

70 
50 

77 
52 

79 
54 

80 
59 

79 

54 

77 
56 

72 

38 

66 

44 

73 

59 

79 
60 

66 
46 

62 

37 

70 
43 

79 
53 

77 
53 

77 
53 

83 
65 

84 
55 

76 
62 

70 
43 

59 

47 

59 
49 

64 
51 

65 
46 

63 
36 

62 

38 

72 
55 

71 
45 

56 
54 

71.7 
60.1 

NEWBURG  3  N 

MAX 

MIN 

80 
62 

81 
60 

81 
60 

79 
61 

86 
64 

89 

64 

82 

58 

74 
49 

74 
51 

82 
66 

85 
64 

74 
48 

70 
46 

73 
50 

85 
59 

86 
68 

82 
70 

91 

56 

77 
62 

83 
64 

76 
54 

67 
49 

60 
49 

72 
55 

72 
48 

66 
45 

70 
50 

74 
57 

70 
54 

58 
52 

77.0 
67.0 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

73 
*9 

74 
47 

82 
46 

84 
56 

86 
57 

85 

50 

84 
49 

74 
38 

83 
45 

88 
56 

87 
61 

59 

45 

75 

35 

83 
54 

85 
60 

90 
56 

92 

60 

92 
55 

91 
55 

67 
64 

76 
40 

78 
52 

76 
53 

70 
61 

71 
49 

66 
39 

71 
45 

74 
60 

76 
46 

75 
60 

80.0 
61.5 

NEWELL 

MAX 
MIN 

80 
59 

79 
52 

77 
55 

80 
64 

87 
59 

87 
62 

85 
55 

75 

45 

78 
48 

87 
61 

89 
55 

76 
53 

74 
42 

61 
52 

85 

60 

89 
60 

91 

60 

94 
59 

90 
67 

69 
58 

62 
45 

80 
69 

81 
61 

75 
63 

70 
55 

66 
46 

72 
46 

77 
62 

76 

50 

81 
64 

61.1 
65.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

83 
59 

77 
55 

79 
55 

77 
57 

82 

61 

86 

60 

84 

50 

80 

44 

73 

44 

68 

53 

80 
62 

85 
52 

73 
42 

73 
43 

75 
43 

87 
55 

84 
52 

76 
63 

66 
59 

83 
59 

82 

47 

76 
46 

63 
46 

60 
65 

71 
48 

70 
40 

63 

40 

68 

40 

76 
50 

11 

76.5 
51.7 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

75 
52 

78 
45 

80 
50 

87 
61 

88 
50 

89 
49 

77 
43 

81 
39 

87 
47 

94 
66 

81 
52 

70 
43 

79 
34 

85 
50 

90 
59 

85 
62 

95 

57 

90 
52 

91 

85 
60 

78 
38 

86 
52 

74 
56 

72 
56 

59 

42 

67 
37 

80 
42 

74 
51 

82 
48 

72 
49 

81.3 
50.2 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

82 
66 

79 
67 

78 
65 

82 
63 

85 
65 

r. 

84 
59 

74 
50 

75 
52 

75 
50 

81 
65 

71 
55 

71 
48 

78 
47 

85 
65 

83 
65 

81 
62 

82 
65 

80 
51 

87 
65 

73 

55 

66 
48 

69 
56 

74 
50 

72 
55 

68 
46 

71 
47 

79 
«0 

75 
52 

72 
57 

77.2 
58.4 

PALMERTON 

MAX 

MIN 

75 
58 

73 
56 

74 
58 

78 
57 

75 
58 

60 
56 

75 
53 

69 
43 

74 
49 

75 
51 

79 
67 

66 
47 

66 
40 

72 
42 

31 
63 

77 
58 

75 
57 

81 
56 

79 
57 

80 
61 

68 
63 

62 

40 

59 
53 

68 
55 

64 
49 

64 
39 

65 
40 

74 
52 

70 
46 

63 

58 

72.2 
52.8 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

84 

68 

78 
70 

77 
68 

84 
66 

83 
66 

84 
70 

88 
62 

74 
55 

75 
59 

80 
52 

83 
67 

76 
61 

71 
53 

78 
53 

84 
55 

80 
67 

84 
55 

63 
68 

77 
67 

87 
72 

75 
60 

68 

66 

71 
61 

74 
62 

76 

60 

66 
52 

72 
53 

82 
64 

75 
58 

74 
59 

78.2 
62.3 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

83 

67 

79 
69 

77 
67 

82 
66 

83 
65 

84 
69 

85 
61 

72 
52 

74 
52 

80 
58 

81 
64 

73 
54 

72 
51 

78 
49 

84 
54 

80 
54 

81 
62 

81 

65 

76 
65 

86 
62 

72 

54 

66 
53 

69 
60 

74 
50 

72 
55 

66 
49 

71 
47 

79 
60 

73 
54 

75 
54 

76.9 
59.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

82 

67 

78 
68 

77 
68 

84 
68 

82 
66 

84 
72 

83 
64 

72 
56 

72 
58 

78 
60 

80 
57 

11 

72 
66 

78 
67 

82 
66 

80 
67 

82 
64 

82 
67 

76 
67 

86 
59 

72 
58 

66 

55 

66 
60 

73 

61 

71 
60 

69 
53 

71 
55 

78 
66 

75 
59 

75 
59 

76.7 
62.6 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

82 
65 

81 
66 

75 
55 

82 
62 

87 
65 

84 
66 

85 
66 

82 
49 

84 
49 

79 
59 

81 
65 

72 
58 

71 
45 

77 
47 

83 
64 

84 
55 

82 
50 

82 
60 

78 
62 

85 
71 

84 
52 

72 
45 

68 
58 

73 
69 

73 
56 

69 
46 

71 
44 

78 
63 

77 
50 

75 
54 

78.5 
57.9 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 
MIN 

83 
69 

77 
70 

76 
67 

83 
67 

81 
66 

83 
68 

85 
62 

72 
58 

73 
58 

80 
62 

79 
68 

74 
61 

71 
56 

78 
56 

81 
65 

80 
65 

82 
64 

79 
64 

75 
65 

66 
56 

74 
58 

66 

54 

67 
60 

73 
60 

72 
57 

66 
52 

70 
54 

78 
64 

74 
58 

74 
57 

76.4 
61.7 

PMILIPS6URG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
50 

71 
39 

71 
42 

74 
60 

81 
50 

79 
49 

71 
41 

67 
30 

67 
49 

76 
59 

76 
53 

54 
38 

57 
29 

68 
50 

81 
54 

81 
52 

79 
68 

63 
55 

82 
51 

75 
45 

69 

41 

56 

45 

55 
49 

66 
52 

63 
37 

58 
28 

62 

43 

70 
44 

68 
36 

65 
57 

70.5 
46.3 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

81 
61 

80 
51 

77 
60 

82 
67 

84 
59 

84 
56 

85 
63 

79 
42 

72 
44 

80 
54 

80 
69 

74 
55 

70 
40 

76 
39 

85 
58 

87 
58 

85 
55 

80 
60 

78 
56 

37 
52 

72 

47 

64 
41 

68 
54 

73 
56 

72 
49 

67 
39 

70 
41 

60 
52 

75 
45 

71 

51 

77.3 
52.8 

PIMPLE  HILL 

MAX 

MIN 

7t 
5* 

70 
52 

69 
55 

71 
56 

75 
59 

77 
55 

75 
58 

69 

41 

65 
48 

63 
54 

67 
57 

75 
46 

60 
41 

56 
46 

57 
56 

77 
63 

74 
53 

70 
58 

79 
57 

79 
53 

7* 
43 

61 
39 

58 

46 

59 

47 

63 

48 

59 
37 

62 

44 

60 
52 

69 
46 

67 
50 

68.5 
60.4 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

72 
55 

73 
49 

79 
54 

82 
62 

85 
62 

83 

57 

72 

53 

72 

45 

83 

50 

87 
56 

73 
55 

68 

49 

75 
42 

81 
55 

84 
64 

87 
62 

91 
55 

89 
63 

68 
51 

75 
57 

47 

79 
66 

69 
56 

69 
59 

64 

50 

61 
45 

72 

50 

72 
56 

77 

49 

69 

60 

76.9 
55.2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

75 
60 

76 

54 

79 
56 

85 
64 

87 
54 

86 
52 

74 
56 

74 
49 

84 
53 

87 
68 

75 
59 

69 

53 

76 
45 

83 
59 

88 
66 

90 
64 

92 
66 

69 
66 

89 

64 

78 
50 

76 

53 

60 
60 

70 
58 

69 
62 

65 
51 

65 
47 

74 
54 

75 
61 

78 
53 

72 
63 

76 16 
M.4 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

MIN 

74 
50 

71 
47 

72 
46 

74 
42 

76 

54 

79 
45 

74 
47 

65 
36 

62 
37 

62 

40 

71 
57 

75 
45 

60 

65 
35 

56 
47 

74 
47 

72 
45 

73 
52 

81 
54 

79 
53 

71 
42 

57 
31 

61 
31 

55 
46 

63 
46 

59 
31 

60 
30 

63 
32 

66 
38 

6« 
39 

68.3 
42.6 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 
MIN 

80 
60 

74 
51 

69 
50 

65 
51 

69 
52 

75 
53 

72 
54 

58 

41 

60 
41 

61 
44 

61 
46 

70 
47 

59 
39 

58 
39 

62 

40 

71 

51 

58 
55 

64 

55 

71 
55 

70 
55 

76 
56 

72 

40 

64 
57 

62 

54 

58 
42 

55 

37 

53 
38 

62 
39 

58 

41 

67 
43 

66.1 
47.5 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

MIN 

75 
52 

73 

44 

74 
44 

72 
49 

81 

55 

84 
52 

82 

48 

71 
36 

71 
38 

81 
50 

86 
53 

78 
43 

68 
35 

72 
38 

78 
62 

80 
55 

87 
56 

90 
59 

89 
55 

88 
50 

78 
36 

72 

37 

71 
50 

65 
62 

67 
47 

67 
32 

64 
35 

72 
46 

73 
44 

76 

46 

76.2 
46.3 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 
■MIN 

80 
58 

76 
60 

79 
59 

82 
58 

82 

59 

83 

60 

81 

60 

75 
48 

73 
46 

79 
58 

82 
62 

76 
53 

70 
40 

77 
42 

82 
55 

81 
57 

79 
56 

83 
68 

81 
57 

84 
63 

76 
49 

69 

40 

62 
52 

70 

55 

70 
48 

66 

38 

69 
38 

75 
59 

75 
42 

69 

50 

76.2 
52.7 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
64 

77 
63 

76 
64 

82 

61 

82 

57 

85 
65 

82 

60 

73 

51 

71 
52 

80 
62 

83 
57 

72 

53 

70 
47 

75 
47 

85 
55 

80 
65 

80 
51 

83 
61 

79 
59 

85 
55 

72 

55 

63 
49 

64 
57 

70 
67 

70 
54 

70 
47 

69 
47 

77 
59 

74 
52 

66 
59 

75.6 
57.8 

RI06WAY  3  W 

MAX 
MIN 

72 
47 

7S 
45 

77 
43 

79 
52 

82 

53 

80 
50 

70 
42 

70 
34 

77 
42 

85 
50 

77 
55 

61 
44 

70 
33 

75 
33 

81 
55 

86 
51 

69 
50 

89 
49 

89 

55 

76 

49 

72 
35 

63 
42 

58 
45 

64 
55 

64 
44 

61 
34 

65 
36 

69 
53 

72 

42 

72 

41 

74,0 
45.6 

SALINA  3  W 

MAX 

MIN 

71 
55 

74 
45 

78 
48 

82 

60 

84 
55 

83 
57 

79 
52 

74 
38 

83 
45 

86 
64 

85 
54 

69 
46 

74 
37 

79 
54 

84 
64 

88 

67 

90 
52 

89 
59 

86 
54 

83 
63 

73 

40 

77 
52 

73 
63 

59 
50 

65 
51 

»4 
38 

74 
47 

72 
60 

76 
46 

69 
60 

77.8 
S2.2 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

79 
41 

75 
38 

76 
38 

80 
54 

82 
58 

82 
58 

81 
57 

71 
41 

67 

41 

69 
48 

76 
65 

82 

50 

64 
41 

68 
41 

73 
45 

79 

63 

79 
54 

78 
54 

66 

56 

87 

59 

77 

49 

63 

40 

52 

40 

62 

52 

61 
53 

64 
37 

64 

36 

67 
40 

70 
40 

72 
45 

73.2 
47.6 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
55 

75 
54 

75 
54 

81 
56 

81 
61 

80 
58 

70 
49 

67 
42 

68 
49 

75 
61 

81 
57 

65 
48 

66 
40 

71 
60 

77 
59 

60 
54 

77 
56 

66 

63 

85 
68 

77 
57 

64 
46 

59 

40 

60 
52 

65 
55 

63 
4« 

62 

40 

64 

41 

70 
53 

71 
46 

52 
67 

71.6 
51.9 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

76 

57 

78 
54 

78 
54 

80 
59 

84 
59 

80 
58 

75 
52 

69 

40 

70 
48 

76 
63 

83 
63 

72 
46 

71 
38 

72 
42 

85 
59 

84 
57 

79 

54 

87 
61 

83 
61 

60 
57 

70 
44 

60 
46 

61 
54 

70 
54 

66 
46 

63 

37 

65 

42 

77 
52 

74 
47 

66 
59 

74.4 
52.1 

SHIPPENS8URG 

MAX 

MIN 

79 
60 

80 
54 

78 

57 

60 
63 

87 
62 

85 
61 

84 
61 

78 

45 

70 
50 

82 
55 

86 
61 

78 
52 

72 
43 

82 
43 

87 
52 

86 
62 

82 
62 

85 
65 

82 

53 

86 
55 

60 
48 

76 

47 

62 
52 

70 
53 

71 
49 

66 

40 

71 
40 

77 
57 

78 
49 

72 
56 

78.4 
53.9 

SHIPPINGPORT  WB 

MAX 
MIN 

72 
52 

73 
51 

80 
53 

82 
60 

86 
50 

84 
56 

72 
48 

72 
43 

84 

48 

87 
65 

74 
54 

67 
45 

76 
42 

82 
55 

86 
55 

86 
60 

91 
62 

90 
59 

88 
59 

77 

51 

74 
45 

79 

53 

66 
55 

69 

57 

65 
47 

61 
44 

72 
48 

73 
54 

77 
50 

72 

60 

77.3 
53.3 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

65 

50 

70 
44 

74 
50 

76 
58 

78 
59 

85 
50 

78 
52 

73 
41 

63 
49 

87 
63 

82 
59 

70 
47 

74 
41 

60 
53 

86 
64 

69 
59 

90 
52 

69 
62 

90 
60 

82 

55 

71 

42 

76 
53 

69 
52 

68 

59 

66 

49 

61 

40 

70 
45 

72 
60 

76 
41 

71 
60 

76.7 
52.7 

SOMERSET  MAIN  ST 

MAX 
MIN 

71 
48 

74 
44 

72 
48 

7* 
60 

82 
54 

80 
53 

76 

SO 

68 
37 

76 
44 

84 
57 

70 
52 

68 
44 

67 
39 

75 
49 

82 
56 

87 
56 

85 
56 

66 
59 

82 
53 

77 
49 

74 
38 

75 
47 

63 
50 

64 
57 

66 
46 

»1 
34 

6« 
42 

69 

50 

72 

41 

70 
60 

74.2 
49.1 

SPRIN6B0R0 

MAX 
MIN 

79 
48 

67 
42 

73 
46 

81 
50 

85 
54 

81 
42 

80 
43 

68 

45 

70 
44 

81 

50 

88 

60 

74 
45 

67 
36 

72 
46 

80 

54 

80 
55 

87 
59 

90 

67 

69 
66 

90 
56 

73 
37 

66 

46 

79 
51 

6« 
54 

68 
44 

63 
35 

65 

39 

66 

54 

69 

40 

75 
50 

75.8 
46.1 

SPRINGS  1  SW 

MAX 
MIN 

68 
46 

70 
44 

68 
48 

74 
60 

79 
52 

78 

50 

72 
48 

68 
35 

74 
42 

82 
50 

78 
45 

64 
42 

64 
32 

73 
43 

80 
53 

63 
63 

82 
59 

60 
61 

77 
48 

72 
45 

73 
36 

73 
46 

59 
48 

63 
51 

63 
45 

66 

34 

65 
36 

67 
4« 

71 
52 

69 
53 

71. S 
4«.« 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

74 
57 

75 
50 

73 
51 

76 
59 

83 
59 

82 
58 

7S 
50 

70 

43 

67 
45 

78 
54 

82 
58 

68 
46 

68 
40 

71 
52 

S3 
64 

83 
58 

81 
59 

85 
62 

82 

69 

78 
55 

71 
46 

58 

45 

96 
53 

69 

55 

66 
47 

60 
40 

63 

42 

72 
50 

69 

48 

67 
57 

72.8 

STR0UDSBUR6 

MAX 

MIN 

55 

55 

56 

80 
54 

82 

57 

84 
57 

81 
59 

78 
40 

73 
45 

72 
49 

71 
63 

83 
52 

70 
38 

73 
39 

77 
41 

84 
55 

80 
53 

79 

57 

64 
57 

83 
57 

63 

50 

69 

38 

66 

41 

62 
52 

66 

47 

67 
36 

>2 

40 

70 
40 

78 
45 

75 
45 

75.3 

49.1 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER   1955 

StaKon 

Day 

Of  Month 

1 

< 

1 

' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIONESTA   2   SE   DAM 

MAX 
MIN 

73 

50 

75 
47 

74 
46 

78 
49 

81 
56 

82 
52 

79 
49 

68 

40 

70 
40 

79 
45 

86 
59 

72 
41 

69 
38 

70 
38 

78 
50 

60 
56 

85      88 

55      55 

69 
56 

87 
54 

75 
43 

67 
43 

69 

49 

69 

51 

67 
47 

65 
37 

69 
17 

68 
49 

6« 
45 

79 
49 

74.9 
47«3 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

MAX 
MIN 

75 
*1 

75 
44 

79 
44 

81 
50 

83 
52 

83 
33 

78 
42 

73 
30 

79 
39 

90 

60 

84 
56 

66 

44 

71 
30 

79 
43 

63 
54 

86 
46 

91  92 
52       55 

90 
52 

84 
50 

68 
33 

72 

40 

66 
46 

68 
57 

66 

42 

63 

34 

67 
37 

72 
46 

79 
42 

77.3 
44.7 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

76 
58 

77 
52 

79 
50 

82 

54 

84 
55 

82 
52 

70 
50 

66 
39 

71 
43 

77 
59 

63 

60 

66 

46 

68 
39 

74 
42 

82 
56 

77 
54 

65       82 

49      57 

84 
61 

75 
56 

65 

43 

62 

38 

59 

50 

70 
52 

64 
47 

64 
38 

66 

36 

73 
54 

74 
45 

69 
56 

73.5 
49.8 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

73 
59 

75 

50 

77 
57 

64 
66 

66 
59 

89 

60 

77 
56 

76 

44 

87 
53 

89 
60 

80 
57 

70 
50 

76 
42 

82 

57 

67 
65 

90 
61 

90      86 

63      61 

67 
55 

81 
55 

77 

42 

80 
60 

73 
61 

66 
63 

68 
52 

65 

45 

76 
49 

74 
61 

79 
49 

73 
64 

79.1 
95.9 

UPPER   DARBY 

MAX 
MIN 

82 
65 

73 
68 

76 
65 

S3 
63 

82 
64 

84 
67 

84 
67 

75 
51 

75 
51 

80 
53 

82 
63 

73 
59 

71 
48 

78 
48 

63 
63 

81 
65 

81  60 
62      65 

77 
62 

85 

71 

72 
53 

66 

48 

68 
58 

72 
59 

71 
57 

67 
46 

71 
45 

76 
62 

75 
54 

73 
54 

76.9 
98.6 

NARREN 

MAX 
MIN 

72 

*7 

73 
46 

80 
49 

82 
55 

82 

57 

61 

51 

70 
47 

69 

37 

77 
42 

89 
60 

79 
54 

64 
45 

71 
35 

78 
47 

81 

57 

84 
54 

90  90 
55      60 

90 
58 

75 
56 

72 

40 

60 

43 

60 
47 

65 
55 

63 
48 

64 
37 

66 

41 

6S 
96 

73 
46 

70 
60 

74.6 

49.9 

WAYNESBURG    2    W 

MAX 

MIN 

75 
56 

75 

47 

79 
49 

66 
57 

87 
53 

86 

55 

80 
52 

78 

40 

87 

45 

90 
58 

81 
52 

72 
45 

79 
35 

85 
47 

69 
53 

92 
59 

93  90 
55      53 

89 

53 

81 
53 

79 
37 

61 

53 

82 
56 

73 
62 

66 
52 

64 
39 

79 
44 

79 
57 

81 
46 

72 
99 

80.8 
90.6 

MELLSBORO   3    S 

MAX 
MIN 

73 

54 

70 
47 

72 
46 

74 

46 

7S 
59 

79 
49 

76 
49 

67 
38 

64 
39 

62 

45 

73 
57 

76 

44 

6S 

37 

65 
37 

66 

46 

78 
53 

77  77 
55      59 

85 
61 

86 

58 

72 
43 

64 
38 

53 
36 

56 
49 

65 

46 

61 
35 

59 
35 

58 

42 

68 

42 

67 

42 

69.4 
4*.4 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

79 
59 

77 
58 

74 
60 

80 
61 

82 
60 

81 
59 

83 

60 

76 
43 

78 

45 

77 
56 

82 
58 

71 
52 

68 
41 

73 
40 

85 
52 

80 
58 

74  80 
60      62 

75 
54 

84 
66 

80 
45 

56 
46 

61 
55 

70 
57 

70 
47 

69 
38 

68 
38 

76 
58 

74 
48 

72 
57 

75.1 
93.1 

WEST    CHESTER 

MAX 
MIN 

78 
63 

77 
62 

76 
59 

80 
66 

83 
63 

85 
64 

86 
S8 

72 
50 

73 
54 

80 
61 

81 

54 

74 
47 

70 
47 

72 

50 

82 
60 

83 

57 

79  79 
60      58 

76 

60 

86 
51 

73 
48 

63 

50 

66 
55 

71 
54 

73 
55 

68 
4« 

71 
47 

60 
52 

76 
54 

70 
56 

76.1 
99.4 

WILLIAMSPORT    WB    AP 

MAX 
MIN 

79 
59 

79 
55 

78 
54 

80 
59 

85 
61 

82 

58 

75 
52 

72 

44 

71 
49 

76 
63 

82 

60 

70 
46 

70 
41 

72 
45 

65 
56 

62 
58 

80  S3 
57      63 

85 

61 

80 
56 

70 
47 

61 
42 

62 
52 

68 
36 

66 
47 

65 

42 

64 
42 

74 
52 

72 
48 

69 
57 

74.6 
52.9 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 

MAX 
MIN 

81 
62 

77 
60 

76 
61 

82 

63 

86 
61 

86 
63 

85 
62 

80 
45 

73 
49 

80 
58 

65 
61 

80 
54 

71 
43 

76 
43 

87 
54 

86 

60 

83  84 
61       61 

62 
56 

85 
69 

82 
47 

75 

49 

63 
56 

70 
6X 

72 
48 

69 
39 

70 
41 

78 
60 

77 
49 

79 
59 

78.5 
59.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

t2°i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COHFLOEMCE  1   SW  DAM 

EYAP 
WIND 

.18 
31 

.08 
40 

.14 
2B 

.08 
37 

.22 
37 

.08 
32 

.16 
41 

.23 
63 

.17 
41 

.16 
50 

.18 
47 

.15 
67 

.22 

60 

.17 
63 

.13 
42 

.16 
45 

.15 
39 

.15 
34 

.14 
37 

.14 
40 

.20 
95 

.15 
44 

.11 
21 

57 

.05 
38 

.15 
60 

.10 
57 

.06 
55 

.12 
65 

.13 
38 

B4.30 
1404 

rORD  CITY  4    S  DAM 

EVAP 
WIIID 

.17 
40 

.16 
22 

.15 
23 

.15 
25 

.12 

11 

.17 
39 

.14 
24 

.22 
44 

.15 
18 

.13 
26 

.18 
43 

.09 
34 

.15 
27 

.15 
36 

.10 
35 

.14 
31 

.15 
11 

.15 
21 

.13 

8 

.15 
19 

.23 
42 

,12 
20 

.14 
37 

.01 
51 

.08 
30 

.14 
58 

.10 
26 

38 

.14 
52 

.13 
45 

B4.18 
938 

BAWLET  2   S   DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
91 

.10 
28 

.11 
18 

.12 
21 

.16 
80 

.19 
82 

.12 
80 

.21 
66 

.13 
21 

.09 
69 

.08 
73 

.10 
58 

.18 
76 

.12 

29 

.12 
71 

.11 
64 

.15 
23 

.05 
37 

.10 
25 

.11 
17 

.23 
113 

.14 
66 

.07 
17 

.04 
44 

.01 
46 

.10 
63 

.09 
31 

.11 
76 

.10 
66 

.08 
30 

3.46 
1S81 

jAMESTOtm  2  mr 

EVAP 
WIND 

.15 
18 

.04 
4 

.03 
16 

.16 
13 

.11 

8 

.18 
13 

.09 
41 

.27 
26 

.13 
11 

.22 
26 

.40 
37 

16 

.16 
18 

.09 
23 

.11 
35 

.04 

14 

.23 
12 

.12 
8 

.17 
11 

.33 

6 

.06 
47 

.10 
19 

.10 

9 

36 

.06 
17 

.09 
26 

.08 
24 

.01 
54 

.12 
17 

.10 
37 

B4.02 
842 

LAmiSTILLK 

EVAP 
WIND 

.10 
22 

.10 
19 

.10 
19 

.10 
26 

.14 
14 

.18 
18 

.13 

19 

.23 
48 

.18 
21 

.06 
30 

.11 
24 

.17 
42 

.22 
53 

.12 
34 

.15 
21 

.12 
17 

.17 
3 

.09 
13 

.13 
8 

.11 
74 

.29 
81 

.16 
39 

.07 
39 

71 

38 

.19 
74 

.13 
13 

.09 
41 

.18 
51 

.14 
33 

B4.24 
lOOS 

PIMPLE  HILL 

EVAP 
WIND 

.03 
42 

.18 
19 

.06 
20 

.14 
48 

.16 
64 

.15 
59 

.15 
70 

.22 

55 

.15 
37 

« 
* 

* 

.41 
324 

.19 
69 

.14 
72 

.16 
118 

.15 
46 

.16 
56 

.06 
50 

.14 
30 

.13 
37 

.25 
107 

.16 
67 

.09 
35 

.14 
135 

.04 

75 

.13 
69 

.10 
46 

.15 
132 

.10 
59 

.13 
107 

4.07 
2048 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


Obser- 
vation 
time 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOCMA  HORSESHOE  CURVE 

AHOENTSVILLE 
ARTEHAS  1  WNW 
AUSTINSURG  2  W 
AVOCA  CAA  AP 
6AKERST0WN  3  MNW 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFOMTE  *  S 
BERWICK 
BETHLEHEM 
•BETHLEHEM  LEMIGH  UNI 
BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 
BfiADDOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  5TA 

BRADFORD  4  M  RES 

BREEZEWOOD 

BBOOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCE TON  1  S 

BUCKSTOHN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
•BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  HILL 
CANTON  I  NV 
CARLISLE 
CARHOLLTOWN  2  55E 

CARTER  CAMP  2  M 
CEDAR  RUN 
CMADOS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI 

CHARLEROI    LOCK   * 
•CHESTER 
CURENCE   1    E 
CLARION   3   SH 
CLAUSSVILLE 

CLAVSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  a  NH  NURSERV 

CLERMONT 

COALDALE  2  NW 

COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONFLUENCE  1  NW 
C0NNELL5VILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 
CONSHOHOCKEN 
COBAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRT 

COUDERSPORT  2  NW 
COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIDE 

CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
DERRY 
DEVAULT  1  W 

DINGMAN5  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 
•DONOR A 
DOVLESTOWN 

DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 

DUNLO 

DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATEBFORO  3  E 

EBENSeuRG 

EDINBORO 

ELIZABETHTOWN 

EMPORIUM  1  E 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARR ELL-SHARON 
FORD  CITY  A  S  DAM 
FRANKLIN 
FREDERICKSVILLE  2  SE 

FREELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
•GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

GORDON 

GOULDSBORO 

GRANTVILLE  2  SW 

GRATERFORD 

GRATZ  I  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENS6URG  2  E 
GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 
•HARRISBURG  WB  AP 
HARRJSBURG  NORTH 
HAWLEy 
HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLIOAYSBURG 
HOLLISTERVILLE 
•HOLTWOOO 
HOHE 
HONESDALE  A  NW 


0229 
02S9 
0313 
0319 
0355 

0A09 
0*57 
0A75 
0462 
0499 


ALLEGHENY 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 

ADAMS 
BEDFORD 
TIOGA 
LUZERNE 
LLEGHENY 

WARREN 
NORTH 'LAND 
BEAVER 
SNYDER 
CENTRE 

I  CENTRE 

COLUMBIA 
I  NORTHAMPTON 
.  NORTHAMPTON 


40  32 

41  12 
I  40  39 

40  36 
40  30 


79  49 
7B  55 
75  26 

75  28 
7B  29 

77  18 

76  26 

77  32 


40  50 

40  46 

40  45 

.  41  04 

40  51 

41  04 
40  37 
40  36 


0736 
0743 
0763 
0820 
0861 

0867 
0868 
0905 
1002 
1033 


1262 
1301 
1342 


1377 
1423 
14B0 
14BS 
1505 

1512 
1519 
1522 
1529 
1572 


1631 
1675 
1705 

1710 
1723 
1729 
1737 
1773 

1790 
1805 
1809 


2160 
2171 
21B3 
2190 
2221 

2245 
2265 
2298 


2363 
2459 
2466 


2633 

2644 
2662 
2669 
2fre2 


2942 

3028 
3047 

3056 
3130 
3189 
3200 
3218 

3223 

3237 
3298 
3311 
3330 

33*3 

3379 
319* 
3*22 
3*33 


INDIANA 
MONROE 
CUMBERLAND 
SOMERSET 

ALLEGHENY 

MC  KEAN 
IK  KEAN 
BEDFORD 
JEFFERSON 
ALLEGHENY 

SOMERSET 
BEDFORD 

■>  WASHINGTON 
.  HUNTINGDON 
I  BUTLER 

■  euTLER 

I  CUMBERLAND 
.   BRADFORD 

>  CUMBERLAND 

■  CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND  . 

DELAWARE 

CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 

WASHINGTON 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MC  KEAN 

SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 
ETTE 
FAYETTE 
MONTGOMERY 
ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 

INDIANA 

>  CAMBRIA 

KEAN 
I  MONTOUR 
I  WESTMORELAND 
.  CHESTER 

PIKE 

WYOMING 

WESTMORELAND 

WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULLIVAN 

SULLIVAN 

CLARION 
'ERRY 
CAMBRIA 
ERIE 
LANCASTER 

CAMERON 

LYCOMING 

LANCASTER 

WAYNE 

ERIE 

BEDFORD 

MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 

BERKS 

LUZERNE 

POTTER 

BERKS 

BUCKS 

ADAMS 

ADAMS 
MC  KEAN 
SOMERSET 

ELK 
YORK 

ALLEGHENY 

SCHUYLKILL 

WAYNE 

DAUPHIN 

MONTGOMERY 


>  40  04 

39  57 

40  23 


41  3: 

39  52 

39  56 

40  06 


41  01 
.  41  07 

41  41 
I  40  50 


39  SO 
'  40  01 

40  01 
I  40  0* 

40  30 

41  55 


■    40  27 

41  55 

■>   *0  58 

40  20 

*0  < 

*1  13 

*1  3* 

*0  07 

I  40  11 

40  16 


41  2* 

40  59 

<  40  21 

>  40  29 

41  52 

40  0^ 

41  : 


40  43 

41  23 
>  40  26 


39  50 

39  48 

41  51 

39  49 

41  3* 

'  39  46 

I  93 


1*  < 


3438 

3  603  GREENE 

3515  WESTMORELAND 

3516, WESTMORELAND 

3  526  MERCER 

I  YORK 
t   YORK 
>  DAUPHIN 
I  WAYNE 
,  WAYNE 


I  1* 

15  40  38 

10  39  47 

0  16 
10  40  17 

1  24 


15 


4001 
4006 
4019 


BLAIR 

WAYNE 

LANCASTER 

INDIANA 

WAYNE 


39  46 

40  13 

40  18 
<  41  29 

41  26 

*0  26 

■  41  23 
i   39  90 

40  45 

■  41  17 


76  30 
60  19 

77  10 
77  3* 

77  47 

76  15 
75  22 
75  23 

77  31 

79  09 
75  36 
77  22 
79  08 
79  52 

I   39 


2048 
1650 
650 
2560 


1500 
1660 
1352 


79  59 

78  50 

76  39 
60  26 

77  52 

79  54 

79  53 
76  55 

76  52 

77  11 

78  42 

77  45 
77  27 
75  3« 
77  36 

79  55 


75  39 

80  26 
78  26 
78  32 

78  30 

75  56 

75  50 

75  49 

77  06 

76  30 

79  22 

79  22 
79  36 

79  33 

75  19 

80  05 

79  38 

78  03 

77  53 

77  05 

79  12 

78  34 

78  41 

76  37 

79  18 

75  33 

74  52 

75  52 
79  23 
79  51 
75  08 


Relei 

to 
tables 


2120 
210* 
1026 


1427 
2220 
2425 


76  : 

79  37 

77  33 

78  43 

80  oa 

76  37 
76  13 


1670 
2*10 
1750 
2020 


80  12 

78  23 
60  30 

79  30 
79  49 
75  40 

75  5* 
77  39 
75  50 


76  36 

78  51 

78  36 

76  4* 

80  13 
76  20 

75  27 

76  41 

75  27 

76  43 

79  55 
79  31 

79  30 

80  23 

76  59 

76  91 
7«  54 

75  10 
75  11 

78  2* 

75  2* 

76  20 

79  06 
79  19 


2220 
1620 
1725 


,  CORPS  OF  ENGINEERS 
■    CHARLES  H.  ALLEN 

WEATHER  BUREAU 
,  LEHIGH  VLY  GAS  DIV 
ALTOONA  WATER  BUR. 

.   STATE  COL  EXP 
'  GRAYSON  E.NORTHCRAF' 
.   OTTO  D.  BACON 
•    COMBINED  WITH  STA  Nl 
'  PITT'GH  CUT  FLWR  CO 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  ROARING  CRK  WTR  CO 
.  HOWARD  R.  KEMP 

.IN  R,  ETTINGER 
,   HAROLD  S.  RUPERT 

VIEW  PRISON  FRM 
'  AMER  CAR  6  FNDRV  CO 

ARTHUR  CROPPED 
I  LEHIGH  UNIVERSITY 
I  DEPT  FRST  (  WTRS 

S.  WEATHER  BUREAU 
)  WALTER  WILORICK 

8.  M.  WILLDERS 
.  MRS.  MAE  L.  KIMMEL 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  BRADFORD  FIRE  DEPT 
'  BRADFORD  WTR  DEPT" 

TURNPIKE  COMM 
I  CIVIL  AERO.  ADM. 
.  AUSTIN  R.  COOPER 

N  W.  MANGES 
NELLE  R.  BROWN 
.   SMITH  TWP  MUN  AUTH 
I  PA  TURNPIKE  COMM 
LIAM  C.  FAUST 

'  WEST  PENN  POWER  CO 
'  JOSEPH  N.  H06ART 

MILDRED  SPENCER 

:.  MILLER 
.   ROBERT  F,  MAURER 

.    RICHARD  L.  MENKEN 
1  KATHRYN  T.KREIGHBAUM 
i  MRS.  GRACE  A.  WICKS 
•   CHARLES  A.  BENDER 
I  WEST  PENN  POWER  CO 

L  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CHESTER  TIMES 

L  MARGARET  A.  SWANCER 
.  ELECTRIC  CO 
LLIAM  J.  DOTTERER 

L  MANUFAC.  L  6  f 

TAYLOR 
ft.  R.  HOUPT 

TILLIE  M.SIMONDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 

HILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 
.  JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 

<  HARRY  C,  JOY 

.  PHILA  ELECTRIC  CO 

COKE  t  CHEM  CO 

'  GEORGE  P.  MULDEHICK 

EDWARD  TWIGGS 
,  CAMP  POTATO 
I  GROVER  D.  CLEVELAND 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  C.  EDWARDS 
~>.    BOOTH  AND  CO 
,  MBS. MARIE  H.  LITTLE 
SS  N.  D.  WINEMAN 
1  TURNPIKE  COMM 

>  CLARENCE  H.  SMITH 
ANDREW  P.  YESUL 

TURNPIKE  COMM 
^4D0N0RA  zinc  WORKS 
'  GEORGE  HART 

SIDNEY  KENNEDY 
r  OF  DU  BOIS 
)  MRS.  D.  L.  WHITE 
,  PATRICK  P.  RYAN 

1  MRS. ELSIE  P.  BIGGER 

i.    KEMPEL 

,  WEATHER  BUREAU 
I  ROBERT  A.  WASSEB 
.  EOINBORO  ST  TCHR  COL 
I  MASONIC  HOME 

.  RUSSELL  E.PALMATEER 

.1AM  SUDERS 

'  STANLEY  L.VON  NEIDA 

k  MRS. ROSE  H.  NEIL5EN 

<  CIVIL  AEPO.  ADM. 

I  TURNPIKE  COW 
'  SHARON  STEEL  CORP 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
L  JAMES  K.  ELLIOTT 

».  FEHSTERMACMER 

,  ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
I  WALTER  C.  WOLF 
'  GEORGE  M.  HART 
I  HUGH  C.  MC  ILHENNY 

MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
.  MARY  M.HARTMAN 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  MRS. E. CMC  WILLIAMS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  J0HN5CN 
L.  H.  EILENBERGER 
EARL  E.  RHOADS 

>  CLAUDE  K.  KULP 

LEE  M.  LEITZEL 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  DEPT  HIGHWAYS 

>  WESTMORELAND  WTR  CO 
CARL  MILLER 

<  HANOVER  EVENING  SUN 
.  WEATHER  BUREAU 

,  GEORGE  S.  BEA 
.  MRS.KATHEIINI 

1  POWER  (  LIGHT  CO 

<  JOHN  M.  RINGLER 
POWER  t   LIGKT  CO 

>  PA  PBini  t   LI«HT  C( 

>  .MRS.  EDNA  H.  BUtH 

>  GEORGE  C.  WILLIAMS 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5   7  C 


Station 


HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  Sf 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IftWlN 

JACKSON  SUtWIT 
JAMESTOWN  2  NW 

IM  THORPE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 
KEGG 

ITTANNING  LOCK  7 
KpEGAR  4  SE 
KRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA  . 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 
LANDI5V1LLE 

LATROBE 

UURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEBANON  3  SW 

LEHIOHTON 

E  ROY 
LEWIS  RUN  3  S 
LEWISTOWN 

INESVILLE  5  WNW 

LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  M 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  1  SW 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAYBURG 

MC  CONNELSSURG 

MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEADVILLE  1  S 
MED  IX  RUN 
MERCER  2  NNE 

MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERS8URG 
MERWINSBURG 
MEYERSDALE 
MIDOLETOWN  OUHSTED  I 

MIDLAND  DAM  7 

I  LAN 

ILANVILLE 

ILLERSBURO  2  E 
MILLHEIM  - 

ILLVILLE  2  SW 

ILHOY  3  NE 
MONTROSE  1  E 
HORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLEN8URG  1  SE 
MURRYSVILLE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  3  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  »  N 
PALM 
PALMERTON 

PARKER 

PARKER  1  E 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  TE 

PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON  1  5 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

HEADING  we  CITY 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIDGWAY  i   W 
(tOCHESTER  1  H 
RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE   1    S 
SALINA   3   W 
SAXTON 
SCANDIA   a    E 
SCHCNLEY   LOCK   9 


4276 
4304 
4325 

4370 
4385 
4390 
4432 
4450 

4466 
4481 
4611 
4667 
4672 


5104 
5109 
5160 
5336 
5342 

5368 
5381 
5390 
5400 
5408 

5453  I 

5454  I 
5470  I 
5490  I 
5526  ( 

5573 
5601 
5606 
5627 
5651 

5654 
5662 
5676 


County 


SOMERSET 
.  SUSQUEHANNA 
I  HUNTINGDON 
.  CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 

CRAWFORD 

CARBON 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

POTTER 
BEDFORD 
ARMSTRONG 

WESTMORELAND  : 
CARBON 

<    MC  KEAN 
.  WAYNE 
I  LANCASTER 
I  LANCASTER 
I  LANCASTER 

WESTMORELAND 
UNION 
TIOGA 
LEBANON 

LEBANON 

>   CARBON 

BRADFORD 

KEAN 

'  MIFFLIN 

i   CRAWFORD 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 
HUNT INGDON 
DELAWARE 

FOREST 
INDIANA 


>  40  21 
41  57 
41  30 

I  40  52 
40  20 

40  1^ 


75  17 

76  55 

75  43 

78  01 

77  16 

78  43 

79  07 

79  42 
77  01 

80  26 

75  45 

76  55 

76  55 
76  *8 


Obser- 
vation 

time 


Observei 


I  54 

41  48 

■  41  27 

>   40  03 

1^40  03 

40  06 


I   41    41 

41    50 

I    40   35 

■    41    41 


■  41  06 
I  41  03 
,   40   50 


)    40    24 

•   39   49 

41    28 


I   40   16 

I   40   18 

>  41    22 

41    36 


5710 
5731 
5736 
5775 
5790 


5625 
5915 
5956 


6055 
6067 
6090 
6111 


6151 
6174 
6194 
6225 
6233 

6246 
6289 
6297 
6310 
6326 

6370 
6396 
6621 
6681 
6689 


ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 
MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

IIFFLIN 
SUSQUEHANNA 
BERKS 
LANCASTER 

MONROE 
MIFFLIN 
LUZERNE 
WESTMORELAND  : 

LEBANON 

ALLEGHENY 
HUNT INGDON 
BUCKS 
FRANKLIN 
LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND  : 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 


41  55 

41  40 

40  32 

'  40  54 


I  14 

>  41  09 

>  40  24 

>  41  13 
I  40  26 
.  40  22 

40  37 
,  40  40 
I  40  09 
I  40  09 

:  41  01 

I  40  05 
I  39  4* 
.  40  29 
I  40  13 

>  40  41 

40  07 
I  42  12 
i   41  55 

.  40  26 
I  40  48 


6724  ( 
6762  I 
6786  I 


05 


6904 

6916 

6927 
6939 
694* 
695* 


7318 
7409 
7410 
7429 
7443 

7477 
7540 
7694 
7727 
7732 

7739 
7782 
7846 
7655 


HILADELPHI; 

HILADELPHI' 
HILAOELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY* 
)  WAYNE 
.  BERKS 
■  NORTHAMPTON 
»  MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 
JEFFERSON 

t   ARMSTRONG 

I  BUCKS 

I  POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 


I  40  35 
i   40  55 

I  40  15 


40  57 
40  55 

-   40  26 
I  41  52 


.   41  20 

■    41  14 

41  54 

I  39  57 


BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 


920 
1102 
1100 
1690 
1050 


78  11 

78  43 

79  32 
79  14 

75  34 

76  40 

75  16 

76  17 
76  17 
76  25 


2  3  5 

C 
2  3  5  6  7  C 


79  30 
76  26 

76  44 

75  11 

77  56 
75  25 
79  08 
79  02 

.  20 


79  52 
75  40 
60  10 

78  24 


1995 
1065 
1100 


FRIEND  E.  WALTER 
,  ELECTRIC  CO 
,  JOSEPH  J.  SANSUSKAS 
.  JOHN  R.  HEIOERSON 
i    METRO  P.  OOfiOSH 

k  MRS. GERTRUDE  M. BURTON   3 

,  CLYMER  WATER  SVC  CO    2  3  5 

'  WESTMORELAND  WTR  CO 

•    ARCHIE  LAIN 

,  DEPT  FOREST  &  WTRS    2  3  5  6 

HENRY  S.  HAAK 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 
7A  JEROME  5.  HOWE 


7A  EUGENE  L.  KREITNER 
>  TURNPIKE  COMM 
)RPS  OF  ENGINEERS 
,  TURNPIKE  COMM 

9A  CITY  OF  BETHLEHEM 

L  CHARLES  GORDON 

GLADYS  REINEKE 
'  LANCASTER  WATER  BUR 
I  LANCASTER  WATER  BUR 
L  STATE  COLLEGE 

WEST  PENN  POWER  CO 
I  DEPT  OF  WELFARE 
.   HARRY  P.  HOWLAND 
'  LEBANON  BDCSTG  CO 
I  THOMAS  DONNACHIE 

.  GOODWIN  S,  DEFREHN 
DIMMIS  M.BAILEY 

SOUTH  PENN  OIL  CO 
I  AMERICAN  VISCOSE  CO 

MISS  RETTA  M.  CRUMB 

EMANUEL  ZETTLE 

I  HUGH  F.  PARKER 

L  THOMAS  MECKES 
IILLIAM  I.  SWOOPE 
IISS  ELLEN  J.  MILES 

FRANCES  E.SCHEIBNER 
I,  S.  BUCHANAN 
'  SUN  OIL  CO 

A.  MARKER 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  BLUE  MT  CANNERIES 
I   CIVIL  AERO.  ADM. 
,  HARRY  BISLAND 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  RUTH  L.ROETTGEH 

I  NATIONAL  TUBE  CO 
I  GEORGE  PEARAGE 

■  OF  MEADVILLE 
I  MRS.  E.  M.  SNYDER 

.lAM  K.   struther; 


2  3  5 

3 
2  3  5 


76  31 

75  04 

76  56 


75  22 
77  53 

76  06 
79  42 

76  18 

79  43 

77  55 

74  57 
77  37 
60  22 

79  54 

76  30 

77  08 

75  45 

75  21 
79  49 

76  16 

75  32 
75  37 

79  41 

79  40 
75  14 

7  5  06 
75  11 

75  14 
75  12 
75  15 

75  09 

78  05 

75  30 

76  OS 

75  30 

76  22 
60  13 

80  00 

75  27 

76  02 
75  06 

75  39 

76  11 

79  00 
79  17 
75  20 

77  92 

75  58 


40  31 
.  40  12 

41  95 


78  *7 
80  18 
76  03 
76  07 
76  23 

79  1* 
79  33 
76  19 

79  01 

79  40 


DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 
GERALD  0.  MURPHY 
JOHN  H.  BLOCMEB 
..  AIR  FORCE 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

►.  ROBERTS 
I  CHARLES  W.  DAVIS 
I  RUSSELL  5HEPLEY 
I  NEVIN  E.  BOWERSOX 

KENNETH  LEIGHOW 
.  FRANK  R.  HOUSER 
KILMER  W.  HOOPES.JR 
PA  TURNPIKE  COMM 
PA  TURNPIKE  COW 

JOHN  DAVIS,  JR. 
I  MT  UNION  WTR  WORKS 

•  THEODORE  J.  SAMPSON 
)  DAVID  C.  SHAW 

I.KATHLEEN  MANDELL 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  STATE  UNIVERSITY 

PHIU  SUB  WATER  CO 

TURNPIKE  COMM 
BAXTER  F.  JOHNSON 

'fJgENERAL  CHEMICAL  CO 
LINTON  J.  ALLEB 
RS.  FRANCES  K.  FRY 
A  TURNPIKE  COMM 

•  FRED  C.  OSWALD 

L  GEORGE  M,  BOONE 

ELLSWORTH  WEAVER 

WILLIAM  I,  BROWN 

L  FRED  C.  ESCHBACH 

I  NEW  JERSEY  ZINC  CO 

,  LOUIS  A.  MALARKEY 
».    NEELY 

>  L.  VETTERLEIN 
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PENNSYLVANIA  -  OCTOBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Floods  in  the  east  at  mid-month,  and  severe  winds 
and  thunderstorms  over  the  State  on  several  dates 
were  the  outstanding  weather  features  in  October. 

Precipitation  averaged  2-1/2  inches  more  than  the 
long-terra  expectancy  for  the  State  as  a  whole.   The 
Ohio  Drainage  Division  averaged  appreciably  less 
than  the  other  two  divisions  but  was  still  gener- 
ously wet.   State-wide  distribution  of  precipitation 
is  portrayed  by  the  map  on  page  155.   Many  station 
totals  for  the  month  were  quite  large,  the  greatest 
being  13.30  inches  at  Pimple  Hill,  followed  by  six- 
teen others  with  more  than  10  inches  each,  all  in 
the  Atlantic  Division.   By  contrast,  few  stations 
had  seriously  deficient  rainfall,  the  driest  being 
Hyndman  with  1.36  inches.   Most  of  the  seventeen 
other  stations  that  received  less  than  3  inches  had 
totals  not  much  below  that  figure.   Williamsport  ffB 
Airport  measured  4.38  inches  on  the  14th  for  the 
greatest  daily  amount.   The  snowfall  average  of  0.2 
inch  was  exactly  equal  to  the  long-term  value. 
Numerous  stations  recorded  measurable  amounts  of 
snow  but  the  greatest  monthly  total  was  7.0  inches 
at  Clermont  and  Rew,  both  of  which  had  5  inches  on 
the  ground  on  the  25th  for  the  greatest  depth. 

Aside  from  being  moderately  warm,  temperatures  were 
not  especially  noteworthy.   The  State  average  of 
54.1°  was  about  1°  above  normal.   A  few  of  the 
stations  having  long-term  values  were  subnormal  but 
most  were  above  normal.   These  departures  from  normal 
ranged  from  -2.9°  at  Claysville  3  W  to  +3.9°  at  Mt . 
Pocono  2  N  Airport.   Temperature  extremes  during  the 
month  ranged  from  87°  at  three  stations  on  the  7th 
or  8th  to  18°  at  Confluence  1  SW  Dam  on  the  25th. 

Sunshine  was  generally  deficient  to  an  appreciable 
extent  except  in  the  Pittsburgh  area,  reflecting 
the  effects  of  above  average  cloudiness  over  the 
State. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  half  of  the  month  was  mostly  mild  with 
quite  a  few  sunny  days  under  the  influence  of  dry 
air  masses  much  of  the  time.   A  notable  exception 
was  the  5th  to  8th  when  a  slow-moving  storm  system 
spread  general  rains  over  the  State.   The  warmest 
temperatures  of  the  entire  month  occurred  generally 
in  the  first  or  the  second  week  with  some  stations 
recording  approximately  the  same  maxima  in  both 
weeks.   Just  before  the  warm  spell  ended,  a  slow- 
moving  frontal  zone  began  pouring  rains  over  the 
western  part  of  the  State  on  the  13th.   These  rains 
became  very  heavy  over  eastern  Pennsylvania  during 
the  14th  to  16th,  causing  severe  floods  in  smaller 
streams  and  lowlands.   A  much  cooler  air  mass  fol- 
lowed the  cold  front  into  western  sections  on  the 
14th  and  progressed  across  the  State  by  the  16th, 
ending  the  lengthy  warm  spell. 

Temperatures  remained  at  seasonable  levels  generally 
from  the  16th  to  the  27th,  except  for  brief  incur- 
sions of  still  colder  Canadian  air.   These  were 
particularly  noticeable  on  the  22nd-23rd  and  the 
25th-26th  when  the  lowest  readings  of  the  month  were 
recorded  at  many  stations.   The  cold  front  of  the 
24th  was  accompanied  by  strong  gusty  winds  and  wide- 
spread damage.   Three  days  of  warmth  marked  the  28th 
to  30th  while  an  extensive  storm  system  approached 
from  the  west.   The  most  numerous  thunderstorms  of 
the  month  occurred  in  connection  with  this  slow-moving 
cold  front,  and  involved  both  wind  and  lightning  damage. 

WEATHER  EFFECTS 

Above  normal  temperatures  and  generous  soil  moisture 
favored  growth  of  winter  grains  while  good  grazing 
favored  milk  production.   Intervals  of  heavy  rains 
interfered  with  late  seeding  of  winter  grains  and 
caused  some  soil  erosion.   In  spite  of  the  wet  weather, 
harvesting  of  corn,  potatoes,  apples,  and  late  hay 
made  good  progress,  but  wet  fields  retarded  some 
farm  activities. 


The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  ground- 
water levels  in  both  key  wells  rose  considerably  to 
well  above  average  stages. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Strong  winds  attended  the-  storm  of  the  14th-15th, 
causing  unestimated  property  damage.   Winds  were 
strongest  in  the  eastern  tier  of  counties,  exceeding 
50  mph  in  Reading  and  Scranton,  and  exceeding  60  mph 
in  Philadelphia,  Allentown  and  Hazelton.   Wind  damage 
affected  some  roofs  but  was  limited  mostly  to  utility 
services  disrupted  by  falling  branches  and  trees. 

A  strong  cold  front  moved  rapidly  eastward  across 
the  State  on  the  24th  attended  by  gusty  winds  with 
peak  gusts  reaching  50  to  60  mph  in  most  areas  and 
as  high  as  72  mph  at  Johnstown.   Widespread  damage 
was  caused  by  trees  and  tree  limbs  falling  on  auto- 
mobiles, houses,  and  utility  lines.   Many  areas  were 
without  power  for  a  time.   Television  antennas  were 
blown  down  and  some  roofs  were  damaged  or  blown  off. 
In  the  Titusville  area,  4  inches  of  snow  caused  tree 
limbs  to  break  and  fall  over  utility  lines,  disrupting 
power  for  several  hours.   At  the  Philadelphia  Inter- 
national Airport,  a  man  was  seriously  injured  when 
his  light  plane  was  flipped  over  by  the  wind  while 
being  towed  into  a  hangar.   In  nearby  Chester,  a  man 
was  injured  when  a  section  of  roof  was  blown  from  a 
building  onto  his  automobile. 

On  the  29th-30th,  scattered  severe  thunderstorms 
occurred  along  a  slow-moving  cold  front.   Lightning 
caused  extensive  damage  to  a  home  in  North  East  on 
the  29th.   In  eastern  Pennsylvania  on  the  30th,  3 
cows  were  killed  when  lightning  struck  a  barn  in 
Wayne  County,  wind  unroofed  a  barn  in  Cumberland 
County,  and  two  youths  were  stunned  without  ill 
effects  when  lightning  struck  a  garage  in  York  County. 
In  another  section  of  York  County,  lightning  set  fire 
to  a  barn  with  damage  estimated  at  $37,000.   Thunder- 
storm winds  in  Lancaster  County  partially  destroyed 
a  500-ft.  concrete  block  chicken  house,  and  overturned 
a  house  trailer.   Lightning  damaged  two  adjacent  homes 
in  the  Drexel  Hill  section  of  Philadelphia.   Numerous 
automobile  accidents  were  attributed  to  locally  heavy 
rains  and  wind  in  scattered  sections  of  the  State. 

FLOODS 

A  cold  front  moved  into  eastern  Pennsylvania  and 
became  stationary  with  a  coastal  wave  that  moved 
northward  accompanied  by  moderate  to  heavy  rains  on 
the  14th  and  15th,  and  continued  through  the  16th  in 
the  northeastern  portion.   Storm  rainfall  ranged  from 
over  6  inches  in  sections  of  Tioga,  Bradford,  and 
Pike  Counties  to  2  to  4  inches  in  southern  Susquehanna 
and  Delaware  Valleys.   Rapid  runoff  caused  small 
streams  throughout  the  Susquehanna  and  Delaware  basins 
to  overflow  their  banks  and  flood  adjacent  lowlands. 
Roads  near  small  streams  were  flooded  in  many  sections 
of  eastern  Pennsylvania  with  varying  degrees  of  damage, 
and  water  poured  into  cellars  in  some  areas.   Danville 
was  one  of  the  hardest  hit  areas,  having  water  several 
feet  deep  on  the  main  streets  that  entered  the  first 
floor  level  of  dwellings. 


The  Susquehanna  River  we 
New  York  border  to  near 
point  were  well  below  fl 
Wilkes-Barre  and  Danvill 
years,  particularly  the 
which  was  the  highest  si 
highest  since  January  19 
an  average  of  about  3  ft 
section  of  the  Susquehan 
the  main  stems  of  the  We 
High  stages  occurred  on 
Rivers  but  above  flood  s 
Lehighton  on  the  Lehigh 
waxen.   No  estimates  of 
but  it  was  believed  that 
occurred  to  highways  and 
flooding  was  reported  in 
J. 


nt  above  flood  stage  from  the 
Sunbury  but  crests  below  that 
ood  stage.   Crests  at  Towanda, 
e  were  the  highest  in  several 
Danville  crest  of  22.2  ft. 
nee  March  1948  and  the  second 
43.   These  crests  represented 
.  above  flood  stage  on  that 
na.   No  flooding  occurred  on 
st  Branch  and  Juniata  Rivers, 
the  Lehigh  and  Lackawaxen 
tages  were  reported  only  at 
and  at  Hawley  on  the  Lacka- 
flood  damages  were  received, 
most  of  the  flood  damage 
bridges  since  no  severe 
any  heavily  populated  areas. 
E.  Stork 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

« 

9 

■ 

Station 

i 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

1 

< 

ll 

1       "^ 
&      1 

&3 

d 
O  H 

n  » 

a 

O  H 

8 
[5 

s 

s 

A 

§1 

1 

'°   e  • 

Hi 

ALLENTOWN   WB  AIRPORT 

wsw 

13 

10. 1 

- 

- 

- 

89 

92 

61 

78 

4 

5 

2 

2 

2 

1 

16 

- 

5.8 

EARHISBURG   WB   AIRPORT 

w 

15 

6.5 

38 

w 

24 

82 

81 

53 

70 

1 

6 

4 

2 

0 

1 

14 

61 

5.8 

PHILADELPHIA    WB   AIRPORT 

ssw 

12 

9.1 

64 

NE 

14 

86 

85 

56 

74 

5 

4 

1 

2 

2 

0 

14 

54 

5.6 

PITTSBURGH  WB   AIRPORT 

wsw 

23 

10.1 

35» 

SW 

24 

80 

82 

60 

70 

0 

5 

9 

1 

0 

0 

15 

61 

6.4 

READING    WB   CITY 

- 

- 

10.6 

52 

NE 

14 

- 

' 

- 

- 

3 

2 

5 

3 

2 

0 

15 

53 

5.6 

SCRANTON   WB  AIRPORT 

sw 

15 

7.2 

50 

SE 

14 

84 

82 

59 

75 

4 

3 

3 

2 

3 

0 

15 

43 

6.2 

SHIPPINGPORT   WB 

- 

- 

2.5 

42tt 

WNW 

24 

- 

- 

- 

- 

1 

< 

9 

0 

0 

0 

14 

- 

- 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

91 

60 

77 

3 

5 

4 

2 

1 

1 

16 

- 

6.4 

♦   This   datum    is   obtained   by 

visual    observation   since   record- 

ing equipment   is  not  available. 

It    is  not  necessarily   the  fast- 

est  mile   occurring   during   the 

period. 
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Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

1 

& 

0  a 

S 

.s 

1 

^ 

a 

^ 

< 

<  g 

1888 

46.3 

74 

19 

4.02 

T 

1889 

47.3 

83 

13 

3.85 

0.2 

1890 

50.9 

81 

21 

5.87 

0.3 

1891 

50.6 

91 

15 

3.06 

T 

1892 

50.8 

83 

16 

0.72 

T 

1893 

53.0 

91 

17 

3.26 

T 

1894 

53.6 

88 

24 

4.26 

T 

1895 

47.3 

76 

17 

1.99 

0.3 

1896 

48.9 

86 

18 

3.19 

T 

1897 

54.2 

95 

16 

1.32 

T 

1898 

53.8 

92 

20 

5.20 

T 

1899 

54.6 

94 

15 

1.55 

0 

1900 

58.6 

95 

19 

2.74 

0 

1901 

52.2 

83 

20 

1.23 

T 

1902 

53.1 

89 

19 

4.64 

0.1 

1903 

53.4 

91 

20 

4.64 

0.1 

1904 

50.6 

91 

12 

2.87 

T 

1905 

53.2 

90 

16 

4.23 

T 

1906 

52.0 

87 

14 

4.46 

1.1 

1907 

48.2 

87 

13 

3.16 

T 

1908 

54.6 

93 

19 

1.95 

T 

1909 

48.4 

87 

15 

2.27 

T 

1910 

55.6 

91 

14 

1.91 

0.5 

1911 

52.3 

83 

18 

4.83 

T 

1912 

54.2 

90 

23 

2.74 

T 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

S 

1 

I 

af 

s 

tP 

9 

< 

a 

^ 

< 

iS  s 

1913 

54.9 

88 

16 

5.44 

0.2 

1914 

56.4 

91 

11 

2.35 

T 

1915 

54.2 

85 

17 

2.65 

T 

1916 

52.1 

92 

16 

2.25 

T 

1917 

47.2 

84 

12 

6.38 

1.7 

1918 

55.5 

85 

19 

3.17 

0 

1919 

57.5 

92 

21 

4.77 

0 

1920 

57.6 

88 

22 

1.67 

T 

1921 

52.6 

84 

18 

2.16 

0 

1922 

54.8 

94 

12 

2.51 

T 

1923 

51.0 

87 

12 

2.38 

T 

1924 

52.9 

87 

14 

0.28 

0 

1925 

46.1 

83 

9 

4.83 

3.8 

1926 

51.9 

90 

16 

4.51 

0.2 

1927 
1928 

55.6 
55.1 

99 
91 

21 
15 

6.40 

0.1 
0.1 

1.78 

1929 

50.6 

85 

14 

5.59 

T 

1930 

50.8 

93 

9 

0.99 

0.2 

1931 

55.7 

93 

20 

1.83 

T 

1932 

53.8 

86 

20 

5.31 

T 

1933 

51.6 

90 

11 

1.91 

T 

1934 

51.8 

84 

11 

1.46 

0.6 

1935 

53.0 

89 

16 

2.77 

T 

1936 

54.0 

87 

11 

3.69 

T 

1937 

50.6 

89 

12 

5.84 

0.1 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

1 

1 

3 

1 

II 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 
1955 

54.5 
53.6 
50.0 
57.0 
53.9 

50.1 
50.8 
51.0 
56.0 
58.6 

50.2 
57.0 
54.7 
54.8 
48.3 

54.4 
55.6 
54.1 

91 
92 
85 
100 
88 

89 
90 
85 
92 
93 

85 
95 
87 
94 
88 

97 
90 
87 

16 
15 
10 
19 

15 

17 
12 
20 
24 

17 

14 

16 
17 
18 

7 

17 
19 
18 

1.81 
3.88 
2.03 
2.77 
4.51 

5.63 
3.14 
2.75 
3.50 
1.34 

3.08 
2.29 
2.79 
2.23 
1.33 

1.99 
5.36 
5.74 

I 

T 
1.1 

T 
0.1 

0.3 

T 
T 
T 
0 

0.2 

T 

T 

T 
0.7 

T 
0.2 
0.2 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  156  - 
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Temperature 

Precipitation 
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Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Ma 

X. 

Min. 

3 

a-0 

a  2 

2§ 

e 
i 
1 

0 
0 

0 

gl 

"sl 

^1 

o  i 

« 
0 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 

R 

AM 

AM 

66. 4 
67, C 
6^.3 
67.2 

44,3 
45.1 
.2.3 
42.8 

55.4 
55.1 
53.3 

55.0 

2,2 

2,3 

.9 

.5 

31 
02 
78 
81 

11 

12 

7  + 
12 

28 
30 
29 
30 

26 
26 
22  + 
23+ 

299 
275 
353 
307 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 

6.84 
7.48 
4.95 
5.31 

3,37 
4.37 
2.00 
1.73 

2.21 
2.12 
1.62 
1.78 

14 
15 
14 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 

10 

6 

9 

5 
5 
3 
4 

3 
2 
2 
2 

BEAVERTOWN 

8ELLEF0NTE  «  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BURNT  CABINS  2  NE 

AM 

65.6 
64.4 
67.2 
67.1 
65.6 

..1,3 
44.7 
48.9 
29.4 

M 
52.9 
56.0 
58.0 
',2.5 

.2 

2.0 

79 
77 
79 
04 
80 

7  + 
13 
11 
11 

7 

28 
30 
32 
27 

22  + 

23  + 
23 

31 

368 
235 
229 
339 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

5,16 
4.77 
7,27 
7,85 
4.95 

1.30 
4.73 

3.35 
2.75 
1.75 
2.41 
3.10 

14 
15 
14 
14 
14 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
9 
7 
8 

3 
2 
5 
5 
1 

2 
1 
3 
3 

1 

CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURfi  1  ESE 
CHESTER 
COATESVILLE  1  SW 

AM 

AM 
AM 

51,'. 
66,2 
67.4 
68. IM 
68.2 

39,9 

45,6 

42.5 

4S.3M 

42.7 

53.7 
5  6.9 
55.0 
58. 7M 
55,5 

3.5 

1,3 

1,1 

70 
83 
31 
33 
81 

12 
7 
7 
8 
8 

26 
32 
30 
36 
29 

23  + 
26 
31 
26 
23  + 

433 
256 
314 
172 
295 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
■    0 
0 

9 
1 
2 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

9.09 

4.95 
4.20 
4.51 
4,11 

1.60 
.92 

.58 

2.40 
3.22 
2.79 
1.85 
.94 

14 
14 
14 
15 
6 

1.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

1 

0 
0 
0 
0 

26 

10 
5 

7 

7 
3 

1 

1 

3 

1 
1 

1 
0 

COLUMBIA 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

OU  BOIS  7  E 

EAGLES  MERE 

AM 
AM 

69.7 
67.0 
65. 3M 
62.5 
58.7 

46.1 

39.  7M 

40.5 

42.0 

57,9 

M 
52. 6M 
51,5 
50,4 

33 

30 
80 
80 
73 

7 

7  + 
12+ 

7 
12 

31 

25 
27 
28 

23  + 

23  + 
22+ 
26  + 

225 

355 
415 
445 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

7 
7 
7 

0 
Q 
0 
0 
0 

3,42 
5,20 
7.37 
6.42 
8,30 

3,53 
2.96 

.93 
1.23 
2.82 
1.70 
1.36 

6 

15 
16 
14 
15 

.0 
.0 

T 

.5 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

25 

7 
8 

10 
9 

11 

3 
5 
6 
5 

7 

0 
2 
1 
2 
3 

EMPORIUM  1  E 
EPHRATA 
EVERETT  1  SW 
FREOERICKSVILLE  2  SE 
FREELANO 

AM 
AM 

64.3 
67.6 
64.9 
64.3 

37.5 
42.0 
40,4 
48,2 

50.9 
54.8 
52.7 
56.3 

M 

,5 

-   ,1 

.7 

32 

i)0 
82 
77 

8 

11 

7 

12 

22 
29 
26 
34 

23  + 
23 
31 
22 

431 
315 
382 
269 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8 
5 
5 
0 

0 
0 
0 
0 

6.63 

5.87 
4.83 
7.02 

3.45 
2.71 
2.04 

1.90 
1.31 
1.20 
1.40 
2.61 

16 
30 
14 
15 
16 

1.5 
.0 
.0 
.0 
.5 

2 

0 
0 

0 

1 

26 
25 

8 

10 

9 

11 

5 
5 
4 
7 

3 
3 
1 
2 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GORDON 
6RATZ  1  N 
HANOVER 

AM 

AM 
AH 

66.0 
63.6 
64.4 
64.1 
63.8 

45,1 
44,2 
40,5 
42,4 
42.3 

56,6 
56,4 
62,6 
53.3 
65,6 

1.1 
2.5 
1.4 

-   .7 

81 
62 
76 
70 
82 

7  + 

8  + 
11 

8 
8 

26 
32 
25 
29 
32 

26 
23 
26 
26 
23  + 

263 
264 
385 
360 
293 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
tO 
•0 

0 
.  0 

3 

1 
4 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

7.58 
4.35 
10.51 
4.72 
4.96 

4.47 
1.06 
6,46 

1.81 

3.04 
1.37 
4.26 
1.25 
2,11 

15 
14 
14 

14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
8 
8 
8 

4 
2 

4 

4 
3 

2 
2 

3 
1 
2 

HARRISBUR6  WB  AP 
HAWLEY  1  S  0AM 
HOLTWOOD 
HUNTINGDON 
JIM  THORPE 

R 

AM 

AM 

67.4 
63.0 
67.  J 
66.4 
67.2 

46.4 
39.8 

49.1 
41.3 

44.0 

56.9 
51.4 
.  53.2 
53.9 
55,6 

1,7 

1.2 

1.0 
3.4 

82 

30 
81 
81 
05 

7 

13 

7 

8 

11 

33 
24 
37 
28 
27 

25 

23+ 

23+ 

23 

23 

257 
413 
222 
347 
289 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
0 
5 

2 

0 
0 
0 
0 

0 

5.01 

12.50 

3.28 

4.59 
9.84 

1,94 

.64 
1.76 
6.05 

2.50 
2.47 
.75 
2.59 
2.66 

14 

14+ 
30 
15 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

25  + 

7 

11 

8 

5 

9 

3 
8 
2 
2 
5 

1 
5 
0 
1 
4 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 

AM 
AM 

65.8 
68.1 
66,7 
63,9 

39,7 
44,7 
44,5 
38.5 

52.8 
56.4 
56.6 
51.2 

2.6 
.2 

82 

79 
30 
78 

7 

7+ 
0 
12 

22 
30 

30 
26 

31 
23  + 
26 
23 

376 
259 
233 
420 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

7 
2 
3 
9 

0 
0 

0 
0 

1.39 
4.80 
4.01 
9.04 

1.67 
6.27 

,62 
.93 
.92 

14 
16 
5+ 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
9 
9 

1 
6 
2 

0 
0 
0 

LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 
MARTINSBURG  CAA  AP 

AM 
AM 

67,3 
65, (i 
64. yw 
69.4 
64.7 

43.2 

42.7 

36,BM 

51.3 

42,0 

55.3 
54.3 
50. 9M 
60.4 
53.4 

.9 
.6 

00 
32 
00 
82 
81 

3  + 

7 

5+ 

7 

7 

31 
29 

40 
27 

26 
23  + 

23+ 
31 

300 
331 
419 
154 
356 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

6.82 
6.76 
4.06 
3,38 
2,69 

3.59 
.85 

2.65 

2.04 

1.45 

.90 

1,65 

16 
15 
15 
8 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

6 

7 
4 

3 

1 

2 
2 

1 
0 

1 

MIODLETOWN  OLMSTED  FLO 

MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

AM 

67.2 
60.1 
65.7 
66. 9M 
62.0 

46.9 
42.2 
44.1 
42.8 
43.2 

57.1 
51.2  ^ 
54.9 
54. 9M 
52.6 

2.4 

1.8 

3,9 

80 
75 
79 
78 
77 

7 
12 

7 

7+ 
11 

33 
28 
31 
29 
27 

23 
25 
26 
26 
23 

247 
421 
314 
282 
371 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
3 
5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

5,58 
8,73 
4,22 
6.80 
12,57 

2.30 
6.19 

3.06 

3,47 
2,26 
,82 
1.37 
3.15 

14 

16 

14 

14+ 

15 

.0 

T 

.0 

.0 

.8 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

10 

9 

8 

2 
6 

4 
5 
5 

1 
3 
0 
4 
6 

MUHLENBURQ  1  SE 
NEWBURG  3  M 
NEWPORT 
NORRISTOWN 
PALMERTON 

AM 

64.4 
69.5 
66,5 
69,8 
65.1 

42.3 
48.2 
42.3 

40.9 
',3.0 

63.4 
58.9 
54.4 
59.4 
54.1 

1,3 

78 
32 
01 
85 
81 

11 
7 
8 

12 

11 

27 

31 
29 
34 
28 

23 
23 

23  + 

23 

23 

356 
206 
324 

192 
338 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

3 

1 
4 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

10,15 
4,88 
5.86 
5.79 
6.86 

2.42 
3.69 

4,10 
2.75 
2.40 
1,85 
1,68 

15 
14 
14 
15 
15 

.5 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 

8 

10 

9 

5 
3 
3 
4 
5 

3 

1 
2 
2 
3 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 

R 

R  AM 

70.1 
69.0 
69.5 
70.5 
58.4 

52.9 
49.1 
52.8 
43.5 
52,8 

61,5 
59,1 
61,2 
59,6 
50.6 

2,5 
2.7 
3.0 
2.1 

34 
34 
34 
82 
02 

7  + 
7 

7+ 
7  + 

7 

43 
36 
35 
33 
43 

23 
23 
23 
23 
23+ 

143 
200 
155 
193 
156 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.74 
4.53 
4,52 
5,91 
4.82 

1,93 

2,80 
2,21 

2.36 

1.56 
1.66 
2,99 
2.10 

14 
14 
14 

15 
14 

.0 

T 

.0 

.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
7 
5 

5 

4 
4 
5 
4 

2 
2 

1 
1 
1 

PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON 

AM 
AM 
AM 

60.8 
70.0 
59.7 
59.5 

39,1 
43.6 
43.2 
38,9 

50.0 
55.8 
61.5 
49.2 

1,2 

75 
84 
78 
77 

7  + 

7 
12 
12 

22 
27 
27 
23 

31 
23 
25 
23 

456 
263 
413 
483 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 
9 

0 
0 
0 
0 

8.74 

5.57 

13.30 

10.47 

2,48 
6.61 

3.74 
1.53 
3.18 
2.28 
1.38 

14 
14 
30 
16 
30 

T 

.0 

.8 

T 

.0 

T 
0 

1 

0 
0 

25 

25 

9 

8 

11 

10 

6 

4 
7 
7 

1 
3 
5 
6 
2 

QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SELINSGROVE  CAA  AP 

R 

AM 

67.8 
68. U 
65.2 
63.7 
55,1 

43.1 
48.9 
43.0 
44.1 
41.5 

55.5 
58.5 
54.1 
53.9 
53.3 

3,1 
2,4 
1,5 

1,7 
,4 

81 
31 
79 
79 
80 

7 

7  + 
12  + 
11 
11 

26 
34 
30 
31 
23 

26 
23 
23 
23 
23 

296 
213 
332 
340 
362 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

0 
3 
3 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

7.88 
5.68 
7.fi5 
6.95 
7.54 

4.55 
2.93 
4.71 
3.57 
3.97 

2.11 
1.05 
2.25 
1.88 
3,08 

14 
29 
16 
15 
14 

.0 
.0 
.0 
,3 
,0 

0 
0 
0 
T 
0 

26 

10 

10 

9 

8 

9 

5 
5 
7 
5 
5 

4 
2 
2 

3 

2 

SHIPPENSBURG 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANDA 

AM 
AM 

69,2 
63,5 
67,0 

65,9 

44.2 
43.1 
4  1.3 

42.3 

55.7 
53.3 
64.2 

M 
54.1 

1  ,8 
1,7 
1.3 

2,9 

83 
78 
86 

32 

7 
.  7+ 
12 

11 

30 
29 
26 
26 
26 

23 
31 
23  + 
26 
23 

261 
354 
331 

337 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

7 
6 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

4,77 
4,84 
9.51 

7,54 

1.25 
1.93 
6.02 

4.59 

3,05 
3,32 
2,32 
3,04 
2,15 

14 

14 
15 
15 
16 

.0 

.0 

.0 

3,0 

T 

0 
0 
0 
3 

0 

26 

6 

6 

10 

10 

2 
1 

7 

6 

1 

1 
3 

1 

UPPER  DARBY 
WELLSBORO  3  S 
WELLSVILLE 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

AM 

AM 

69,1 
61,3 
69.1 
69.2 

55.0 

43.5 
41.0 
41,7 
46,7 

43,1 

58.8 
51.2 
65.4 
68.0 
54.1 

2,2 

3,1 

1.1 

82 
79 
54 
84 

f;o 

7+ 
12 

7 
8 

11 

34 
26 
28 
35 

30 

23 

23 
25 
22 
26 

204 
421 
306 
220 

340 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

6 

5 
6 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

6,50 
8,03 
5.57 
4.66 

7.78 

5.10 

1.11 
4.41 

1,84 
2,26 
2.95 

"1.53 
4.38 

14 
15 
14 
30 

14 

,0 
T 

.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

9 
7 

7 
8 

4 
5 

4 

4 

2 
2 

1 
1 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  157  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1955 


Temperature 

n 

Precipitation 

^  1 

HI 

i 
< 

£  S 

S 

in 

1 
Q 

s 

5 

Q 
S 
Q 

No.  oi  Days 

1 

|1 

ro  a 

Q<   n 

>> 

Q 

S 
0 

Q 

Snow, 

Sleel,  Hail 

No.  ol  Day» 

SUtion 

Max, 

w 

in. 

e2 

^"2 
as 

23 

e 

0 

o 

s 

0 

gi 

•^1 

si 

0 

2^ 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

70,3 

44,5 

57,4 

2.7 

83 

7  + 

31 

23+ 

250 

0 

0 

4 

0 

4.65 

1,43 

2.49 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

55.0 

6.34 

.1 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  <^    W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W            AM 

65.1 
62.4 
62.7 
62.1 
bb.l 

43.9 
43.9 
37,0 
38.1 
34,9 

54.7 
53,2 
49,9 
50,1 
50,3 

.1 
.5 

80 
82 
79 
80 
82 

4+ 

7 

7 

7 

8 

33 
26 

23 
26 
23 

23+ 
25 

^? 
22  + 

325 
368 
468 
459 
450 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
9 
.7 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

4.13 
5.43 
8.56 
5.42 
3.13 

1.79 
5.12 
2.43 

.80 

.94 

1.81 

1.48 

.53 

19 
13 
14 
13 
14 

.0 
.0 
3.0 
T 
.0 

0 
0 

1 

0 

0 

25 

9 

11 

12 

9 

10 

4 
4 
7 
5 

1 

0 
0 
2 

1 
0 

BUTLER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM         AM 

CORRY 

67,2 
63.9 
65. «) 
65,7 
63,3 

41,8 
36,4 
36,2 

39,0 
41.5 

54,5 
50,2 
51,1 
52,4 
52,4 

1.1 

-  2.9 

2.5 

84 
81 
85 
84 
79 

8 

7 
7 
8 
7 

27 
24 
23 
18 
28 

23 
22 
22  + 
25 
27 

328 
459 
433 
386 
392 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

10 

14 

6 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.41 
4.46 
3,60 
2,35 
6,53 

.33 

1.05 

.62 

2.87 

.71 

1.17 

.73 

.66 

1.70 

14 
14 

8 
14 

6 

T 
.0 
.0 
.0 
1.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
9 
6 
12 

4 
3 
3 
2 
3 

0 

1 

0 
0 

1 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA                      AM 

EAST  BRADY 

60.1 
66,0 
50,7 
68,4 
68,7 

40.7 
43,6 
35,6 
46,6 
42,2 

50,4 
54,8 
47.7 
57,5 
55,5 

.4 
.8 

78 
84 
81 
87 
86 

11 

7 
7 
8 

7 

27 
29 
22 
32 
30 

25+ 
22 
22  + 
25 
23 

448 
323 
532 
253 
305 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 

12 

1 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

8.75 
4.41 
4.80 
3.67 
3.86 

1.21 
.93 

2.80 
1.02 
1.04 
1.14 
.74 

15 
8 
7 
8 

13 

3.0 
.0 
T 

.0 
.0 

3 
0 
0 
0 
0 

25 

10 
10 
10 
10 
9 

5 
4 
4 
3 
2 

4 
1 
2 
1 
0 

EBENSBURG 

FARRELL  SHARON 

FORD   CITY  k    S  DAM          AM 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

62,4 
66,6 
65.1 
65,7 
64,5 

39,6 
41,2 
39.2 

40,9 
40,1 

51,0 
53,9 
52,2 
53,3 
52,3 

.5 
-   .1 

1,9 
.9 

80 
85 
82 
80 
81 

7 
7 
8 
7 
7 

25 
29 
27 
28 
26 

31 
23  + 
23 
23 
22 

431 
345 
397 
361 
390 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
8 

6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

4.19 
5.07 
4.46 
5.23 
5.02 

1.01 
2,48 

2,13 
1.72 

1.10 
.84 
1.40 
1.17 
1.15 

8 
7 
14 
6 
6 

T 

T 

.0 

.0 

.8 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 

9 
10 

9 

5 
3 

4 

5 

1 
0 

1 
1 
1 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW              AM 

JOHNSTOWN                   AM 

KANE   1  NNE                 AM 

65,2 
67, OM 
63.7 
67.1 
61,0 

40,5 
43, 8M 
40,4 
42.2 
35.3 

52,9 
55, 4M 
52,1 
54.7 
48.2 

.1 
1.1 

.8 

86 
85 
80 
87 
80 

7 
7 
8 
8 
8 

27 
30 
28 
29 
23 

26+ 

22 

22 

31 
27 

383 
294 
399 
325 
514 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
5 
5 

15 

0 
0 
0 
0 

0 

4.38 
4.23 
5.15 
3.37 
7.72 

.99 
1.45 
2.28 

.37 
4.14 

1.39 

1.02 

1.77 

.96 

1.75 

14 
S 
6 
8 

14 

,0 
.0 
.0 
T 
6.5 

0 
0 
0 
0 

8 

10 

9 

6 

11 

2 
3 
3 

3 

5 

1 
1 

2 

0 
3 

LINESVILLE  5  WNW 

MEADVILLE  IS               AM 

MERCER  2  NNE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

62,4 
63.2 
64.9 
62.1 
65.7 

39.9 
39.1 
35.9 
44,2 
41,2 

51.2 
51,2 
50,4 
53,2 
54,0 

.3 

-  1.0 
1.2 

79 
79 
80 
82 
85 

4  + 

8 

7 

7 

7 

25 
27 
23 
33 
28 

22 
22 
23 
25 
22+ 

425 
424 
459 
363 

350 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
13 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

5.48 
6.69 
5.29 
3.16 
4.05 

2.39 
3.30 

,06 
1,34 

1.56 

1.93 

1.70 

.48 

.70 

6 
6 
6 
30 
6 

T 
.5 

.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 
10 
10 
11 

4 

5 

0 

2 

2 
2 
0 
0 

NEWELL                       AM 
NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 
PITTSBURGH  WB  CITY         R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM        AM 

66.9 
68.7 
63.1 
65.7 
63.7 

4  4.7 
38.4 
43,5 
46,9 
37,2 

55.8 
53.6 
53.3 
56.3 

50.5 

.2 

-   .5 
,3 
,4 

84 
87 
81 
84 
S3 

8 
7 
7 
7 
8 

32 
29 
30 
35 
25 

25 

22+ 

25 

25 

22+ 

295 
355 
361 
275 
444 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
1 
0 
8 

0 

0 
0 
0 
0 

2.97 
3.89 
2.79 
3.27 
5.30 

.39 
.90 

.35 
.78 

.70- 

1.10 

.57 

.88 

1.77 

8 
13 
13 
13 
14 

.0 

,0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

11 

s 

10 
8 
8 

2 

1 
1 
6 

0 
2 

0 
0 

1 

RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SHIPPINGPORT  WB 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  MAIN  ST 

62.9 
65.0 
64.3 
66,4 
62.7 

37,4 
43,0 
42,2 
43,6 
40.3 

50.2 
54,0 
53,3 
65,0 
51,5 

1,0 
2.0 

82 
83 
82 
82 
81 

7 
7 

7 
7 
7 

24 
28 
30 
24 
26 

23+ 
22 
22 
26 

31 

457 
345 
370 

312 
417 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
2 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

6.28 
3.89 
2.54 
3.72 
2.96 

3.25 
-   .09 

1.70 
.64 
.48 
.65 
.70 

14 
13 
13 
25 
8 

.0 
,0 
,0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

9 
10 
10 

5 

0 
2 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

SPRINGS  1  SW 

TIONESTA  2  SE  DAM           AM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

62, OM 

63.6 

65.0 

64.9 

62,5 

38, 4M 

39,2 

37.9 

44.0 

41.0 

50. 2M 

51,4 

61,5 

54,6 

51,8 

.5 

-   .7 
.5 

78 
79 
82 

86 
81 

7 
8 
7 
7 
7 

24 
28 
25 

30 
28 

22 

23 
23  + 
25 
22 

438 
419 
423 

330 
411 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
9 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.34 
5.45 
6.43 
3.69 
7.38 

-  1.09 
1.92 

.49 
3.95 

.38 
1.29 
1.52 

.94 
1.44 

13 

25 

6 

7 
6 

T 
1,5 
2.0 

.0 
1.7 

T 

1 

T 
0 
2 

24 
25 
25 

25 

8 
9 
10 
8 
9 

0 
5 
5 
3 
6 

0 
2 
2 
0 
3 

WAYNESBURG  2  W 

66,6 

3>J,9 

53,3 

-  1,3 

85 

7 

26 

25 

363 

0 

0 

9 

0 

3,56 

.92 

.89 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

62.5 

4,62 

.4 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 
SPRINGBORO 

62,4 
64.4 

45,2 
41.4 

53.8 
52.9 

80 
80 

7 
8 

35 

28 

22  + 
22 

347 
371 

0 
0 

0 
0 

0 
4 

0 
0 

5,53 
7,10 

.92 
1.65 

24 

6 

T 
T 

0 

0 

12 
13 

5 
5 

0 
3 

DIVISION 

53.4 

6,32 

T 

STATE 

54.1 

1,3 

5,74 

2.52 

.2 

... 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


s 

Day  ol  month 

Stotion 

1  1  2   3 

4  I  5  { 

6 

7  1 

8 

9 

10   11  I  12 

13  1  14   15 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25  1  26   27 

28  29 

30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

4*30 

T 

"« 

•  12 

.94 

1,30   ,51 

T 

04 

.92 

.05 

.03 

■  67 

.19 

.12 

ALLENTOWN  WB  AP         11 

•  ••A 

.02  1 

M 

,11 

.57 

.02  2.21  1.30 

•  29 

03 

T 

T 

T 

.09 

T 

.04 

.85 

ALLENTOWN  6AS  CO 

Ti4a 

.48 

74 

,71 

.66 

,08 

.17  2.12 

U52 

43 

.01 

T 

T 

,10 

.04 

.43 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

A.«S 

.04 

,04 

42 

,03 

.70 

1.62   .08 

•  02 

i.ia 

.05 

.39 

.04 

.03 

.31 

ARENDTSVILLE 

5>>1 

.51 

50 

,27 

.91 

,02 

1.34  1.78 

.05 

•  21 

.12 

.20 

ARTEMAS  I  WNH 

RECORD  HISSING 

AUSTINBURfi  2  W 

7t51 

T 

74 

•  18 

,71 

T 

1.35  2.42 

•  06 

54 

.12 

.07 

•  •I   T 

.39 

.36 

BAKERSTOMN  3  HNW        , 

A.13 

•  12 

44 

•  06 

,20 

.62   ,08 

•  66 

.80 

.19 

.38   .04 

.56 

.02 

BARNES 

TiM 

.02 

1 

20 

•  42 

.96 

1,73  1,00 

07 

.29 

.03 

.2* 

.03 

1.20   .02 

.99 

.29 

BEAR  6AP 

7.i7 

1 

13 

.09 

.90 

3,90   .13 

•  82 

42 

.03 

.04 

.24 

.78 

.21 

B£AVER  FALLS 

2. as 

T 

30 

.03 

,39 

,04   ,42   ,40 

•  08   T 

.23 

■  02 

.12 

,04 

.37 

.34 

.11 

BEAVERTOWN 

e>i5 

.09 

61 

,08 

•  16 

3,35  1,00 

05 

,10 

.05 

.29 

.20 

.29 

BEECH  CREEK  STATION 

9«>7 

.08 

77 

,02 

•  43 

1,75  2,08 

,04 

.09 

T 

.19 

BELLEFONTE  »  S 

4.77 

.02 

49 

■  06 

,99  2,79 

,05 

.02 

.01 

.26 

.08 

.12 

BERHICK 

7.27 

.01   T 

1 

36 

,31 

•  41 

,03 

1,79   .61 

•  63 

38 

,03 

T 

T 

.02 

.31 

.03 

.05 

1.30 

.04 

BETHLEHEM 

8>22 

.38 

72 

,81 

•  98 

,07 

.23  1.89 

1.85 

39 

T 

T 

.11 

.46 

.39 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

7.B5 

.03  1 

75 

,15 

•  74 

•03  2,41  1,42 

.32 

03 

.07 

.06 

■  85 

BLAtRSVILLE  6    ENE 

5.43 

.'24 

28 

,86 

•  68 

•94   .84   .16 

.03 

09 

,48 

.03 

.13 

.43 

.02 

■  20 

.02 

BLOSERVILLE  1  N 

«.oa 

57 

.22 

4.12   ,20 

T 

,05 

.08 

T 

.18 

T 

T 

■  98 

BOSMELL  6   WNW 

3.4« 

.03 

34 

,30 

1.09 

,73   ,17 

,01 

.08 

.07 

,09 

.43 

■  08 

.04 

BRAOOOCK  LOCK  2 

3.44 

.03 

37 

,07 

•  63 

,94   ,33 

03 

.16 

.02 

.06 

.07 

.36 

■  29 

.08 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

a.40 

.04 

1 

24 

,12 

•  04 

.13 

1,78  1,96 

21 

.20 

.10 

.13 

.11 

1.23 

■  33 

.28 

BRADFORD  A  U  RES 

a.sa 

1 

38 

•  08 

•  78 

T 

,60  1,81   ,99 

.02 

32 

.18 

.16 

.05 

.14 

.02 

.65 

.47 

■  95 

BREEZEWOOD 

2.75 

.09 

31 

•  12 

•  06 

1,92 

11 

.02 

.02 

.14 

■  36 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

5.42 

.63 

28 

•  61 

1,4a   ,99   .01 

T 

29 

.02 

.03 

.96 

T 

■  43 

■  13 

T 

8RUCET0N  1  S 

3.41 

T     T 

32 

•  14 

•  58 

•     .89 

33 

.14 

.02 

.09 

.03 

.41 

• 

.54 

BUFFALO  HILLS 

2.24 

33 

•  09 

•  16 

.40   ,47 

02 

.04 

.02 

.00 

.45 

.17 

BURGETTSTOWN  2  W 

3.13 

.03 

37 

.15 

•  25 

,04   ,53   ,39 

10 

.19 

T 

.02 

.42 

.45 

.19 

BURNT  CABINS  2  NE 

4.96 

•  10 

25 

.05 

•  23 

3,10 

17 

T 

T 

.20 

.46 

.40 

BUTLER 

3.41 

60 

•  18 

,71   ,57 

05 

.28 

.01 

.05 

.94 

.30 

.12 

CAMP   HILL      , 

6.03 

90 

.07 

•  40 

3,03   ,24 

T 

04 

.02 

,01 

.10 

.69 

.57 

CANTON  1  NW 

9.09 

,07 

72 

.14 

•  24 

2,40  2,08 

.63  1 

04 

,08 

.05 

,05 

■  97 

.49 

.93 

CARLISLE 

4.95 

54 

.02 

.57 

3,22   ,15 

T 

,02 

.08 

.13 

.22 

CARROLLTOWN  2  SSE 

4.91 

•  01 

41 

.06 

1.10 

,88  1.08 

.06 

03 

,16 

.19 

T 

,66 

.05 

.24 

CARTER  CAMP  2  W 

a.ia 

77 

.19 

1,59 

1.35  2.58 

38 

,27 

,07 

,40 

.46 

.10 

CEDAR  RUN 

6.84 

.10 

80 

.27 

,60 

T 

1.70  2.03 

30 

,17 

.05 

,50   T 

.05 

.27 

CHAOOS  FORD 

5,15 

.10 

50 

.20 

,50 

.28   .60 

.56 

50 

T 

T 

•  10 

1.81 

CHAMBER5BURG  I  ESE 

4.20 

,05 

26 

,15 

,46 

2.79 

,17 

,02 

,16 

.03 

.11 

CHARLEROI  LOCK  4 

3.43 

25 

,05 

,93 

.75   ,20 

21 

,07 

.03 

.11 

T 

,33 

.40 

.10 

CHESTER 

4.51 

,20 

43 

,08 

•  92 

.08 

.10  1.85 

27 

T 

.03 

* 

.55 

CLARENCE  1  E 

6.44 

,07 

62 

,07 

•  71 

T 

1.31  2.56 

,09 

T 

T 

.36 

.58 

.07 

CLARION  3  SW 

4.46 

•  01 

81 

,18 

•  48 

1.17   ,45 

03 

,28 

.03 

.60   T 

.38 

.04 

CLAUSSVILLE 

6.94 

,47 

1 

32 

,51 

•  38 

.45  1,15 

1.30 

35 

.17 

.69 

.15 

CLAYSVILLE  3  W 

3.60 

,04 

21 

,07 

•  73 

.67   .29 

.03 

24 

,01 

.05 

.10 

.47 

.55 

.14 

CLEARFIELD 

6.93 

T 

57 

■  12 

1^33 

1.06  3.00 

,18 

.02 

.03 

.33 

.01 

.28 

CLERMONT 

7.18 

•  15 

71 

.26 

•  85 

1.60  1,77 

16 

,35 

.05 

T 

.05 

1.06   .05 

T 

.10 

COALDALE  2  NW 

11.28 

.50 

1.10 

•  73 

.29 

1.10  1.11 

2,48  1 

57 

,02 

.IB- 

1.33 

.87 

COATESVILLE  1  SW 

4.11 

,26 

T 

94 

.26 

•  42 

.14 

.39   ,38 

,38 

34 

,02 

.02 

.10 

• 

.46 

COATESVILLE 

3.96 

■  24 

92 

.27 

.43 

.15 

.44   ,32 

T 

29 

.01 

.07 

■  30 

.32 

COGAN  STATION  2  N 

9.63 

1 

15 

1.85 

.26 

2,80  1,15 

64 

.34 

.74 

.70 

COLUMBIA 

3.42 

93 

•  11 

,35 

•  46  ,M 

.60 

04 

T 

.02 

,08 

.10 

.59 

.05 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

2.35 

22 

.16 

.61 

•66   .04 

T 

09 

.07 

.22 

T 

.27 

.01 

CONFLUENCE  1  NW 

2.65 

,02 

25 

.08 

.77 

.67   .04 

09 

.07 

.07 

.25 

,03 

.30 

■  01 

CONNELLSVILLE 

3.65 

32 

T 

.97 

1.15   .19 

08 

.05 

,14 

.27 

.29 

.04 

.15 

CONSHOHOCKEN 

5.69 

,15 

59 

.18 

,42 

,18 

.12  3.00 

.13 

oa 

T 

T 

,03 

.12 

.96 

.13 

COOKSBURG 

5.44 

,01        T 

91 

•  35 

,24 

T 

1.50   •68 

.04 

04 

.32 

T 

.07 

.69   T 

T 

.50 

.09 

COOKSBURG  2  NNW 

5.33 

,03   T     T 

1 

12 

,19 

,24 

T 

T 

1^51   .74 

.07 

04 

.28 

T 

,06 

T 

T 

T 

.60   .04 

T 

.45 

T 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

- 

34 

,09 

,38 

T     .79   ,30 

.OS 

09 

.34 

- 

.93 

.27 

CORRV 

6.53 

,13  1 

70 

,38 

,38 

.34   ,38   ,52 

43 

.02 

,27 

.07 

.07 

,93 

•  48 

.01 

.40 

.02 

COUOERSPORT  2  NW 

8.75 

,02 

68 

,43 

1,24 

,06 

1,29  2,80 

43 

.25 

.04 

.17 

1.06   T 

.05 

.23 

COUOERSPORT  7  E 

7.80 

.15 

52 

,17 

1,08 

.01 

1.22  2.75 

42 

.22 

.12 

.72 

.25 

.17 

COVINGTON 

9.54 

.09 

64 

,11 

,60 

2.99  2.37 

.15 

75 

,12 

.72 

.14 

.90 

CREEKSIDE 

RECORD  HISSING 

CRESSON  2  SE 

2.78 

.06 

30 

,14 

,87 

,80   .12 

03 

,12 

.09 

.04 

■  12 

.09 

CUSTER  CITY  2  w 

8.62 

.05 

1 

30 

,07 

1,14 

.07 

1.87  1.62 

23 

,24 

.10 

.05 

.10 

1.15   .03 

■  30 

.30 

DANVILLE 

6.17 

.20 

72 

•  10 

,32 

1.50  1.01 

T 

87 

,03 

.12 

,08 

■  57 

.65 

OEHRV 

4.41 

,29 

53 

T 

1,02 

.94   .56   .05 

T 

10 

,13 

.05 

,17 

,47 

T 

■  10 

DEVAULT  1  w 

5.20 

,03  1 

04 

•  07 

.57 

.67  1.23 

.14 

05 

.03 

T 

,17 

.28 

■  92 

DIXON 

7.37 

81 

•  54 

.18 

,16   ,74 

2.82 

29 

,02 

.01 

T 

.44   .01 

■  82 

.53 

DONEGAL 

4.80 

.02 

,32 

22 

1,04 

.06 

1.03   .72   .02 

.16 

13 

,18 

.14 

.05 

.66 

T 

■  05 

T 

DONORA 

3.67 

T 

T 

30 

T 

1.14 

.25   .62   .15 

11 

.06 

.01 

.10 

T 

,21 

.17 

T 

■  53 

.02 

OOYLESTOWN 

6.64 

.10 

96 

•  11 

.44 

2.27  1.50 

39 

T 

.03 

,07 

■  02 

.01 

■  74 

DU  80IS  7  E 

6.42 

,02 

78 

1.38 

.80  1.70   .52 

.05 

13 

,13 

T 

.05 

.04 

.35 

.09 

T 

■  35 

.03 

DUSHORE  3  NE 

8.62 

,15 

45 

•  34 

.06 

1.23  1.05 

2.10 

32 

,01 

,02 

.02 

.59 

1^56 

.72 

EAGLES  MERE 

8.30 

,27 

97 

•  61 

.25 

1.31  1.36 

.30  1 

35 

.01 

.03 

.03 

.45 

■  61 

.75 

EAST  BRADY 

3.86 

,05 

62 

.74   .42 

.25 

•  41 

.17 

.02 

.06 

.47 

.15 

■  08 

■  39 

.03 

EBENSBURG 

4.19 

.06 

37 

•  10 

1.10 

.78   .80 

T 

07 

.16 

.18 

T 

.08 

.36 

T 

.13 

EDINBORO 

6.71 

.05 

1 

51 

•  01 

,96 

,11 

.20   .09   .70 

.17 

07 

.25 

.11 

.05 

.02 

1.90   T 

■  43 

.08 

ELIZABETHTOWN 

5.74 

,37 

83 

,45 

,06 

2.70   .18 

.15 

22 

.03 

■  26 

.49 

EMPORIUM  I  E 

6.63 

,04 

68 

,29 

1.12 

,02 

1.24  1.90 

T 

01 

.30 

.05 

T 

T 

.80   T 

■  02 

.16 

ENGLISH  CENTER 

8.04 

■  02 

79 

,26 

.66 

2.39  2.08 

39 

.08 

,01 

T 

.42 

T 

■  51 

.43 

EPHRATA 

5.67 

1 

12 

,15 

,60 

.73   .22 

1.01 

25 

,12 

■  29 

1^31 

.07 

EQUINUNK 

8.44 

.76 

98 

,98 

,26 

.65 

1.43 

38 

.38 

T 

1^35 

1.07 

ERIE   CAA  AIRPORT 

5.53 

.61 

35 

,47 

.20 

,23   ,57   .65 

.33 

43 

.22 

T 

r 

,92 

.02 

T 

■  93 

T 

EVERETT  I  SW 

4. 83 

.20 

43 

•  10 

1,20 

.90 

,30 

,80 

■  20 

■  70 

FARRELL  SHARON 

5.07 

.40 

77 

.84 

.02 

,21   ,02   .58 

.10 

02 

.05 

.25 

,76 

.44 

■  02 

■  52 

.07 

FORD  CITY  A  S  DAM 

4.46 

48 

.06 

.78 

T    1.40   .31 

T 

r 

.25 

.01 

.13 

.36 

•  56 

.12 

FRANKLIN 

5.23 

T 

1 

17 

.99 

.19 

.10   .48   .56 

.04 

.05 

.21 

.02 

T 

T 

T     T 

.89 

.43 

.10 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

7.02 

.53        T 

T     T 

14 

.5a 

,78 

.0!, 

T 

T     ,65  1.40 

1.16 

.13 

T 

,03 

.03 

.28   T 

.83 

.41 

FREELAND 

- 

1 

10 

1.40 

.40 

.55  1.85 

2.51  1 

.36 

T 

,60 

.05   .20 

- 

6ALET0N 

8.20 

.09 

52 

.25 

1.60 

1.47  2.55 

,43 

.17 

.02 

,07 

.50 

.50 

.03 

6EI6ERT0WN 

4.96 

.27 

1 

04 

.21 

.51 

,12 

.64   .74 

.44 

,16 

,02 

.16 

.65 

GEORGE  SCHOOL 

7.58 

.03 

38 

.44 

.60 

1,65  3,04 

.20 

,10 

,08 

,06 

.07 

■  01 

.92 

GETTYSBURG 

4.35 

.37 

46 

.08 

,34 

,02 

1,37  1,08 

T 

.03 

.12 

.39 

.09 

GIFFORD 

8.70 

1 

27 

.13 

1.22 

1,90  1.65 

,26 

.27 

.03 

.09 

.14 

1.24 

.25 

.29 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

6.57 

.05 

70 

,20 

.79 

1.63  1.50 

,04 

.39 

.03 

.01 

,05 

.76   T 

■  10 

.36 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

3.35 

T 

31 

,27 

.14 

.60   .43 

T 

,04 

.21 

T 

.03 

,05 

.35 

.34 

.58 

GORDON 

10,51 

.08 

1 

08 

,07 

.07 

4.26   ,44 

•  88 

45 

.02 

.01 

.08 

,28 

.40 

2.39 

G0UL0S30R0 

11.24 

•  49 

69 

1,01 

,19 

.02 

.30  3.77 

1,90 

•  25 

■  32 

1.70 

.60 

GRANTVILLE  2  SW 

6.59 

1 

76 

,09 

,33 

2,16   ,11 

,58 

.16 

T 

.04 

T 

,15 

T 

1.13 

.08 

GRATERFORO 

7.11 

.26 

,53 

.46 

.92 

.16 

•04  2.99 

.26 

•  14 

■  23 

1.34 

.18 

6RAT2  1  N 

4.72 

.13 

,85 

.18 

.49 

T 

1^29   .04 

,61 

.04 

T 

T 

■  25 

.92 

GREENSBORO  LOCK  7 

2.43 

T 

•  15 

.05 

.83 

.75   .18 

T 

,07 

.04 

T 

T 

■  IB 

.05 

.13 

6REENSBURG  3  SE 

3.81 

.03 

,42 

.85 

.74   .60   .12 

.04 

,03 

.18 

.02 

,06 

,39 

T 

.33 

T 

GREENVILLE 

5.02 

,32  1 

,15 

.83 

.18   .03   ,53 

.01 

.18 

.08 

.06 

T 

,62 

■  36 

■  03 

.56 

.08 

HANOVER 

4.96 

.12 

,44 

.08 

.27 

,05 

2,11  1,06 

.02 

T 

■  13 

.51 

.17 

HARRISBURG  WS  AP        R 

5,01 

,23 

,59 

.12 

.25 

,05  2,50   .07 

.04 

r 

,01 

,03 

,07 

■  69 

.40 

HARRISBURG  NORTH 

6,47 

,35 

,83 

.33 

.40 

.01 

2,32   ,49 

,04 

.01 

T 

.07 

.89 

.73 

HAWLEY 

10,70 

,62 

•  65 

1.10 

.12 

.01 

,03  2,34 

2.47 

,18 

,01 

.02 

T 

.19 

1.69 

1.27 

HAWLEY  1  S  DAM 

12,50 

.60 

•  6a 

.75 

.13 

,02 

2,47  2,27 

2.47 

,24 

,02 

.03 

.20 

1.37 

1.29 

HOLLISTERVILLE 

11,13 

,44 

.89 

.54 

.21 

T 

•28  2^39 

3.08 

,14 

,01 

T 

T 

.51   T     T 

2.20 

.48 

HOLTWOOD 

3,28 

,05 

•  43 

.09 

.48 

,14 

•63   •lO 

.01 

,21 

.02 

T 

,01 

.06 

.75 

.21 

HONESDALE  A  NW 

11.23 

,79 

1 

33 

1,52 

,24 

T 

•02  i^ao 

2.23 

,17 

,04 

.45 

1.66 

.98 

HOOVERSVILLE 

2.78 

,09 

36 

,09 

,30 

•82   ^32 

.05 

,12 

.13 

T 

,11 

.16 

.08 

.19 

HOP  BOTTOM  2  SE 

6.93 

.08 

1 

•  61 

,22 

.14 

•29  2^10 

.48 

.12 

.02 

1.18 

.69 

HUNTINGDON 

4.69 

.03 

40 

,07 

.00 

•98  2^59 

.03 

.03 

T 

.26 

.06 

.19 

HUNTSDALE 

5.46 

,22 

•  31 

.10 

.26 

1^55  2^23 

.03 

.05 

T 

T 

.25 

.23 

.25 

HYNDMAN 

1.36 

,01 

•  28 

.07 

.07 

•38   ,15 

.04 

.05 

.03 

.07 

.02 

.10 

INDIANA  3  SE 

4.38 

.03 

,41 

.03 

.86 

1,39   ,40 

.08 

T 

.26 

.31 

.09 

.35 

.05 

.16 

IRWIN 

4.23 

,10 

•  38 

.09 

1,02 

•71   ^50 

.28 

.30 

.13 

.06 

■  41 

.06 

.23 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Conlinued 


Station 

•a 

1 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4    5 

6 

7  1 

«l 

9 

10   U   12 

13    14    15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26   27 

28   29 

30 

31 

JAMESTOWN  2  NW 
JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KARTHAUS 

5.15 
9.S4 
3.37 
7.72 
6.57 

T 

.01 
.05 
.01 

1 
1 

•  77 
.76 
.37 
.94 
,67 

•  01 

•  29 

•  09 

•  32 

•  30 

•  94 

•  37 

•  96 

•  80 

•  64 

,02 
,03 

.09   .38 
1.50  2.36 

.71   ,31 
1,79  1,20 
1,29  2,52 

■  10 
.50 
.04 

.04 
.19 
T 
.14 

■  18 

■  05 

■  24 

■  16 

■  13 

T 

.01 

.01 

.02 

.06 

T 

.03 

.04 

T 

T 

.07 
.12 

T 

•  17 

T 

1.27 
.03   T 
.91 

1.14   T 
.39   T 

.44 

2.66 

.06 

.45 
.47 

.12 

.09 
.15 
.49 
.14 

KEATING  SUMMIT 

KE6G 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 

KRESGEVILLE  3  W 

a. 15 
1.89 
3.S4 
4.17 
9.59 

.06 

T 
.65 

.28 
•  36 

.65 

•  21 

•  56 

•  19 

•  90 

•  33 

.10 
.08 
1.40 
.70 

U64 

•  45 

•  09 

•  38 

,06 
,10 

T    1,17  2,19 
,23   ,62 

1,20   ,35 

.90   .28   .01 

.39  1.87 

.01 

.15 
2.10 

.36 
.05 
.03 
.12 

.50 

■  31 

■  02 

■  34 

■  35 

.06 

T 
T 
.10 

.02 

T 
.05 

T 

.06 
.05 

•  15 

•  44 

.99   .02 

.37 

•  19 

.02 
.06 

.09 
.20 
.31 
.06 
1.49 

.18 

.10 
.09 

.40 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANOISVILLE 
LATROBE 

7.91 
10.97 
4.80 
4.01 
3.60 

.55 

T 
.17 

.38 

•  97 

•  97 
72 

•  92 

•  09 

•  20 

•  74 

•  22 

•  30 

•  80 

1^14 
.19 
•  50 
.40 

,07 

T 

,05 

1,70  1,45 
.12  2,21 
.70   .18 
.92   .17 

1.20   .18   .02 

2.66 
.93 

.02 
.03 

.26 

.17 
.11 
.49 
.05 

.27 
.23 

.09 

.04 
.03 

■  05 

.08 

.10 

T 

•  05 

•  46 

1^06   T 

•  37 

•  09 

.67 
.04 

.08 

2.21 

.67 

.33 
.04 

.47 
.78 
.01 
.12 

T 

LAWRENCEVILLE  2    S 

LEBANON  2  NW 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

9.04 

9.51 
7.08 
7,98 

.02 
RECORD  MISSING 
.60 

.04 

1 

1 

•  76 

•  94 

48 
23 

,13 

•  28 

•  16 

.65 
.42 
.93 

T 

,07 

.04 

2.69   • 

.49  1.28 
3.4«   .48 
1.65  1.60 

2.11 
.84 
.01 

3.63 

.53 
.22 
.21 

■  24 
.27 

T 

.02 

.08 

•  06 

T 

■  05 

■  09 

•  03 

•  33 

•  12 

.25   .03 
1.15   T 

.23 

.13 

2.00 
.72 
.17 

.69 

.11 
.11 
.26 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  w 
MAOERA 

6.82 
5.48 
6.76 
12.42 
4,06 

,02 

.13 
.45 
.03 

1 

62 
56 
93 
73 
46 

•  14 

•  24 
U36 

T 

.10 
.50 

•  44 

•  38 
.73 

•  12 
.02 

2.29  2.66 

.11   .08   .37 

2.03  2,04 

.49  2.72 

■99  1^49 

.12 

3,06 

T 

T 

.19 

.13 

.40 

.07 
.23 
.12 

.14 

T 
.23 

T 
T 
.03 

T 
.01 

T 
T 
T 

T 

•  27 
1^39 

•  32 

•  24 
.27 

.27 
.91 

.10 
2.18 

.42 

.07 
.28 
.42 

T 

MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 

5.09 
6.48 
4,45 
3.38 
5.06 

.01 
.07 
.02 

.03 

1 
.02 

60 
00 
33 

40 
50 

•  OS 

•  15 
.15 

•  04 

•  76 

•  52 

.08 
.90 
1.02 

1^61   ^99 

2.55  1.34 

.88  2.32 

.61   .77 

1.55   .62 

T 

■  10 
T 

T 
.09 

.06 

,23 

.11 
.34 

.02 

T 

.04 
T 
.03 

.06 

T 

.02 

T 
T 

.02 
■  04 

.03 

•  05 

•  10 

•  36 

■  28 

•  44 

T 

,11 
,67 
,08 
.48 
.02 

.29 
.16 
.36 

MARTI NSBURG  CAA  AP 
MATAMORAS 
MAYBURG       * 
MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 

2.69 

11.48 
6.67 

3.21 

.34 
.05 

.02 

.25 

1 

19 
47 
30 

38 

1.97 
.38 

.13 

T 

.63 
•  26 

.55 

.08 

■07  l,i> 

1^52   ^75 
■87   ^26 

2^46 

.09 
.48 
.13 

.03 

.04 
.33 

.13 

T 

■  05 
•  02 

T 
.11 

.03 

.05 
.03 

•  01 

.18 
1.43   T 
.15 
■  29 

.09 

.31 

.81 

.37 
.07 

• 

T 

.38 

.03 

.54 

.39 

MEADVILLE  1  S 
MEOIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERS8URG 
MEYERSDALE 

6,69 
6,64 
5.29 
4.79 
2.26 

.01 
.04 

.93 

1 

.22  1 

93 
59 

70 
30 
26 

.01 
.13 
.40 
.15 

.05 

.58 
1.57 

.25 
.25 

,01 

■  12   ^16   .90 
1.40  1.91 

.20   .22   .76 

1.80   (93 

■78  ■oe 

■  29 

.11 

T 

.02 

.06 

.36 
.21 

T 

.10 

.03 

T 

.12 

.10 

.06 

T 

.12 

T 

.01 

T 

•  42 

1^40 

■  57   T 
1^10 

.25 

.18 

.10 
.08 

.96 

.04 
.17 
.36 
.20 

.15 

.18 

.08 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 

MILANVILLE 

MILLHEIM 

MILLVILLE  2  SW 

5.68 
3.16 

9.13 
7.27 
9.13 

T 

.74 
.11 
.35 

.31 

1 

66 
35 
06 
74 
93 

.11 
.18 

1.44 
.03 

.32 
.42 
•  33 
.23 
.33 

.04 

■05  3.47   .05 

.11   .40   .44 

T    1.06 

2.66  2.41 

1.96  2.32 

■  04 
•  03 
1^54 

.01 

T 

.04 
.16 
T 
1.25 

T 

.18 

.03 

.08 

.03 

T 

.01 

.02 

.01 

.09 

T 

.03 

.06 

T 
.02 

•  19 

.29 
.39 
.28 
.39 

.31 

.18 
.48 
1.34 
.32 
.99 

.12 
1.02 
.41 
.94 

MILROY  3  NE 

MONTROSE  I  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

7,76 
8.73 
4.22 
6.80 
12.57 

.36 

.31 

.70  1 
2 

70 
88 
61 
03 
18 

.15 
1.03 
.11 
.49 
.42 

.11 

•  25 
.81 

•  29 

•  31 

T 

2.60  2.90 

.21   .66 

.08   .82   .28 

1.37 

2.08  3.15 

2.26 

.68 
1.10 
1.35 

.45 
.12 
.02 
.23 

.01 

T 

.03 

T 

.02 
.05 

.02   T 

•  12 

.14 
.04 

.44   T     T 
.03 

.07 
.28 

T 

.90 
.93 

.16 
1.37 
2.74 

.40 
1.23 

.04 

MUHLENBURG  1  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 

10.15 
5.60 
3.95 
7.61 
4.88 

.02 
.28 

1 

1 

T    1 

56 

40 
45 
08 
50 

.05 
.52 
.15 
.25 

•  31 
.30 

•  52 

.75 
.34 

.97  4.10 
•    1.41 
1.23   .32 
2.61  1.40 
2.79   .97 

.90 

T 
.21 

.42 

.90 

T 
T 

.32 
.25 

.10 
.25 

T 

T 
T 

.07 

.27 

.16 
.20 

.05 
.12 
.41 

.02 

T 

1.13 
.22 
.30 

1.19 
.02 

.39 

.49 

.08 

NEW  CASTLE  I  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

4.05 
2.97 
7.00 
5.86 
3.89 

T 
.08 

.54 

70 
31 
62 
40 
24 

.05 

•  09 

•  39 
1^01 

.40 
.70 

.74 
.53 

.10   .23   .51 
.26   .63   .19 

2.82 

2.40  1.23 
1.10   .41 

.01 
.88 
.08 

.06 

.11 

.03 
.07 

.30 
.15 

.01 
.20 

.15 

.04 
.12 
.22 
.02 

.12 

.09 

.07 
.01 

.04 
.16 
.09 

.67 
.14 

.29 

.10 
.79 

.01 

.46 
.10 
.91 
.23 
.03 

.18 
.19 

.08 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

8.06 
5.79 
7.15 
8.31 
8.75 

.03 
.11 

,04 
.48 

1 
1 

77 
69 
11 
92 
95 

•  06 

•  18 

•  05 

•  32 

•  88 

.45 
.41 
1.02 
.25 
•  65 

.20 
.04 

.10 

1.69  2.03 

.10  1,85 

.13   .10  1,40 

,94   .74 

.29  3*03 

.34 
1.29 

.36 
3.03 

.80 

.19 
.05 
.39 
,22 
.45 

.12 
.03 

.04 

T 

.33 

.08 
.06 

T 

.02 
.06 
.01 

.15 

.06 
1.61   .09 
.39 
.20 

T 

1.33 
.73 
.24 
.69 
.88 

.02 
.10 

T 
1.11 
.08 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS   POND 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

6,86 
3,70 
10,19 
11,42 
5,74 

.39 
.55 

.11  1 

1 
.02 

42 
77 
99 
12 
52 

•  07 

•  32 
.69 

•  03 

•  45 

•  22 

•  16 

•  42 
.84 

T 
.01 

T    1.29  1,68 

T     .87   ,47 

,11  1.94 

.19  2.85 

2.36  1.10 

.44 
.06 
2.60 
2.40 
,10 

.03 
.03 
.12 
.12 

.01 
.31 

.03 

T 

T 
.02 

T 

T 

T 
T 

T 

.11 

.10 

.01 
.99 
.30 
.18   T 

.66 

T 

.69 

.21 
1.42 
1.79 

.67 

.08 
1.81 
.94 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY       R 
PHILIPSBURG  CAA  AP 

4,53 
4,52 
5,91 
4,82 
8,74 

T 

.20 

T 

.05 
.05 

.01 
.40 

35 

48 
69 
48 
32 

T 
.01 

•  05 
T 

•  90 

.73 
.80 
.58 
.86 
.93 

1.66  1.04 

1.66   .88 

,55  2,99 

2,10   ,61 

.57  3.74   T 

,05 

,05 
,06 

.05 

T 

T 
.09 

.01 

T 

.05 

T 
T 

T 

T 

.05 

T 

.06 

.08 
.09 
.10 
.13 
.22 

T 

T 

.05 

T 

.83 

.56 
.55 
.55 

.57 
.62 

.01 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

5.57 
9.88 
13.30 
8.64 
2.79 

,06 

,41 
,49 
,62 

.21 
1 
1 
1 

.28 

49 
00 
43 
49 
10 

.08 
1.07 
I. 00 

.39 

.20 

.93 
.26 
.52 

.34 

T 
.03 

1.53  1.08 

.76   .51 

.65  2,51 

2,87   ,20 

.57   .10   .15 

3.10 
2.95 

.02 

.04 
.80 
.19 

■  84 

■  28 

.03 
.07 

.01 

T 

.04 

T 
T 
T 

.03 

T 
T 
.02 

.10 

.37 

.39 

.23   T 
.13 

,39 

,19 

1.06 
.84 

3.18 
.68 
.42 

.71 
.14 
1.03 
.01 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT   CLINTON  1  S 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

3.27 
10,47 

5,85 

,79 

RECORD  MISSING 
,30 

.27 

1 

1 

06 
02 

12 

.43 

1.47 
1,39 

.46 

T 

.30 

.30 

.96 

.08 

.01 

.88   .19   .06 

T     .02  1.40 

.06   .59 

.38  1.34 

2.28 
.12 

.16 

■  19 

■  18 

■  42 

■  38 

T 
.02 

.04 

.09 
.01 

.01 

T 

.03 

T 

■  39 

.04 

.01   .01 

T 

.37   T 
.19 

.09 

,41 

.27 
1.19 
1.38 

.68 

T 
1.39 

.04 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

8.40 
5.30 
7.88 
9.11 
S.68 

,45 
.09 
,21 

1 

1 
.44  1 

45 
69 
01 
52 

03 

.38 

.19 
.24 
.56 

.29 

.38 
.90 
■  64 
1.20 
.90 

1.44   .74 
1.77   ■97 
2^11  2^03 
1.06  2.66 
■  09   ^74   .41 

.03 
.05 
.13 

.73 

■  72 

■  02 
,25 
,60 

.25 

.24 

T 

.03 
.02 

.02 

T 

T 

.02 
.18 

.11 
.15 

.20 
.96 

.04 
.79 

T 

1,09 

l.«0 
.61 
1.09 
1.11 
.23 

.68 
.02 

.23 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOGWAY  3  w 

RUSH 

6.10 
7,96 
2,96 
6,28 
8.24 

.07 
.04 

.23 

1 
1 

73 
06 
20 
73 
02 

.13 
.14 
.02 
.29 
.33 

.53 

1.04 
.84 
.60 
•  15 

.09 

1.29  2.75 
1.81  1.69 

.66   .13 
1.70  1.29 

.53  1.10 

.03 

.05 

2.59 

■  03 

.23 

.08 

T 

.22 

.15 
.21 
.04 
.28 

.01 

.04 
.07 

.12 
.14 

.11 

.10 
.02 
.06 

.39   .01 

.90   T 
.27 
.71 
.37 

T 

.06 
.28 
.23 
.16 
.63 

.04 
.20 
.19 
.43 
1.00 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCMENLEY  L  5 

8.03 
7.25 
3.89 
3,03 
3,22 

.27 
.15 

.01 

.07 

61 
60 
49 
26 
48 

.51 
.19 

.20 
.06 
•  12 

•  13 
2^10 

.67 

•  09 

•  39 

.03 

.04   .02   .02 

.46   .89 

1.70   ,65 

.84   .90   .07 

.69  1.08 
1.01   .34 

2.80 
.15 

T 

.26 

.05 

T 
.01 

.50 
.21 
.08 
.26 

■  15 

.01 
.01 

T 
T 

.07 

.04 

•  40 
.02 
T 

•  06 

.28 

.39   T 

.49 

.20 
.29 

.14 

.86 
.25 

.17 
.49 
.14 

.81 

T 

.04 

.11 

.10 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SELINSGROVE  CAA  AP 

SHAMOKIN 

SMIPPENSBURG 

7,65 
6,95 
7,54 
6.91 
4.77 

.39 

.16 

T 

T     T 
T 
.23 

80 
92 
91 
72 
30 

.50 

.17 
.11 
.10 

•  29 

•  21 

•  43 

•  50 

•  42 

T     T     T 

T     .06  1.20 

T    1.04  1.86 

.01  3.08   .09 

1.93   .46 

3.09   .90 

2.25 
.98 
.53 

.60 
.07 
.03 
1.15 

T 

.03 
.01 
.05 

T 

T 
T 

.02 

T 

T 

T 
.01 

T 

.12 
.21 

.32 

.07   T     T 

.01 

T 

.21 

T     T 

.40 
1.01 

T 

.90 
1.71 
.78 
• 
.08 

.60 
1.69 

SHIPPtNGPORT  WB 
SINNEMAHONING 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOMERSET  MAIN  ST 

2.54 
6.55 
3.72 
2.59 
2.96 

•  04 
.01 
.02 

•  24 

•  11 

29 
61 

49 
30 
37 

.08 
.10 
.12 

1^13 

•  37 

•  71 

•  70 

.48   .19   .11 

1.33  2.08 

.04   .95   .39 

•6a  tOl 

•30   •91   ^04 

.02 

.15 

T 

.18 
.01 
.06 
.03 
.10 

T 
.22 

■  26 

■  08 
.12 

.04 
.01 
.08 

■  10 

■  13 

T 

.01 
.02 
.02 

.06 
.02 

•  02 

•  02 

•  03 

T 

.34 

.27 

.51   T     T 

.69 

.26 

.02 

.16 

.03 

.46 
.39 

.44 
.02 
.22 

.01 
.16 
.10 
.19 

T 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRINGflORO 
SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  SW 
STATE  COLLEGE 

6.11 
7.10 
5.42 
2.94 
4.S4 

.47 

T 

T    1 

•  23 

•  26 

34 
69 
47 
10 
28 

.27 
.10 

•  05 

•  04 

•  46 

•  38 

•  50 

•  26 

•  18 

T 

.19 

T 

2.12  1.99 
.29   .49 

3^44   •IB 
•38   ^32 
.06  3.32   .06 

1.39 
.03 

T 

.20 
T 

.07 
■  05 

.02 
.29 

.08 
■  02 

■  07 

■  20 

■  02 
.32 
.01 

.10 

T 

.02 

•  01 

T 

.09 
.29 
•  22 

.27 

1.40 
.03 

T     T 
T 
.07 

T 

.01 

.90 
.87 
.16 

.10 

.06 
.19 

T 

STRAUSSTOWN 
STROUOSeuRG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 

7.42 
9.51 
6.42 
7.77 
7.09 

.49 

.45 
.09 
.20 
.37 

1 

62 
64 
90 
89 
70 

.94 

•  97 

•  44 
,19 

.64 

•  38 

•  S« 

i^r7 

•  63 

•  32 

.03 
.01 

1.23   .40 

.18  2.82 

1.62   .93 

2.32   .90 

.04  1.06 

1.39 

T 
1.86 

■  96 

■  08 

■  68 

■  08 

■  17 

■  04 

■  01 

.01 
.02 
.08 

.08 

•  02 

T 

.12 
.12 

.44 

.94   .01 

T 

1.20 
1.18 
.04 
.69 
.90 

.43 
.90 
.36 
1.27 
.96 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


•3 
I 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4    5   6 

7  1 

8  1 

9 

10   U   12 

13   14   15 

16  j 

17 

18 

19 

20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29 

30 

31 

SUTERSVILLE 

3,S« 

,38 

.05 

1.06 

•  97   • 

. 

.29 

.11 

.10 

.11 

.05 

.22 

* 

•  50  • 

TAMAOUA 

Hi24 

,53 

1,50 

.52 

.27 

1.16  1.73 

1.65 

1.31 

.03 

■  17 

1^65 

■  73  ■ 

TAMAQUA  t^    N  DAM 

RECORD  MI55IN5 

• 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

_ 

— 

— 

- 

1.26  3.04 

.07 

.20 

.04 

T 

.43   T 

■  97 

. 

TIONESTA  2  S£  DAM 

5.45 

,01 

1,22 

«75 

•  73 

.01 

T     .14   ,64 

T 

.10 

.26 

.01 

T 

•  02 

1.29   T 

■  27 

T    . 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

6.43 

.26  1,52 

•  33 

•  OS 

■53  1.15   .37 

.07 

■  25 

■  06 

■  06 

.07 

■  57 

.70 

■  03 

■  36 

.03  , 

TORPEDO  *  W 

e>03 

,04 

2.16 

.09 

•  40 

.04 

.96   .66 

■  10 

■  22 

•  04 

.15 

.04 

.80 

■  31 

•  02  . 

TOWANDA 

7i54 

,04 

.83 

.54 

•  13 

T 

.95   .95 

2.15 

■  47 

■  03 

T 

■  01 

.37   T     T 

■  40 

.67  . 

TOWER  CITY  5  SW 

7.10 

1.55 

•  09 

.36 

2.81   .09 

.60 

■  19 

T 

.09 

■  19 

■  10 

■  99 

.04  , 

TROY 

S.3S 

,72 

•  11 

.27 

1.93  2.00 

.65 

■  63 

■  07 

.01 

■  02 

.02 

■  63 

■  49 

,80  . 

TURLEPOINT  *.  NE 

7,68 

,05 

1,00 

•  11 

•  91 

•  02 

1^61  2.05 

■  43 

.17 

.06 

.07 

.17 

■72   .02 

■  03 

■  26  , 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

5i35 

,05 

.55 

•  09 

•  82 

1^11  1^82 

.07 

.06 

.05 

.01 

.16 

■  43 

.13  , 

UNION  CITY 

6.50 

.04 

1,80 

•  03 

•  50 

•  09 

•10   .39   .72 

.20 

■  17 

.28 

.09 

•  04 

.06 

1.49 

■  44 

■  06  . 

UNlONTOHN 

3.69 

,20   ,05 

•  94 

.04 

■75   ^69   ^05 

T 

■  10 

.05 

■  18 

.04 

.41 

T 

■  19 

T 

UPPER  OARGV 

5.60 

T 

,40 

,05 

.75 

1*84  1.60 

.05 

.03 

T 

T 

.01 

.10 

.03 

■  74 

• 

UTICA 

RECORD  MISSING 

, 

VANDERGRIFT 

4,66 

.45 

,16 

.75 

1.35   .30 

T 

T 

.26 

■  28 

.15 

.10 

.50 

■  26 

■  12  . 

VIRGINVILLE 

7,55 

,52 

1.5X 

•  64 

•  18 

•  02 

.62  1.26 

.70 

.68 

.02 

1^26 

•  14  , 

^/OWINCKEL 

5,83 

,03   T 

1.18 

•  18 

•  46 

T 

1.45   .75 

.16 

.06 

.30 

T 

.04 

T 

.60   .05 

.57 

■ 

VOWtNCKEL  1  WSW 

6,06 

,03   T 

1.18 

•  20 

,47 

T 

T 

T    1.45   .71 

.18 

.06 

.28 

T 

.04 

.92   .04 

.50 

■ 

WARREN 

7,38 

1.44 

,03 

,67 

,05 

1.41   .96 

.22 

.23 

■  09 

.09 

.08 

U3B 

.52 

■  21  . 

WATSONTOWN 

7.60 

1,00 

,20 

■  10 

3.10   .70 

.70 

.25 

.75 

■  80  , 

WAYNES8URG  2  W 

3.56 

,20 

,07 

.89 

.62   .35 

.16 

.06 

■  05 

.08 

■  34 

■  01 

.49 

■  24  . 

WELLSeORO  3  S 

8,03 

,05 

.62 

,08 

.45 

2.15  2.26 

■  03 

.76 

.16 

.04 

.05 

.28 

T 

.71 

.39  . 

WELLSVILLE 

5,57 

,55 

.43 

.39 

2.95   .16 

.02 

.05 

T 

.14 

.88 

• 

WERNER5VILLE  1  W 

6.42 

.45 

1.00 

,65 

.45 

.90   .47 

1^20 

.90 

.40  ■ 

WEST  CHESTER 

4,66 

,65 

.26 

.50 

.18 

.29   .96 

.07 

.05 

■  03 

.01 

.07       T 

1.53 

.06  . 

WEST  GROVE  1  E 

4,08 

,02 

,47 

.27 

.70 

•  64   ^52 

.13 

.24 

.60 

.49  , 

WEST  HICKORY 

6,03 

1,25 

.35 

.45 

1.10   ^65 

.08 

.30 

■  05 

1.50 

.30 

( 

WHITESBURG   , 

4,26 

,47 

.84 

1^32   ^47 

.05 

•  34 

T 

.54 

.16 

.07  . 

WILKES  SARRE 

6,88 

,28 

•  35 

•  54 

,25 

T 

•16   .72 

2.11 

.64 

.03 

T 

T 

■  22 

.83 

.75  . 

WILLIAMSBURG 

4,11 

,06 

.38 

•  11 

,23 

■89  1.54 

.05 

•  04 

T 

.02 

,44   T 

.15 

.20  . 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

7.78 

,01 

,07  1.02 

•  07 

,10 

4.38   .18 

.55 

.02 

■  01 

T 

T 

.16 

T 

■  74 

.47 

, 

WOLFSBURG 

1.93 

.33 

•  09 

,12 

.39   .51 

.02 

■  10 

■  01 

■  09 

T 

.04 

.13 

.10  . 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

4,65 

,02 

.71 

•  15 

,30 

2.49   .14 

.08 

■■■ 

■  02 

.02 

.15 

■  03 

.54 

• 

YORK  HAVEN 

6,05 

,42 

.52 

.56 

■  29 

.02 

2.02   .34 

.02 

T 

.01 

■  09 

1.11 

■  65  . 

2 I ON  GROVE 

a, 14 

,25 

.60 

.50 

,29 

.06 

1.40  1.06 

.12 

.86 

■  03 

■  03 

■  41 

.96 

1.57  . 

ZIONSVILLE  3  SE 

8,43 

,54 

.77 

.73 

,58 

.08 

.05  1.87 

2.11 

.61 

.06 

.02 

■  13 

.70 

■  18  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tables 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1955 


Station 


Day  Of  Month 


9       10      11       12      13      14     15      16      17      18      19 


21      22      23      24      25      26     27      28      29      30      31 


ALLENTOWN   WB    AP 

ALLENTOWN    GAS    CO 

ALTOONA    HORSESHOE    CURVE 

ARENOTSVILLE 

ARTEMAS    1    WNW 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BEAVERTOWN 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BUR6ETTST0WN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DU  BO  IS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

ERIE   CAA  AIRPORT 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


69   70   73 
47   41   41 


64   69   70 
66   4  3   44 


68   68   69 


65   68   70 

55   44   46 


57   68   70 

50   48   46 


68   69   69 


68   69   68 
52   35   37 


68   70   72 
56   40   42 


68   71   75 
54   47   48 


65   71   74 
52   46   47 


65   67   67 
39   33   29 


66   74   71 
40   34   34 


70   68   74 
43   34   33 


65   67   69 
47   39   41 


70   75   75 
50   42   36 


72   71   73 
60   42   42 


73   71   73 
53   41   44 


70   75   76 
45   35   31 


66   72   70 
55   46   42 


70   73   74 

60   44   47 


72   70   74 
54   44   47 


68   68   70 
43   32   34 


60   68   67 
44   35   35 


75   66   75 

46   50   47 


66   68   73 
41   40   36 


73   71   76 
57   48   46 


69   68 
37   37 


64   56   62 

51   40   40 


74   76   78 
50   42   41 


71   75   66 


66 

70 

59 

76 

70 

51 

37 

42 

48 

47 

68 

66 

72 

71 

78 

45 

35 

36 

37 

40 

69 

70 

72 

71 

73 

53 

40 

40 

44 

43 

58 

64 

66 

76 

71 

44 

39 

42 

53 

58 

47 

60 

73 

75 

47 

51 

68 

71 

50 

58 

73 

73 

47   48   50 


80   71   73 
54   55   61 


74   72   68 


70  75 

43  47 

75  77 

45  48 

73  76 
47  54 

77  71 
54  55 

74  73 
37  47 

76  71 
43  47 

76  80 

35  46 

70  72 

46  46 

79  81 

47  50 

65  70 

40  50 

75  73 

45  50 

73  76 

48  47 

73  74 

47  51 

78  71 
40  46 

79  69 

46  42 

74  73 

43  45 

74  76 

50  50 

74  79 

46  44 

76  73 

44  49 

75  69 

46  48 

79  73 

52  51 


69   73   71 


74   69 

45   44 


80   81 
54   57 


62   65 

47   49 


80   71   68 

64   49   42 


60  57  43 

78  73  69 

62  47  41 

73  80  64 

62  56  39 


80   72   64 

60   54   39 

79   68   58 


72  76  65 

53  54  44 

78  78  69 

63  56  42 

79  71  70 
65  54  47 

82  67  65 

64  47  42 

79  77  55 
62  46  31 

80  57  65 
55  37  34 

73  82  65 

62  47  30 

80  74  72 

65  37  35 

82  84  70 

65  50  33 

66  74  61 
55  53  38 

83  78  73 

63  57  42 

81  73  69 

64  48  40 

75  83 


70  68 

46  32 

64  68 

47  30 

81  62 

57  41 

75  72 

54  43 

84  60 

53  41 


79   67   67 
65   48   35 


70   66 

46   34 


70   68 

46   40 


80   73   59 


67   76   66 
51   50   40 


81   65.  61 


63  48  36 

64  68  61 
56  50  40 

86  80  70 


80   68   65 
61   44   38 


70 

82 

61 

69 

60 

53 

37 

34 

79 

75 

69 

74 

59 

51 

39 

43 

80 

58 

66 

71 

55 

49 

44 

50 

75   81   79 
45   50   47 


70   77   82 
43   48   50 


74   78   77 
40   6  3   46 


70   76   81 
40   43   46 


74   73   74 
40   42   45 


76   79   76 


69  75   76 

52  51   42 

75  79   78 

41  44   47 

77  84   81 

54  60   68 

68  72   72 
48  61   48 

74  72   76 

35  35   33 

75  74   73 

36  34 

69  75   77 
30  32 

75  76   75 
36  37   38 

69  75 

42  36 

65  73   78 

39  42   46 

78  82 
42  45 

76  79   78 
39  41 

71  77 

47  66   53 

74  75 

33  34 


6S   69   67 


76   75 
31   31 


31 

32 

67 

70 

41 

44 

64 

70 

68  74  79 

40  43 

79  82 

44  48  46 

66  73  79 

39  34  34 

73  75  76 

44  40  39 

74  78  73 

45  44  41 

73  75  76 
42  42  37 

74  78  80 


72   76   80 
39   42   47 

66   70   71 
29 

78 

46 

72 

39  40   37 

60   65   73 

40  44   49 

77   79   79 
39   40   41 

70   74   73 
42   43   34 


59 

50 

70 

70 

60 

60 

68   56   56 

44   50   46 


80   76   52 
45   47   52 


64  52  66 

40  38  40 

73  59  65 

77  67  56 

43  44  51 

76  70  65 
60  60  58 

69  59  65 

59  50  56 

59  52  48 

51  47  44 

72  54  54 

38  43  46 

55  53  52 

41  47  43 

77  55  56 
36  40  40 


71   55 
41   51 


76   55 
45   47 


72   72 

42   50 


73   63 

55   54 


76  60 

44  54 

82  79 

65  59 


63  55  56 

40  43  45 

59  59 

40  42 

80  77 

45  52  52 

77  73  68 

62  61 

76  60  55 

40  43  48 

59  54  52 

60  46  49 

65  53 

49  47  48 

67  56  54 

47  49  41 

74  67  66 


80   76   67 
40   42   57 


53   48   48 
38   44   41 


78   58   64 
63   50   49 


53   54 
50   48 


70  56  61 

49  51  54 

77  57  55 

45  49  49 

69  53  54 

40  48  40 

77  58  63 

40  40  50 

76  70  67 

49  67  65 

64  57  53 

48  45  50 


55   57   60 
44   44   47 


67   55   58 
50   44   45 


42   41   41 

69   50   50 

47   43   41 


60  52  58 

39  44  45 

59  51  55 

60  58  51 
43  43 


56   59 
47   46 


55   60 
39   40 


53   58 
29   32 


65   59 
37   40 


67   55 
42   40 


64   49 
46   41 


60   58 
47   43 


60   68 
40   41 


52   49 
38   39 


59   50 
29   41 


66   53 
50   42 


64   61 

48   40 


55   55 
43   41 


51   47 
45   43 


51   44 
43   39 


57   50 
43   44 


65   59   58 


68   64   53 
50   41   42 


50   44   44 
36   37   37 


58   61 
41   45 


60   48   52 
42   39   41 


60   49   43 
45   40   40 


57   53   58 

44   45   44 


55   48   45 
38   40   40 


57   55   47 
40   43   41 


41   39   40 


63 

43 


60   62   54 

47   46   43 


57   62   64 
43   42   40 


55   60   54 
42   42   38 


56  64 
42  46 

59  62  67 

51  59  51 

38  44  40 

59  54  51 

41  40  40 

62  63  52 

60  46  46 

53  59  60 

41  39 

53  59  58 

38  42  39 

57  60  67 

40  38  41 

54  56  65 

39  37  39 

57  63  60 

39  39  37 

58  68  63 
45  34  48 

48  54  50 

36  39  42 

50  56  67 

44  45  40 

61  64  69 

40  41  40 

64  63  65 

51  45  50 

59  62  57 
38  32  37 

55  64  65 

41  41 

60  62  64 

43  41 


41   40 
50   50 


42   35   35 


60   58 
44   45 


59   52 

42   42 


62   52 

44   48 


59   64   68 


59   65 

38   38 


48   55   59 

39   39   35 


54   61 

48   44 


55   60 
38   39 


48   53   57 

39   37   42 


62   66   64 
44   37   42 


57 

58 

63 

53 

41 

39 

38 

29 

53 

58 

52 

58 

40 

41 

39 

29 

60 

65 

65 

59 

40 

39 

39 

31 

56   62   55 

46   47   43 


S3   56   61 
35   32   32 


63   69 

29   37 


67   57   61 
35   30   32 


58   73 
38   33 


57   61   64 


60  58 

28  34 

56  62 

34  30 

56  61 

39  32 

54  73 

31  38 

50  66 

25  23 

54  70 

28  28 

62  57 

23  23 

58  60 

34  29 

67  74 

28  27 

46  48 

32  25 

60  53 

37  33 

59  63 

33  31 

70  64 

41  45 

56  72 

24  25 

59  75 
23  23 

69  57 

35  29 

60  64 
37  31 

65  62 

33  29 

63  59 

29  32 

49  61 

28  31 

58  75 

29  32 


56   60   57 


58  45  62 

30  25  25 

54  69  65 

22  29  29 

66  72  76 

33  34  48 

57  65  65 


55   45   53 
30   29   34 


62   75 
32   30 


60  68 

29  39 

51   71  67 

35   43  37 


62   61 
28   33 


49   63 

30   37 


48   62   70 
33   29   33 


65   53 

39   30 


50   65 
40   37 


49   63  66 


47  60 

31  33 

62  62 

30  34 

63  62 

34  40 

58  69 

32  38 

54  65 

26  25 

59  68 

33  25 

49  65 

24  26 

64  72 

30  37 

57  74 

38  29 

42  56 

25  32 

66  67 

32  37 

69  67 

34  33 

52  64 

36  37 

60  67 

26  25 

64  75 

28  25 

52  65 

29  35 

69  66 

31  36 

46  64 

29  31 

56  68 

36  28 

55  64 

29  27 

64  70 

34  31 


51   63   60 


70  47  62 

25  29  33 

43  96  66 

25  29  24 

49  62  69 

32  42  36 


58   40   55 
28   28   32 


48   64   70 
33   32   31 


66   42   50 

31   26   28 


54   64   60 
30   30   34 


6«   67 

47   48 


62   70   67   68 
36   38  .49   38 


59   58   4S 
43   39   29 


65   62 

38   49 


69   43 
41   33 


67  65  60  57 

33  38  36  28 

71  68  69  59 

37  51  48  37 

71  66  66  99 

41  50  60  43 

73  69  56  41 

51  50  37  34 

69  67  59  42 

32  38  38  26 

71  63  53  41 

32  47  30  30 


70  75  70 

25  27  40 

70  62  58 

34  35  31 

74  76  69 

43  43  38 

61  65  61 

25  31  48 

67  63  67 
37  47  50 

68  65  52 

37  40  40 


63   72 

39   47 


72   65 

30   38 


70   55 
37   31 


62   69 
35   35 


70   68   69 
37   47   52 


73   74 
37   36 


70   69   59 
38   49   42 


68   61   57 
45   48   38 


73   70   59   42 
38   56   4S   39 

69   69   58   99 


61  72 

30  31 

70  57 

34  49 


39 
22 

76   76   67   90 
41   61   44   38 


57   63 
32   48 


75   73 
36   40 


72 
29 


61   43 
43   34 


54   42 
28   29 


61   50 
34   33 


68  68  70  60 

39  46  46  31 

70  70  52  44 

51  52  41  37 


67<0 
45<1 

64.3 
42i3 

67.2 
42.8 


65.4 
43.9 


64.4 
41.3 

67.2 
44.7 

67.1 
48.9 

52.4 
43.9 

62.7 
37.0 

62.1 
38.1 

65.7 
34.9 

65.6 

39.4 

67.2 

41.8 

61.4 
39.9 

68.2 
45.6 

67.4 
42.5 

66.1 
49.3 

63.9 
36.4 

65.9 
36.2 

68.2 
42.7 

69.7 
46.1 

66.7 
39.0 

53.3 
41.5 

60.1 
40.7 

66.0 
43.6 


68.7 
42.2 


62.4 
45.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Conlinued 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    195S 


Day  Oi  Month 


9      10      11      12      13      14     IS      16      17     18      19 


20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


EVERETT    1    SW 


FARRELL  SHARON 


FORD  CITY  4  S  DAM 


FREOERICKSVILLE  2  SE 


GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GORDON 

GRATZ  1  N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLTWOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

IRNIN 

JAMESTOWN  2  NW 

JIM  THORPE 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NM 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  3  WNW 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 

MIDLAND  DAM  7 

MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX  I  70 
MIN   49 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


70   71 
42   46 


74   82 
34   42 


72   72 

47   60 


62   70 

43   37 


81   68   77   85   66   70 

45   52   56!  58   47   35 


65   74   73   79 


73   73 

36   37 


65   67 

45   49 


69   71 

46   43 


70   71 
44   46 


66   68 
35   37 


MAX   73 

MInI   58 


MAX   69 

min;  47 


62   68 

38   41 


70   75 
33   35 


69   71 
42   41 


70   73 
44   47 


63   67 
32   34 


72   75 
51   53 


74   73 
48   43 


73   75 
41   39 


75   78 
43   41 


62   69 
33   35 


70   73 
38   40 


72   76 

44   48 


63   70 
30   30 


70   71 

39   44 


70   72 
43   44 


67   69 
44   45 


60   64 

38   37 


71   72 
42   42 


68   71 
31   33 


71   73 
40   44 


69   72 
35   36 


70   74 
52   52 


70   76- 
51,  63 


68   69   76 
40   44   52 


62   69 
35   35 


72   73 

34   30 


70   72 
45   47 


70   71 
41   42 


59   63 
35   36 


69   70 
45   43 


76   77   73 


70   72 
50   59 


74   73 
49   56 


72   75 
48   52 


71   69 
43   53 


72   73 
48   46 


67   72 

51   60 


74   74   75 


72  70 
51  61 

69  75 

40  45 

73  73 
55  63 


76   71 
48   51 


73   76 
49   61 


60   75 
53   61 


79   65 
49   56 


74   77   75 
42   47   58 


76   83   72 


80   73   67 
53   49   37 


65   76   70 
62   53   43 


81  69  69 

67  55  43 

76  82  65 

62  56  42 

71  75  66 

59  53  34 

68  78  63 

60  55  38 

81  51  70 

52  47  35 

76  82  65 


82  74  69 

66  50  45 

65  72  61 

56  55  44 

81  73  70 

66  53  46 

72  81  64 

51  59  39 


86  75  66 

63  51  35 

85  60 

65  49 

73  60  50 

64  47  40 

70  73  72 

60  55  42 

73  67  62 


70  78  78 

37  40  39  41 

78  79  781  55 

43  36  4ol  45 


56  56 
52  42 

57  55 
39  46 


62   55   55   61 
44   42   43   43 


51   61   70 


72   56   50   49 


31   31   30i  32   40   40   26 


54   *8   59;  55   66   58   60   75   67,  49   64   74   75   71   58   47 
39   42   42,  42   42   43,  30   29   35   30   36   29   36   49   40   36 


49   50   531  51   54   38 


75   71 
41   46 


73   72 
47   60 


72   73 

47   50 


76   75 
40   52 


78  73 

49  52 

65  72 

49  56 

71  68 

51  59 

80  73 

43  47 

74  74 

59  60 

70  70 

49  59 

78  65 

45  55 

67  74 

53  62 

74  70 

52  61 

59  72 

57  61 

70  73 

47  51 

72  71 

48  59 


60  57 

48  30 

63  70 

45  37 

76  70 

56  42 

80  65 

56  45 


56   76   60 
60   51   37 


69   60   66 
62   58   42 


55   47   35 
82   76   71 


51   52   37 


72   80   59 
58   52   32 


SI   59   69 
56   45   40 


71   79 
64   49 


80   68 
50   32 


80  75  69 

65  50  45 

82  62  62 

54  45  44 

63  74  58 

56  52  40 

79  72  67 

65  48  40 


68   73   75 
37   36   38 


73   77   75 
38   39   38 


66   71 
46   5  5 


81 

47 


71   76   62 
42   48   44 


72  76  75 

35  40  37 

57  73  77 

38  44  40 

75  79  78 

36  37  38 

70  76  81 

39  40  45 

75  80  80 

49  55  49 

65  72  76 

41  41  44 

75  77  80 

49  55  53 


72  79  80 

38  37  39 

71  75  74 

34  35  35 

74  79  79 
41  42  40 

68  73  75 

40  40  41 

78  85  81 

41  51  45 

70  74  79 

40  41  39 

65  72 

30  33 

75  80 

42  43 


76 

31 

SO 
34 

75   79   77 
42   44   43 

58   7  5   78 
45   46   48 

68   77   78 
38   39   39 


76   75 
37   36 


80  78 

41  40 

74  78 

32  33 

80  80 

59  57 

78  79 

49  41 

73  76 

38  39 

76  74 

30  35 

78  77 

5  0  48 

58  71 

50  47 

71  75 

48  52 

78  75 

47  47 


75   56   55 

39   47   47 


49|  53 
42 


73   57 
46   44 


54   52   49   57 
43   42   41 


76   70   65 
55   62   65 


70 

70 

67 

62 

63 

64 

60 

60 

62 

45 

40 

41 

81 

76 

62 

58 

61 

58 

45 

52 

51 

48 

44 

42 

72 

65 

64 

60 

59 

54 

45 

59 

55 

42 

42 

42 

75 

73 

65 

65 

50 

51 

40 

54 

54 

46 

42 

41 

60 

55 

53 

51 

46 

58 

51 

42 

47 

3/ 

44 

41 

81 

78 

65 

68 

59 

59 

45 

50 

51 

43 

40 

40 

76 

58 

65 

58 

56 

55 

52   55   53 


70  66 

54  55 

71  57 
45  53 

55  53 
49  48 

55  52 

47  45 

55  55 

44  43 

67  55 

59  55 

67  57 

45  48 

55  52 

46  46 

56  57 
51  42 

71  67 

62  58 

76  58 

53  56 


59   62 
35   38 


59   62   62 

42   38   47 


65   55   55   50 

48   44   43   43 


49   42   44 
70   54   51 


57   58   59 
50   46   46 


39   41   46 


64   65   70 
49   40   40 


56   61   65 

45   45   40 


55   61   60 
39   35   32 


34   38   50 


67  48  62 

30  30  29 

45  61  70 

31  32  29 

60  48  59 

38  39  38 


67   48 
43   29 


56 

52 

71 

51 

62 

50 

35 

29 

46 

35 

25 

31 

68 

59 

62 

69 

64 

70 

39 

32 

39 

40 

33 

37 

56 

58 

65 

47 

58 

59 

29 

28 

42 

33 

25 

33 

62 

58 

60 

62 

39 

61 

34 

70  60  46 

42  42  31 

69  66  61 

38  59  40 


70   70   66   60 
35   45   54   35 


70 
39 


63   52 
37   34 


41   41   37   35   32   34  1  35   29   37;  38   41 


56   66   56 
39   40   47 


55   59   66 

41   39   40 


50   53   65 
45   45   42 


55   55   59 
43   44   45 


58   64   59 
48   45   45 


53   60   65 
41   42   37 


59   50   61 
44   35   37 


59   59   50|  51   64   64 

40   43   431  46   40   46 


47   56 

43   39 


57   51   57 
50   42   43 


37   41   40 


76   71   71 
40   40   50 


80  74  58 

44  47  54 

62  55  53 

50  37  47 

75  62  61 

44  52  52 

78  71  54 

33  36  50 

78  69  68 


71  54  57 

42  51  41 

74  54  56 
40  44  44 

70  55  54 
46  40  42 

75  68  58 
52  57  5  5 

58  56  52 

51  45  43 

71  58  62 

51  53  54 

73  68  65 

52  61  50 


63   59   58 
50   40   43 


53 
40 


48   42   40 


64   59   53 
45   45   46 


49   47   56 
46   44   36 


55   51   52 
46   42   43 


62   63 

48   49 


50   51 
43   43 


50   46 

44   41 


35   36   38 


57   57 
44   45 


56   48   56 

42   46   47 


63   49   48 
47   38   39 


55   57   57 


61   65   68 
45   41   38 


56   60   63 

44   43   39 


48   54   64 
39   42   45 


56   61   65 

44   44   39 


55   53   61 
38   42   40 


66 

40 


57   62   63 
42   42   40 


64   65 
44   43 


53   59   58 
45   45   45 


50   59 
41   44 


60   63   66 


45   43   421  42   39   42 


60  73 

26  30 

66  59 

36  32 

58  63 

38  35 

58  45 

30  24 

55  62 

41  37 

67  60 

33  28 

58  73 

28  30 

56  72 

30  32 

54  57 

28  37 

62  60 

34  27 

65  60 
32  30 

52  52 

24  25 

58  66 

31  26 

62  61 

35  30 

66  55 

37  31 

58  46 

26  25 


69   58 
35   32 


25   28   30 


66   46   61   73  1  72   69   59   44 


35   28   36   48   41   32 


53  68 

34  34 

66  65 

33  41 


67   72   69 
34   38   50 


66   68   70 
40   50   42 


65   47   56   55   70   52   52 
33   32   35   30   30   39   38 


64 

51 

68 

65 

37 

40 

43 

47 

49 

54 

69 

70 

29 

31 

30 

33 

62 

70 

74 

70 

27 

27 

35 

46 

65   70 

36   35 


72   72 
39   54 


63   46   60  I  71   71   69 
32   32   30   32   43   42 


63   63 

28   33) 


51   62 
33   32 


40   55 
28   23 


64   72, 
29   30 


65   621 

30   33 1 


72   78   63   47 

34   38   46   29  i 


64   70   60   45 
24   31   44   24 


72   53   55   48 


33   39   32 


63 1  70 
32  1  39 


90   65 1  61   68   68   70 
30   34'  38   42   47   35 


61 

29 


60   63   71 

44   40   46 


60   65   73 
33   30   41 


54   56   71 
27   28   34 


60   71 
24   23 


55   58   66 
33   32   41 


45   58 
28   27 


68   51   65 

38   31   35 


54   59 
39   29 


54   65   65 
40   42   46 


54   71   71 
34   32   35 


63   45   60 
33   33   29 


50   62   65 
24   34   32 


66 

39 


66   39   55 


28 

35 

36 

63 

60 

68 

31 

36 

39 

65il 
39i2 


65.7 
40 19 


64  13 
48i2 


68  1 0 
45.1 

68.6 
44.2 

64.4 
40.5 

64.1 
42.4 

64.5 
40.1 

68.6 
42.3 

67.4 
46.4 

63.0 
39.8 

67.3 
49.1 

66.4 
41.3 

65.2 
40.5 

67.0 
43.8 

63.7 
40.4 

67.2 
44.0 

67,1 
42.2 

61.0 
35.3 

65.8 
39.7 

68.1 
44.7 

66.7 
44.5 

63.9 
38.5 


69   67   62   64   67.3 
35   36   51   33   43.2 


65 

55 

44 

62 

|4 

45 

43 

34 

39 

9 

65 

55 

47 

65 

8 

50 

45 

35 

42 

7 

73 

61 

48 

64 

9 

31 

39 

28 

36 

8 

68 

69 

62 

69 

4 

53 

50 

42 

51 

3 

60 

56 

46 

64 

7 

46 

34 

27 

42 

0 

37   43   31 


66   66   67   57 


39   49   46 


68   66   51 
42   49   37 


56   69   65   50 


50 
67 


63.2 
39.1 

64.9 
35.9 

67.2 
46.9 

62.1 
44.2 

60.1 
42.2 


56   65.7 
34   44.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1955 


Day 

Oi  Month 

1 

Station 

" 



0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MT  6RETNA  2  SE 

MAX 

as 

69 

71 

71 

73 

68 

78 

71 

68 

7* 

78 

77 

74 

68 

66 

54 

57 

57 

59 

63 

62 

69 

50 

66 

62 

66.9 

MIN 

47 

43 

44 

47 

48 

58 

63 

48 

40 

43 

50 

46 

50 

61 

52 

46 

41 

40 

42 

42 

39 

32 

30 

30 

31 

29 

35 

39 

39 

40 

33 

42.8 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

61 

65 

67 

66 

71 

71 

70 

59 

70 

74 

77 

76 

75 

60 

62 

60 

48 

54 

56 

58 

68 

50 

54 

63 

42 

55 

66 

66 

60 

60 

59 

62.0 

MIN 

52 

38 

38 

43 

51 

54 

56 

51 

55 

41 

50 

49 

48 

54 

53 

43 

37 

41 

44 

39 

39 

29 

27 

42 

29 

30 

36 

37 

43 

65 

36 

43.2 

MUHLENBUR6  1  SE 

MAX 

60 

67 

69 

71 

74 

74 

75 

72 

68 

72 

78 

76 

67 

66 

63 

66 

50 

53 

56 

60 

67 

60 

68 

67 

46 

67 

69 

68 

69 

67 

93 

64.4 

MIN 

43 

35 

40 

44 

54 

48 

59 

46 

37 

46 

45 

44 

48 

56 

54 

45 

45 

41 

35 

38 

40 

40 

27 

43 

28 

28 

34 

40 

49 

47 

33 

42.3 

NEWBURG  3  W 

MAX 

76 

74 

74 

69 

76 

79 

82 

76 

74 

72 

74 

75 

70 

65 

67 

69 

60 

60 

66 

68 

71 

61 

61 

68 

64 

71 

72 

78 

68 

68 

58 

69.5 

MIN 

58 

48 

50 

57 

51 

64 

66 

62 

44 

48 

61 

52 

54 

50 

96 

48 

48 

47 

48 

44 

42 

33 

31 

48 

40 

38 

46 

48 

49 

40 

33 

48.2 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

76 

73 

74 

80 

78 

75 

85 

70 

69 

74 

76 

72 

70 

S4 

54 

64 

60 

58 

64 

64 

61 

59 

74 

70 

47 

64 

72 

74 

71 

65 

50 

66.7 

MIN 

47 

35 

35 

45 

53 

60 

65 

50 

38 

37 

39 

40 

50 

41 

48 

36 

44 

44 

42 

35 

45 

28 

28 

40 

31 

37 

29 

34 

47 

43 

31 

41.2 

NEWELL 

MAX 

73 

71 

75 

80 

80 

72 

82 

84 

64 

70 

76 

80 

78 

67 

52 

54 

58 

52 

52 

57 

66 

64 

62 

76 

53 

58 

66 

74 

72 

68 

49 

66.9 

MIN 

57 

49 

46 

52 

54 

62 

65 

52 

40 

40 

41 

41 

47 

49 

48 

38 

45 

46 

47 

43 

44 

34 

33 

52 

32 

37 

34 

37 

44 

44 

34 

44.7 

NEWPORT 

MAX 

65 

70 

70 

72 

74 

63 

67 

81 

65 

70 

78 

80 

78 

74 

66 

65 

68 

55 

56 

61 

65 

66 

58 

63 

65 

51 

65 

67 

67 

63 

69 

66.6 

MIN 

60 

41 

42 

45 

46 

55 

63 

57 

40 

40 

41 

43 

44 

45 

65 

48 

45 

46 

41 

40 

37 

34 

29 

29 

38 

29 

32 

33 

36 

46 

33 

42.3 

NEW  STANTON 

MAX 

79 

77 

78 

80 

78 

78 

87 

63 

70 

76 

80 

78 

60 

54 

65 

59 

51 

53 

65 

68 

66 

60 

78 

71 

SO 

65 

75 

76 

74 

66 

60 

68.7 

MIN 

42 

41 

38 

40 

45 

59 

52 

40 

33 

34 

35 

37 

33 

49 

41 

35 

40 

44 

40 

42 

37 

29 

34 

37 

29 

33 

35 

35 

40 

32 

30 

38.4 

NORRISTOWN 

MAX 

72 

72 

74 

74 

74 

72 

83 

72 

71 

79 

81 

85 

76 

71 

69 

57 

67 

66 

66 

68 

73 

59 

63 

72 

63 

64 

62 

71 

70 

68 

62 

69.8 

MIN 

56 

54 

48 

48 

53 

62 

69 

54 

47 

47 

52 

51 

54 

64 

65 

49 

47 

49 

48 

44 

47 

41 

34 

44 

39 

39 

38 

40 

53 

48 

42 

48.9 

PALMERTON 

MAX 

66 

66 

69 

70 

73 

63 

76 

72 

69 

76 

81 

77 

66 

67 

68 

54 

54 

57 

60 

62 

63 

53 

60 

68 

47 

61 

60 

68 

65 

67 

98 

69.1 

MIN 

46 

39 

43 

44 

47 

60 

63 

41 

40 

40 

46 

47 

47 

58 

54 

44 

43 

45 

44 

39 

42 

32 

28 

41 

31 

29 

32 

34 

45 

50 

38 

43.0 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 

72 

72 

74 

74 

74 

75 

84 

74 

71 

78 

84 

84 

80 

71 

68 

59 

62 

64 

65 

69 

70 

59 

63 

72 

64 

66 

64 

72 

70 

68 

62 

70.1 

MIN 

60 

55 

54 

55 

58 

64 

69 

57 

52 

54 

61 

57 

58 

63 

68 

51 

48 

51 

63 

49 

50 

44 

43 

48 

44 

44 

44 

48 

64 

51 

44 

92.9 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

71 

71 

71 

73 

74 

75 

84 

72 

70 

77 

81 

81 

79 

71 

67 

57 

64 

63 

62 

66 

68 

57 

63 

72 

62 

65 

62 

72 

70 

68 

61 

69.0 

MIN 

57 

52 

50 

48 

53 

63 

68 

52 

48 

48 

66 

53 

55 

63 

56 

50 

46 

46 

47 

45 

47 

40 

36 

44 

41 

39 

40 

41 

49 

49 

40 

49.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

71 

70 

74 

73 

74 

74 

84 

74 

72 

78 

84 

83 

79 

72 

69 

61 

62 

62 

63 

65 

69 

67 

62 

73 

61 

64 

62 

72 

70 

70 

61 

69.5 

MIN 

65 

56 

47 

47 

48 

63 

69 

50 

46 

44 

61 

68 

60 

65 

61 

54 

52 

51 

53 

59 

51 

47 

35 

47 

46 

46 

49 

49 

56 

54 

47 

62.8 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 

72 

71 

75 

75 

73 

73 

82 

81 

70 

76 

79 

81 

82 

74 

69 

62 

62 

63 

62 

65 

70 

69 

62 

71 

59 

64 

63 

71 

70 

70 

69 

70.6 

MIN 

62 

47 

49 

46 

52 

62 

67 

58 

45 

44 

52 

49 

53 

64 

62 

53 

46 

43 

40 

41 

46 

39 

33 

60 

42 

34 

35 

39 

48 

62 

50 

48.5 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 

72 

70 

72 

72 

73 

73 

82 

70 

72 

78 

81 

81 

75 

69 

66 

56 

62 

64 

63 

65 

68 

59 

62 

71 

52 

64 

63 

70 

68 

67 

60 

68.4 

MIN 

58 

53 

55 

55 

58 

61 

66 

56 

53 

55 

62 

59 

67 

62 

57 

60 

48 

50 

52 

50 

51 

44 

43 

46 

43 

44 

48 

61 

62 

61 

46 

92.8 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

MAX 

65 

68 

68 

74 

69 

67 

75 

58 

66 

72 

76 

76 

68 

52 

54 

62 

45 

47 

53 

58 

60 

53 

60 

62 

41 

58 

67 

67 

57 

54 

46 

60.8 

MIN 

40 

31 

36 

47 

42 

58 

53 

45 

41 

47 

39 

33 

41 

50 

41 

41 

41 

40 

39 

37 

36 

29 

37 

33 

30 

40 

30 

36 

50 

28 

22 

39.1 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

73 

71 

72 

74 

74 

72 

84 

80 

70 

77 

80 

82 

81 

74 

68 

64 

62 

66 

63 

67 

70 

60 

60 

71 

62 

64 

63 

72 

70 

69 

66 

70.0 

MIN 

57 

41 

41 

41 

46 

59 

63 

55 

39 

39 

43 

42 

45 

61 

60 

46 

44 

42 

42 

37 

39 

39 

27 

43 

38 

28 

29 

32 

42 

69 

33 

43.6 

PIMPLE  HILL 

MAX 

59 

59 

65 

65 

70 

71 

62 

67 

57 

64 

71 

78 

74 

60 

52 

61 

48 

49 

52 

54 

66 

68 

45 

63 

61 

41 

54 

59 

64 

68 

59 

99.7 

MIN 

51 

41 

45 

48 

52 

54 

64 

60 

41 

45 

49 

53 

50 

52 

52 

46 

37 

40 

39 

39 

43 

28 

31 

40 

27 

30 

34 

39 

47 

49 

34 

43.2 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

66 

72 

72 

78 

68 

72 

81 

60 

66 

73 

73 

73 

60 

52 

62 

67 

47 

62 

53 

61 

60 

64 

72 

66 

47 

63 

71 

72 

69 

50 

44 

63.1 

MIN 

50 

44 

45 

55 

59 

62 

56 

46 

41 

43 

44 

44 

49 

45 

42 

39 

43 

45 

43 

40 

41 

33 

37 

37 

30 

40 

35 

43 

47 

36 

36 

43.9 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

69 

74 

75 

80 

70 

75 

84 

64 

69 

75 

76 

76 

62 

54 

55 

59 

51 

54 

55 

64 

63 

67 

75 

68 

51 

66 

73 

79 

70 

50 

47 

69.7 

MIN 

52 

47 

48 

57 

59 

65 

58 

53 

46 

48 

49 

47 

•52 

49 

48 

44 

44 

46 

46 

44 

43 

38 

37 

39 

35 

42 

39 

4« 

49 

43 

40 

46.9 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

59 

59 

64 

65 

63 

72 

62 

74 

58 

63 

70 

77 

73 

56 

61 

64 

46 

47 

61 

63 

57 

54 

42 

55 

67 

39 

63 

52 

69 

60 

59 

59.5 

MIN 

51 

31 

33 

37 

38 

48 

55 

52 

38 

41 

47 

44 

40 

51 

53 

45 

37 

38 

39 

38 

43 

29 

23 

26 

29 

29 

32 

31 

35 

40 

32 

38.9 

PORT   CLINTON 

MAX 
MIN 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

70 

65 

71 

71 

74 

71 

74 

83 

62 

66 

72 

75 

74 

66 

53 

53 

65 

48 

53 

58 

61 

60 

55 

71 

65 

45 

60 

69 

72 

67 

48 

63.7 

MIN 

48 

35 

34 

36 

48 

50 

49 

48 

35 

36 

38 

39 

38 

46 

45 

40 

40 

40 

40 

34 

37 

25 

26 

31 

29 

28 

27 

26 

36 

42 

29 

37.2 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 

70 

70 

72 

72 

74 

70 

81 

77 

68 

74 

80 

80 

76 

68 

66 

59 

58 

60 

60 

63 

65 

63 

62 

62 

60 

61 

60 

71 

68 

67 

65 

«7.8 

MIN 

56 

45 

39 

40 

43 

58 

62 

56 

40 

42 

49 

42 

45 

69 

68 

48 

42 

44 

47 

38 

39 

33 

27 

29 

.36 

26 

28 

31 

39 

58 

38 

43.1 

READING  WB  CITY 

MAX 

70 

70 

73 

73 

75 

72 

81 

74 

70 

76 

81 

80 

76 

69 

66 

65 

69 

58 

63 

65 

65 

58 

61 

69 

61 

65 

63 

72 

71 

69 

99 

68.0 

MIN 

53 

46 

47 

49 

52 

61 

66 

53 

47 

51 

66 

51 

66 

65 

64 

48 

46 

48 

47 

46 

49 

40 

34 

45 

40 

40 

44 

41 

63 

47 

♦I 

48.9 

RIDGWAY  3  W 

MAX 

65 

73 

70 

76 

75 

69 

82 

71 

66 

72 

75 

72 

57 

64 

56 

62 

48 

65 

55 

60 

56 

64 

69 

64 

43 

57 

65 

71 

62 

65 

42 

62.9 

MIN 

43 

32 

33 

39 

46 

60 

61 

60 

33 

32 

34 

33 

36 

48 

49 

37 

37 

40 

35 

40 

40 

28 

24 

37 

30 

28 

24 

29 

39 

34 

28 

37.4 

SALINA  3  W 

MAX 

67 

72 

74 

77 

74 

73 

83 

70 

66 

73 

76 

75 

70 

56 

53 

68 

50 

61 

56 

61 

61 

56 

72 

67 

48 

66 

69 

73 

68 

60 

43 

65.0 

MIN 

51 

40 

39 

51 

53 

61 

65 

50 

40 

39 

41 

41 

49 

48 

47 

43 

44 

43 

46 

36 

46 

28 

31 

39 

31 

39 

30 

40 

49 

40 

32 

43.0 

SCRANTON 

MAX 

63 

65 

69 

69 

73 

78 

68 

78 

62 

72 

73 

79 

79 

68 

68 

70 

64 

54 

55 

67 

62 

59 

48 

61 

72 

44 

59 

58 

74 

64 

67 

65.2 

MIN 

56 

38 

42 

43 

44 

42 

53 

55 

43 

43 

47 

47 

47 

62 

56 

53 

41 

41 

41 

41 

41 

32 

30 

32 

33 

34 

41 

38 

40 

4« 

40 

43.0 

SCRANTON  W8  AIRPORT 

MAX 

64 

70 

70 

71 

75 

65 

75 

72 

66 

72 

79 

77 

66 

67 

66 

53 

52 

64 

55 

60 

58 

46 

59 

70 

43 

69 

58 

70 

65 

66 

93 

63.7 

MIN 

45 

37 

43 

46 

50 

59 

65 

49 

43 

47 

48 

45 

66 

57 

53 

42 

42 

46 

43 

42 

41 

32 

31 

39 

32 

33 

36 

36 

48 

45 

37 

44.1 

SELINSOROVE  CAA  AP 

MAX 

67 

70 

70 

72 

73 

66 

78 

66 

70 

76 

80 

76 

73 

67 

66 

53 

51 

56 

57 

64 

63 

54 

60 

65 

48 

64 

62 

66 

64 

67 

93 

65.1 

MIN 

45 

39 

42 

45 

48 

61 

64 

44 

38 

41 

41 

43 

42 

65 

49 

46 

47 

44 

39 

40 

39 

32 

28 

40 

29 

30 

31 

33 

39 

38 

33 

41.6 

SHIPPENSBURG 

MAX 

74 

72 

73 

75 

73 

71 

83 

78 

72 

80 

82 

81 

76 

72 

66 

63 

69 

56 

62 

66 

69 

67 

63 

68 

66 

66 

68 

67 

66 

65 

96 

69.2 

MIN 

54 

42 

45 

49 

48 

58 

65 

55 

41 

46 

49 

45 

46 

53 

51 

43 

43 

43 

42 

42 

41 

34 

30 

46 

38 

34 

35 

37 

41 

46 

31 

44.2 

SHIPPINGPORT  WB 

MAX 

65 

72 

73 

79 

67 

74 

82 

61 

67 

73 

75 

76 

60 

66 

52 

58 

48 

56 

54 

62 

60 

66 

75 

69 

48 

65 

73 

74 

70 

61 

49 

64.3 

MIN 

45 

41 

41 

62 

56 

63 

58 

43 

41 

40 

42 

43 

48 

43 

40 

38 

44 

46 

43 

42 

38 

30 

33 

39 

32 

37 

33 

40 

48 

34 

34 

42.2 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

69 

72 

73 

79 

73 

72 

82 

69 

66 

74 

78 

75 

70 

68 

63 

51 

46 

58 

57 

62 

69 

57 

73 

67 

59 

63 

71 

78 

70 

50 

46 

66.4 

MIN 

48 

39 

42 

51 

55 

60 

64 

49 

40 

42 

42 

44 

49 

46 

51 

39 

44 

44 

44 

40 

51 

36 

45 

36 

28 

24 

43 

41 

46 

38 

34 

43.6 

SOMERSET  MAIN  ST 

MAX 

68 

68 

70 

75 

70 

69 

81 

72 

64 

70 

75 

72 

67 

56 

52 

54 

47 

48 

50 

57 

63 

65 

70 

64 

45 

60 

68 

71 

64 

59 

42 

62.7 

MIN 

54 

42 

42 

48 

47 

58 

60 

49 

34 

40 

35 

33 

39 

48 

44 

41 

39 

40 

41 

41 

42 

27 

29 

36 

29 

32 

29 

34 

50 

41 

26 

40.3 

SPRIN6B0R0 

MAX 

75 

62 

69 

73 

77 

68 

73 

80 

65 

69 

75 

76 

76 

68 

56 

54 

61 

50 

69 

57 

64 

52 

53 

72 

63 

47 

71 

70 

71 

70 

42 

64.4 

MIN 

46 

42 

43 

41 

50 

57 

65 

46 

37 

38 

38 

40 

42 

43 

47 

47 

47 

42 

36 

41 

45 

28 

30 

39 

34 

36 

30 

42 

40 

40 

32 

41.4 

SPRINGS  1  SW 

MAX 

68 

67 

67 

73 

70 

70 

78 

67 

62 

68 

72 

71 

68 

53 

67 

50 

46 

48 

46 

55 

61 

56 

69 

64 

59 

68 

70 

63 

64 

41 

62.0 

MIN 

45 

42 

39 

45 

50 

57 

54 

45 

32 

40 

41 

33 

39 

45 

42 

38 

39 

39 

42 

39 

34 

24 

28 

32 

31 

28 

37 

42 

26 

29 

38.4 

STATE  COLLEGE 

MAX 

66 

69 

69 

74 

71 

71 

78 

62 

68 

75 

78 

75 

68 

54 

68 

66 

50 

52 

67 

60 

63 

53 

60 

64 

46 

69 

68 

68 

61 

61 

66 

63.5 

MIN 

45 

40 

42 

49 

50 

59 

54 

47 

44 

47 

51 

45 

47 

61 

42 

42 

44 

41 

43 

45 

42 

33 

32 

37 

34 

37 

37 

39 

52 

36 

29 

43.1 

STR0UDSBUR6 

MAX 

62 

68 

72 

73 

71 

78 

65 

77 

65 

74 

80 

86 

81 

65 

67 

71 

66 

67 

62 

62 

66 

63 

66 

61 

70 

47 

61 

64 

70 

65 

65 

67.0 

MIN 

54 

39 

42 

41 

42 

47 

58 

56 

38 

40 

44 

44 

44 

58 

57 

63 

42 

43 

46 

38 

38 

31 

26 

26 

34 

28 

31 

31 

32 

41 

37 

41.3 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 

71 

74 

72 

65 

50 

52 

49 

43 

46 

50 

69 

54 

49 

67 

69 

38 

55 

61 

67 

56 

46 

MIN 

48 

47 

46 

48 

47 

41 

39 

38 

38 

38 

40 

29 

28 

28 

28 

26 

33; 

33 

45 

46 

29 

Se«  H«ier«nce  NotM  Following  Station      l>idex 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Contoued 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1955 


Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m: 

TIONESTA  2  SE  0AM 

MAX 

70 

65 

70 

71 

77 

70 

77 

79 

58 

67 

73 

76 

74 

56 

53 

53 

53 

47 

58 

57 

61 

55 

57 

70 

64 

47 

60 

68 

71 

67 

49 

63 16 

MIN 

<.* 

38 

37 

38 

44 

52 

62 

50 

37 

37 

39 

38 

38 

47 

48 

43 

42 

42 

42 

40 

41 

29 

28 

29 

30 

29 

30 

30 

34 

45 

31 

39(2 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

67 

73 

72 

79 

72 

72 

82 

69 

70 

76 

78 

75 

73 

55 

53 

53 

47 

56 

59 

63 

58 

59 

71 

69 

42 

59 

71 

72 

70 

58 

42 

65«0 

MIN 

39 

33 

31 

37 

47 

60 

63 

48 

34 

32 

36 

33 

39 

45 

47 

42 

42 

41 

39 

38 

42 

27 

25 

36 

29 

29 

25 

31 

42 

35 

27 

37>9 

TOWANOA 

MAX 

66 

68 

69 

77 

75 

68 

79 

75 

71 

79 

82 

75 

70 

65 

54 

56 

55 

54 

58 

65 

60 

50 

63 

68 

45 

61 

63 

72 

68 

63 

59 

65  f  9 

MIN 

53 

38 

42 

39 

47 

58 

63 

55 

37 

38 

41 

44 

41 

57 

55 

46 

42 

44 

38 

41 

44 

31 

26 

43 

31 

30 

33 

32 

43 

45 

34 

42i3 

UNIONTOWN 

MAX 

fiB 

72 

76 

77 

70 

73 

86 

63 

67 

72 

75 

76 

58 

55 

54 

57 

49 

50 

53 

61 

66 

58 

74 

69 

50 

66 

72 

73 

69 

57 

47 

64  (9 

MIN 

54 

49 

43 

54 

53 

63 

59 

47 

37 

38 

40 

39 

46 

50 

48 

41 

44 

45 

47 

46 

47 

32 

36 

38 

30 

39 

33 

39 

56 

38 

33 

44.0 

UPPER  OARBY 

MAX 

71 

70 

72 

72 

74 

72 

82 

76 

70 

76 

81 

82 

79 

70 

57 

60 

61 

64 

63 

65 

70 

62 

62 

70 

57 

64 

62 

71 

69 

68 

61 

69  il 

MIN 

62 

50 

50 

47 

52 

61 

65 

56 

46 

46 

56 

53 

52 

59 

60 

50 

45 

45 

50 

56 

45 

40 

34 

35 

39 

35 

37 

39 

47 

54 

40 

48.5 

WARREN 

MAX 

63 

69 

69 

77 

72 

70 

81 

69 

67 

75 

76 

75 

62 

53 

55 

54 

48 

55 

54 

61 

56 

51 

69 

63 

42 

57 

66 

69 

65 

53 

43 

62.5 

MIN 

44 

37 

36 

43 

51 

61 

66 

50 

35 

38 

39 

39 

47 

47 

45 

42 

43 

39 

42 

45 

44 

28 

30 

38 

31 

32 

30 

35 

50 

35 

30 

41.0 

WAYNESeURG  2  W 

MAX 

70 

74 

77 

78 

69 

73 

85 

70 

70 

75 

78 

77 

60 

57 

57 

58 

50 

54 

55 

64 

65 

60 

75 

69 

52 

66 

75 

74 

72 

59 

48 

66.6 

MIN 

51 

43 

36 

47 

49 

60 

59 

51 

34 

32 

34 

34 

41 

45 

46 

32 

43 

43 

44 

41 

48 

28 

28 

42 

26 

30 

29 

32 

39 

41 

30 

39.9 

WELLSBORO  3  S 

MAX 

6? 

61 

67 

66 

72 

70 

65 

75 

60 

65 

76 

79 

73 

67 

59 

63 

49 

46 

46 

54 

64 

52 

47 

57 

61 

41 

57 

63 

65 

60 

59 

61.3 

MIN 

50 

34 

34 

40 

47 

52 

58 

51 

40 

38 

48 

50 

48 

49 

48 

46 

41 

39 

37 

39 

45 

30 

26 

34 

29 

29 

33 

33 

44 

48 

30 

41.0 

WELLSVILLE 

MAX 

68 

70 

72 

72 

74 

72 

84 

80 

73 

76 

82 

82 

80 

76 

70 

65 

58 

55 

60 

64 

65 

64 

62 

70 

52 

66 

66 

68 

70 

68 

57 

69.1 

MIN 

48 

40 

42 

45 

45 

59 

64 

56 

36 

37 

40 

40 

43 

57 

49 

48 

40 

40 

40 

38 

36 

32 

29 

44 

38 

28 

30 

34 

45 

40 

30 

41  i7 

WEST  CHESTER 

MAX 

69 

72 

74 

74 

75 

73 

73 

84 

72 

78 

81 

83 

77 

67 

66 

55 

63 

63 

63 

67 

71 

70 

64 

60 

64 

56 

64 

67 

69 

67 

64 

69.2 

MIN 

46 

50 

47 

52 

55 

59 

56 

46 

46 

50 

53 

53 

58 

61 

47 

45 

45 

45 

43 

46 

38 

35 

42 

37 

37 

41 

42 

49 

50 

38 

37 

46.7 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 

68 

69 

71 

73 

73 

66 

77 

67 

Tl 

78 

80 

74 

72 

66 

66 

53 

51 

54 

60 

65 

61 

55 

58 

64 

49 

64 

66 

65 

63 

65 

50 

65.0 

MIN 

46 

41 

45 

46 

51 

60 

61 

46 

42 

42 

44 

46 

44 

54 

52 

47 

45 

44 

41 

43 

41 

33 

31 

40 

31 

30 

33 

35 

44 

42 

35 

43.1 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 

71 

71 

74 

75 

76 

76 

83 

81 

72 

77 

81 

83 

82 

74 

68 

67 

60 

58 

62 

66 

67 

64 

64 

71 

53 

68 

66 

73 

69 

70 

58 

70.3 

MIN 

63 

42 

42 

48 

46 

61 

66 

57 

39 

39 

42 

42 

49 

51 

55 

49 

40 

41 

40 

38 

38 

34 

31 

48 

39 

31 

32 

36 

48 

51 

32 

44.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONTWIKNCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
41 

.10 
51 

.08 
47 

.11 
31 

.08 
36 

.01 
20 

.03 
47 

.16 
130 

.12 
15 

.07 
39 

.12 
42 

.09 
33 

.10 
44 

.04 
30 

.01 
47 

.05 
54 

.05 
100 

.04 
81 

21 

91 

.11 
53 

.08 
98 

.05 
28 

.05 
33 

.13 
154 

.11 

70 

.01 
71 

.07 
11 

.08 
18 

.10 
72 

.00 
88 

82.24 
1696 

FORD  CITT  4  S  DAM 

EVAP 
WIND 

.04 
16 

.12 
32 

.10 
26 

.09 
21 

.08 
11 

.02 
59 

.05 
15 

.19 
89 

.13 
46 

.08 
30 

.09 
18 

.07 
26 

.08 
15 

.09 
15 

.00 
34 

.01 
33 

.05 
63 

.15 
36 

.03 
6 

.04 
51 

.05 
44 

.05 
33 

.05 
17 

.07 
63 

.11 
153 

.05 
66 

.09 
29 

.05 
31 

.05 
16 

.09 
35 

.07 
2 

2.24 
1131 

HAWIEY  1  S  DAM 

EVAP 
WIND 

33 

.10 
47 

.19 
27 

.07 
13 

.05 
92 

.00 
38 

.00 
50 

.00 
70 

.15 
99 

.14 
70 

.12 
28 

.11 
45 

.03 
110 

.00 
144 

.00 
46 

40 

.00 
98 

.00 
10 

.02 
19 

.05 
98 

.09 
134 

.07 
124 

54 

.13 
120 

.10 
201 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B2244 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 
WIND 

.03 
30 

.11 
22 

.14 
11 

.07 
14 

.07 
14 

41 

.03 
51 

.11 

.07 

.10 

.09 
31 

.09 
10 

32 

.00 

.02 

.06 
29 

.02 
54 

.09 
21 

7 

.03 
33 

.10 
52 

33 

27 

81 

.11 
89 

.00 
53 

.10 
35 

.05 
17 

.07 
33 

.06 
61 

.04 
10 

82.06 
BllOS 

LANDISVILLE 

EVAP 
WIND 

.01 
16 

.09 
37 

.09 
23 

.12 
22 

.10 
23 

.11 
41 

.13 
13 

.07 
80 

.06 
42 

.12 
32 

.15 
53 

.16 
34 

.08 
31 

.21 
90 

.23 
89 

.09 

74 

.15 
26 

.08 
24 

.08 
30 

.07 
69 

.11 
41 

.05 

57 

.10 
29 

.09 
22 

.24 

135 

.13 

52 

.12 
49 

.08 
24 

.04 
25 

- 

- 

B3.38 
B1371 

PIMPLE  HILL 

EVAP 
WIND 

.02 
75 

.11 
42 

.10 
43 

.14 
63 

.10 
8S 

.28 
114 

.07 
117 

.07 
146 

.06 
113 

.13 
114 

.19 
128 

.15 
65 

87 

149 

* 

* 

377 

.03 
36 

.05 
52 

.07 
128 

.09 
124 

.06 
127 

.06 
85 

.08 
158 

.10 
202 

.05 
121 

.06 
127 

.12 
80 

.11 
110 

148 

.03 
158 

B2.89 
3374 

S*«  It*for»nc»  NotM  FoDowlnq  Slotion     I°(l"i 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PmiSTLTAyiA 
OCTOBER  19S5 


Day  of  month 


BERWICK 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BUTLER 

CAKTON  1  MW 

CORRY 

COBDERSPORT  2  NW 

DIXON 

DONEGAL 

EAGLES  UERE 

EHPORIUU  1  £ 

GREENVILLE 

JOHNSTOWN 

KANE  1  NNE 

UEADVILLE  1  S 

MONTROSE  1  E 

MOUNT  POCONO  2  N  AIRPORT 

PALMERTON 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

PHILIPSBURG  CAA  AIRPORT 
PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SOMERSET  MAIN  ST 

SPRINGBORO 

SPRINGS  1  SW 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TOWANDA 

WARREN 

WELLSBORO  3  3 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


3.0 

1 


1.0 

1 

1.0 
3.0 


1.5 
2 


6.5 
6 


1.5 

1 


1.7 
2 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


Obser- 
vation 
time 


ACMETQNIA    LOCit    3 
ALLWS    MILLS 
ALLENTOWN   WB    AP 
ALLEN70WN   GAS   CO 
ALTOONA   MOfiSESMOE   CURVE 

AflOENTSVILLE 
ARTEHAS    1    WNW 
AUSTINeURG   2   W 
AVOCA    CAA    AP 
SAKERSTOMN   3   WNW 

BARNES 

BEAS    GAP 

BEAVER   FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK   STATION 

BELLEfONTE   *.   S 
BERWICK 

BETHLEMEW 
•BETHLEHEM   LEHIGH   UNI 

BLAJN 

8LAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
8L0SERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 
BRAODOCK  LOCH  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  5TA 

BRADFORD  4  W  RES 

BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

BUCKSTOWN  1  SE 

BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
■BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  HILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 
CARROLLTOWJ  2  SSE 

CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CMAD05  FORD 
CHAHSERSBURG  1  ESE 
CHAHLEHOI 

CHARLEROI  LOCK  A 
•CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSERY 

CLERMONT 

COALDALE  2  NW 

C0ATE5VILLE  1  SW 
CQATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
C0LUM6IA 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONFLUENCE  1  NW 
CCHNELLSVILLE 
CCNNEULSVILLE  2  E 
CONSHOHUCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 


0229 
0259 
0313 
0319 
0355 


0736 

07'.3 
0763 
0820 

0S61 

0667 
066B 
0905 
1002 


CORRY 

COUOERSPORT  2  NW 
COUOERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKS  IDE 

CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
OERRY 
DEVAULT  1  W 

DINGMANS  FERRY 
DiXCN 
DONEGAL 
•DONOR A 
DOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  E 
DUNLO 

OUShOBE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFGRD  3  E 

EBENSauRG 

EDINBORO 

ELIZABETHTOWN 

EMPORIUM  1  E 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FAHRELL-SHARON 
FORO  CITY  *i  S  DAM 
FRANKLIN 
FHEDEBICKSVILL6  2  SE 

FREELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
•GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAH 

GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

GORDON 

GOULDSBORO 

GRANTVILLE  2  SW 

GRATEHFORD 

GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 
GREEN5BURG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 
«HARR1SBURG  Wfi  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HAWLEY 
HAWLEY  1  S  DAM 

H0LLIDAYS6URG 
HOLLISTERVILLE 
fHOLTWOOO 
HOME 
HONESOALE  4  NW 


AIR 

ADAMS 

BEDFORD 

TIOGA 

LUZERNE 

ALLEGHENY 

I  WARREN 

'  NORTH 'LAND 

■  BEAVER 
SNYDER 
CENTRE 

)  CENTRE 
,  COLUMBIA 
I  NORTHAMPTON 
.  NORTHAMPTON 
PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 

MC  KEAN 
MC  KEAN 
BEDFORD 

JEFFERSON 
ALLEGHENY 

■  SOMERSET 
BEDFORD 

>  WASHINGTON 

■  HUNTINGDON 
I  BUTLER 


40  32 

41  12 
40  39 


42  00 

41  21 

40  39 


76  55 
75  26 
75  2B 

78  29 

77  18 
TB  28 
77  32 


40  50 
;  40  46 

>  40  45 


1135 
1195 
1215 


1262 
1301 
1342 
1354 
1372 


1512 
1519 
1522 
1529 

1572 

1589 
1594 

1631 


1710 
1723 
1729 
1737 
1773 

1790 

1605 
1609 
1832 


1895 
1973 
2013 
2106 


ITLER 
CUMBERLAND 
BRADFORD 
CUMBERLAND 
CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 
iSHINGTON 

■  WESTMORELAND  : 
I  DELAWARE 
I  CENTRE 
■>   CLARION 
•   LEHIGH 

WASHINGTON 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MC  KEAN 
SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

LANCASTER 

SOMERSET 

FAYETTE 

FAYETTE 
ETTE 
MONTGOMERY 
ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

I06A 

NDIANA 

CAMBRIA 

MC  KEAN 
MONTOUR 

WESTMORELAND 
CHESTER 


.  40  27 

I  41  06 
I  40  16 


>  40  04 

■    39  57 

40  23 

40  05 

40  52 


<  41  37 
41  31 
39  52 

39  56 
'  40  I 

I  40  09 

■   39  SO 

41  03 

41  12 

1  40  37 

40  07 

41  01 
41  07 


80  19 
77  10 
77  34 

77  47 

76  15 
75  22 
75  23 

77  31 

79  09 

75  36 

77  22 
79  08 
79  52 

76  39 

78  44 

76  14 

79  06 

79  59 

78  50 

78  39 

80  26 

77  52 

79  54 

79  53 
76  55 

76  52 

77  11 

76  42 

77  45 
77  27 
75  36 
77  36 
79  55 

79  54 
75  21 

77  56 

79  26 

75  39 

80  28 

76  26 
76  32 

78  30 
75  56 


WYOMING 
1  WESTMORELAND  ! 
»  WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 
CAMBRIA 

SULLIVAN 
SULLIVAN 

.  CLARION 

I  PERRY 
I  CAMBRIA 

ERIE 
I  LANCASTER 

CAMERON 

LYCOHING 

LANCASTER 

WAYNE 

ERIE 

BEDFORD 
MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 

BERKS 

LUZERNE 
POTTER 
BERKS 
BUCKS 

ADAMS 


2245 
2265 
2298 


2633 
2644 
2662 
2669 
2662 


2942 
3028 
3047 

3056 
3130 
3169 

3200 
3218 


3223  ADAMS 
3237  MC  KEAN 
3298  SOMERSET 
3311 lELK 
3330  YORK 

I  ALLEGHENY 
»  SCHUYLKILL 
.  WAYNE 
'.    DAUPHIN 
i  MONTGOMERY 


39  50 
'  40  01 
'  40  01 
i  40  04 

40  30 

41  55 

41  48 
41  46 

.  41  - 
40  ' 

40  27 

41  55 

.  40  58 
40  20 
40  05 

.   41  13 

■  41  34 
40  07 

>  40  11 

■  40  18 

20 


79  22 
79  36 
79  33 
75  19 


<   05 

79  36 

78  03 
77  53 

77  05 

79  12 

76  34 
76  41 
76  37 
79  16 
75  33 

74  52 

75  54 
79  23 
79  51 

75  08 

78  08 
78  38 

78  43 

76  21 

76  35 

79  37 

77  33 

78  43 

80  08 

76  37 

78  13 

77  17 
76  10 

75  13 
80  12 

76  23 
80  30 

79  30 
79  49 
75  40 

75  54 

77  39 
75  50 
74  56 
77  14 


39  48   77  14 
41  51   76  36 

78  51 
41  34 
■   39  46   76  44 

40  33 
I  40  45 
I  41  15 
>  40  22 


41  24 

40  59 
40  21 

40  29 

41  52 

>  40  09 

>  41  31 
■  41  26 
I  40  11 
I  41  51 
I  42  05 

.  40  00 
41  14 

40  43 

41  23 
40  26 


3438 
3503 
3515 
3516 
3526 

3662 
3699  ' 
3704  t 
3758  1 
3761  1 


DAUPHIN 
GREENE 

WESTMORELAND 
WESTMORELAND  : 
MERCER 


40  36 

<   39  47 

40  18 

40  17 


I  WAYNE 

I  LANCASTER 

'  INDIANA 

I  WAYNE 


I  40  16 

i  41  29 

41  26 

40  26 

41  23 
>  39  50 

40  45 

■   41  37 


2220 
1620 
1725 


Refer 

to 
tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
I.S.  WEATHER  BUREAU 
.EHIGH  VLY  GAS  DIV 
■LTOONA  WATER  BUB. 


STATE  COL  EXP      2  3  5 
GRAYSON  E.NORTHCHAFT   2  3  5   7 
OTTO  D.  BACON       |     3 
COMBINED  WITH  STA  NO  7905  4/55 
ITT'GH  CUT  FLWH  CO    2  3  5 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTH  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
MAHLIN  R.  ETTINGER 
HAROLD  S.  RUPERT 

ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AHER  CAR  &  FNDRY  CO 

lUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 
DEPT  FRST  fr  WTRS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WALTER  WILDBICK 

B.  M.  WILLDERS 
MAE  L.  KIMMEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
URNPIKE  COMM 
L  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 

LVIN  W.  MANGES 

MRS.  NELLE  R.  BROWN 

SMITH  TWP  MUN  AUTH 

TURNPIKE  COMM 

LIAM  C.  FAUST 

WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N.  HOBABT 
MRS. MILDRED  SPENCER 

:.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 

ICHARO  L.  MENKEN 
KATHBYN  T . KRE IGHBAUM 
MRS.  GRACE  A.  WICKS 
CHABLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MABGARET  A.  SWANCER 
PA  ELECTRIC  CO 

.lAM  J.  DOTTERER 

MANUFAC.  L  t  H  CO 
TAYLOR 
t.  HOUPT 
MRS.TILLIE  M.SIMOND! 
PANTHER  VLY  WTR  CO 

PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  6IEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 
JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 
PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  t  CHEM  CO 

GEORGE  P.  MULOERICK 
J.  EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 
GHOVER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ANGUS  CAMPBELL 
M.  D.  BOOTH  AND  CO 
MRS. MARIE  H.  LITTLE 
MISS  N.  0.  WINEMAN 
PA  TURNPIKE  COMM 

CLARENCE  H.  SMITH 
HAROLD  J.  KU5CHEL 
PA  TUBNPIKE  COMM 
DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 


76  59 

76  51 
76  54 

75  10 


76  24 

75  26 

76  20 
79  06 
75  19 


I.  KEMPEL 
WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSEI 
EDINBORO  ST  TCHR  COl^ 
MASONIC  HOME 

RUSSELL  E.PALMATEER 

lAM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  r 
MBS. ROSE  H.  NEILSEN 
CIVIL  AEBO.  ADM. 

PA  TURNPIKE  COMM 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  K.  ELLIOTT 

'.  FENSTERMACHER 

ANDREW  6.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 
GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 

NAT  MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  5.  M,  JOHNSON 
L.  H.  EILENBERGER 
EARL  E.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 


LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
WESTMORELAND  WTR  Ci 
C.  EARL  MILLER 


HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  SUREAI 
GEORGE  S.  BEAL 
MRS.KATHERINE  S.BA 
PA  POWER  (  LIGHT  CO 

JOHN  M.  filNGLER 
PA  POWER  t   LIGHT  CO 
PA  PWCR  fr  LICIfT  CO 
>IR5.  EDNA  M.  SUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 


CLOSED  5/55 


2  3  5   7  C 


2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
INACTIVE  5/55 
2  3  5 


2  3  5 

3       C 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5   7  C 

2  3  5 

2  3  5  6  7  C 

2  3  5   7  C 

2  3  5 

2  3  5 


Statio: 


HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  Sf 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

HYNDMAN 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JACKSON  SUMMIT 

JAMESTOWN  2  NW 

IM  THORPE 

JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 

KRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 
LANDI5VILLE 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
MADERA 
KAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  1  SW 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MATAMORAS 

MAYBURG 

MC  CONNELSBURG 

MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEADVILLE  1  S 
MED  IX  RUN 
MERCER  2  NNE 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERSBURG 

MERWINSaURG 

MEYER5DALE 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLO 


MIDLAND  DAM  7 
MILAN 
MILANVILLE 
MILLERS6UHG  2  E 

MILLHEIM 

MILLVILLE  2  SW 
MILBOY  3  NE 
MONT BOS E  1  E 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  3  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWeURG  3  W 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

EW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH   EAST   2   SE 
ORWELL   1   N 
PALM 
PALMERTON 

PARKER 

PARKER  1  E 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  T6 

PHILADELPHIA  W6  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CHEEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  I  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 


CITY 


PITTSBURGH 
PLEASANT  MOUNT  1 
PORT  CLINTON 
PORTLAND 
POTT ST OWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

RIOGMAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 
RUSH 

HUSKVILLE 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
S  A  XT  ON 
SCANDIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  5 


County 


WAYNE 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 

CRAWFORD 

CARBON 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

POTTER 
BEDFORD 
ARMSTRONG 

WESTMORELAND 
RBON 

KEAN 
WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 
LANCASTER 

WESTMORELAND 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 

LEBANON 

CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 
IFFLIN 
CRAWFORD 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 
HUNT INGDON 
DELAWARE 

FOREST 


ALLEGHENY 

LUZERNE 
CRAWFORD 
ELK 
MERCER 

MEBCER 

FRANKLIN 
MONROE 
SOMERSET 
DAUPHIN 

BEAVER 
BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 
MIFFLIN 
SUSQUEHANNA 
BERKS 
.LANCASTER 

MONROE 
MIFFLIN 
LUZERNE 
WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 
BUCKS 

FRANKLIN 
LAWRENCE 

'ETTE 
YORK 
PERRY 

WESTMORELAND 
LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 
CARBCN 


PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 
MONROE 
SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 


SCHUYLKILL 

JEFFERSON 
ABMSTBONG 

BUCKS 
POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 

MC    KEAN 
GREENE 


ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMOREUNO 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 


41  39 

40  09 

41  43 
40  29 
40  06 

I  49 


40  52 
40  20 

40  19 


40  54 

41  48 
41  27 
40  03 
40  03 
40  06 

40  19 

40  54 

41  59 


40  50 

41  41 
41  50 
40  35 


41  03 
40  50 
40  53 


40  45 

40  16 

40  16 

41  22 
41  36 
39  56 


41  1 

39  50 

40  58 

39  49 

40  11 

40  38 

41  56 
41  40 
40  32 

40  54 

41  06 

40  44 

41  50 
40  09 

40  14 

41  09 

40  24 

41  13 
40  26 


40  09 

40  09 

41  01 

40  05 
9  44 
40  29 

40  13 
40  41 


2  12 
1  55 
40  26 

40  48 

41  05 
41  06 
41  24 
41  17 
39  57 

39  53 

39  55 

40  02 

39  57 

40  54 

40  07 


40  35 
40  55 

40  IS 


40  57 
40  55 

40  26 

41  52 


41  47 
41  47 
39  55 


40  12 

41  55 

40  41 


78  07 

78  11 

78  43 

79  32 

79  14 

75  34 

78  40 

75  It 

76  17 
76  17 

76  25 

79  23 

77  13 
77  07 
76  28 
76  28 

75  43 


75  11 

77  56 
75  25 
79  08 
79  02 

78  20 

78  19 
74  42 

79  13 

78  00 


Obser- 
vation 
time 


60 

10 

7H 

?4 

80 

13 

80 

15 

54 

7'i 

?B 

79 

0? 

76 

46 

80 

28 

76 

31 

04 

76 

56 

77 

29 

76 

34 

77 

3? 

75 

■il 

75 

54 

76 

26 

7'i 

7? 

77 

53 

76 

08 

79 

4? 

76 

18 

79 

43 

77 

55 

74 

57 

80 

22 

79 

54 

76 

30 

77 

08 

79 

36 

lb 

45 

76 

?1 

79 

49 

76 

16 

75 

3? 

75 

37 

79 

41 

79 

40 

75 

14 

75 

06 

7S 

11 

7'i 

14 

76 

12 

75 

15 

75 

09 

78 

05 

76 

30 

76 

08 

75 

30 

75 

?7 

80 

13 

80 

00 

76 

27 

76 

02 

75 

06 

79 

39 

76 

11 

79 

00 

79 

17 

Ti 

20 

77 

52 

75 

58 

77 

45 

78 

3? 

80 

00 

78 

47 

8C 

76 

03 

76 

07 

76 

23 

79 

14 

7S 

33 

76 

15 

71 

01 

79 

40 

Observer 


Refer 

to 
tables 


FRIEND   E.    WALTER 
PA   ELECTRIC   CO 
JOSEPH  J.    SANSUSKAS 
JOHN   R.    HENDERSON 
MFTRO   P.    DOROSH 

MRS, GERTRUDE   M.BURTI 
CLYMER   WATER   SVC   CO 
WESTMORELAND   WTR   CO 
ARCHIE   LAIN 
DEPT   FOREST   4  WTRS 

HENRY  S.  HAAK 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 
JEROME  S.  HOWE 

EUGENE  L.  KREITNER 
PA  TURNPIKE  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  TURNPIKE  COMM 
OF  BETHLEHEM 

CHARLES  GORDON 
MBS.  GLADYS  BEINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 
PA  STATE  COLLEGE 

WEST  PENN  POWER  CO 
DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 
LEBANON  BDCSTG  CO 

THOMAS  OONNACHIE 

GOODWIN  S.  OEFREHN 
MBS.DIMMIS  M.BAILE-i 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
AMERICAN  VISCOSE  CO 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 

PETER  L-  STEVENSON 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 
WILLIAM  I.  SWOOPE 

MISS  ELLEN  J-  MILES 

FRANCES    E.SCHEIBNER 
MRS.    I.    S.    BUCHANAN 
SUN   OIL   CO 
HOY    A.    MARKER 
CORPS   OF    ENGINEERS 

BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HARRY  BISLAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  HELEN  M.SHIVES 

NATIONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEABAGE 
CITY  OF  MEADVILLE 
MBS.  E.  M.  SNYDER 
WILLIAM  K.  STBUTHER; 

PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 
GERALD  D.  MURPHY 
JOHN  H.  6L0CHER 
U.  S.  AIR  FORCE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  ROBERTS 

CHARLES  W,  DAVIS 

RUSSELL  SHEPLEY 

N  E  .  BOWERSOX 

KENNETH  LEIGHOW 
RANK  R.  HOuSER 
IILMER  W.  HOOPES.JR 
A  TURNPIKE  COMM 

PA  TURNPIKE  COMM 

JOHN  OAVIS,  JR. 

UNION  WTR  WORKS 
THEODORE  J.  SAMPSON 
DAVID  C.  SHAW 
MBS. KATHLEEN  WANDELL 

COBPS  OF  ENGINEERS 
STATE  UNIVERSITY 
ILA  SUB  WATER  CO 
TURNPIKE  COMM 

BAXTER  F.  JOHNSON 

GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 
MRS.  FRANCES  K.  FRY 

TUR.'IPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 

GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 
ILLIAM  I.  BROWN 
RED  C.  ESCHBACH 
EW  JERSEY  ZINC  CO 

LOUIS  A.  MALARKEY 
I.  NEELY 

MISS  L.  VETTERLEIN 
IRS.  CARRIE  NESS 
RANCIS  K.  DAVIS, JR 

I.S.  WEATHER  BUREAU 
ATLANTIC  REFINING 
ICHUYLKILL  NAVIG  CO 
USN  HYDROGRAPHIC  OFI 
L  AERO.  ADM, 

PHILA  SUB  WATER  CO 

HARRY  SHELDON 

DEPT  FBST  t  WTRS 
POWER  &  LIGHT  CO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ISH  COMM 
MRS.  ADA  E.  RABICK 
JOINT  BRIDGE  COMM 
ILES  E.  SMITH 

JOHN  M.  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IIS   K.    FLUCK 
ARTHUR   LAN6AN 


2  3  5   7  C 


2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

C 
2  3  5  6  7  C 


MRS. 


WEATHER  BUREAU 
C.  W.  SAIRD 
6ILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO 
MISS  MAUDE  MC  CAIN 
CARL  KOPATZ 

WATER  POWER  CQRP 

CORPS   OF    ENGINEERS 
MUN    AUTH   WSTMRLD    CO  I 
MRS.ALVERTA   L. HOLMES 
DAVID   R.    ANDERSON       I 
CORPS   OF   ENGINEERS 


2    3    5 

3 
2    3    5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2    3    5        7   C 


2   3  5 

2    3  5 

2   3  5 

2   3  5 

2   3  5 

2   3  5 

2   3  5 
3 

2   3  5   6 

3 

2   3  5 
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tablee 
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J 

a 

Q 

A 

A 

SCRANTON 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

7A 

7A 

U.S.  POST  OFFICE 

2  3  5 

SELIN5GR0VE  CAA  AP 

7931 

SNYDER 

15 

4  0  49 

76  52 

437 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

SELLERSVILLE  2   NW 

7936 

BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

C 

SHADE  GAP 

796S 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

77  S2 

1000 

MID 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

C 

SHAHOKIN 

7978 

NORTH -UND 

15 

40  46 

76  33 

770 

8A 

ROARING  CRK  WTR  CO 

3 

SHEFFIELD  6  W 

8026 

WARREN 

1 

41  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

c 

SHIPPENSBURG 

8073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

KEITH  B.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAMONING 

8145 

CAMERON 

16 

41  19 

78  05 

790 

7A 

MRS. FRANCES  CALDWELL     3 

SLIPPERY  ROCK 

9184 

BUTLER 

2 

41  04 

80  03 

1345 

7P 

WALTtR  D.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  46 

78  27 

1510 

MID 

PA  OEPT  HIGHWAYS 

^ 

SOMERSET  FAIBVIEW  ST 

8244 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

SOMERSET  MAIN  ST 

8249 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2150 

6P 

DAVID  L.  GROVE 

2  3  5    7 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

82  75 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

MID 

EUGENE  M.  COOK 

c 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

7A 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

SPRINGBORO 

8359 

CRAWFORD 

6 

41  48 

80  23 

900 

8A 

9A 

5PRING60RO  BOROUGH 

2  3  5    7 

C 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

4P 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

c 

SPRINGS  1  SW 

8395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2500 

ep 

8P 

ALLEN  E.  YODER 

2  3  5    7 

•STATE  COLLEGE 

8449 

CENTRE 

16 

40  48 

77  52 

1175 

MID 

MID 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

C 

STRAUSSTOWN 

8570 

BERKS 

14 

40  Z9 

76  11 

600 

8A 

JACOB  KLAHR 

STRONGSTOHN 

8589 

INDIANA 

* 

40  33 

76  55 

1880 

MID 

HARRY  F .  BENNETT 

c 

STROUDSBURG 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

8A 

SA 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

JEFFERSON 

1 

41  01 

76  50 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUN BURY 

8668 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  46 

440 

7A 

CHARLES  W.  BAYLER 

c 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

15 

41  y? 

75  36 

1020 

7A 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

SUTERSVILLE 

8699 

ALLEGHENY 

17 

40  14 

79  46 

765 

7A 

MICHAEL  RACKO 

TAMAQUA 

6758 

SCHUYLKILL 

"l4 

40  48 

75  58 

830 

6A 

MRS.  WRY  L.ROBERTS 

TAMAQUA  4  N  DAM 

6763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

PANTHER-  VLY  WTR  CO 

c 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

6770 

CLINTON 

16 

41  24 

77  51 

2220 

7A 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5    7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

6373 

FpREST 
CRAWFORD 

1 

41  29 

79  26 

1200 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

c 

TITUSVILLE 

8885 

1 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELKTRIC  CO 

c 

TITUSVJLLE  WATER  WORKS 

8888 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  42 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  A  W 

8901 

WARREN 

1 

41  47 

79  32 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

TOWAf^DA 

8905 

BRADFORD 

16 

41  46 

76  26 

755 

7P 

7A 

MRS.  M.  0.  PARKS 
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3 
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40  45 
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40  Z6 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  BIDOLE 

3 

WILLIAMSPORT  W6  AP 

9728 

LYCOMING 

16 

41  15 

76  55 

527 

MID 

HID 
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c 
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1190 

7A 

WALTER  C.  RICE 

3 
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76  45 
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5P 
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YORK  WATER  COMPANY 
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39  56 
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41  51 

79  19 

1205 

MID 

HENRY  CARLETT 

c 

ZION  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

IS 

40  54 

76  13 

940 

7A 
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740 

MID 

MID 
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PENNSYLVANIA  -  NOVEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

This  month's  weather  was  drier,  windier,  and 
moderately  colder  than  normal  with  more  than 
twice  the  usual  November  snowfall. 

Following  the  heavy  rains  of  October,  precipi- 
tation this  month  for  the  State  as  a  whole 
averaged  2.58  inches  while  divisional  averages 
ranged  from  2.15  inches  in  the  Atlantic  Divi- 
sion to  approximately  3-1/2  inches  in  the  other 
two  divisions.   Monthly  totals  varied  from  5.41 
inches  at  Greenville  to  only  0.62  inch  at  Coats- 
ville.   The  Greenville  station  also  measured 
the  greatest  daily  amount,  2.64  inches  on  the 
16th.   Although  precipitation  averaged  0.42  inch 
less  than  the  long-term  mean,  the  snowfall 
average  of  6.8  inches  was  in  sharp  contrast  to 
the  usual  expectancy  of  only  3  inches.   Corry 
reported  the  greatest  monthly  total  of  28.5 
inches,  being  one  of  several  stations  having 
more  than  20  inches,  and  also  measured  15  inches 
on  the  ground  on  the  30th  for  the  greatest 
depth. 

Temperatures  averaged  2.5°  below  the  long-term 
mean  but  quite  a  few  Novembers  have  been  colder 
than  this  month's  average  of  38.8°,  although 
mostly  by  small  margins.   Extremes  were  not 
unusual,  ranging  from  80°  at  Claysville  3  W  on 
the  15th  to  0°  at  Springboro,  Bradford  4  W 
Reservoir,  and  Coudersport  2  NW  on  the  29th. 
Average  temperatures  at  all  of  the  stations 
having  long-term  means,  were  below  these  values 
for  November,  the  greatest  departure  being  -5.0° 
at  Hanover. 

Generally,  sunshine  was  well  above  average  and 
daytime  cloudiness  correspondingly  less  than 
usual,  but  in  the  area  from  Scranton  northward 
the  reverse  situation  occurred.   By  contrast, 
this  was  the  sunniest  November  since  1946  in 
the  Harrisburg  area. 

WEATHER  DETAILS 

The  month  began  with  seasonable  temperatures 
followed  by  moderate  warming  on  the  2nd  that 
continued  on  the  3rd  in  the  southeast.   An 
Arctic  air  mass  began  moving  into  western  and 
northern  sections  on  the  3rd  accompanied  by 
light  rains  along  its  leading  edge  with  some 
scattered  light  snow  at  higher  elevations  as 
the  cold  air  progressed.   The  first  cold  spell 
of  the  month  dominated  the  State  during  the  4th 
to  11th  but  minimum  temperatures  were  not  unusu- 
ally low  for  the  season.   A  frontal  passage  on 
the  7th  brought  more  cold  air  and  light  rain 
or  snow.   However,  the  first  appreciable  snow- 
fall of  the  month  occurred  in  northern  areas 
on  the  lOth-llth  due  to  the  combined  effects 
of  low  pressure  systems  moving  eastward  across 
the  Great  Lakes  and  northward  off  the  Atlantic 
coast . 

The  most  pronounced  mildness  of  the  month 
featured  the  12th  to  16th  period  generally  as 
pressure  patterns  induced  a  northward  flow  of 
warm  air.   This  warm  period  was  marked  by  scat- 
tered thunderstorms  on  the  14th  to  16th  with 
mostly  moderate  rainfall,  but  some  stations 
received  an  inch  or  more  on  the  16th.   Some  of 
these  thunderstorms  were  of  a  violent  nature, 
causing  lightning  and  wind  damage. 

An  active  cold  front  rapidly  crossed  the  State 
during  the  night  of  the  16th  and  ushered  in 


cold  air  of  Arctic  origin  that  plunged  tempera- 
tures generally  to  well  below  normal  levels. 
Except  for  brief  moderation  up  to  about  normal 
on  a  few  days,  temperatures  remained  unseasonably 
low  during  the  remainder  of  the  month  as  fresh 
surges  of  cold  air  accompanied  the  rapidly  moving 
pressure  patterns,  reaching  the  coldest  of  the 
month  at  nearly  all  stations  on  the  29th.   Pre- 
cipitation during  this  cold  period  fell  mostly 
on  the  19th  and  23rd  with  scattered  amounts 
during  the  last  three  days. 

WEATHER  EFFECTS 

Pastures  made  good  growth  prior  to  freezing 
weather  and  provided  better  than  usual  grazing 
for  this  time  of  year.   Winter  grains  were  growing 
well  but  some  late  planted  grains  were  slow  to 
germinate  because  of  the  cold  weather.   Wet 
ground  hindered  the  completion  of  fall  plowing 
and  harvesting  operations.   The  last  of  the 
commercial  apple  crop  was  picked  by  the  end  of 
the  first  week  with  total  1955  production  esti- 
mated about  300,000  bushels  less  than  last  year. 
Most  crops  were  in  but  the  harvesting  of  corn 
and  hardy  fall  vegetables  was  still  in  progress 
as  the  month  ended.   Some  late  harvested  potatoes 
were  reported  keeping  poorly,  and  some  potatoes 
and  buckwheat  will  be  left  unharvested. 
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Streamflows  and  ground-water  levels  generally 
were  above  average,  according  to  the  U.  S.  Geo- 
logical Survey,  mostly  as  a  result  of  the  heavy 
rainfall  in  August  and  October. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Only  two  storms  of  a  destructive  nature  were 
reported  during  the  month.   The  first  occurred 
when  thunderstorms  associated  with  a  squall  line 
moved  through  Luzerne  County  in  the  early  morning 
of  the  14th.   Lightning  fired  a  dairy  barn  and 
destroyed  the  winter  supply  of  hay  and  grain  and 
one  calf,  but  other  cattle  were  saved;  estimated 
damage  $20,000.   At  another  barn  nearby  two 
cattle  were  electrocuted  by  the  lightning.   One 
man  was  injured  in  Dallas  when  lightning  struck 
an  electric  blanket  on  the  bed  he  occupied. 

On  the  16th  in  the  early  morning,  thunderstorms 
with  high  winds  and  heavy  rains  moved  into  west- 
ern sections  of  the  State.   Falling  debris  in- 
jured a  man,  his  small  daughter,  and  an  elderly 
woman,  when  strong  winds  demolished  a  cinder- 
block  house  near  Somerset  while  the  residents 
were  in  bed.   Property  damage  was  estimated  at 
$15,000. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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39.7 

76 

6 

2.65 

1.2 

1892 

39.0 

80 

10 

4.34 

8.6 

1893 

39.2 

68 

-   4 

2.93 

2.4 

1894 

38.2 

74 

6 

2.50 

5.3 

1895 

42.9 

78 

6 

2.48 

0.5 

1896 

46.0 

83 

12 

3.55 

1.1 

1897 

41.6 

76 

2 

5.28 

2.6 

1898 

40.0 

73 

8 

4.03 

6.9 

1899 

41.5 

72 

7 

2.66 

1.2 

1900 

43.5 

79 

7 

4.10 

3.1 

1901 
1902 

36.0 
47.3 

76 
78 

9 
0 

2.56 
1.53 

3.1 
1.5 

1903 

36.9 

78 

2 

2.18 

1.4 

1904 

38.8 

79 

-  4 

1.14 

3.5 

1905 
1906 

39.1 
41.5 

68 
80 

5 
9 

2.47 
1.48 

0.9 
4.0 

1907 

39.8 

70 

4 

3.60 

2.9 

1908 

41.2 

75 

-  2 

0.90 

5.0 

1909 
1910 
1911 

46.4 
36.8 
37.8 

80 
68 

77 

15 
9 
7 

1.40 
2.45 
2.84 

1.9 
8.5 
3.7 

1912 

43.0 

81 

7 

2.17 

1.9 

Year 

Temperatuie 

Precipitation 

1 
< 

1 
1 

1 

3 

0 
0 

11 

<  s 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

43.9 
40.6 
42.1 
41.3 
37.6 

42.1 
41.2 
40.3 
42.3 
42.9 

40.7 
40.7 
39.5 
40.4 
46.2 

43.4 
41.1 

42.0 
49,2 
39.4 

38.1 
44.9 
44.4 
38.6 
40.7 

79 
81 
79 
79 
69 

76 
76 
75 
80 
73 

70 
78 
71 
79 
85 

81 
81 
75 
80 

75 

83 
80 
85 
78 
79 

10 

-  2 
13 

4 

-  5 

11 

11 

5 

3 

12 

10 

-  9 
4 

-  1 
10 

4 

-10 

-15 

12 

-  2 

-11 
6 
5 
2 

-  3 

3.05 
1.76 
2.18 
2.27 
0.63 

2.03 
5.35 
3.54 

5.75 
1.21 

2.83 
1.54 
3.56 
4.49 
4.95 

2.32 
3.39 
1.48 
1.52 

4.75 

1.55 
3.61 
3.84 
2.40 
2.56 

4.5 
1.5 
1.3 
1.6 
1.4 

T 
2.3 
4.5 
1.4 
1.8 

0.3 
2.9 
2.2 
0.9 
1.8 

2.3 
1.9 
2.3 
2.9 
0.3 

7.0 
1.8 
2.5 
3.4 
2.0 

NOVEMBER 

Year 

Temperature 

Precipitation 

« 

9 

< 

1 
tj" 

£ 

t 

1 
1 

11 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 
1955 

42.7 
39.7 
41.3 
44.1 
41.8 

38.7 
41.6 
42.0 
44.7 
38.3 

46.0 
40.6 
40.5 
36.1 
42.9 

42.6 
40.4 
38.8 

87 
76 
78 
83 
82 

79 
78 
85 
83 
71 

85 
79 
86 
77 
76 

79 
76 
80 

-13 
11 

9 
9 
0 

7 
7 
5 
11 
0 

13 
4 

-10 

-   7 

3 

8 
9 
0 

3.10 
0.97 
4.04 
2.48 
3.35 

2.87 
2.81 
5.25 
1.26 
4.22 

4.56 
1.77 
6.34 
5.06 
4.61 

2.21 
2.90 
2.58 

10.9 
1.6 
5.8 
0.2 
1.8 

2.2 
3.2 
2.4 

T 
3.5 

2.5 
2.9 
11.0 
5.4 
2.0 

9.2 
3.4 

6.8 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER    19*5 


Temperature 

Precipitation 

s  * 

1  2 

a.  a 
<2 

1 

> 
< 

O  to 

X 

0 

a 

1 
S 

S 

a 

No.  of  Days 

1 

1 
P*  o 

a   (2 

>• 

Q 

1 
0 

S 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  oi  Day» 

Station 

Max 

Min. 

■a 

t1 

S  o 

« 

a 

e 
t 

s 
s 
s 

o 
in 

oi 

5  > 

hi 

0(S 

4 

rtO 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 

R 

itB.i 

30(9 

39.7 

-  2,3 

71 

14 

11 

29 

750 

0 

18 

0 

2.27 

-   .80 

.75 

16 

2.6 

2 

20 

5 

2 

0 

ALLENTOWN  GAS  CO 

AM 

49.3 

32.0 

40,7 

-  2.2 

72 

15 

13 

29 

720 

0 

16 

0 

2.25 

-   .75 

•  65 

11 

.5 

1 

20 

6 

2 

0 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

't't,9 

28.2 

36.6 

-  3.9 

72 

13 

7 

29 

846 

0 

22 

0 

3.33 

.80 

1,84 

16 

7.3 

6 

19 

7 

1 

ARENOTSVILLE 

AM 

49.3 

29.6 

39.5 

-  3.4 

75 

14 

12 

29 

760 

0 

21 

0 

1.54 

-  1.61 

.65 

11 

3.5 

3 

19+ 

6 

0 

ARTEMAS  1  WNW 

52. 9M 

25.3 

39. IM 

74 

17 

12 

28 

772 

0 

25 

0 

6 

10 

SEAVERTOWN 

AM 

47.8 

37.7 

42.8 

67 

13+ 

14 

29 

659 

0 

6 

0 

2.46 

1.17 

16 

4 

11 

7 

1 

BELLEFONTE  A  S 

AM 

46.3 

28.0 

37.2 

-  3.8 

70 

14 

10 

29 

829 

0 

26 

0 

2.38 

.07 

.90 

16 

3 

20 

7 

0 

BERWICK 

46.4 

31.0 

39.7 

68 

14 

11 

29 

752 

0 

20 

0 

3.15 

1.66 

16 

2.0 

2 

19 

6 

1 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

48.8 

33.2 

41.0 

-  3.5 

71 

14 

12 

29 

712 

0 

15 

0 

2.06 

-  1.10 

.68 

10 

2.0 

2 

19 

5 

0 

BURNT  CABINS  2  NE 

48.5 

27,3 

37.9 

72 

14 

10 

28 

804 

0 

24 

0 

1.17 

.76 

10 

6 

10+ 

3 

0 

CANTON  1  NW 

AM 

44. 3M 

»5,4M 

34.9M 

64 

15 

4 

30 

899 

0 

27 

0 

1.98 

.91 

16 

6.0 

5 

20 

7 

0 

CARLISLE 

49.9 

31,5 

40,7 

-  1.0 

73 

14 

13 

29 

721 

0 

19 

0 

1.84 

-  1.31 

.56 

11 

5.0 

2 

19+ 

6 

0 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

49.5 

30.1 

39.8 

-  2.7 

73 

13+ 

14 

29 

750 

0 

22 

0 

1.95 

-   .88 

.78 

10 

7.0 

3 

19 

4 

0 

CHESTER 

AM 

53.3 

36.0 

44.7 

75 

15 

15 

29 

604 

0 

9 

0 

1,77 

1.00 

19 

T 

0 

4 

1 

COATESVILLE  1  SW 

AM 

51.8 

30,5 

41,2 

-  1.9 

74 

14+ 

13 

29 

707 

0 

0 

16 

0 

1,03 

-  2.21 

.50 

11 

4.0 

4 

20 

3 

0 

COLUMBIA 

52.2 

32.7 

42.5 

75 

14 

13 

29 

668 

0 

1 

15 

0 

1,85 

.72 

11 

2.0 

2 

19 

6 

0 

DEVAULT  1  W 

51.3 

28.0 

39,7 

73 

14 

14 

29 

755 

0 

0 

24 

0 

.99 

,54 

10 

4,3 

2 

0 

DIXON 

AM 

48.1 

29.3 

38,7 

70 

3 

11 

29+ 

782 

0 

0 

19 

0 

2.62 

,73 

14 

4,5 

3 

20+ 

6 

0 

DU  BOIS  7  E 

45.0 

26.5 

35.8 

68 

13 

4 

29 

869 

0 

6 

23 

0 

2.93 

-   .31 

1.06 

16 

12.0 

4 

30 

7 

1 

EAGLES  MERE 

AM 

41.8 

26.0 

33.9 

63 

15 

2 

29+ 

924 

0 

5 

27 

0 

2.89 

-  1.57 

,55 

11 

9^5 

5 

11 

7 

0 

EMPORIUM  1  e 

AM 

44.9 

25.6 

35.3 

-  4.0 

68 

14 

6 

29 

886 

0 

4 

27 

0 

3.83 

.78 

1,40 

16 

9^5 

5 

20 

9 

1 

EPHRATA 

51.0 

30.5 

40,8 

-  3.0 

76 

14 

11 

29 

721 

0 

1 

21 

0 

1.77 

-   .97 

,63 

11 

3.0 

5 

0 

EVERETT  1  SW 

47.5 

27.1 

37.3 

-  3.3 

76 

13 

12 

28+ 

824 

0 

2 

23 

0 

2.53 

.41 

1.31 

16 

.8 

1 

10+ 

6 

1 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

AM 

48.4 

35.2 

41.8 

70 

15 

19 

29 

687 

0 

2 

12 

0 

1.98 

.71 

11 

4.0 

4 

20 

7 

0 

FREELANO 

41.9 

27,6 

34.8 

-  2,9 

63 

2+ 

9 

29 

898 

0 

4 

24 

0 

3.35 

-   .43 

.70 

17 

12.8 

7 

u 

8 

0 

GEORGE  SCHOOL 

51.4 

31,9 

41.7 

-  2.4 

73 

14 

14 

29 

595 

0 

1 

15 

0 

1.65 

-  1.46 

.72 

11 

5.5 

4 

19 

3 

0 

GETTYSBURG 

AM 

50.9 

31,4 

41.2 

-  1.5 

76 

14 

13 

29 

707 

0 

1 

17 

0 

1.36 

-  1,51 

.76 

11 

3.0 

5 

0 

GORDON 

46.5 

28,5 

37.5 

-  2.7 

67 

14 

9 

29 

817 

0 

2 

21 

0 

3.28 

-   ,27 

1.29 

16 

6.0 

S 

1 

GRATZ  1  N 

AM 

45.8 

29.0 

37.4 

69 

15 

10 

29 

820 

0 

3 

22 

0 

2.18 

.70 

11 

4.6 

3 

20 

5 

0 

HANOVER 

AM 

51.1 

28,9 

40.0 

-  5.0 

75 

14  + 

11 

29 

743 

0 

1 

23 

0 

1.61 

-   .93 

.86 

11 

3,0 

2 

19 

5 

0 

HARRISBURG  W8  AP 

R 

48.9 

32,6 

40.8 

-  3.2 

72 

14 

13 

29 

718 

0 

1 

14 

0 

1.78 

-   .95 

.67 

10 

4.6 

2 

20 

4 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

AM 

44,9 

27,0 

36.0 

66 

3 

8 

29+ 

865 

0 

2 

23 

0 

3.56 

,86 

14 

5.6 

3 

20 

7 

0 

HOLTWOOD 

49.4 

34,5 

42.0 

-  3.5 

72 

14 

16 

29 

686 

0 

1 

11 

0 

1.24 

-  1.24 

,62 

11 

3,0 

2 

20 

5 

0 

HUNTINGDON 

AM 

48.1M 

26. 4M 

37. 3M 

-  4.5 

74 

14 

14 

29 

824 

0 

1 

27 

0 

2.86 

.28 

1,19 

17 

4,4 

3 

20 

6 

1 

JIM  THORPE 

50. 3M 

30. 3M 

40.  3M 

-   .9 

73 

14 

733 

0 

0 

18 

0 

2.79 

-   .92 

1.49 

16 

3.7 

3 

19 

6 

1 

KEGG 

47.0 

27.0 

37.0 

74 

13 

10 

29 

833 

0 

2 

24 

0 

1.99 

.61 

16 

8.0 

4 

19 

6 

1 

0 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

51.2 

31.7 

41.6 

-  1.8 

74 

14 

13 

29 

700 

0 

0 

17 

0 

1.50 

-  1,21 

.66 

11 

2.0 

2 

19+ 

4 

0 

LANDISVILLE 

AM 

48.9 

30.8 

39.9 

72 

15 

12 

29 

746 

0 

1 

18 

0 

1.56 

.77 

11 

T 

T 

19+ 

4 

0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

AM 

46.2 

27.0 

36,6 

-  2.7 

63 

13 

7 

29 

846 

0 

1 

24 

0 

2.49 

.21 

1.08 

14 

4.4 

2 

20+ 

4 

1 

LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 

AM 

49.2 

29.2 

39,2 

71 

14 

13 

29 

768 

0 

1 

23 

0 

2.11 

1.11 

17 

3.4 

2 

11  + 

6 

1 

LOCK   HAVEN 

47.3 

30.2 

38.8 

-  2.9 

65 

12 

11 

29 

782 

0 

1 

21 

0 

3.46 

.85 

1.32 

16 

3.4 

3 

20 

7 

1 

MADERA 

AM 

43. 5M 

23.8 

33, 7M 

67 

14 

4 

29 

937 

0 

4 

25 

0 

2.13 

.79 

16 

6.2 

4 

20 

8 

0 

MARCUS  HOOK 

53.2 

36,8 

45,0 

-  3.4 

78 

14 

15 

29 

694 

0 

1 

8 

0 

1.36 

-  1.87 

.63 

10 

5.4 

1 

19 

2 

0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

45.0 

28,1 

36,6 

70 

13 

8 

29 

846 

0 

2 

23 

0 

2.33 

1.02 

16 

5.2 

2 

19+ 

6 

1 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

48.8 

33,5 

41.2 

-  2.4 

73 

14 

IS 

29 

709 

0 

1 

12 

0 

1.77 

-  1.17 

.70 

10 

3.8 

2 

20 

6 

0 

MONTROSE  1  E 

AM 

42.3 

27,0 

34.7 

-  2.7 

66 

3 

5 

29+ 

903 

0 

6 

22 

0 

2.16 

-   .71 

.61 

17 

10.2 

5 

11 

6 

0 

MORGANTOWN 

48.9 

30,3 

39.6 

72 

14 

11 

29 

755 

0 

1 

20 

0 

1.64 

.98 

10 

3.0 

3 

19 

3 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

49.9 

30,2 

40.1 

74 

14 

9 

29 

74  2 

0 

2 

20 

0 

.80 

10 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

43.5 

28,0 

35.8 

-   .7 

65 

13+ 

4 

29 

872 

0 

5 

24 

0 

E  3.24 

-   .11 

1.30 

16 

8.5 

3 

19 

6 

2 

1 

MUHLENBURG  1  SE 

45.5 

28,0 

36.8 

66 

2  + 

6 

29 

844 

0 

2 

24 

0 

3.03 

1.16 

16 

10.5 

5 

20 

6 

2 

1 

NEWBURG  3  W 

51.4 

33,7 

42.6 

79 

14 

10 

29 

670 

0 

1 

16 

0 

1.78 

.85 

16 

1.6 

T 

19 

6 

1 

0 

NEWPORT 

AM 

49.3 

27,7 

38.5 

72 

15 

13 

29 

790 

0 

0 

22 

0 

2.02 

-  1,32 

.61 

11 

3.6 

2 

20 

5 

2 

0 

NORR I STOWN 

52.3 

35.3 

43.8 

74 

14 

15 

29 

628 

0 

1 

10 

0 

1.49 

.76 

11 

2.0 

2 

20 

3 

I 

0 

PALMERTON 

47.5 

31.4 

39.5 

-  2.3 

70 

14 

12 

29 

762 

0 

1 

15 

0 

2.19 

-   ,94 

.71 

16 

2.5 

2 

20 

5 

2 

0 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

53.7 

38.3 

46,0 

77 

14 

16 

29 

552 

0 

1 

5 

0 

1.39 

.61 

10 

5.0 

1 

20 

3 

2 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP 

R 

52.6 

35.4 

44.0 

-  1,9 

76 

14 

15 

29 

626 

0 

1 

11 

0 

1,15 

-  1,92 

.53 

10 

2.9 

T 

19+ 

3 

1 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

53.4 

39.3 

46.4 

-  1.3 

75 

14 

17 

29 

553 

0 

0 

5 

0 

1.26 

.52 

10 

3.0 

4 

1 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

53.4 

35.7 

44.6 

-   .8 

73 

14 

16 

29 

607 

0 

0 

12 

0 

,80 

-  2.28 

.30 

11 

1.0 

0 

3 

0 

0 

PHILADELPHIA  CITY 

R  AM 

53.4 

39.4 

46.4 

-  1.4 

74 

14 

18 

29 

551 

0 

1 

4 

0 

1.30 

-  1.78 

.55 

19 

3 

2 

0 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

42.0 

25,0 

33.5 

67 

13 

4 

29 

937 

0 

9 

25 

0 

3.32 

1.62 

16 

7.2 

5 

20+ 

7 

2 

1 

PHOENIXVILLE  1  E 

53.6 

30,1 

41.9 

-  2.3 

75 

14 

11 

29 

686 

0 

0 

19 

0 

1.33 

-  2.00 

.60 

10 

3.0 

3 

2 

0 

PIMPLE  HILL 

AM 

42.7 

27,1 

34.9 

63 

14+ 

2 

29 

894 

0 

5 

25 

0 

3.38 

.96 

16 

10.9 

6 

11 

7 

3 

0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

AM 

42.0 

25.1 

33.6 

61 

3  + 

3 

29 

936 

0 

5 

25 

0 

2.90 

-  1.02 

.59 

11 

8.0 

3 

11+ 

6 

3 

0 

PORT   CLINTON  1  S 

AM 

M 

10 

29 

0 

1 

0 

2.25 

-   .56 

.65 

16 

3 

20 

6 

2 

0 

QUAKERTOWN  1  E 

50.6 

30.3 

40.5 

-  1.1 

70 

14 

11 

29 

731 

0 

1 

19 

0 

E  1.88 

-  1.40 

.68 

11 

6.2 

4 

2 

0 

READING  WB  CITY 

R 

50.2 

35.5 

42.9 

-  2.5 

74 

14 

15 

29 

657 

0 

1 

8 

0 

1.76 

-  1.30 

.69 

10 

2.7 

1 

21 

4 

1 

0 

SCRANTON 

AM 

48.0 

30.0 

39.0 

-  2.9 

63 

.  3  + 

9 

29 

773 

0 

1 

20 

0 

2.63 

-   .27 

.68 

11 

T 

T 

20 

6 

3 

0 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

44.7 

30.7 

37.7 

-  3.0 

67 

2 

9 

29 

813 

0 

2 

18 

0 

2.63 

-   .58 

.91 

16 

4.5 

2 

20+ 

5 

2 

0 

SELINSGROVE  CAA  AP 

47.3 

28.9 

38.1 

-  3,7 

69 

14 

11 

29 

798 

0 

1 

25 

0 

2.86 

.02 

1.23 

16 

5.4 

4 

20 

5 

2 

1 

SHIPPENSBURG 

50.0 

30.9 

40.6 

-  2.9 

74 

13 

12 

29 

730 

0 

1 

20 

0 

2.34 

-   .85 

.66 

16 

9.0 

5 

19 

6 

3 

0 

STATE  COLLEGE 

44.8 

29.1 

37.0 

-  3.2 

69 

13 

9 

28 

836 

0 

3 

22 

0 

3.45 

.89 

1.67 

16 

8.1 

2 

19+ 

7 

1 

1 

STROUDSBURG 

AM 

49. 9M 

30. OM 

40.  OM 

-  1.0 

73 

16 

12 

29 

746 

0 

0 

21 

0 

3.36 

-   ,45 

.84 

11 

2.1 

7 

3 

■0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

AM 

40.7 

24.7 

32.7 

63 

14 

1 

29 

961 

0 

5 

27 

0 

2.11 

.71 

16 

7.7 

6 

20 

5 

1 

0 

TOWANDA 

47.6 

29.1 

38.4 

-  1.6 

69 

2 

10 

29 

792 

0 

1 

22 

0 

2.51 

,21 

.79 

14 

6.4 

4 

20 

5 

2 

0 

UPPER  DARBY 

52.6 

34.9 

43.8 

74 

14 

16 

29 

633 

0 

1 

12 

0 

1.10 

•  45 

11 

2.0 

2 

19 

4 

0 

0 

WELLSBORO  3  S 

AM 

43.4 

2!>.9 

34.7 

-  2.9 

64 

14 

3 

29+ 

903 

0 

3 

27 

0 

2.20 

-   .42 

1.08 

16 

7.0 

5 

20+ 

7 

1 

1 

WELLSVILLE 

49.9 

29.3 

39.6 

74 

13  + 

12 

29 

756 

0 

1 

23 

0 

1.62 

.63 

11 

3.5 

3 

19 

6 

1 

0 

WEST  CHESTER 

AM 

52.4 

33.5 

43.0 

-   .4 

76 

14 

13 

28 

664 

0 

1 

14 

0 

1.21 

-  2.39 

.63 

11 

3 

20 

4 

1 

0 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

46.7 

29,9 

38,3 

-  3.4 

56 

14 

12 

2Q 

793 

0 

1 

25 

0 

2.43 

-   .83 

.85 

16 

6.1 

3 

20 

6 

2 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1955 


Temperature 

Precipitation 

1  1 

0,  E 

si 

%   .5 
<  2 

o 
< 

E 

2   0 

2  Z 

II 

JU 

-a 
X 

0 

a 

i 

P 

Q 
1 

No.  ol  Days 

1 

E 
II 

>^ 

ID 

D 

1 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max 

M 

in. 

1 

■3-0 
Q  2 

1 

e 
I 

M 

0 

z 

s 

o 

So 

Si 

5  5 

OCQ 

§1 

r-iO 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

52.0 

31,2 

41.6 

-  2.1 

75 

13 

14 

29 

694 

0 

1 

18 

0 

1.75 

-   .95 

,64 

11 

3.3 

6 

1 

0 

DIVISION 

39.4 

2.17 

4.8 

OHIO  DRAINAGE 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W            AM 

47.3 
44.8 
43.8 
44.6 
47,7 

31,7 
27,7 
24,5 
26.7 
24.1 

39.5 
36.3 
34.2 
35,7 
35.0 

-  4.5 

-  2.2 

70 
70 
63 
68 
73 

13 
13 

2  + 
13 

14 

10 
5 
0 

5 
11 

28 
28 
29 
29 

29 

759 

854 
919 
873 
865 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 

5 
4 
2 

20 
23 
24 
23 
25 

0 
0 

1 

0 
0 

2.62 
3.79 
5.35 
3.49 
3.26 

,70 

1.74 

.37 

.94 
1.67 
1.90 

1.11 
1.39 

16 
16 
16 
15 
16 

6.0 

20.6 
7.2 

4 

10 
4 
3 

19 

30 

20+ 

19+ 

8 
9 

10 
7 
8 

2 
2 
3 
2 
2 

0 

1 
1 
1 
1 

BUTLER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM         AM 

CORRY 

49.0 
47. y 
51.3 
48.2 
44.7 

30.5 
24.1 
25,2 
29.0 
29.6 

39.8 
36,0 
38.3 
38.6 
37.2 

-  l.ft 

-  3.7 

-  1.6 

74 
70 
80 
72 
66 

14 
13 
15 
17 
16 

9 
1 
7 
9 
4 

29 
29 
28 
29 
29 

750 
863 
796 
788 
828 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
2 

21 
25 
24 
23 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

3.11 
3.87 
3.81 
1.74 
4.86 

.19 

.86 

1.25 

.31 

.80 
1.45 
1.94 

.35 
1.29 

15 
15 
15 
16 
16 

7.0 
7.0 

9.0 
28.5 

6 

4 
7 
7 
15 

20 
30 
20 
20 
30 

9 
9 
9 
6 

12 

2 
2 

1 
0 
3 

0 

1 
1 

0 

1 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA                      AM 

EAST  BRADY 

41.1 
50.8 
42. y 
52.1 
51.1 

25.6 
30.6 
22.2 
34.5 
29,7 

33.4 
40.7 
32.6 
43.3 
40.4 

-  1.7 

-  1.9 

61 
72 
66 
75 
74 

2 
13 
13 

14 
13 

0 
9 
3 
12 
9 

29 

29 

28+ 

29 

29 

942 
723 
965 
647 
728 

0 

I 

0 

6 
2 
9 
2 

1 

24 
20 
25 
14 
20 

1 

0 
0 
0 
0 

3.54 
3.66 
3.24 
3.11 
3.20 

.71 
•  51 

1.21 
2.05 
1.47 
1.90 
1.25 

16 
16 
16 
15 
16 

10.5 

7.0 

9.4 

.4 

6.5 

6 

5 
5 
T 
4 

30 

19 

19 

19+ 

19 

10 
7 
7 
6 
5 

1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

EBENSBURG 

FARRELL  SHARON 

FORD   CITY  h    S  DAM          AM 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

44.4 
49.0 
47.2 
48.3 
47,2 

26,4 
29,7 
26.3 
28.5 
29.3 

35.4 
39.4 
36.8 
38.4 
38.3 

-  3.2 

-  2.3 

-  1.3 

-  1.8 

68 
75 
72 
70 
74 

13 

13 
14 
13 
13 

5 
9 
7 
5 
7 

29 
29 
29 
29 
29 

881 
763 
841 
788 
764 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 
2 
2 

22 
22 

26 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

3.31 

3.18 
3.72 
5.41 

.11 

.60 
2. 38 

1.24 

1.66 

.81 

1.78 
2.64 

16 
16 

16 
16 
16 

17.5 

T 

8.5 

14.5 

0 
4 
3 

7 

19+ 

20 

30 

10 

8 
9 
8 

2 

2 
1 
2 

1 
1 

0 

1 
1 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW              AM 

JOHNSTOWN                   AM 

KANE   1  NNE                 AM 

48,1 
49,9 
44.9 
47.7 
42.0 

28.1 
31.0 
27.3 
29.4 
24.5 

38,1 
40.5 
36.1 
38.6 
33.3 

-  3.4 

-  1.8 

-  3.5 

71 
74 
69 
72 
64 

13 

13 

14+ 

17 

14+ 

9 

5 
6 
9 

1 

29 
29 
29 
29 
29 

801 
730 
860 
785 
907 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
3 
2 
4 

23 
19 
25 
22 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3.35 
3.48 
3.07 
3.32 

3.15 

.42 
.91 
.45 
.35 
-   ,39 

.68 
2.35 
1.39 
1,66 
1,04 

16 
16 
16 
16 
16 

9.1 

14.2 
6.0 
17.7 

4 
4 
9 
3 
5 

20+ 

19 

30 

20 

30 

12 
6 
6 
8 

7 

2 
1 
I 
2 
2 

0 

1 
1 
1 

1 

LINESVILLE  5  WNW 

MEADVILLE  IS               AM 

MERCER  2  NNE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

45.8 
44.5 
49.4 
46.9 
49.1 

28.4 
27.4 
27.3 
31.2 
30,1 

37.1 
36.0 
38.4 
39.1 
39.6 

-  3.1 

-  3.4 

-  1.0 

68 
68 
70 
69 
72 

16 

14+ 

15 

13 

13+ 

5 
6 
4 
8 
9 

29 
29 
29 
29 
29 

795 
864 
791 
771 
757 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
3 
2 

23 
25 
22 
19 
21 

0 
0 
0 

0 
0 

3.89 
3.72 
3.16 
2.77 
3.61 

,59 
.30 

.23 
1.11 

1.32 
1.36 

1.90 

.81 

1.35 

16 
16 

16 
17 
16 

27.2 
21.9 

4.3 
4,5 

12 
12 

3 

30 
30 

19 

9 
8 

9 
8 

2 
2 

2 

1 

1 
1 
1 

0 

1 

NEWELL                      AM 
NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2       //R 
PITTSBURGH  WB  CITY         R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM        AM 

50.5 
49.3 
47.1 
49.7 
46.2 

32,9 
28.6 

30.7 
33.7 
24,7 

41.7 
39.0 
38.9 
41.7 
35.5 

-  2,2 

-  3,7 

-  2,1 

-  2,9 

73 
74 
71 
74 
72 

14 
13 
13 
13 
14 

15 
10 

9 
12 

4 

29 

29+ 
29 
29 
29 

677 
773 
775 
693 
880 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 
2 
4 

15 
24 
21 
13 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
1.40 
2.89 
2.90 
E  2.84 

-  .49 

-  1.29 

,30 
,29 

.95 

.45 

1.38 

1.79 

.82 

16 
19 
16 
16 
16 

3.5 

6.5 

4.6 

22.5 

2 
3 
2 

3 

19 
19 
19+ 

20+ 

7 
5 
6 
5 

9 

1 
0 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

1 

0 

RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SHIPPINGPORT  WB 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  MAIN  ST 

44.7 
48.3 
46.2 
46,3 
47,4 

26,5 
29, 8M 
30.3 
27.0 
26.7 

36.6 
39. IM 
39.3 
36.7 
37.1 

-  2,5 

-  1,6 

67 

69 
73 
71 
69 

13 
13  + 
13 
13 
13 

4 
4 
10 
5 
6 

29 
29 
29 
29 
29 

873 
774 
766 
843 
830 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
2 
3 

24 
22 

22 
25 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

3.87 
3.15 
2.80 
3.58 
2.55 

.84 
-   .70 

1,56 
1.30 
1,54 
1.37 
.94 

16 
16 
16 
15 
16 

8.9 
7.0 
4.5 
6.0 
8.8 

5 

5 
3 
4 
5 

30 
19 
19 

19 
19 

9 
6 
6 
8 
6 

1 
2 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

0 

SPRINGS  1  SW 

TIONESTA  2  SE  DAM           AM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

WARREN 

45. IM 

44.8 

44.1 

51.2 

45.4 

24. OM 

26.7 

25.7 

29.7 

29,8 

34. 6M 

35.8 

34.9 

40.5 

37.6 

-  3.8 

-  3.5 

-  1.8 

69 
68 
67 
75 
68 

13+ 
14 

13  + 

13 

16 

2 
10 

11 
5 

29 

29+ 

29 

28+ 

29 

906 
871 
895 
728 
815 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
5 
2 
2 

25 
25 
23 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.87 
3.80 
4.82 
2.34 
4,19 

-  1.25 

.73 

-  .76 
,65 

.57 
1.35 
1.86 
1.09 
1.81 

19 
16 
16 
16 
15 

13.5 
12.0 
16.8 
3,7 
12,9 

6 

8 

11 

2 

7 

19+ 

30 

30 

19+ 

30 

6 
9 

10 

7 
10 

1 
2 

1 
1 
1 

0 

1 

1 
1 
1 

WAYNESBUR6  2  W 

50,9 

28.8 

39.9 

-  3.2 

75 

13 

10 

29 

749 

0 

2 

20 

0 

2.32 

-   ,28 

.55 

17 

5,5 

3 

19+ 

9 

1 

0 

DIVISION 

37.7 

3.32 

10,3 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 
SPRING80R0 

46,7 
45,6 

31,7 
28.1 

39.2 
36.9 

70 
70 

16 
17 

7 
0 

29 
29 

765 
836 

0 
0 

0 

17 
23 

0 

1 

2.83 
E  4.35 

.85 
1.35 

16 
16 

5,4 
18.9 

3 

19 

8 
11 

1 
3 

0 

1 

DIVISION 

38.1 

3.59 

12.7 

STATE 

38.8 

-  2.5 

2.58 

-   .42 

6.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


■3 

Day  of  month 

station 

■5 

^ 

1  1 

2   3 

4  1 

5   6 

7 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13   14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22  1  23 J 

24 

25  1  26   27 

28 

29 

30 

31 

ACMETONIA  LOCK  3 

2>96 

.01 

.34 

J 

T 

T 

.12 

T    .19 

T 

.83 

.50 

.26 

•  19 

.17 

.23 

.12 

T 

.02 

ALLENTOWN  WB  AP         R 

2.27 

.09 

.17 

.64 

.07 

T 

.29 

.75 

•  26 

T 

•  04 

T 

ALLENTOWN  GAS  CO 

2.2s 

.09 

.20 

.69 

.13 

.37 

.57 

.02 

.18 

.01 

•  03 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

3.33 

.10  .22 

T 

.16 

.06 

.23 

.04 

l.B'. 

.05 

.40 

■  16 

T 

•  03 

.02 

ARENOTSVILLE 

1.94 

.15 

.12 

.69 

.02 

.11 

.08 

.28 

.13 

T 

ARTEMAS  1  WNW 

_ 

_ 

_ 

.35 

_ 

_ 

_ 

_ 

.17 

AUSTINeuRG  2  W 

2.15 

T 

T 

T 

T 

.13 

.92 

.35 

T 

.13 

.24   T 

•  23 

T 

J 

T 

.15 

BAKERSTOWN  3  WNW 

2.62 

.11   .19 

T 

.10 

.26 

.96 

.9^ 

.04 

T 

•  22 

.20 

T 

T 

BARNES 

4.11 

.02 

.15 

.13 

.04 

.02 

T 

T 

T 

.23 

T 

1.76 

.30 

.08 

.40 

.14 

■  03 

.10 

T     .04 

.34 

T 

.33 

BEAR  GAP 

3.00 

.16 

.08 

.86 

.05 

.05 

1.40 

.35 

•  05 

T 

BEAVER  FALLS 

2.06 

T 

.14 

T 

T     T 

T 

T 

.02 

T     .07 

T 

.39 

.75 

.25 

.15   T 

T 

,14 

T     T 

.14 

T 

.01 

8EAVERT0WN 

2.4e 

.18 

.05 

.21 

.10 

1.17 

.45 

.10 

.20 

BEECH  CREEK  STATION 

2.56 

.08 

.26 

T     .08 

T 

,80 

.10 

.27 

J 

■  18 

T 

BELLEFONTE  4  S 

2.36 

.04 

.19 

T 

.02 

.20 

T     .07 

.90 

.49 

.11 

.16 

T 

•  19 

.01 

T 

BERWICK 

3.15 

.16 

.02 

.06 

.01 

.06 

.70 

.11 

.02 

1.66 

.10 

.16 

.01 

.06 

T 

T 

BETHLEHEM 

1.96 

.02 

.14 

.67 

.12 

.34 

.4B 

.01 

.20 

T 

T 

T 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

2.06 

.03 

.19 

.66 

.07 

T 

.21 

.66 

.22 

T 

T 

T 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

3.79 

.02   .35 

T 

T 

.01 

.01 

.09 

.12 

.19 

1.67 

.50 

.02 

■  30 

T 

,25 

.17 

.13 

BLOSERVILLE  1  N 

2.41 

.12 

.06 

.30 

.72 

.65 

.06 

.46 

.02 

BOSWELL  6  WNW 

4.05 

.12 

.37 

.09 

.04 

T 

.10 

.28 

.99 

1.17 

.20 

.37   T 

•  24 

T 

T 

.05 

.03 

BRADOOCK  LOCK  2 

3.17 

.01 

.24 

T 

T 

.16 

.12 

1.68 

.39 

.14 

.20 

T 

,11 

.06 

T 

.02 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

4.37 

.15 

.09 

.16 

.02 

T 

.21 

1.91 

.39 

.12 

.20 

,08 

.27 

.20 

T 

.61 

BRADFORD  4  W  RES 

5.35 

.18 

.03 

.19 

T 

.09 

.33 

.15 

1.90 

.39 

.08 

.66 

,07 

.35 

.03 

.28 

.06 

.61 

BREEZEWOOO 

2.13 

.24 

.11 

.60 

.06 

.18 

.38 

.38 

.16 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

3.49 

.32 

.02 

T     .02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03   .43 

.25 

1.11 

.01 

T 

.38 

T 

T     .55 

T     T     .01 

.24 

.05 

.02 

BRUCETON  1  S 

_ 

.21 

. 

.08 

.02 

1.90 

.33 

.39 

_ 

T 

.13 

BUFFALO  MILLS 

1.S3 

.05 

.12 

.10 

.49 

.10 

.36 

.20 

.30 

.12 

,03 

BURGETTSTOWN  2  W 

3.26 

.26 

T 

1.39 

.51 

.27 

,24 

.14 

•  15 

.23 

.03 

.02 

BURNT  CABINS  2  NE 

1.17 

.10 

T 

.76 

T 

T 

T 

T 

.31 

T 

BUTLER 

3.11 

.03 

.20 

.02 

T 

.11   T 

.37 

.80 

.57 

.31 

.24 

■  07 

■  le 

T 

.17 

T 

.04 

CAMP   HILL 

1.56 

.14 

.04 

.05 

.18 

.53 

.01 

.<>2 

.21 

T 

CANTON  1  NW 

1.96 

.12 

T 

.11 

.14 

.91 

.14 

T 

.09 

.34   T 

■  11 

T 

.02 

CARLISLE 

1.64 

.17 

.06 

.22 

.96 

T 

T 

.33 

.10 

.36 

.02 

CAPROLLTOWN  2  SSE 

2.62 

T 

.13 

.09 

.01 

.10 

.10 

1.04 

.50 

.19 

.15 

.06 

■  19 

T     T 

.01 

.02 

.03 

CARTER  CAMP  2  W 

2.96 

.18 

T 

T 

.02 

.12 

.18 

1.04 

.29 

T 

.10 

.21 

■  40 

T     T 

T 

.02 

.02 

CEDAR  RUN 

2.50 

T 

.19 

T 

T 

.29   T 

.29 

T 

.75 

.35 

T 

.07 

.25 

.05 

■  30 

T     T 

T 

.08 

CHAOOS  FORD 

— 

.12 

- 

T 

T 

T 

T 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

1.95 

.26 

.09 

.78 

.02 

.03 

.03 

.30 

.42 

.02 

CHARLEROl  LOCK  4 

2.61 

.26 

T 

T 

T 

.19 

.04 

.01 

1.19 

.42 

.12 

.23 

T 

.23 

.07 

.02 

.03 

CHESTER 

1.77 

T 

.10 

.23 

.02 

1  .00 

.42 

CLARENCE  1  E 

2.50 

T 

T 

.31 

T 

.01 

T 

T 

.07   T 

T     .20 

.09 

.78 

.45 

.09 

.27 

T 

.22 

.01   T 

T 

T 

T 

CLARION  3  SW 

3.67 

.04 

.26 

.02 

.01 

.09   .04 

.01   .55 

1.45 

.30 

.21 

.18 

.12 

•  35 

T 

.17 

.02 

.09 

CLAUSSVILLE 

2.44 

.17 

.90 

.02 

.45 

.60 

.28 

.02 

CLAYSVILLE  3  W 

3.61 

.16   .26 

.10 

.03 

T 

1.94 

.37 

.12 

.41 

.24 

.18 

T 

T 

CLEARFIELD 

2.69 

T 

.14 

.17 

.16 

.26 

.84 

.48 

.20 

.20 

.07 

■  24 

.04 

.03 

.06 

CLERMONT 

3.57 

.17 

T 

T 

.06 

.03 

.12   .05 

.20 

1.20 

.32 

.10 

.2! 

.12 

•  04 

.54 

T     .06 

.18 

.06 

.11 

COALDALE  2  NW 

2.77 

.14 

.13 

.56 

.07 

.65 

.83 

.02 

.32 

,05 

COATESVILLE  1  SW 

1.03 

T 

.19 

.50 

.03 

.06 

.25 

COATESVILLE 

.62 

T 

.21 

T 

.04 

.10 

.36 

•  01 

COGAN  STATION  2  N 

1.66 

.01 

.36 

.08 

.90 

.04 

.03 

.26 

■  16 

T 

COLUMBIA 

1.65 

.22 

T 

.16 

.02 

.22 

.72 

T 

.12 

.02 

.35 

T 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

1.74 

T 

T     .13 

T 

T 

.29 

.03 

T 

•  36 

•  26 

.31 

.30   T 

T 

,05 

.04 

T 

.01 

CONFLUENCE  1  NW 

2.00 

T 

T     .16 

T 

T 

T 

T 

T 

.22 

.05 

.02 

•  49 

•  26 

T 

.26 

.30   T 

■  03 

,11 

T 

.07 

T 

.01 

CONNELLSVILLE 

2.25 

.20 

T 

T 

.03 

.15 

.63 

•  59 

T 

.37 

,20 

T 

.06 

CONSHOHOCKEN 

:  1.07 

T 

.16 

.77 

•  04 

T 

.07 

E,03 

T 

COOKSBURG 

4(54 

.06 

T     .33 

T 

.03 

•  02 

.05 

.09 

.09   .04 

T     .35 

.02 

1.87 

.22 

.04 

.21 

.09 

.14 

,45 

T     T     T 

.31 

T 

.19 

COOKSBURG  2  NNW 

4.06 

.09 

T     .33 

T 

T 

T 

.06 

.04 

.06   .05 

T     .36 

.02 

1.64 

.09 

.02 

.29 

.11 

.16 

,45 

T     T     T 

.25 

T 

T 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

- 

- 

« 

.06 

« 

• 

* 

1.43 

CORRV 

4.86 

T     .30 

.14 

T 

T 

.18 

.03 

.06 

.56 

.33 

1.29 

.06 

.08 

.30 

.03 

.48 

.10 

.22 

.18 

.52 

COUDERSPORT  2  NW 

3.54 

.04 

T 

.14   T 

.07 

.13 

.07 

.08 

1.21 

.18 

.12 

.19 

.28 

.04 

.43 

T     .06 

.15 

.07 

.28 

COUDERSPORT  7  E 

2.75 

.18 

T 

T 

T 

.07 

.04 

.12 

1.12 

.21 

.04 

.08 

.35   T 

.32 

T     .03 

.03 

.05 

.11 

COVINGTON 

2.57 

.36 

.76 

.80 

.25 

T 

.37 

T 

T 

T 

.03 

CREEKSIDE 

RECORD  MISSING 

CRESSON  2  SE 

3.14 

.09 

T 

.12 

.13 

.05 

.85 

1.08 

.30 

.20 

.06 

.12 

.03 

.05 

.06 

CUSTER  CITY  2  W 

5.25 

.04 

.15 

.12 

.12 

.04 

.11 

.02 

.19   .19 

2.10 

.40 

.10 

.19 

.50 

.32 

T 

.31 

.02 

•  33 

DANVILLE 

3.25 

.05 

.58 

.12 

.77 

1.22 

T 

.43 

.08 

T 

DERRY 

3.66 

.25 

T 

T 

.11 

.07 

.22 

2.05 

.45 

.31 

.15 

.05 

T   1 

OEVAULT  1  W 

.99 

.04 

.23 

.54 

.04 

.02 

.05 

.03 

•  04 

1 

DIXON 

2.62 

.14 

.01 

T 

.53   T 

.73 

.58 

.42 

T 

.03 

.17   T 

T 

.01   T 

T 

DONEGAL 

3.24 

T     .20 

T 

T     T 

T 

T 

T 

.07 

.03 

.22 

.14 

1.47 

T 

.52 

.01   .29 

T 

.18 

.08 

.03j 

DONORA 

3.11 

T     .25 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.13 

.05 

.05 

1.90 

.12 

.31 

.04 

.11 

.05 

T 

.09 

.01 

T 

DOYLESTOWN 

1.43 

T 

.01 

.15 

.02 

.67 

T 

.11 

.46 

T 

.01 

T 

OU  BOIS  7  E 

2.93 

.30 

T 

T     T 

.02 

.04 

.10 

.02 

.28 

.07 

1.06 

T 

.32 

.48 

T 

.12 

.05 

.07 

DUSHORE  3  NE 

2.16 

.10 

T 

.02 

.39 

.45 

T 

.84 

.08 

.02 

.26 

.06 

T 

T 

T 

EAGLES  MERE 

2. 69 

.21 

.02 

.55 

.48 

.53 

.54 

T 

.06 

.34 

.13 

.02 

T 

.01 

EAST  BRADY 

3.20 

.18 

.01 

.01 

.03 

.29 

.01 

1.25 

.48 

.62 

.06 

.23 

.03 

EBENSBURG 

3.31 

.10 

.15 

T 

T 

T 

T 

.19 

.12 

1.24 

.68 

.16 

.23 

T 

.08 

T 

.22 

.16 

EDINBORC 

4.32 

■  01 

.29 

T 

.04 

T 

.15 

.25 

T     .03 

.27 

1.88 

.21 

.05 

.29 

.10 

.08 

.16 

.03   .02 

.16 

T 

.30 

ELI2ABETHT0WN 

2.22 

.13 

.14 

.87 

.23 

.13 

.25 

.10 

.26 

.06 

.03 

T 

EMPORIUM  1  E 

3.83 

.05 

.15 

T 

T 

.01 

.17   T 

.61 

1.40 

.13 

T 

.11 

.33 

.02 

.37 

T 

.20 

.01 

.07 

ENGLISH  CENTER 

1.66 

.10 

.23 

.15 

.62 

.36 

.05 

.21 

.14 

T 

T 

T 

EPHRATA 

1.77 

.10 

.20 

.03 

.16 

.63 

.01 

.02 

.08 

.50 

.01 

.03 

EQUINUNK 

2.73 

.60 

.18 

.72 

.50 

.44 

.01 

.23   T 

T 

.05 

T 

ERIE   CAA  AIRPORT 

2.83 

.07   .34 

.04 

.01 

.02 

.20 

T 

.02   T 

.05   .02 

.38 

.85 

.11 

T 

.19 

T 

•  29 

T     .01   .01 

.15 

.07 

T 

EVERETT  1  SW 

2.63 

.20 

.10 

.60 

.07 

.06 

1.31 

.16 

.11 

FARRELL  SHARON 

. 

.03   .16 

.06 

T 

.06 

.33 

.18 

1.66 

.03 

.40 

.45 

- 

.30 

- 

FORD  CITY  4  S  DAM 

3.18 

.06 

.31 

T 

T 

.11 

.06 

.81 

.70 

,30 

.42 

.17 

.15 

T 

.07 

.02 

T 

FRANKLIN 

3.72 

.05 

.20 

.01 

.02 

.05   .04 

.30 

T 

1.78 

.15 

.02 

.25 

.10 

.04 

.25 

.02   .02 

.17 

.05 

.20 

FREOERICKSVILLE  2  SE 

1.96 

T 

T     T 

.05 

T 

.17 

.16 

.71   T 

T     T 

T 

.31 

.18 

.05 

.25 

,10 

T 

T 

FREELAND 

3.36 

.36 

.32 

.08 

.47 

.20 

T 

.63 

.70 

T 

.40 

.18 

.02 

GALETON 

2.53 

.20 

T 

.10 

T 

.20 

1.20 

.05 

.09 

.22 

,33 

.04 

.03 

T 

.07 

6EIGERT0WN 

1.49 

.05 

.24 

.68 

.07 

.10 

.30 

.05 

T 

GEORGE  SCHOOL 

1.66 

.02 

.01 

.22 

.01 

.72 

.08 

T 

.58 

.02 

T 

GETTYSBURG 

1.36 

.12 

.01 

.76 

.01 

.11 

.01 

.?2 

,12 

T 

T 

GIFFORO 

3.92 

T 

.15 

.03 

.02 

.09 

.09 

.15 

1.82 

.22 

.06 

.17 

,33 

•  35 

,03 

.23 

.18 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3.51 

.01 

.12 

.04 

.01   T 

T 

T 

.03 

.02 

.07   .02 

.46 

T 

1.46 

.07 

.0? 

.15 

.16 

,03 

.45 

T     ,02 

.29 

T 

•  08 

GLENWILLARO  DASH  DAM 

2,95 

.14 

T 

.07 

.26 

T 

.84 

.79 

.22 

.16 

.15 

.15 

.16 

T 

.01 

GORDON 

3.28 

T 

.47 

.16 

.91 

.01   .05 

.03 

1.29 

.25 

.07 

GOULDSBORO 

3.74 

.36 

.18 

.86 

.46 

.40 

1.16 

T 

.25 

•  03 

.02 

GRANTVILLE  2  SW 

1.72 

.13 

.11 

.10 

.58 

T 

T 

■  34 

.09 

* 

.35   T 

.02 

GRATERFORD 

1.61 

.07 

.11 

.82 

.09 

.05 

.11 

.32 

T 

.04 

GRATZ  1  N 

2.18 

.15 

.05 

.70 

T 

.37 

.65 

.06 

.15 

T 

T 

.03 

T 

GREENSBORO  LOCK  7 

1.85 

.20 

.12 

.04 

.01 

.30 

.44 

.15 

.28   T 

T 

.23 

.08 

GREENSeuRG  3  SE 

3.71 

T     .25 

.15 

.15 

2.24 

.48 

.23 

.15 

.06 

T 

GREENVILLE 

5.41 

T 

.02   .21 

.02 

.01 

.01 

.08 

.28 

.77 

2.64 

.01 

.46 

T 

.34 

.03 

•  02 

•  21 

.28 

HANOVER 

1.61 

.18 

.19 

.86 

T 

.OB 

.14 

.16 

T 

HARRISBURG  WB  AP       R 

1.78 

.10 

.09 

.67 

.01 

T 

.03 

.42 

.45 

.01 

T     T 

T 

MARRISBURG  NORTH 

1.80 

.13 

.06 

.60 

.38 

.16 

.21 

.14 

.01 

HAWLEY 

3.87 

.54 

T 

.16 

T 

.73   .02 

.69 

T 

.55 

.76 

T 

.15 

.22 

T 

.05 

T     T 

HAWLEY  1  S  DAM 

3.56 

.48 

.11 

.55 

.66 

.38 

.80 

T 

.33 

,05 

T 

HOLLISTERVILLE 

3.80 

.35 

T     T 

.10 

.02 

.60 

.76 

.62 

.78 

r 

T 

.'7 

.02 

.06 

T     T 

T 

f 

HOLTWOOD 

1.24 

.11 

.23 

.92 

.01 

T 

.11 

.07 

•  15 

'.0? 

.01 

.01 

.02 

HONESDALE  4  NW 

3.65 

.49 

.10 

T 

.80 

.63 

1.04 

.25 

.13 

.14 

.05 

T     T 

HOOVERSVILLE 

2.74 

.25   .20 

.01 

T 

.01 

T 

T 

.19 

.26 

.82 

.51 

T 

.16 

.19 

.10 

.01 

T 

.01 

MOP  BOTTOM  2  SE 

.94 

.05 

.06 

.09 

.42 

.15 

.05 

.05 

.01 

.04 

HUNTINGDON 

2.66 

.21 

.03 

.04 

.49 

.08 

.39 

1.19 

.17 

.17 

T 

,09 

T 

T 

HUNTSOALE 

1.63 

.12 

.06 

.69 

T 

.27 

.19 

.18 

.12 

T 

HYNDMAN 

1.96 

.10   .10 

.04 

.10 

.69 

.12 

.30 

.18 

.32 

.04 

.01 

T 

^ 

INDIANA  3  SE 

3.35 

.13 

.12 

T 

.16 

.14 

.88 

.57 

.20 

.24 

•  IS 

.43 

.10 

•  08 

.1? 

IRWIN 

3.46 

.01   .28 

T 

T 

.10 

.08 

2.35 

.20 

•  28 

.16 

See  ReUrence  Notes  Followiitg  Station  Index 
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Table  3— Continued 


"3 

Day  of  month 

Station 

■s 

r 

H 

1 

2 

3 

4 

5   6 

7  1 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13   14  { 

15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22  23 

24 

25   26 

27 

28 

29 

30 

31 

JAMESTOWN  2  NW 

3i07 

.01 

.24 

•  01 

.02 

T 

.05 

.22 

T 

1.39 

.03 

.02 

.35 

.08 

.09 

.06 

.02 

.02 

.11 

T 

.33 

JIM  THORPE 

2.79 

.16 

.05 

.10 

.02 

.50 

.19 

T 

1.49 

.03 

.20 

.05   T 

.04 

T 

JOHNSTOWN 

3|32 

T 

.02 

.25 

T 

T 

T 

.10 

.10 

T 

1.66 

.50 

.21 

.27 

.03 

.12 

T 

.02 

*01 

.03 

KANE   1  NNE 

3.15 

•  03 

•  22 

.02 

T     T 

T 

.05 

.03 

.04 

.03 

.08 

T 

1.04 

.17 

.07 

.07 

.22 

.51 

.04 

.30 

.03 

.20 

KARTMAUS 

2.A1 

T 

•  02 

.23 

T 

T 

.15 

T     .12 

.15 

■  54 

.62 

T 

.11 

.23 

.02 

.19 

T 

T 

T 

T 

.03 

KEATING  SUMMIT 

3.97 

T 

•  04 

.17 

•  04 

T 

.06 

•  05 

.12 

T 

.28 

T 

U33 

.29 

.02 

.11 

.23 

.04 

.50 

.24 

.02 

.13 

KEGG 

1.99 

•  02 

•  18 

.03 

T 

T 

.45 

.08 

.02 

.61 

.46 

.12 

K1TTANNIN6  LOCK  7 

2.92 

.05 

.28 

T 

T 

T 

.12 

T 

.05 

.69 

.80 

.33 

.18   T 

.09 

.14 

T 

T" 

.23 

.03 

.03 

KREGAR  4  SE 

3.9S 

•  06 

.36 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  12 

T     .32 

■  26 

1.40 

T 

T 

.62 

.06 

T     .2S 

T 

.IS 

.I'* 

.10 

KRESGEVILLE  3  w 

2.53 

.15 

.69 

.16 

.74 

.59 

.18 

.06 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

RECORD  MISSING 

LAKEVILLE  1  NNE 

«.95 

.56 

T 

.34 

.78 

1.20 

■  63 

•  59 

.12 

.19 

.14 

T 

T 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

1.50 

.11 

.19 

T 

•  06 

.66 

T 

.07 

.34 

.06 

.01 

T 

T 

LANOISVILLE 

1.56 

.17 

.19 

.77 

■  05 

.30 

.05 

.02 

.01 

T 

LATROBE 

3.58 

•  03 

.24 

T 

T 

•  11 

.06 

■  18 

2.08 

T 

.40 

T 

.03   .28 

.15 

.02 

T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

2.A9 

.06 

.03 

1.08 

T 

.76 

.09 

.03 

.05 

.13 

.16 

T 

T 

.08 

LEBANON  2  NW 

RECORD  MISSING 

LEHIGHTON 

2.52 

.20 

•  17 

.55 

T 

1.18 

.17 

.05 

.20 

T 

T 

T 

T 

LE  ROY 

:  i.7e 

.14 

•  14 

.34 

1.01 

.08 

T 

T 

E.05 

LEWIS  RUN  3  5 

J.71 

.01 

.05 

.09 

•  01   T 

T 

.02 

•  06 

•  03 

.01 

.12 

T 

1.72 

.24 

.06 

.17 

.29   T 

.02 

.35 

T 

.02 

.23 

.01 

.20 

LEWISTOWN 

2.11 

•  13 

T 

•  18 

•  06 

.34 

l.ll 

.06 

.10 

T 

.13 

LINESVILLE  5  WNW 

3.S9 

.06 

.23 

T 

.10 

T 

.27 

.03 

•  29 

T 

U32 

.08 

.09 

.27 

.12 

.09 

.02 

.03 

.11 

T 

.76 

LOCK   HAVEN 

3.45 

•  16 

T 

•  30 

.43 

1.32 

.69 

.08 

.23 

.23 

.01 

T 

LONG  PONO  2  W 

3.30 

•  35 

T 

•  17 

.56 

.26 

•  55 

.99 

.03 

.28 

.05 

.02 

T 

.04 

MADERA 

2.13 

T 

•  09 

T     .05 

■  14 

.10 

•  79 

.22 

.30 

.15 

.10 

.12 

T 

T 

.0<. 

.03 

MAHAFFEY 

3.49 

.09 

•  19 

T 

T 

T 

.17 

.17 

•  69 

.83 

T 

.37 

.38   T 

.10 

.31 

T 

.07 

.03 

.09 

MAPLE  GLEN 

i.ei 

.02 

•  19 

•  10 

.75 

•  15 

.39 

.01 

MAPLETON  DEPOT 

2.39 

•  22 

•  01 

.61 

.04 

•  36 

.73 

.12 

.19 

T 

.11 

MARCUS  HOOK 

1.36 

T 

•  08 

•  63 

.07 

■  03 

•  01 

.54 

T 

T 

MARION  CENTER  2  SE 

3.32 

T 

T 

•  32 

•  02   T 

T 

T 

.10 

•  08 

.82 

.80 

.25 

.28   T 

.12 

.16 

T 

7 

.16 

.09 

.10 

MARTINSBURG  CAA  AP 

2.33 

T 

•  19 

T 

•  04 

•  36 

•  19 

.06 

1.02 

T 

.32 

T 

.15 

T 

T 

T 

T 

MATAMORAS 

3.50 

.40 

.07 

•  25 

.45 

•  03 

•02   ^64 

•  27 

l.Ol 

.33 

.03 

MAY3URG 

3.67 

T 

•  24 

•  05 

.04 

•  05 

T 

T 

.08 

.27 

U17 

•  33 

.07 

.16 

T 

.16 

.39 

T 

.03 

.32 

T 

.29 

MC  C0NNELLS6URG 

2.29 

•  24 

.09 

•  71 

.15 

.21 

•  30 

.23 

.19 

T 

.17 

MC  KEESPORT 

3.18 

.02 

•  26 

T 

T 

.17 

.06 

l^Sl 

.11 

.30 

.05 

.17 

.03 

.20 

T 

T 

MEAOVILLE  1  S 

3.72 

.04 

T 

.27 

•  01 

.04 

T 

T 

.17 

•  01 

.01 

.04 

.36 

.01 

1.36 

.08 

.07 

.30 

.09   .01 

.04 

.10 

.01 

.02 

.14 

.01 

.53 

MEOIX  RUN 

3.01 

T 

.01 

.26 

T     T 

T 

T 

•  02 

.13 

.01 

T     .26 

.05 

.85 

.33 

T 

.10 

.28   T 

.04 

.45 

T 

T 

.13 

.02 

.07 

MERCER  2  NNE 

- 

T 

.20 

.40 

1.90 

- 

.36 

.10 

.20 

MERCERSBURG 

1.46 

.16 

.05 

.66 

.03 

.20 

.30 

.06 

MEYER SOALE 

1.51 

•  05 

.13 

.03 

.30 

.10 

• 

.60 

.20 

.05 

T 

T 

.05 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLO 

1.77 

.14 

•  12 

•  70 

.06 

T 

.02 

.29 

.41 

.03 

T 

MIDLAND  DAM  7 

2.77 

.19 

T 

T 

•  02 

T 

•04   .23 

■  01 

.54 

.SI 

.22 

.17 

.10 

.21 

.17 

.06 

T 

MILANVILLE 

3.03 

.44 

.13 

.70 

.35 

•  44 

.67 

T 

.25 

.05 

T 

T 

MILLHEIM 

2.63 

.21 

•  02 

T 

T 

•  41 

■  06 

•  66 

.80 

T 

T 

.32 

.01 

.12 

T 

T 

T 

T 

MILLVILLE  2  SW 

3.35 

.70 

•  05 

T 

.55 

.09 

•  73 

.87 

T 

.27 

.01 

.08 

T 

T 

T 

MILROY  3  NE 

2.91 

.21 

1.90 

.50 

.30 

MONTROSE  1  E 

2.16 

.16 

T 

•  06 

.49 

T 

■  21 

T 

.45 

.51 

T 

.01 

.21   T 

.04 

.01 

.01 

T 

T 

MORGANTOWN 

1.64 

T 

•  20 

.98 

.05 

■  02 

.03 

•  33 

T 

.03 

MT  GRETNA  2  SE 

- 

•  22 

•  13 

.80 

.05 

.25 

- 

.06 

MT  POCONO  2  N  AP 

:  3.24 

•  21 

•  29 

.72 

■  27 

1.30 

.07 

.28 

.05 

T 

T 

E.05 

HUHLENBURG  1  SE 

3.03 

•  22 

•  04 

T 

.31 

.57 

.25 

.07 

1.16 

.30 

.04 

.07 

T 

MYERSTOWN 

1.86 

.19 

.14 

.83 

T 

T 

.32 

.01 

.02 

.30 

T 

.05 

NATRONA  LOCK  *» 

3.07 

•  02 

•  27 

T 

T 

T 

.20 

.14 

.75 

.79 

.18 

.19 

.15 

.20 

.13 

T 

•  05 

NESHAMINY  FALLS 

1.43 

T 

•  le 

.56 

.19 

T 

.04 

.01 

.43 

.03 

T 

NEW8URG  3  W 

1.78 

•  10 

•  31 

.09 

.08 

.13 

.85 

.12 

.10 

NEW  CASTLE  1  N 

3.61 

T 

.08 

.19 

•  01 

.01 

T 

.07 

•  04 

.30 

.01 

1.35 

.36 

.40 

.15 

.05 

.34 

T 

.05 

.15 

.05 

T 

NEWELL 

2.10 

•  27 

T 

T 

.15 

.12 

.16 

.96 

.23 

.04 

.11 

.06 

NEW  PARK 

1.12 

.25 

.56 

.06 

.25 

T 

NEWPORT 

2.02 

.21 

.09 

.61 

.28 

.53 

.08 

.20 

.02 

NEW  STANTON 

1.40 

T 

.02 

•  29 

T 

T 

.01 

•  02 

■  04 

.14 

.02 

.45 

.29 

.10 

.02 

NEW  TRIPOLI 

2.71 

.03 

.05 

.13 

.01 

•  OS 

■  80 

■  06 

1.09 

.09 

.33 

T 

.04 

T 

NORRISTOWN 

1.49 

T 

.16 

■  76 

T 

.05 

•  01 

.08 

.43 

T 

T 

T 

NORTH  EAST  2  SE 

3.80 

.24 

.06 

.08 

.03 

•  57 

T 

■  06 

1,49 

T 

.30 

.15 

T 

.21 

T 

T 

.41 

.09 

.11 

ORWELL  3  N 

2.10 

.18 

T 

■  42 

•  01 

■  38 

.64 

.20 

T 

.23 

.04 

T 

T 

PALM 

1.91 

.22 

■  75 

.15 

.25 

.22 

.17 

.15 

PALMERTON 

2.19 

.09 

•  11 

.57 

.07 

■  02 

.44 

.71 

.16 

.02 

T 

T 

T 

PARKER 

3.12 

.02 

.02 

•  18 

T 

T 

T 

T 

.04 

•  02 

T     .53 

.03 

.97 

.30 

T 

.26 

.10 

.10 

.29 

T 

T 

.18 

T 

.08 

PAUPACK  2  WNW 

3.5B 

•  5S 

.12 

.64 

.82 

.39 

.85 

.10 

.02 

.04 

.02 

PECKS   POND 

3.79 

•  53 

.20 

.57 

.69 

.75 

.71 

.11 

.22 

.01 

T 

T 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

1.39 

T 

•  13 

•  61 

.09 

T 

T 

.02 

.54 

T 

T 

PHILADELPHIA  W6  AP      R 

1.16 

T 

•  10 

.53 

.04 

T 

.02 

.01 

.46 

T 

T 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

1.25 

T 

•  11 

.52 

.10 

.01 

.01 

.01 

.49 

T 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

.60 

•  OS 

•  15 

T 

.30 

.02 

.28 

T 

PHILADELPHIA  CITY        R 

1.30 

T 

•  14 

.51 

■  08 

T 

.01 

T 

.56 

T 

T 

PHILIPS8URG  CAA  AP 

3.32 

T 

•  25 

T 

T 

T 

T 

T 

•  16 

T     .15 

.19 

1.62 

T 

T 

.51 

T 

.34 

T     .01 

.03 

.05 

.01 

PHOENIXVILLE  1  E 

1.33 

•  13 

•  60 

.07 

.03 

.50 

PIKES  CREEK 

3.05 

.16 

.01 

T 

.71 

.35 

.60 

.87 

.03 

.24   T 

.01 

.07 

T 

T 

T 

T 

PIMPLE  HILL 

3.38 

.30 

T     T 

.15 

T 

T 

.71 

.16 

T 

.96 

.71 

T 

.05 

.26   T 

.03 

.02 

T 

T 

.03 

PINE  GROVE  1  NE 

2.23 

.15 

.10 

.83 

.10 

.26 

.50 

.10 

.17 

T 

.02 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

2.89 

•  04 

•  15 

T 

T 

T 

.07 

T 

.02   .10 

.06 

1.3S 

T 

.45 

.01 

T     .37 

T 

T 

.17 

.06 

.01 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

2.90 

•  07 

•  11 

T 

T 

T 

T 

.13 

.01   .07 

.05 

1.79 

.41 

T     .14 

T 

.06 

.C. 

T 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

2.90 

.30 

.05 

T 

.59 

.34 

T 

•  58 

.56 

T 

.05 

.25   T 

T 

.09 

.01 

.02 

.0'. 

.02 

PORT   CLINTON  1  S 

2.25 

.18 

•  12 

.64 

•  65 

.24 

.02 

.37 

.03 

PORTLAND 

RECORD  MISSING 

POTTSTOWN 

1.22 

.06 

.08 

.72 

•  OS 

.07 

.18 

T 

.03 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

2.22 

.19 

.09 

.77 

T 

•  34 

.49 

.07 

.22 

T 

.05 

T 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

2.64 

.08 

•  32 

T 

•  02 

.08 

.21 

•  82 

.42 

.15 

.24 

E.IO   .04 

.12 

.20 

*02 

.02 

OUAKERTOWN  1  E 

1.88 

.01 

.16 

.03 

.68 

.01 

.31 

E.62 

.03 

.03 

RAYMOND 

2.64 

T 

T 

T 

T 

.33 

T 

.68 

.36 

.05 

.16 

.28 

T     .40 

T 

.05 

.07 

.26 

READING  WB  CITY         R 

1.75 

.05 

.18 

.69 

.05 

T 

.07 

.32 

.33 

.06 

T 

RENOVO 

2.57 

.16 

T 

.28 

.34 

.65 

.46 

T 

.08 

.23 

.08 

.27 

T 

J 

T 

T 

REW 

4.48 

.03 

•  13 

.05 

.02 

.12 

.02 

T 

.39 

T 

2.00 

.40 

.10 

.08 

.30   T 

.40 

T 

.02 

.20 

.02 

.20 

RICES  LANDING  L  t 

2.48 

•  24 

.14 

.22 

.05 

.65 

.43 

.15 

.32 

.18 

.16 

T 

RIDGWAY  3  W 

3.87 

.08 

.12 

.14 

.02 

T 

•  03 

T 

.06 

.03 

.36 

.07 

1.55 

.27 

.02 

.14 

.18 

.08 

.36 

T 

.01 

.24 

.02 

.09 

RUSH 

2.60 

.19 

•  OS 

.59 

.02 

.40 

.95 

.04 

.06 

.22   T 

.04 

.03 

.02 

T 

T 

RUSMVILLE 

1.60 

.15 

•  06 

.52 

.43 

.10 

.28 

T 

.22   T 

.02 

T 

.02 

SAGAMORE  1  S 

2.44 

•  32 

.15 

T 

.12 

.10 

.95 

.55 

.10 

.15 

T 

T 

T 

SALINA  3  W 

3.15 

T 

•  30 

T 

•  02 

•  13 

.02 

.01   .12 

.08 

1.30 

.01 

.65 

.38 

.07 

.06 

SAX  TON 

2.39 

•  01 

•  03 

.10 

•  06 

■  57 

T 

T 

.55 

.54 

.28 

.14 

.11 

T 

T 

T 

SCHENLEY  L  5 

3.26 

.03 

•  30 

T 

■  10 

■01   ■lO 

.69 

1.06 

.37 

.15 

.22 

.13 

.10 

T 

T 

SCPANTON 

2.63 

T 

T 

T 

•  18 

T 

T 

•  00 

•  01 

T 

.68 

.03 

T     .11 

T 

.60 

.66 

.01 

T     T 

.20   .02 

.04 

T     T 

T 

T 

SCPANTON  WB  AIRPORT 

2.63 

•  19 

T 

.07 

T 

•  44 

.06 

T     .55 

.25 

.91 

T 

.09 

.02 

.02 

.02 

T 

T 

.01 

SELINSGROVE  CAA  AP 

2.86 

•  25 

.06 

•  69 

.03 

.03 

.21 

1.23 

.30 

.06 

T 

T 

SMAMOKIN 

3.20 

•  15 

•  OS 

.86 

.05 

.82 

•  85 

.07 

.27 

.06 

.02 

T 

SHJPPEN58URG 

2.34 

•  16 

•  11 

.65 

.02 

T 

.66 

•  13 

.60 

T 

.01 

SHIPPINGPORT  WB 

2.80 

T 

•  IS 

T 

T 

.05 

T 

.23 

.02 

1.54 

.34 

.23 

T 

.04 

.15 

.02 

T 

SITIEMAHONING 

2.30 

T 

T 

•  18 

T 

T 

T 

.11 

T 

.19 

T 

.SO 

.39 

T 

.09 

.22 

.01 

.27 

T 

T 

.04 

T 

T 

SLIPPERY  ROCK 

3.5B 

.05 

•  30 

■  08 

.03 

.34 

T 

1.37 

.50 

.32 

.12 

.03 

.24 

T 

.18 

T 

.02 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

2.33 

•  12 

.10 

T 

T 

T 

T 

■  21 

T     .11 

T 

.29 

.75 

.18 

.29 

.02 

.14 

T 

.04 

.08 

SO«£PSET  MAIN  ST 

2.55 

•  05 

•  23 

.03 

T 

.13 

•  03 

.IS 

.03 

.94 

.57 

.03 

.21 

.03 

.05 

.04 

SOUTH  MOUNTAIN 

1.66 

.18 

.11 

■  81 

.01 

.12 

.23 

.19 

T 

T 

.01 

SPRINGBORO 

4.35 

T 

T 

.20 

.10 

T 

.20 

T 

T 

.90 

T 

1.35 

.15 

E.05 

E.40 

E.40 

T 

E.IO 

T 

E.20 

E.70 

SPRING  GROVE 

1.47 

•  13 

.01 

.17 

T 

.07 

.73 

T 

.06 

T 

.29 

T 

.01 

T 

SPRINGS  1  SW 

1.87 

T 

■  19 

T 

T 

T 

T 

.48 

.24 

.17 

.57 

.02 

.12 

T 

.04 

T 

.04 

STATE  COLLEGE 

3.45 

.24 

.01 

T 

.34 

.30 

T     .06 

.02 

1.67 

.28 

.30 

.22 

.01 

T 

T 

T 

STRAUSSTOWN 

2.10 

•  16 

.13 

.79 

.03 

.25 

.35 

.11 

.25 

.03 

STROUOSBURG 

3.36 

•  68 

.20 

.84 

.18 

.40 

.82 

.23   T 

T     .01 

T 

STUMP  CREEK 

2. 88 

•  IS 

•  21 

.12 

.02 

.31 

.77 

.47 

.14 

.15 

.04 

.37 

.05 

.05 

SUN8URY 

2.74 

•  22 

.05 

.63 

T     T 

.80 

.50 

.12 

.37 

T 

.05 

T 

T 

SUSQUEHANNA 

2.25 

•  23 

.03 

•  44 

.94 

.30 

.39 

.06 

.16 

.03 

.03 

.04 

T 

S«e  Reforenc*  NoIm  Following  Slatioo  Index 
-  175   - 


W^ 


DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

Table  3-Continued 

NOVEMBER    1955 

•g 

Day  ol  month 

Station 

1 

e2 

12        3 

4    1 

5    1    6 

7    1 

8 

9 

10 

11    1 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20      21 

22  1  23  1 

24 

25      26      27 

28 

29        30 

31 

SUTERSVILLE 

3i«l 

T                        .24 

T 

T 

.20 

•  09 

T 

1.90 

.30 

. 

*           .42 

.15 

.08 

.03       .04 

TAMAOUA 

2>«0 

.12 

.11 

.71 

•  08 

•  60 

.63 

T 

.35 

T 

TAMAQUA    4    N    DAM 

RECORD  MJSSING 

TAMARACK    2    S   FIRE    TWR 

2.11 

T 

.19 

T           T 

T 

T 

.09 

T 

.29 

.71 

.24 

T 

.08 

.37 

T 

.13 

T           T 

T 

T           .09 

TIONESTA    2    SE    DAM 

3. SO 

.02      T           .34 

T 

.03 

.04 

.03 

.03 

T 

.65 

T 

1.35 

.10 

,03 

.20 

.13 

.05 

.38 

.02      T 

,19 

.02       .19 

TITUSVILL6   WATER   WORKS 

4i92 

T           .25 

.02 

T           T 

.13 

.08 

.05 

T 

.47 

.28 

U86 

.04 

.06 

,35 

T 

.43 

T 

,25 

.21       .34 

TORPEDO    *   W 

4t39 

.04                   .25 

T 

.08 

T 

.05 

T 

.13 

.03 

T 

.26 

T 

1.42 

.20 

.30 

,19 

.21 

.07 

.35 

T           .11 

.35 

T           .35 

TOWANDA 

2t91 

.00 

T 

.01 

T 

.27 

.79 

.71 

.33 

T 

,04 

.23      T 

T 

.03 

.01      T 

T           T 

TOWER    CITY    5    SW 

2>15 

.14 

.08 

.22 

.60 

•  63 

.06 

,37 

T 

.05 

TROY 

2.62 

.10 

.19 

.86 

.70 

.35 

.01 

,10 

•  26 

T 

.08 

T 

.01 

TURUEPOINT    1*    NE 

3.71 

T 

.10 

.03 

.03 

.06 

.03 

.40 

1.30 

.34 

.10 

•  15 

.20      T 

.06 

.27 

T           .02 

,24 

.02       .36 

TYRONE    *    NE    BALD    EAGLE 

3.11 

T                        .07 

.25 

T 

.29 

.21 

.60 

1.04 

.25 

.23 

.01 

.20 

T           T 

UNION    CITY 

*.2« 

.02                   .37 

.03 

.04 

T 

T 

.05 

•  06 

.04 

.06 

•  02 

.41 

.02 

1.45 

.18 

.04 

•  20 

.07 

.04 

.25 

.01       .09 

,13 

T             .66 

UNIONTOWN 

2.3'. 

.03       .22 

T 

T 

•  10 

.11 

.09 

1.09 

T 

•  46 

T 

.12 

,14 

.01       .01 

UPPER   DARBY 

1.10 

T 

.16 

•  29 

•  49 

T 

.02 

•  16 

.02 

T 

UTICA 

RECORD   HISSING 

VANDERGRIFT 

2.79 

.08                   .31 

.11 

.13 

.83 

.46 

•  25 

.16 

.09 

.20 

.11 

.06       T 

VIRGINVILLE 

1.93 

.05 

.97 

.03 

.58 

.04 

•  02 

.24 

T 

VOWINCKEL 

li.OO 

.10      T            ,37 

T 

T 

.09 

.09 

.06 

.06 

T 

.46 

.02 

1.63 

,11 

T 

•  29 

.13 

.05 

.36 

T           T 

.26 

T           T 

VOWINCKEL    1    WSW 

3.90 

.09      T           .38 

T 

T 

.07 

.04 

.09 

.05 

T 

.46 

.03 

1.56 

.08 

T 

.30 

.12 

.05 

.37 

T           T           T 

,25 

T           T 

WARREN 

4.19 

.25 

.05 

.04 

.09 

.03 

T 

T 

T 

.15 

.02 

1.81 

.47 

.10 

•  20 

.18 

.33 

T           .05 

.10 

.36 

WATSONTOWN 

2.90 

.25 

E.20 

.10 

1.60 

.25 

E^40 

.10 

WAVNESeURC    2    W 

2.32 

.22 

T 

.21 

.18 

.45 

.55 

•  23 

.28 

T 

.10 

,10 

T           T 

WELLSBORO    3    S 

2.20 

.11 

T 

T 

T 

.07 

.19 

1,08 

.24 

T 

.12 

.23      T 

.11 

T           T 

T 

,01       ,04 

WELLSVILLE 

1.62 

.15 

.15 

.17 

•  63 

T 

T 

.16 

.03 

•  30 

.03 

WERNERSVILLE    1    W 

1.75 

.12 

.15 

.77 

.22 

•  41 

.02 

.06 

WEST    CHESTER 

1.21 

.14 

.63 

.05 

.05 

.11 

,20 

.03 

T 

WEST    GROVE    1    E 

1.50 

.03 

.34 

.70 

* 

,40 

.03 

T 

WEST    HICKORY 

4.39 

.05                   .35 

.05 

.09 

.06 

.39 

1.70 

.33 

.05 

.20 

.12 

.04 

.40 

.03 

,25 

,06       ,30 

WHITESBURG 

3.51 

.05                   .32 

T 

T 

.17 

.07 

.72 

•  98 

E,40 

• 

.40 

E,20 

,02       .18 

WILKES    BARRE 

3.16 

T 

.20 

.06 

.80 

.47 

.47 

,87 

T 

,20 

.02 

.05 

.03 

.01 

WILLIAMSBURG 

3.18 

T 

.27 

T 

T 

.44 

.20 

1.20 

,54 

•  24 

.10 

.02 

.17 

T           T 

WILLIAMSPORT    WB    AP 

2.43 

.19 

T 

.03 

.90 

.06 

T 

.08 

.26 

.85 

T 

T 

.32 

T 

.10 

.01 

.01 

T           .02 

WOLFSBURO 

2.19 

.07 

.12 

.14 

.49 

.17 

.27 

,52 

•  28 

,10 

.07 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 

1.75 

.22 

•  05 

.18 

.02 

.18 

.64 

.01 

T 

.11 

.32 

T           .02 

YORK    HAVEN 

1.60 

.15 

.12 

.71 

.19 

,08 

.15 

.17 

.02 

.01 

T 

2 ION    GROVE 

3.30 

.12 

.13 

.88 

.62 

1,05 

• 

.25 

.05 

ZIONSVILLE    3    SE 

1.80 

•  19 

.67 

.06 

.10 

.47 

T 

.26 

^ 

.05 

T 
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Tables 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

[PI 

:rj 

IT 

UE 

ES 

i 

PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1966 

Day 

Of  Month 

1 

SlaUon 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29, 

30  1  31 

1 

■S 

ALLENTOWN  WB  AP 

MAX 
MIN 

58 

35 

67 

34 

61 
43 

45 

40 

48 
34 

54 
31 

47 
34 

47 

30 

46 
26 

47 
25 

48 
35 

64 

34 

63 
43 

71 
45 

60 
34 

52 

42 

49 
32 

45 
31 

34 
27 

36 

25 

49 
28 

47 
30 

46 

30 

47 
30 

36 

24 

41 
25 

46 
29 

47 
16 

26 

U 

38 
25 

46.5 
30>9 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

60 
35 

58 
35 

66 
39 

63 
42 

45 
38 

48 
31 

55 
33 

47 
30 

48 
29 

47 
30 

47 
30 

48 
35 

65 
40 

64 
46 

72 
36 

50 
40 

55 
34 

39 
33 

45 
31 

33 
28 

36 
28 

48 
30 

47 
30 

50 
35 

42 
28 

37 
26 

41 
28 

45 
32 

47 
13 

31 
14 

49.3 
32.0 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

66 
28 

55 
41 

51 
37 

38 
29 

41 
28 

56 
25 

50 
36 

38 
25 

40 
29 

39 
20 

49 
31 

62 

37 

72 
49 

65 
47 

48 
31 

62 

41 

42 
25 

33 
25 

33 
27 

34 
22 

41 
24 

45 
26 

42 
35 

45 
29 

36 
20 

36 
22 

45 

21 

38 
10 

19 

7 

27 
18 

44.9 
26.2 

ARENOTSVILLE 

MAX 
MIN 

57 
30 

62 

37 

68 

41 

50 
32 

46 

34 

47 
25 

56 
34 

46 
26 

46 
28 

48 
25 

43 
26 

60 
32 

67 
41 

75 
49 

73 
33 

50 
39 

58 
32 

40 
29 

40 
29 

34 
26 

41 
23 

41 
28 

47 
30 

51 
34 

47 
24 

37 
25 

40 
22 

45 
26 

44 
12 

29 
15 

49.3 
29.6 

ARTEMAS  1  WNW 

MAX 
HIN 

73 
41 

61 
36 

65 
50 

45 
19 

48 
22 

56 

20 

53 

31 

46 
21 

62 
23 

38 
15 

51 
32 

62 

36 

65 
36 

66 
31 

70 
16 

72 
14 

74 
16 

59 
24 

65 
21 

64 
17 

51 
31 

27 

53 
23 

42 
30 

40 
23 

36 
30 

36 
22 

34 
12 

27 
21 

35 

17 

52.9 
26.3 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 
MIN 

65 
31 

63 
50 

60 
36 

36 
30 

42 
32 

57 
24 

48 
33 

37 
27 

41 
31 

41 
26 

52 

34 

61 

44 

70 
56 

67 
45 

49 
38 

66 
45 

50 
28 

38 
26 

33 

30 

36 
27 

42 

31 

52 
30 

61 
43 

46 
30 

35 
24 

33 
27 

44 
26 

41 
10 

21 
IS 

2^ 
19 

47.3 
31.7 

BEAVERTOWN 

MAX 
MIN 

60 
54 

65 
56 

56 
45 

45 
37 

47 
41 

54 
38 

46 

38 

42 

36 

46 
39 

44 
33 

44 
35 

64 
33 

67 
42 

67 
57 

58 
41 

51 
50 

53 
31 

41 
34 

36 
31 

37 
32 

45 
34 

44 
37 

45 

41 

48 
40 

40 
34 

40 
37 

43 
40 

42 
22 

27 

14 

35 
29 

47.8 
37.7 

BELLEFONTE  *  S 

MAX 
MIN 

48 
29 

59 
35 

64 
43 

51 
29 

40 
32 

44 
21 

54 
27 

47 
26 

38 
29 

43 

20 

42 
22 

52 
32 

64 
38 

70 
48 

63 
30 

48 
31 

62 

27 

32 

28 

36 

29 

31 
23 

38 
25 

45 
29 

46 
32 

50 
32 

39 
25 

37 

21 

37 
26 

44 
28 

37 
10 

27 
12 

46.3 
28.0 

BERWICK 

MAX 
MIN 

57 
31 

67 
36 

62 

44 

45 
37 

46 
36 

51 
35 

47 
33 

44 
29 

45 
25 

48 
25 

42 
32 

61 

31 

64 
42 

68 
51 

62 

55 

40 

54 
30 

45 
30 

36 
31 

35 
27 

47 
25 

44 
27 

50 

31 

46 
34 

39 
25 

41 
26 

46 
30 

42 
21 

26 

11 

36 
24 

48.4 
31.0 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 

MIN 

59 
41 

68 

40 

61 
46 

45 
40 

48 
35 

55 
33 

47 
34 

47 
32 

46 
31 

47 
29 

47 
36 

62 
39 

65 
48 

71 
42 

52 

40 

53 

49 

49 
33 

44 
33 

36 

31 

36 
27 

50 
30 

47 
30 

46 

31 

46 
30 

36 
24 

42 
27 

47 
31 

46 
16 

26 
12 

36 
26 

48.8 
33.2 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

65 
32 

67 
48 

50 
32 

32 
25 

35 
27 

47 
30 

69 
24 

33 
26 

38 
27 

40 
26 

60 
28 

57 
47 

70 
49 

61 
42 

59 
34 

64 
38 

43 
20 

34 
20 

32 

25 

30 
20 

36 

25 

49 
27 

59 
37 

45 
26 

37 
19 

23 
22 

49 
21 

43 
5 

17 
14 

21 

14 

44.8 
27.7 

BRADFORD  *  W  RES 

MAX 
MIN 

60 
25 

63 
36 

60 
36 

39 
27 

35 
28 

55 
17 

49 
28 

40 
22 

34 

28 

39 
16 

40 
31 

59 
38 

61 

43 

60 
38 

41 
26 

63 
34 

61 

15 

32 
20 

31 
24 

31 
18 

35 
23 

39 
25 

45 
28 

48 
26 

36 
20 

33 
19 

38 
18 

40 
9 

19 
0 

27 
16 

43.8 
24.5 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
29 

65 
44 

68 
34 

34 
30 

39 
23 

55 

19 

43 
25 

34 
22 

40 
23 

43 
21 

47 
33 

61 
46 

66 
51 

63 
34 

46 
26 

64 

30 

30 
23 

34 
25 

32 
27 

34 
19 

38 
29 

45 
28 

55 
37 

36 
25 

39 

18 

33 
23 

46 
22 

43 

7 

24 
5 

25 
22 

44.6 
26.7 

BUR6ETTST0WN  2  W 

MAX 
MIN 

46 
22 

67 
24 

65 
37 

45 
27 

39 
27 

45 
18 

57 

21 

46 
17 

36 
29 

42 

16 

43 
20 

55 
35 

65 

48 

73 

50 

62 
28 

63 
35 

69 

21 

33 
20 

41 
20 

34 
27 

40 
27 

42 

19 

52 
23 

64 
27 

39 

12 

39 
17 

37 
18 

49 
15 

19 
11 

23 
12 

47.7 
24.1 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

62 

25 

68 
35 

54 
39 

42 

28 

50 
29 

56 

20 

47 
26 

43 
22 

46 
25 

47 
20 

49 

25 

64 
35 

67 
40 

72 
47 

52 
32 

55 
34 

40 
28 

41 
28 

34 
30 

35 
26 

48 
28 

48 
26 

53 

30 

47 

30 

39 
27 

43 
20 

42 
21 

40 
10 

34 

12 

36 
20 

46.5 
27.3 

BUTLER 

MAX 
MIN 

65 
28 

67 
48 

64 

40 

43 

30 

38 
32 

54 
21 

56 

31 

46 
28 

40 
33 

42 
20 

43 
35 

62 
42 

72 
55 

74 
54 

54 
30 

63 
43 

67 
22 

37 
26 

37 
29 

37 
26 

40 

30 

45 

26 

58 
42 

60 
29 

34 
19 

40 
26 

48 
25 

35 
15 

22 

9 

27 
19 

49.0 
30.6 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

52 
27 

58 
29 

62 
44 

53 
29 

39 
28 

39 
26 

50 
22 

47 
25 

38 
24 

40 
25 

43 
25 

45 
27 

59 

33 

63 

47 

64 
31 

47 
25 

66 
25 

32 

21 

38 

27 

30 
20 

36 
16 

38 
26 

36 
24 

46 
32 

34 
19 

34 
21 

37 
25 

37 
5 

26 

4 

44.3 
25.4 

CARLISLE 

MAX 

MIN 

61 
33 

65 
37 

58 
46 

48 
35 

47 
37 

55 
28 

50 
38 

45 
26 

49 
27 

46 
23 

46 
32 

66 
31 

71 
46 

73 
48 

64 
34 

52 

45 

53 

30 

43 
32 

38 
32 

40 
27 

49 
23 

47 
30 

45 
31 

49 
35 

43 
26 

42 
26 

46 
26 

42 
23 

28 

13 

36 
24 

49(9 
31.6 

CHAMBERSaURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

62 

28 

70 
35 

52 

33 

45 
33 

45 
35 

54 

24 

47 

31 

47 
25 

49 
27 

45 
23 

50 
31 

67 

31 

73 
50 

73 
48 

52 
33 

55 
44 

52 
32 

42 

29 

35 
30 

39 

29 

52 
29 

50 

27 

50 
31 

50 
32 

40 
26 

40 
22 

46 
24 

40 
16 

28 
14 

35 
27 

49.5 
30.1 

CHESTER 

MAX 

MIN 

62 
39 

60 
38 

70 
51 

67 
41 

47 
39 

52 
36 

55 
35 

52 
33 

52 

30 

47 

30 

50 
40 

65 
41 

54 
48 

69 
61 

75 
42 

56 
46 

65 

38 

44 
33 

47 
33 

43 
32 

41 
31 

60 
35 

52 
36 

62 

41 

49 
31 

42 
30 

47 
31 

60 
33 

55 
15 

31 

18 

53«3 
36.0 

CLARION  3  SW 

MAX 

MIN 

61 
25 

63 
37 

61 
33 

40 
25 

39 
28 

55 
17 

47 
29 

44 
20 

43 
28 

46 

16 

45 
30 

62 
29 

70 
45 

68 
40 

45 
26 

66 
39 

62 

17 

34 
22 

36 
25 

37 

15 

40 
23 

.6 
24 

56 
32 

56 
24 

36 

13 

34 

18 

46 
18 

47 
6 

23 

1 

27 
17 

47.9 
24.1 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

68 
22 

68 
36 

61 
32 

40 
28 

46 
25 

58 
17 

46 
24 

37 
17 

48 
27 

49 
14 

58 
28 

65 

48 

75 
48 

68 
46 

60 
30 

71 
40 

43 
21 

41 
18 

36 
26 

40 
26 

42 
28 

59 
16 

61 
39 

46 
21 

38 
13 

39 
15 

50 
16 

50 
7 

22 

6 

29 
16 

61.3 
26.2 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

60 
34 

59 
33 

68 

36 

64 
37 

49 
36 

48 

31 

52 
33 

48 
26 

50 
25 

48 
24 

48 
36 

54 
33 

67 
35 

74 
50 

74 
34 

53 
38 

58 
33 

41 
30 

46 
31 

33 

26 

38 
23 

50 
26 

61 
29 

57 
38 

46 
27 

46 
24 

42 
27 

46 
30 

46 
13 

36 
14 

51.8 
30.5 

COLUMBIA 

MAX 
MIN 

60 

35 

68 
35 

62 

44 

51 

35 

60 
36 

55 
32 

46 

35 

60 
32 

51 
27 

tl 

55 
34 

66 

34 

70 
49 

75 
49 

68 
35 

63 
45 

53 
35 

46 
31 

38 

32 

40 
28 

50 
27 

51 
30 

52 

33 

50 
39 

42 

25 

42 
26 

48 
27 

47 
28 

28 
13 

39 
24 

52.2 
32.7 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

46 
29 

67 
29 

63 
43 

47 
29 

47 
29 

40 
24 

60 
24 

46 
20 

37 
28 

41 
20 

41 
31 

55 
42 

62 

50 

71 
50 

63 
37 

66 
48 

72 
26 

32 
25 

33 
29 

34 
26 

38 
28 

45 
23 

54 
33 

63 
30 

45 
18 

41 
22 

35 
21 

51 
27 

29 
9 

21 
19 

48.2 
29.0 

CO«RY 

MAX 

MIN 

64 
28 

69 
50 

58 
37 

37 
29 

41 
32 

54 
23 

46 

33 

36 
29 

36 
32 

40 
24 

44 
35 

60 
42 

64 

50 

61 
43 

44 
28 

66 
40 

45 
19 

34 
25 

34 
26 

34 
23 

36 
29 

44 

31 

55 

40 

42 

30 

36 
26 

35 

25 

40 
25 

42 
10 

24 
4 

29 

18 

44.7 
29.6 

COUDER  SPORT  2  NW 

MAX 
MIN 

55 
27 

61 
45 

55 
34 

35 
26 

33 
28 

51 
16 

44 
31 

33 
25 

33 
27 

38 
21 

38 

30 

60 
38 

60 
48 

60 
39 

40 
27 

58 
33 

50 
17 

33 
21 

29 
24 

31 
16 

33 
25 

37 
24 

45 
30 

45 
25 

34 
20 

31 
19 

34 
26 

32 

7 

18 
0 

26 
18 

41.1 
25.6 

DERRY 

MAX 
MIN 

67 
27 

68 

47 

64 
37 

38 
34 

60 
31 

55 
21 

55 
38 

40 
27 

36 
30 

44 
22 

57 
30 

64 

44 

72 
52 

67 
46 

62 

33 

70 
52 

53 

23 

38 
26 

35 

27 

38 
26 

42 

30 

54 
22 

66 
46 

54 
29 

45 
27 

40 
24 

50 
27 

49 
11 

22 
9 

28 
20 

60.6 
30.6 

DEVAULT  I  W 

MAX 
MIN 

58 

34 

61 
34 

62 

34 

45 
32 

48 
31 

54 
30 

49 
30 

49 
26 

66 

26 

49 
25 

53 
25 

66 
21 

71 
43 

73 
43 

53 
33 

57 
32 

56 
30 

44 
28 

40 
29 

42 

28 

34 
25 

46 
25 

43 
24 

57 
26 

48 
22 

38 
23 

40 
22 

46 
24 

50 
14 

38 
18 

51.3 
28.0 

DIXON 

MAX 

MIN 

57 
33 

57 
32 

70 
44 

58 
38 

43 
36 

42 
36 

50 
29 

46 
26 

44 
24 

45 
22 

47 
23 

44 
33 

63 
36 

65 
42 

58 
33 

49 
34 

62 
31 

37 
31 

43 
28 

33 
26 

39 

19 

43 
29 

43 
26 

48 
38 

46 
24 

36 
23 

39 
29 

43 
32 

46 
11 

34 
11 

48.1 
29.3 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

61 
21 

60 

41 

53 
27 

29 
24 

33 
17 

55 
15 

42 

19 

30 

17 

36 

16 

38 

16 

60 
24 

S7 
46 

66 

60 

61 
39 

59 
26 

65 
26 

27 
20 

32 

16 

30 
23 

30 
19 

36 
22 

52 

17 

58 
34 

35 
20 

36 

13 

30 
19 

45 
17 

43 
3 

16 
3 

21 

13 

42.9 
22.2 

DOttORA 

MAX 
MIN 

64 
32 

69 

52 

66 
42 

45 
33 

41 
35 

56 
29 

60 
38 

49 
31 

41 
35 

45 
25 

48 
35 

63 
48 

73 
58 

75 

58 

60 
39 

65 
49 

72 

27 

41 
26 

42 

31 

36 
31 

43 
34 

48 
28 

62 
47 

67 
33 

42 
33 

42 
28 

48 
30 

51 
15 

20 
12 

27 
20 

52.1 
34.5 

DU  BOIS  7  E 

MAX 
MIN 

62 
26 

63 

35 

60 
38 

39 
27 

36 

27 

55 
18 

47 
26 

32 

23 

38 
28 

40 
21 

44 
29 

61 

38 

68 

47 

65 

45 

48 
27 

60 
39 

62 
22 

32 

23 

32 

27 

32 

21 

37 
26 

43 

27 

47 

37 

52 

26 

35 
18 

34 

18 

41 
22 

41 
9 

18 
4 

25 

18 

45.0 
26.6 

EAGLES  MERE 

MAX 
HIN 

49 

30 

53 

30 

60 

44 

52 
27 

40 
29 

36 
28 

48 
26 

44 
25 

36 
23 

36 
25 

42 
26 

40 
30 

53 
39 

59 
50 

63 
30 

45 
30 

52 
22 

29 
22 

39 
26 

28 
19 

32 
18 

38 
26 

37 
25 

41 
30 

39 
24 

32 

21 

35 
23 

35 
25 

36 
2 

25 
2 

41.8 
26.0 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

67 
32 

65 

44 

64 
39 

45 
31 

41 

34 

59 
25 

54 
35 

43 
26 

44 
34 

45 
22 

47 
36 

65 
26 

74 
47 

69 

47 

52 

32 

67 

45 

66 
24 

46 
29 

38 
30 

39 
26 

41 
31 

52 
29 

58 
37 

57 
20 

48 
19 

37 
25 

42 
23 

36 

13 

42 
9 

30 
23 

51.1 
29.7 

EBENSBURG 

MAX 
MIN 

60 
24 

61 

45 

55 

35 

36 
26 

35 
26 

64 
19 

44 
36 

38 
22 

36 
24 

39 
20 

48 
29 

60 
44 

68 
50 

64 
47 

50 
29 

65 

37 

40 
22 

32 
23 

33 
22 

32 

19 

40 
24 

47 
23 

57 
34 

48 
26 

33 
18 

34 

20 

46 

19 

35 

6 

18 
5 

24 
17 

44.4 
26.4 

EMPORIUM  1  E 

MAX 

MIN 

45 
31 

61 

31 

56 
42 

59 
28 

39 
28 

40 
20 

57 
22 

45 
23 

36 
28 

39 
17 

43 
17 

43 
32 

63 
32 

68 

41 

62 

28 

46 

29 

62 

24 

31 
23 

38 
29 

32 

20 

37 
23 

39 

30 

44 
31 

48 
33 

39 
25 

36 
20 

36 
23 

40 
26 

32 
6 

28 

8 

44.9 
25.6 

EPHRATA 

MAX 

MIN 

60 
30 

66 
32 

61 
45 

50 
30 

50 
30 

52 

40 

45 

33 

49 

36 

50 
26 

47 
24 

51 
30 

67 
34 

70 
40 

76 
49 

60 
31 

54 
40 

46 

31 

46 
26 

37 
27 

40 
24 

60 
25 

50 
29 

56 
31 

61 
34 

40 
26 

43 
24 

46 
28 

49 
28 

31 
11 

36 
22 

51.0 
30.5 

ERIE   CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 
36 

60 
51 

61 
33 

36 

31 

41 
31 

53 
32 

42 
33 

39 

30 

37 

29 

42 
30 

53 
36 

56 
49 

67 
54 

65 
36 

56 
29 

70 
30 

36 

19 

38 

33 

34 
29 

37 
30 

42 
36 

48 

33 

58 
38 

37 
33 

36 
26 

37 

30 

45 

30 

41 

9 

35 
7 

35 
30 

46.7 
31.7 
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PENNSYLVANIA 
NOVEMBER    19S5 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EVERETT  1  SW 

MAX 

MIN 

50 
S6 

65 
21 

50 
35 

42 
32 

48 
32 

56 
20 

50 
24 

42 
21 

45 
24 

42 
20 

49 

30 

58 
30 

76 
39 

67 
39 

54 
34 

62 

37 

36 

28 

40 
27 

34 

30 

43 
22 

47 
26 

49 
27 

54 
33 

45 
28 

42 
24 

34 
26 

46 
20 

40 
12 

30 
12 

30 
25 

47.6 
27.1 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

69 

29 

64 
52 

62 
34 

39 
27 

46 
32 

56 

25 

48 
32 

40 
32 

40 
28 

42 

28 

53 
35 

65 

41 

75 
54 

68 
42 

49 
30 

71 
34 

38 
19 

36 
26 

35 

26 

41 
25 

40 
29 

52 

28 

63 
39 

44 
28 

44 
22 

37 
26 

47 
26 

48 
13 

26 

9 

33 
21 

49.0 
29.7 

FORD  CITY  <t  S  DAM 

MAX 
MIN 

43 
27 

66 
28 

66 

41 

45 
29 

37 
29 

40 
20 

59 
22 

45 
22 

36 
31 

40 
17 

45 
19 

54 
36 

66 
54 

72 
51 

61 

29 

62 

31 

67 
24 

33 
23 

38 

27 

33 
23 

37 
27 

40 
24 

50 
25 

62 
29 

39 
18 

40 
20 

36 
22 

52 
23 

27 
7 

25 

11 

47.2 
26.3 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

63 
28 

62 

46 

61 
38 

40 
29 

40 
31 

54 
23 

44 
32 

41 
28 

43 
31 

43 
20 

47 
34 

62 

35 

70 
41 

68 
45 

46 
28 

67 
37 

65 

20 

35 
26 

35 
28 

38 
25 

41 
29 

51 
29 

57 
41 

48 
28 

40 
20 

36 

24 

45 
24 

47 
12 

32 

5 

29 

19 

48.3 
28.5 

FREOERICKSVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

57 
36 

54 
45 

64 
47 

56 
39 

44 
34 

43 
35 

50 
41 

50 
38 

45 
32 

44 
36 

45 
35 

59 
46 

63 
54 

68 
50 

70 
35 

50 
47 

52 
32 

48 
30 

48 
29 

32 
27 

32 

30 

45 
34 

47 
37 

50 
35 

42 

30 

35 
28 

37 
28 

44 
20 

45 
19 

33 
28 

48.4 
35.2 

FREELAND 

MAX 

MIN 

50 
30 

63 

38 

63 
32 

38 
33 

38 
28 

48 

31 

48 
36 

41 
27 

35 
27 

35 
25 

36 
29 

51 
36 

56 

30 

56 
38 

56 

30 

50 
35 

55 
24 

33 
28 

33 

24 

28 

18 

36 

25 

35 
24 

43 

31 

43 
32 

33 
20 

31 
24 

36 
25 

36 

21 

25 
9 

26 

19 

41.9 
27.6 

GEORSE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

61 
37 

63 

33 

65 

43 

53 
42 

49 
40 

54 
32 

47 
33 

50 
28 

48 
26 

48 
25 

51 
37 

66 
39 

68 
46 

73 
46 

57 
33 

62 

43 

55 
35 

46 
33 

36 

32 

36 
26 

47 
23 

49 
26 

60 
36 

50 
25 

37 

24 

42 
22 

46 
27 

54 
28 

28 
14 

40 
23 

51.4 
31.9 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

56 

32 

65 
37 

70 
39 

49 
34 

47 
33 

48 
27 

57 
36 

46 
27 

47 
26 

48 
26 

45 
32 

53 
37 

68 
45 

76 
44 

75 
36 

51 
41 

59 
34 

41 
29 

43 

31 

36 
28 

45 
30 

54 
31 

49 
33 

52 
35 

47 
28 

38 
27 

43 
26 

46 
32 

44 
13 

30 
15 

50.9 
31.4 

GORDON 

MAX 
MIN 

58 
27 

65 
39 

65 
39 

47 
40 

43 
35 

48 
33 

46 
27 

42 
22 

41 
20 

42 

20 

43 
30 

61 
30 

65 
41 

67 
46 

51 

30 

51 
42 

50 
30 

41 
28 

36 
25 

32 
23 

43 
19 

43 
23 

48 

27 

46 
35 

36 

20 

37 
20 

40 
24 

41 
30 

31 
9 

35 
20 

46.5 
28.5 

6RATZ  1  N 

MAX 

MIN 

52 

31 

56 

31 

66 

39 

56 

34 

47 
34 

51 
30 

44 
30 

46 
24 

48 
24 

43 
24 

32 
27 

33 
32 

63 
32 

66 

48 

69 
35 

45 
37 

63 
30 

40 
30 

31 
30 

36 
25 

35 
25 

35 
30 

44 
34 

46 

33 

43 
22 

42 
23 

40 
26 

43 
28 

40 
10 

30 
12 

45.8 
29.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

67 
27 

61 

50 

60 
35 

35 
29 

43 
31 

54 
22 

44 
30 

39 
30 

38 
32 

41 
21 

49 
34 

66 

37 

74 
50 

65 
44 

47 
28 

68 
46 

46 
20 

36 
25 

34 

28 

39 
27 

41 
28 

51 
28 

58 
41 

42 

28 

39 
18 

35 
26 

46 
25 

45 
11 

24 

7 

30 
21 

47.2 
29.3 

HANOVER 

MAX 

MIN 

58 

30 

62 

31 

69 
37 

57 
31 

46 
30 

43 
26 

56 

36 

46 
26 

48 
26 

49 
25 

47 
27 

54 

30 

68 
32 

75 
52 

75 
35 

52 

35 

59 
32 

42 
26 

43 
27 

39 

24 

40 
27 

54 
29 

51 
29 

48 

33 

48 
25 

37 
24 

45 
24 

47 
34 

46 
11 

30 
12 

51.1 
28.9 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 

34 

63 
38 

58 
39 

46 
36 

47 
36 

54 
31 

46 
34 

45 
27 

48 
29 

47 
27 

48 
33 

66 
37 

71 
49 

72 

50 

SO 
38 

54 
45 

47 
33 

43 
32 

36 

31 

39 
28 

48 
28 

48 
35 

44 
37 

48 
33 

40 
27 

41 

28 

48 
29 

43 

15 

29 
13 

36 

27 

43.9 
32.6 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

53 
34 

53 

29 

56 

30 

57 
36 

41 
34 

38 

34 

43 
26 

47 
26 

42 
26 

43 
23 

45 
23 

46 

30 

57 
30 

61 

41 

63 

33 

47 
35 

59 
30 

35 
22 

39 

28 

31 
23 

36 
20 

41 
28 

37 
23 

46 

28 

42 

24 

33 

21 

35 
27 

39 

30 

43 
8 

30 
8 

44.9 
27.0 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

58 
36 

65 

40 

59 
44 

47 
39 

48 
38 

55 

36 

45 
37 

48 
33 

48 
30 

46 
31 

55 
37 

66 

39 

64 

48 

72 
48 

52 
39 

55 

46 

50 
35 

43 
34 

37 
34 

39 
31 

50 
32 

46 

33 

50 
34 

46 
32 

38 

30 

40 
30 

46 
30 

46 

18 

30 
16 

37 
25 

49.4 
34.5 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

50 
29 

64 

28 

61 

38 

49 
27 

41 

26 

44 
20 

58 
19 

52 
21 

43 
24 

46 
19 

43 
20 

49 

30 

65 

31 

74 
46 

68 
31 

46 

31 

55 
31 

37 
32 

39 

30 

35 
29 

42 

29 

47 
29 

43 
22 

41 
22 

41 
21 

48 
24 

38 
14 

29 

15 

48.1 
26.4 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

65 
26 

68 
47 

60 
37 

38 
30 

39 
32 

59 
19 

45 
29 

35 

20 

42 
28 

45 
19 

53 
29 

61 
37 

71 
49 

64 
46 

54 
30 

67 
49 

50 
24 

36 
27 

34 
28 

35 
19 

40 
25 

54 
25 

63 
42 

50 
28 

42 

17 

37 
22 

49 
20 

41 
10 

21 
9 

24 

20 

48.1 
28.1 

IRWIN 

MAX 

MIN 

65 
30 

65 
47 

61 
39 

39 
31 

41 
33 

56 
26 

55 
36 

54 
27 

41 
33 

41 
23 

50 
32 

57 
45 

74 
55 

72 
52 

53 

35 

53 
45 

50 
25 

36 
25 

37 
30 

37 
27 

40 
30 

53 
24 

63 
42 

58 
31 

45 
32 

44 
22 

48 
24 

47 
13 

30 
5 

33 
10 

49.9 

31.0 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

41 
30 

65 
33 

60 
38 

42 
29 

36 

29 

42 

26 

53 
30 

43 
30 

38 
30 

3« 
24 

40 
27 

51 
37 

63 
39 

69 
52 

53 
26 

61 
32 

69 
19 

31 
19 

36 

28 

34 

27 

38 
28 

39 

29 

50 

30 

58 

29 

37 

19 

36 
21 

37 
25 

47 
14 

16 
6 

25 

12 

44.9 
27.3 

JIM  THORPE 

MAX 
MIN 

60 
35 

65 
33 

65 

39 

49 
35 

58 
36 

55 

32 

47 
27 

46 
26 

46 
23 

47 
34 

66 
32 

73 
41 

50 
36 

50 
41 

50 

30 

47 
30 

47 
32 

37 
27 

49 
22 

50 
29 

46 
29 

48 
35 

39 
26 

42 
25 

43 

31 

43 

10 

39 
21 

50.3 
30.3 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

44 
28 

68 
36 

62 

42 

41 
30 

36 
31 

35 
22 

58 
33 

45 
25 

36 

31 

49 
22 

43 
26 

57 
34 

62 

53 

71 
52 

64 
34 

60 
40 

72 
25 

35 
26 

38 
27 

36 

25 

39 
28 

44 
26 

52 
29 

60 
32 

42 
23 

41 
26 

39 
25 

52 
28 

28 
9 

21 
13 

47.7 
29.4 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

40 
26 

59 
27 

62 
45 

47 
29 

33 
28 

37 
17 

63 

19 

41 
22 

34 
29 

36 
17 

40 
26 

43 
34 

60 
37 

64 
42 

56 
24 

48 
26 

64 
20 

27 
19 

33 
27 

33 
20 

34 
22 

34 
30 

42 
31 

51 
30 

34 
24 

36 
17 

32 
21 

40 
21 

26 

1 

23 
5 

42.0 
24.5 

KEG6 

MAX 

MIN 

68 
23 

58 
36 

46 
34 

38 

30 

41 
24 

62 

19 

48 
26 

40 
21 

46 
24 

39 
24 

53 

28 

63 
33 

74 
47 

66 

45 

46 
32 

64 
36 

38 
27 

38 
26 

36 

29 

37 
26 

46 
30 

49 
23 

55 
31 

46 
26 

39 
22 

38 
23 

45 

22 

38 

11 

20 

10 

30 
21 

47.0 
27.0 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

58 
34 

66 

33 

60 
42 

50 
35 

50 
35 

52 

30 

46 

33 

49 
31 

49 
24 

47 
25 

52 
32 

66 

31 

69 
46 

74 
47 

64 
34 

56 

44 

55 
35 

45 
29 

40 
31 

39 
28 

48 
24 

48 
38 

53 
29 

50 
37 

42 

24 

41 
25 

45 
27 

48 
32 

35 

13 

39 
24 

51.2 
31.7 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

56 

34 

57 
35 

65 
40 

60 
35 

48 

35 

47 
31 

51 
35 

43 
29 

47 
28 

45 
26 

46 
29 

50 
32 

66 
35 

69 
50 

72 

35 

48 
40 

53 
34 

39 
28 

44 
31 

35 
27 

36 
25 

47 
28 

47 
30 

51 
37 

45 
27 

41 
25 

40 
28 

46 
29 

46 
12 

28 

13 

48.9 
30.8 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 

MIN 

55 
27 

58 
28 

62 

44 

54 
27 

42 
30 

40 
22 

53 
25 

50 
23 

42 
28 

43 
23 

46 
24 

46 
33 

63 

40 

61 
30 

58 
33 

46 
33 

61 
27 

36 
27 

40 
29 

33 
23 

39 

24 

40 
28 

42 

28 

48 

35 

43 
25 

36 
24 

40 
25 

41 

30 

39 

7 

30 
8 

46.2 
27.0 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

53 

31 

63 

31 

62 

40 

53 
36 

46 
36 

48 
25 

56 
25 

50 
25 

45 
25 

59 
24 

44 
24 

45 

30 

66 
29 

71 
45 

67 
35 

47 
34 

55 
32 

38 
28 

41 
32 

35 
29 

41 
27 

47 
31 

50 
32 

50 
36 

45 
27 

42 

26 

42 
26 

46 
28 

40 
13 

30 
14 

49.2 
29.2 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

62 

30 

59 

45 

59 
34 

35 
29 

42 
29 

51 
25 

44 
29 

47 
29 

41 
30 

43 
23 

48 
35 

63 

36 

67 
49 

64 
38 

47 
25 

68 
31 

33 
25 

33 
24 

34 
28 

38 
25 

39 
29 

45 
28 

57 
39 

40 
28 

37 
20 

35 
25 

43 
27 

44 
9 

26 
5 

29 
22 

45.8 
28.4 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

57 
32 

58 

38 

61 
43 

45 
31 

45 
33 

52 
22 

48 
34 

41 
20 

44 
30 

45 

24 

46 

32 

65 
32 

64 

45 

64 
50 

53 
31 

53 
40 

55 
29 

41 
31 

37 
31 

39 
21 

45 
28 

45 
31 

48 
34 

48 
33 

39 
26 

41 
26 

40 
28 

39 
16 

25 

11 

36 
24 

47.3 
30.2 

MADERA 

MAX 
MIN 

43 
26 

35 

63 

40 

59 
26 

35 
25 

38 
15 

53 

21 

43 
19 

35 
25 

40 
15 

40 
21 

49 
31 

60 
45 

67 
48 

59 
24 

52 

25 

61 
23 

30 
22 

35 

25 

32 

20 

35 
22 

38 
25 

44 
24 

51 
28 

36 
16 

32 

18 

34 
19 

43 
22 

33 
4 

22 
6 

43.5 
23.8 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

61 
41 

67 
45 

65 
46 

62 

40 

53 

38 

58 
35 

50 
42 

52 

37 

51 

33 

49 
36 

53 
42 

69 
45 

68 
52 

78 
52 

53 
44 

62 
49 

56 

34 

49 

33 

38 
32 

39 
28 

52 
32 

51 

37 

59 
37 

53 
36 

40 
32 

44 
32 

49 
34 

63 
18 

30 
15 

41 

53.2 
36.8 

MARTINSBUR6  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
27 

62 

41 

53 
34 

36 
29 

38 
27 

59 
23 

48 

30 

37 
24 

43 
26 

41 
22 

50 
30 

61 
47 

70 
54 

63 
42 

46 
32 

61 
34 

36 
25 

35 
26 

34 
27 

33 
21 

41 
28 

45 
27 

49 
35 

39 
27 

37 
21 

36 
24 

45 
24 

37 
9 

23 

8 

27 
19 

45.0 
28.1 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

41 
29 

63 
33 

60 
39 

42 
29 

35 
29 

40 
25 

54 
29 

43 
29 

36 

30 

40 
23 

41 
28 

49 
38 

61 
36 

68 
53 

54 
29 

60 
32 

68 
20 

29 
20 

36 
28 

35 
26 

39 
27 

40 
29 

49 
31 

57 
29 

37 
21 

37 
22 

34 
24 

44 
18 

18 
6 

25 

11 

44.5 
27.4 

MERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

60 
38 

65 
36 

50 
30 

50 
31 

54 
22 

59 
27 

48 
30 

42 
27 

40 
25 

60 
20 

58 
37 

58 
39 

65 
38 

60 
39 

50 
27 

70 
35 

49 
18 

40 
16 

39 
26 

49 
32 

40 
24 

39 
28 

45 

29 

45 
29 

49 
29 

39 
18 

50 
34 

48 
17 

30 
4 

31 
15 

49.4 
27.3 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

57 
37 

63 
37 

5S 

40 

48 
37 

47 
37 

51 
34 

45 
34 

46 
32 

49 

27 

46 
26 

50 
35 

64 
34 

67 
49 

73 
50 

60 
37 

53 

47 

53 
35 

44 
34 

37 
33 

38 
29 

47 
29 

46 

35 

45 
37 

46 
32 

36 
27 

40 
29 

45 
32 

43 

17 

29 
15 

37 
29 

48.8 
33.6 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 

MIN 

59 
33 

65 

50 

60 
33 

38 
32 

43 
32 

54 
28 

43 

34 

38 
33 

40 
30 

41 
30 

55 

38 

63 

47 

69 
53 

62 

46 

53 
38 

55 
32 

32 
25 

39 
26 

35 
31 

39 
28 

44 
28 

52 
29 

61 
37 

37 
27 

42 
22 

39 
27 

46 
22 

46 
16 

27 
8 

29 
22 

46.9 
31.2 

MONTROSE  I  E 

MAX 
MIN 

53 
34 

51 
34 

66 
43 

54 
34 

38 
30 

36 

30 

43 
32 

48 
26 

38 
25 

40 
25 

44 
26 

40 
31 

56 
37 

59 
49 

59 
33 

43 
33 

57 
25 

32 
22 

36 
26 

29 

19 

31 
16 

36 
23 

35 
23 

43 
32 

39 
22 

31 
21 

31 
23 

37 
26 

38 
5 

26 

5 

42.3 

27.0 

MOKGANTOWN 

MAX 
MIN 

56 

32 

65 
35 

62 

42 

45 
31 

42 

31 

53 

27 

49 

35 

47 
27 

46 
25 

46 
25 

49 
34 

63 

30 

68 
50 

72 
47 

51 
34 

57 
44 

53 
33 

44  1 
29 

36 
31 

35 
25 

47; 
24 

47 
35 

54 
32 

47 
31 

36 

23 

40 
24 

45 
27 

i 

47 
14 

27 

11 

37 
22 

48.9 
30.3 

See  Reference  Not«B  Following  Station     1"'^^" 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S- Continued 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1955 


Station 

Day 

Of  Month 

e 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

60 
32 

66 

35 

58 
41 

49 
34 

47 

34 

55 
31 

45 
31 

46 
24 

48 
26 

49 
25 

50 
32 

66 

35 

69 
51 

74 
46 

64 
36 

60 

35 

45 

31 

44 

29 

43 
29 

42 
26 

48 
25 

48 
32 

49 
33 

50 

31 

45 
25 

46 
25 

46 
26 

40 

13 

25 

9 

31 
24 

1 

49 19 
30*2 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 
MIN 

51 
31 

61 
32 

56 

41 

41 
32 

35 

31 

46 

31 

49 
33 

39 

23 

39 
22 

40 
23 

39 

31 

56 
38 

65 

40 

65 
49 

55 
32 

51 
37 

55 
25 

38 
26 

30 
26 

27 
20 

38 
16 

41 
26 

43 
26 

44 
32 

36 

21 

32 

19 

35 

27 

40 
28 

28 
4 

29 

17 

43.5 
28  lO 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 
MIN 

55 

31 

66 

44 

57 
39 

49 
34 

41 
31 

51 
30 

44 

31 

40 
20 

42 
22 

44 
22 

37 
29 

54 
31 

64 

30 

66 
50 

57 
39 

52 
38 

54 
25 

42 

30 

40 
26 

30 
22 

42 
20 

42 
24 

46 
27 

43 
31 

37 
21 

38 
21 

39 
27 

40 
20 

22 
6 

33 

IS 

45  •6 
28>0 

NEWBURG  3  W 

MAX 
MIN 

62 
32 

68 
47 

58 
40 

44 
36 

46 
36 

58 
31 

51 
38 

51 
27 

54 
26 

50 
26 

58 

34 

71 
36 

76 
48 

79 

57 

64 
55 

58 
50 

42 

31 

44 
28 

42 
36 

40 
26 

50 
30 

46 
37 

49 
38 

46 

31 

38 

29 

36 
26 

44 
30 

43 
15 

31 
10 

45 
26 

51 14 
33t7 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

67 
29 

64 
53 

61 
36 

38 
30 

44 
32 

56 
24 

52 

32 

41 
28 

41 
3i 

42 

20 

53 
36 

65 

40 

72 
52 

72 
45 

48 
29 

68 

48 

49 
21 

37 
28 

36 

30 

39 
22 

42 

30 

50 
25 

61 

41 

48 
28 

40 
20 

37 
24 

48 
24 

47 
12 

25 
9 

29 

21 

♦9.1 
30.1 

NEWELL 

MAX 
MIN 

61 

31 

69 
45 

66 

43 

43 

33 

38 
35 

52 
25 

60 
37 

50 
28 

39 

35 

45 
24 

47 
33 

62 

40 

69 
52 

73 
52 

57 
39 

62 

49 

70 
28 

39 

27 

42 
32 

35 

31 

42 
33 

46 
28 

58 
42 

64 
34 

42 
23 

42 

28 

44 
26 

50 
17 

21 

15 

27 

23 

60.5 
32.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

52 
28 

61 
29 

66 

30 

53 

35 

47 
35 

49 
25 

51 
25 

46 
24 

46 
23 

49 
21 

44 
22 

41 
25 

67 

30 

70 
45 

72 
33 

48 
33 

55 
33 

39 
33 

42 
32 

35 
27 

41 
25 

48 

31 

50 
30 

48 
36 

46 
25 

43 
22 

43 
23 

46 
25 

43 
13 

37 
14 

49.3 
27.7 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

70 
37 

68 
29 

66 
25 

38 
30 

42 
23 

52 
24 

38 
22 

41 
23 

43 

28 

47 
29 

56 
31 

68 
48 

74 
52 

68 

44 

64 
32 

72 

33 

35 
26 

42 

25 

35 
28 

38 

27 

43 
26 

55 
28 

62 
40 

42 
30 

38 
29 

36 

25 

49 
29 

46 

15 

25 

10 

25 

10 

49.3 
28.6 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

59 
*1 

66 

38 

65 

45 

47 
42 

54 
38 

55 
34 

49 

40 

54 
33 

50 
30 

50 
30 

54 
39 

58 
41 

71 
51 

74 
51 

55 
40 

57 
49 

55 
34 

47 
33 

38 
31 

36 

29 

50 
32 

48 
34 

52 
37 

49 
36 

40 
29 

44 
29 

48 
34 

51 
18 

31 
16 

41 
26 

52.3 
35.3 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

57 
35 

63 
33 

59 

43 

43 
39 

45 
36 

54 
34 

45 
33 

45 
29 

44 
26 

45 

24 

46 
35 

63 

33 

65 
43 

70 
47 

49 
34 

54 
43 

54 
32 

44 
32 

33 
29 

34 
24 

47 
25 

44 
29 

48 

30 

47 
35 

36 
26 

39 
26 

42 
33 

46 
15 

26 
12 

37 
26 

47.5 
31.4 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

59 
42 

69 
43 

66 

49 

49 
44 

50 
42 

59 

39 

52 
42 

52 
38 

50 
34 

49 
37 

54 
41 

69 

45 

71 
55 

77 
52 

56 
43 

63 
49 

58 
40 

48 
37 

41 
33 

38 
31 

60 
33 

53 
38 

61 

40 

54 
40 

42 
33 

45 
32 

48 
33 

56 
21 

30 
16 

42 
28 

53.7 
38.3 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

58 
39 

67 

40 

66 

45 

47 
41 

50 
38 

56 

34 

50 
38 

52 

35 

48 
30 

49 
31 

54 

40 

69 
42 

70 
51 

76 
52 

54 
42 

63 

47 

58 
34 

46 
33 

38 
32 

36 

30 

50 
32 

49 
35 

62 

34 

52 
34 

41 

29 

42 

30 

48 
32 

55 
19 

30 
15 

41 
28 

52.6 

35.4 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

59 

69 
47 

66 

51 

57 

45 

49 
41 

55 
38 

53 
44 

52 
39 

48 
32 

50 
37 

53 
42 

67 
46 

71 

53 

75 
55 

55 

44 

64 
50 

53 
36 

47 
34 

39 
33 

37 
33 

49 
34 

50 
38 

61 
40 

53 
39 

42 

33 

42 
32 

48 
32 

54 
44 

43 
17 

40 
28 

63.4 
39.3 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

58 

40 

65 
36 

65 
52 

63 

43 

49 
40 

53 

52 
32 

52 

48 

49 
27 

49 
29 

53 

41 

66 

39 

72 
48 

73 
52 

69 
37 

58 
48 

58 
39 

45 
34 

35 
22 

35 
30 

48 
29 

47 
33 

59 
32 

58 
42 

46 
28 

42 
25 

46 
31 

54 
36 

43 
16 

40 
26 

S3  .4 
35.7 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 
MIN 

59 

44 

69 
49 

66 

47 

49 

43 

50 
42 

58 
39 

52 

46 

52 

40 

50 

34 

49 
40 

53 

43 

67 
47 

70 
56 

74 
53 

56 
45 

63 
49 

68 
37 

48 
35 

40 
34 

37 
32 

61 

35 

52 

40 

61 
39 

54 

39 

43 
35 

44 
33 

49 
37 

54 
21 

31 
18 

43 
30 

53.4 
39.4 

PHILIPS6URG  CAA  AP 

MAX 

MIN 

60 
23 

59 
36 

49 
32 

32 
25 

37 
22 

56 

17 

43 
22 

32 
20 

40 
21 

37 
17 

47 
31 

61 
46 

67 
51 

64 
37 

42 
26 

57 
31 

28 
23 

32 
24 

29 
24 

30 
20 

37 
30 

43 
26 

50 
35 

35 
23 

38 
19 

32 

20 

40 
20 

37 
5 

21 
4 

24 
20 

42.0 
25.0 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

MIN 

58 
33 

67 
30 

65 
42 

52 

38 

51 
35 

55 

27 

47 
35 

51 
27 

49 
22 

49 

20 

57 
34 

67 
32 

72 

42 

75 
48 

67 
31 

64 
44 

64 
34 

47 
30 

41 
30 

36 

28 

50 
22 

48 
28 

61 
26 

54 
35 

42 
23 

43 
21 

49 
27 

51 
28 

37 
11 

40 
21 

53.6 
30.1 

PIMPLE  HILL 

MAX 
MIN 

54 
31 

51 
36 

61 
43 

51 
32 

36 

29 

38 
29 

47 
32 

47 
27 

39 
23 

39 
27 

39 
30 

45 
30 

56 

45 

63 

49 

63 
30 

49 
34 

53 
23 

30 
23 

38 
24 

27 
18 

33 
17 

38 
24 

40 
25 

43 
30 

39 
21 

30 
20 

32 
23 

37 
30 

39 
2 

23 
6 

42.7 
27.1 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

MIN 

6S 
32 

63 

53 

59 
33 

37 

30 

43 
32 

55 
27 

45 
32 

35 

30 

41 
29 

40 
27 

54 
35 

63 

48 

71 
56 

66 

45 

63 
37 

69 

30 

32 
23 

39 
25 

33 

30 

36 
28 

41 
33 

51 
28 

62 

39 

38 
26 

37 
21 

36 
26 

48 
26 

44 
10 

23 
9 

26 
20 

47.1 
30.7 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

67 
35 

65 
53 

62 
37 

40 
33 

44 
34 

57 
31 

48 
37 

38 

34 

43 
34 

45 
30 

56 

37 

65 
51 

74 
60 

66 
47 

66 
41 

70 
33 

35 
25 

41 
28 

35 
30 

39 
30 

44 
34 

56 
31 

65 
39 

42 
31 

41 
27 

38 
29 

SO 
33 

46 
13 

25 

12 

29 
22 

49.7 
33.7 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

53 

31 

49 
30 

61 
33 

53 
35 

38 

31 

35 
31 

39 
27 

48 
22 

38 
23 

39 
22 

45 
22 

39 
33 

54 

34 

60 
43 

61 
29 

46 
29 

55 

26 

31 
26 

35 
27 

31 
20 

33 
16 

36 

23 

34 
19 

42 
26 

39 
18 

31 
17 

32 
23 

37 
29 

39 

3 

26 

6 

42.0 
25.1 

PORT   CLINTON  1  S 

MAX 
MIN 

52 
35 

52 

31 

42 
21 

48 

30 

59 

25 

42 
28 

55 
26 

50 
27 

49 

35 

46 
26 

37 
22 

44 
25 

46 
30 

46 

10 

32 

14 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

42 
27 

64 

28 

65 

40 

45 
27 

36 

27 

40 
19 

56 
24 

45 
22 

35 
28 

43 
21 

44 
23 

50 
33 

62 
45 

72 

50 

60 
26 

62 

30 

62 

20 

20 

35 
25 

33 

19 

37 
23 

44 
25 

47 
26 

60 
26 

36 
16 

48 
16 

31 
21 

49 
22 

24 

4 

25 

8 

46.2 
24.7 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

56 

35 

66 
30 

62 

43 

51 

40 

47 
36 

53 
30 

52 

30 

48 
26 

47 
23 

43 
23 

49 

35 

64 
33 

67 
41 

70 
44 

64 
34 

54 

41 

53 
32 

44 
30 

39 
29 

40 
26 

48 
24 

45 
26 

63 
27 

52 
36 

41 
24 

40 
22 

45 
28 

48 
28 

30 
11 

37 
21 

50.6 
30.3 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

60 
39 

67 
39 

64 

45 

47 
39 

50 
38 

53 

34 

47 

40 

48 
33 

48 
32 

48 
30 

50 
37 

66 

43 

69 
54 

74 
51 

51 
41 

54 
48 

54 
35 

45 
34 

37 
33 

37 
29 

49 
33 

48 
36 

52 
36 

46 

36 

38 

31 

41 
29 

46 
34 

48 
17 

29 

15 

39 
26 

60.2 
35.5 

RIDGWAY  3  W 

MAX 

MIN 

60 
29 

64 
35 

59 
36 

37 
27 

38 
30 

54 
15 

41 
27 

34 

21 

39 
28 

42 
15 

42 
32 

60 
30 

67 
42 

62 

43 

44 
28 

64 
40 

48 
21 

34 
25 

33 

28 

33 
23 

38 
28 

45 

30 

53 

39 

46 

30 

35 
22 

33 
17 

42 

21 

43 
8 

23 

4 

28 
21 

44.7 
26.5 

SALINA  3  W 

MAX 

MIN 

65 
29 

64 
45 

60 
36 

37 

30 

39 
32 

57 
23 

51 
34 

38 
24 

41 
30 

45 
24 

54 
31 

61 
45 

69 
52 

64 
46 

52 
32 

69 
49 

52 

37 
27 

33 
29 

36 
25 

40 
31 

64 
28 

64 
42 

55 
29 

37 
19 

37 
24 

47 
24 

43 
11 

22 

4 

27 
10 

48.3 
29.8 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

49 
35 

49 
35 

68 

45 

68 
38 

44 
34 

41 
35 

47 
32 

46 
28 

48 
28 

47 
26 

49 
28 

44 
28 

60 

28 

64 

45 

65 
38 

65 
38 

63 

30 

37 
29 

41 
30 

34 

24 

35 
24 

42 

29 

42 

30 

60 
37 

49 
28 

36 
26 

38 
26 

42 
26 

44 
9 

32 

11 

48.0 
30.0 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

S3 

35 

67 
36 

58 
41 

42 
37 

40 
35 

45 

35 

44 
35 

40 
26 

43 
29 

47 
28 

39 
32 

58 
34 

62 
46 

64 

40 

48 
36 

55 
42 

45 
29 

42 

30 

33 
28 

28 
23 

42 
25 

39 
29 

48 
31 

45 

31 

35 
26 

37 
26 

41 
31 

43 

13 

26 
9 

34 
24 

44.7 
30.7 

SELINS6R0VE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
29 

65 
34 

57 
31 

46 
35 

45 
30 

52 

25 

45 
29 

42 
25 

47 
24 

45 
24 

45 
31 

66 
31 

64 
41 

69 
42 

46 
31 

54 
42 

44 
31 

42 
32 

36 

30 

39 
25 

46 

30 

45 
29 

45 
32 

47 
29 

40 
26 

41 
24 

43 
26 

39 
13 

28 
11 

36 
28 

47.3 
28.9 

SHIPPENSBURG 

MAX 

MIN 

64 
29 

68 
35 

60 

40 

45 
33 

47 
31 

56 

27 

53 
33 

46 
26 

50 
28 

44 
24 

46 
29 

67 

37 

74 
48 

73 
60 

62 

34 

52 

43 

46 

31 

42 
29 

38 
29 

40 
28 

49 

30 

48 

30 

44 
32 

50 
34 

42 
27 

42 
25 

47 
25 

41 
22 

28 
12 

36 
25 

50.0 
30.9 

SHIPPINGPORT  WB 

MAX 
MIN 

67 
31 

65 

53 

62 

34 

45 
29 

39 
31 

56 
27 

45 
32 

37 
31 

41 
28 

43 
24 

56 
38 

64 
51 

73 
53 

68 
43 

53 

34 

70 
31 

34 
24 

42 
25 

36 

31 

38 
28 

42 
28 

53 
27 

62 

35 

38 
22 

37 
22 

36 
26 

48 
25 

42 
12 

27 
10 

29 
23 

48.2 

30.3 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

MIN 

65 
27 

63 
39 

60 
32 

35 
26 

40 
28 

54 
24 

49 
29 

35 
27 

39 
28 

40 
23 

49 
26 

63 

40 

71 
52 

65 
42 

47 
28 

66 
38 

40 
18 

35 
24 

33 
27 

38 
22 

42 

28 

49 
27 

59 
28 

45 
26 

40 
19 

34 
24 

45 
25 

41 
8 

22 

6 

26 
20 

46.3 
27.0 

SOMERSET  MAIN  ST 

MAX 
MIN 

64 
26 

63 

39 

57 
35 

36 
26 

36 

28 

57 
18 

54 
36 

38 
20 

28 

39 
20 

51 
26 

58 
41 

69 
52 

62 
48 

53 

31 

68 
41 

59 
20 

36 
22 

35 
22 

32 
22 

42 
25 

64 

21 

59 
35 

55 
28 

40 
18 

36 
23 

47 

18 

44 
11 

17 
6 

22 
16 

47.4 
26.7 

SPRINGBORO 

MAX 
MIN 

47 
30 

«4 
46 

61 
39 

43 
30 

37 
29 

41 
24 

55 
33 

43 
29 

39 

27 

42 
23 

43 
30 

50 
39 

64 
43 

69 
45 

50 
26 

62 

37 

70 
20 

31 

21 

32 

29 

34 
25 

40 
29 

39 

28 

50 
32 

53 
28 

36 
21 

36 
24 

35 
26 

45 
17 

25 
0 

32 

13 

45.6 
28.1 

SPRINGS  1  SW 

MAX 
MIN 

«1 
22 

62 

35 

52 

32 

33 
25 

35 

21 

57 

18 

47 
24 

32 

18 

36 

19 

35 

18 

50 
20 

58 
47 

69 

47 

63 
44 

61 
35 

69 
32 

33 
20 

32 
19 

29 
22 

40 
26 

67 
20 

59 

30 

44 
26 

39 
18 

31 
20 

46 
16 

43 
6 

16 

•  2 

IB 

14 

45.1 
24.0 

STATE  COLLEGE 

MAX 

MIN 

59 
33 

62 

41 

54 
36 

40 
31 

42 
29 

54 
24 

47 
32 

37 
29 

43 
29 

41 
25 

47 
34 

63 
39 

69 

50 

62 
39 

43 
33 

68 

27 

32 
26 

35 
29 

34 
24 

37 
24 

41 
31 

46 
32 

60 
32 

36 
26 

37 
23 

37 
23 

43 
27 

37 
9 

26 

11 

29 

27 

44.8 
29.1 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

63 
33 

60 

31 

64 
34 

62 

41 

44 
39 

44 

35 

56 

30 

45 
27 

47 
25 

51 
32 

66 
39 

62 
44 

73 
30 

55 
35 

54 
33 

38 
32 

46 
30 

33 
26 

39 
23 

47 
32 

48 
26 

46 
32 

60 
22 

38 
24 

41 
30 

43 
29 

48 
12 

3S 
15 

49.9 
30.0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

42 

30 

53 

30 

59 

43 

46 
25 

35 
25 

34 
22 

48 
22 

43 
28 

32 
26 

36 
24 

38 
24 

45 

30 

61 
42 

63 

50 

61 
29 

41 
28 

56 

21 

27 

19 

34 
25 

27 

15 

32 

15 

36 
25 

37 
26 

45 
28 

36 
23 

31 
19 

33 
21 

35 

23 

34 
1 

22 

3 

40.7 
24.7 

Se»  R«ferenc»  Note*  Following  Station     In*^o'' 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S- Continued 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER    195» 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 

MIN 

41 
31 

62 
32 

63 
40 

43 
30 

36 

29 

40 
21 

55 
23 

44 
26 

37 

31 

43 
19 

44 
23 

44 
33 

62 

35 

68 
45 

58 
30 

56 

30 

65 

20 

30 
20 

35 
28 

33 
20 

36 
24 

539 
29 

49 

36 

55 

30 

36 
22 

38 
26 

35 
25 

46 
23 

24 

10 

26 

10 

44>8 
26.7 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

62 
28 

61 

42 

61 
34 

38 
28 

39 
31 

55 
20 

43 
27 

33 
24 

41 
26 

36 

17 

40 
34 

63 
32 

67 
39 

65 
40 

44 
27 

67 
39 

44 
18 

31 
23 

29 

26 

30 
12 

39 
27 

44 
22 

43 
39 

43 
26 

38 
19 

33 
20 

42 
21 

41 

7 

24 

3 

27 
21 

44il 
25.7 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

58 
29 

69 

33 

60 
39 

44 
32 

45 

33 

50 
32 

50 
31 

44 
22 

43 
25 

49 
23 

46 
32 

64 
33 

62 

41 

65 
47 

48 
33 

60 
39 

60 
29 

43 
31 

34 
29 

33 
22 

43 
24 

42 
27 

47 
29 

47 
31 

37 
23 

40 
23 

42 
31 

42. 

17 

24 
10 

36 

23 

47.6 
29.1 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

67 
29 

65 

44 

60 
37 

39 
32 

44 
28 

61 
22 

51 
29 

38 
25 

45 
26 

45 
23 

56 
31 

66 
49 

75 
56 

66 

47 

64 
37 

73 

37 

38 
28 

42 
25 

42 
25 

40 
30 

49 
29 

62 

24 

66 

45 

51 
24 

42 
21 

37 
22 

53 
22 

47 
11 

23 

11 

28 
21 

51.2 
29.7 

UPPER  DARBY 

MAX 
MIN 

58 
39 

67 
38 

65 
47 

48 
41 

50 
35 

56 

35 

50 
37 

50 
31 

48 
28 

49 
29 

53 
39 

67 
39 

71 
50 

74 
52 

53 
40 

62 

48 

59 

35 

46 
32 

39 

33 

35 
29 

49 
29 

47 
33 

59 
34 

56 

38 

41 
29 

42 
28 

48 
30 

54 
28 

31 

16 

40 
24 

52.6 
34.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

62 
29 

66 

43 

60 
37 

38 
30 

40 
32 

56 
22 

44 
30 

39 
28 

39 
31 

42 
25 

45 
35 

63 
43 

65 
49 

62 
44 

44 
30 

68 

41 

44 
20 

35 
26 

33 
28 

34 
24 

37 

30 

45 
31 

51 
41 

44 
30 

37 
28 

35 
23 

42 
25 

40 
9 

24 

5 

29 
24 

45.4 
29.6 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

68 
25 

66 

38 

61 
37 

39 
30 

46 
34 

61 
20 

50 
34 

38 

21 

46 
31 

40 
18 

57 
31 

67 
37 

75 
49 

66 
48 

62 
34 

72 
53 

53 
25 

41 
22 

35 
29 

39 
32 

47 
31 

60 
22 

66 
35 

51 
31 

41 
17 

38 
20 

51 
18 

40 
14 

22 

10 

28 

19 

50.9 
28.8 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

47 
29 

56 
30 

60 

45 

50 
26 

40 
27 

38 
22 

52 
23 

47 
26 

36 
27 

39 
25 

41 
27 

46 
32 

59 
39 

64 
49 

61 
28 

44 
30 

59 
23 

31 
20 

3B 
27 

30 

18 

35 
20 

37 
27 

40 
27 

45 

31 

39 
23 

35 
22 

36 
24 

36 
25 

35 

3 

27 
3 

43.4 
25.9 

WELLSVILLE 

MAX 
MIN 

60 
28 

67 

32 

59 
41 

47 
34 

48 
35 

56 
27 

42 
32 

47 
30 

50 
22 

46 
22 

52 
29 

67 
30 

74 
45 

74 
46 

58 
30 

53 
45 

55 

30 

43 
28 

35 
29 

39 
25 

49 

18 

48 
29 

44 
28 

48 
33 

38 
20 

41 
20 

46 
32 

44 
23 

30 
12 

37 
23 

49.9 
29.3 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

60 
40 

68 

41 

68 

41 

49 
38 

49 
32 

55 
35 

49 
32 

52 
28 

50 
30 

49 
35 

54 
37 

69 
47 

75 
53 

76 
38 

56 

43 

58 
34 

45 

30 

47 
31 

38 
27 

35 
28 

49 
34 

50 
34 

57 
39 

49 
29 

49 

30 

45 

30 

47 
38 

52 

13 

30 
16 

41 
22 

52.4 
33.5 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 
32 

63 
37 

57 
33 

45 

31 

47 
32 

53 
27 

45 
30 

42 
27 

46 
27 

44 
24 

43 
32 

58 
30 

62 

40 

66 
43 

46 
31 

57 
42 

42 
31 

42 
31 

35 
30 

38 
27 

47 
27 

44 
31 

45 
32 

46 
30 

40 
27 

42 
26 

41 
31 

40 
15 

28 

12 

37 

27 

46.7 
29.9 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

61 
30 

70 
33 

63 
46 

49 
34 

50 
35 

56 
26 

53 
33 

47 
27 

50 
25 

47 
25 

52 
31 

68 
33 

76 
47 

74 
48 

65 
33 

56 

45 

55 
36 

45 
30 

39 

30 

41 
28 

51 
26 

50 
26 

48 
30 

49 
36 

44 
23 

43 
21 

46 
26 

45 
29 

30 
14 

38 
27 

52.0 
31.2 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PEXNSTLVANIA 
HOTHIBEH  1955 


Day  of  month 

StatioD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.6 
T 

T 
2 
.2 

1 

T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

5.5 
6 

4 

T 

T 

.5 

1 

.3 

1 

ARTEHAS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

3 

BEAVERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

BELLEFONTE  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

3 

T 

T 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

T 

T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.3 

1 

T 
T 

.5 

1 

1.0 

1 

5.0 
6 

1.0 
7 

6 

4 

1 

.5 

1 

2.0 
2 

.8 
3 

7.5 
10 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.1 

.1 

T 

.1 

T 

4.0 
2 

T 
4 

4 

T 

T 

2.0 
2 

.5 
2 

.2 

3 

BHRGETTSTOWN  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

1 

- 

2 

BURNT  CABINS  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

3 

1 

BUTLER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3.0 
6 

4 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

1 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

T 
T 

1.0 

1 

4.2 

5 

T 
4 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

4.0 
2 

2 

CHAHBERSBURG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

T 

4.5 
3 

2 

T 

CLARION  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

.5 
2 

1 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

3.0 

4 

COATESVILLE  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3.0 
4 

2 

COHRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

1.0 

2.0 
2 

2.0 
2 

3.5 
4 

1.0 
3 

1 

2.0 
1 

2.0 
2 

5.0 
6 

9.0 
15 

COUDERSPORT  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

1.5 
2 

2.5 
4 

4 

3 

1 

T 

.5 

2.0 
2 

1.0 
3 

3.0 
6 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

.5 

1 

1.7 
3 

T 
3 

.3 

T 

T 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

T 

5.0 
5 

2 

T 

2.3 
2 

.9 
3 

1.0 

4 

EAGLES  HERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
5 

2 

T 
T 

.6 

1 

3.4 
3 

3 

2 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

EHPORIUV  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

5.0 
5 

2 

T 
T 

1.0 

1 

1.5 

1 

1.0 
2 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

1 

.2 

T 

T 

T 

FORD  CITY  4  S  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

2.0 

4 

3 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

.5 
3 

FBAHKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

2 

T 

T 

.5 

1 

.5 

1 

.6 

1 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
4 

3 

T 

GETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

.5 

T 

GRATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.8 

1 

1.8 
3 

1 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

,5 

4.3 
4 

T 
3 

T 

T 

.4 

.5 

1 

4.4 

4 

4.4 
7 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.6 
1 

2 
.2 

1 

T 

T 

HAWLEY  1  S  DAU 

SNOWFALL 
3H  ON  GND 

2.3 
2 

T 

T 
T 

3.3 
3 

2 

T 

T 

T 
T 

HUNTINGDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.7 
2 

1.7 
3 

2 

T 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.2 
2 

2.3 
4 

2 

T 

2.1 
2 

.9 
3 

1.6 
4 

JOHNSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

2.2 
2 

2.5 
3 

2 

T 

.5 

1 

.3 

T 

.5 

1 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

.5 
T 

.2 

2.0 
2 

1.7 
2 

4.0 
5 

4 

2 

T 

.8 
1 

2.5 

T 

.8 
2 

4.2 
6 

LANDISVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

.5 
T 

l.S 
2 

T 

T 
T 

T 

1.8 
2 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

.6 

1 

1.0 
2 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PEOTiSYLVANIA 
NOVEIJBER   1955 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOCK  HAVEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.8 
T 

2.5 
3 

1 

.1 
T 

T 

IIEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.6 

T 
T 

.3 
T 

T 

1.9 

1 

3.5 
3 

1.0 
4 

.2 
3 

1 

.2 
T 

.1 
T 

1.1 

1 

.2 

1 

12. ( 
12 

MERCER  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

MONTROSE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

1 

T 
T 

.3 

T 

4.3 
4 

T 
3 

1 

T 

T 

T 

.2 
T 

.4 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

MOITOT  POCONO  2  N  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
1 

3.0 
3 

T 

T 
T 

.5 

1 

NEW  CASTLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

T 

T 

T 

.5 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
1 

.5 
1 

1.8 
2 

PALMEHTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.9 

T 

T 

T 

T 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

PHIUPSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.6 

1 

T 

T 

5.0 
2 

T 
5 

5 

3 

T 

T 

.5 
T 

.1 

1 

PHOENIXVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

PITTSBURGH  W3  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

4.6 
2 
.2 

.1 
2 

1 

T 

T 

T 

1.1 

1 

.6 

1 

.1 

1 

PORT  CLINTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

QUAKERTOWN  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.2 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 
T 

2 

1 

T 

T 

RIDGWAY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.7 

1 

1.4 

1 

1.8 
3 

2 

1 

T 
T 

T 

1.5 
2 

1.0 
3 

2.5 
5 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.1 

T 

1 

T 

2.1 
T 

T 
2 

2 

.1 
T 

T 

.2 

SELINSGROVE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

.2 

1 

4.0 
T 

4 

2 

T 

T 
T 

SHIPPINGPORT  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 
T 

T 
T 

SOMERSET  MAIN  ST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.O 

1 

5.0 
5 

.5 
3 

.7 

.6 

1.0 

1 

SPRINGBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

.1 

.5 

4.0 

4.0 

1.0 

T 

3.0 

7.0 

SPRINGS  1    SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
5 

6.0 
6 

.5 
6 

3 

T 
T 

l.C 

1 

T 

1 

1.0 
2 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 
1 

T 

T 

T 

1.3 

1 

4.3 
6 

5 

4 

T 
3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.3 

1 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1.5 
2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

.5 
3 

6.0 
8 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
T 

T 

.5 

1 

5.3 

4 

T 
2 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

TOWER  CITY  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.7 
2 

T 

1 

2.0 
2 

T 
1 

T 

1 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

1 

.9 

1 

1.7 
2 

1.9 

4 

3 

2 

T 

.2 

T 

T 
T 

1.6 
2 

1 

6.0 
7 

WAYNESBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2.0 
3 

T 

T 

l.C 

1 

T 

1 

T 

1 

WEIXSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 

1 

4.0 
5 

T 
5 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

WEST  CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.9 

.6 
1 

T 

T 

3.2 
1 

T 
3 
.2 

T 

.1 
T 

T 

T 

.3 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

.3 

See  reference  notes  follovring  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Staticx 


ACHETONIA  LOCK  3 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOMN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CUWVE 

AfiDENTSVILLE 
ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2   ¥ 
AVOCA  CAA  AP 
BAKERSTOWN  3  WNW 


SEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
8EAVERT0WN 
BEECH  CREEK  SI 


TIOW 


BELLEFONTE  4  S 
BERWICK 
BETHLEHEM 
•BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 
BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKE5LEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
60SWELL  6  WNW 
6RA00OCK  LOCK  2 

8HA0F0RD  CNTRL  FIRE  STA 

BRADFORD  A  W  RES 

BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BHUCETON  1  S 

BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
•BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  HILL 
CANTON  I    NW 
CARLISLE 
CARROLLTOWN  2  SSE 

CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAODS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  E5E 
CHARLEROI 

CHARLEROt  LOCK  4 
•CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  e  NW  NURSERY 

CLERMONT 

COALCALE  2  NW 

COATESVILLE  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONFLUENCE  I  NW 
CONNELLSVILLE 
CONNELLS.'ILLE  2  E 
CONSHOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  2   NW 
COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIOE 

CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
OERRY 
DEVAULT  1  W 

DINGHANS  FERRY 

DIXON 

DONEGAL 

•DONORA 
DOY LEST OWN 

DRIFTWOOD 
OU  801 S  7  e 
DUNtO 

OUSMORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

E6ENS8URG 

EDINBORO 

ELUABETHTOWN 

EMPORIUM   1    E 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

eOUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  5W 
FARRELL-SHARON 
FORD  CITY  6  S  DAM 
FRANKLIN 
FREDERICKSVILLE  2  SE 

FREELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
•GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2    NE  DAM 

GLEN  HOCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

G0ULDS8ORO 
GRANTVILLE  2  SW 
GRATERFORO 

GRATZ  1  N 
GREENSeORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 
GREENS6URG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 
•HARRISBURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

HAWLEY  1  5  DAM 

HOLLIDAY58URG 
MOLLISTERVILLE 
•HOLTWOOD 
HOME 
HONESDALE  A  NW 


County 


ALLEGHENY 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 


WARREN 

NORTH 'LAND 
BEAVER 
SNYOER 
CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 

MC  KEAN 
MC  KEAN 
BEDFORD 
JEFFERSON 
ALLEGHENY 

SOMERSET 
BEDFORD 
WASHINGTON 
HUNT INGOON 
BUTLER 

BUTLER 
CUMBERLAND 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 

TER 

LYCOMING 
DELAWARE 
FRANKLIN 
WASHINGTON 

WESTMORELAND 

DELAWARE 

CENTRE 

CLARION 

LEHIGH 

WASHI^GTON 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MC  KEAN 
SCHUYLKILL 

CHESTER 


ERIE 
POTTER 
POTTER 
TIOGA 

INDIANA 

CAMBRIA 

MC  KEAN 

MONTOUR 

WESTMORELAND 

CHESTER 


ESTMORELAND 
ASHINGTON 
BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULLIVAN 

SULLIVAN 


2721 'BEDFORD 
MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 
BERKS 

LUZERNE 

POTTER 

BERKS 

BUCKS 

ADAMS 

3223  ADAMS 
3237  MC  KEAN 
298  SOMERSET 

3311 'ELK 


CLARION 


CAMERON 
LYCOMING 
LANCASTER 


ERIE 


3438 

DAUPHIN 

3503 

GREENE 

WESTMORELAND 

3516 

WESTMORELAND 

3526 

MERCER 

3662 

YORK 

3699 

YORK 

370A 

DAUPHIN 

WAYNE 
LANCASTER 
INDIANA 
WAYNE 


40  32 

41  12 
40  3' 
40  36 
40  30 

39  55 


40  18 

40  04 

39  57 

40  23 

40  OS 
40  52 


39  52 

39  56 

40  08 


40  07 

41  01 
41  07 
41  41 


41  21 
40  02 
39  48 


41  55 
40  SB 
40  20 
40  05 


40  07 
40  11 

40  18 

41  20 
41  06 

40  17 

41  33 


40  09 

41  31 
41  26 

40  11 

41  61 

42  05 

40  00 


39  46 
41  51 
39  49 


40  33 

40  45 

41  15 
40  22 


40  13 

40  18 

41  29 
41  28 


79  49 
76  55 
75  26 

75  28 

76  29 

77  18 

78  28 
77  32 


77  47 

76  15 
75  22 
75  23 

77  31 

79  09 

75  36 

77  22 
79  08 
79  52 

78  39 

78  44 

76  14 

79  06 

79  59 

78  50 

78  39 

80  26 

77  52 

79  54 

79  53 
76  55 
76  52 


79  55 

79  54 

75  21 

77  56 
79  26 

75  39 

SO  28 

78  26 

78  32 

76  30 
75  56 

75  60 

75  49 

77  06 

76  30 

79  22 

79  22 

79  36 

79  33 
75  19 

80  05 


75  54 
79  23 
79  51 


76  10 
75  13 
80  12 


75  54 
77  39 
75  50 
74  56 
77  14 


80  13 
76  20 

75  27 

76  41 

75  27 

76  43 
79  55 
79  31 
79  30 

60  23 

76  69 
76  51 
76  54 
75  10 
75  11 


Obsei- 
vatioD 
time 


814  ^oo^MOO^ 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VLY  GAS  DIV 
ALTOONA  WATER  BUR. 


Refer 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


PA  STATE  COL  EXP      2  3  5 
GRAYSON  E.NORTHCRAFT   2  3  5 
OTTO  D.  BACON       |     3 
COMBINED  WITH  STA  NO  7905  4/1 
GH  CUT  FLWR  CO    2  3  5 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK,  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
MARLIN  R.  ETTINGER 
HAROLD  S.  RUPERT 

ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  t  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 
PA  DEPT  FRST  &  WTRS 


BUREAU 
ILOHICK 

M.  WILLDERS 
L.  KIMMEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
PA  TURNPIKE  COMM 
CIVIL  AERO.  ADM. 
kUSTIN  R.  COOPER 

iLVIN  W.  MANGES 
IRS.  NELLE  fi.  BROWN 
iMITH  TWP  MUN  AUTH 
>A  TURNPIKE  COMM 
IILLIAM  C.  FAUST 

WEST  PENN  POWER  CO 
JOSEPH  N,  HOBART 
MRS. MILDRED  SPENCER 

ILLER 
ROBERT  F.  MAURER 

RICHARD    L.    MENKEN 
KATHRYN    T.KREIGHBAU^ 
5.    GRACE    A.    WICKS 
CHARLES    A.     BENDER 


'EST 


POWER    CO 


CORPS  OF  ENGINEERS 

CHESTER  TIMES 

MARGARET  A.  SWANCER 
ELECTRIC  CO 
LIAM  J.  DOTTERER 

MANUFAC.  L  t  H  CO 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 
MRS.TILLIE  M.5IM0NDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 

.A  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 
JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  RE  ID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C .  JOY 
PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  £■  CHEM  CO 

GEORGE  P.  MULOERICK 

EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 
6R0VER  D.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 


NGUS    CAMPBELL 
.    D.    BOOTH   AND   CO 
MRS. MARIE    H.    LITTLE 
S    N.    D.    WINEMftN 
TURNPIKE   COMM 


CLARENCE  H.  SMITH 
'OLD  J.  KUSCHEL 
TURNPIKE   COMM 

DONORA    ZINC   WORKS 

GEORGE    HART 

SIDNEY  KENNEDY 

OF  DU  BOIS 
MRS.  0.  L.  WHITE 

P.  RYAN 
MRS. ELSIE  P.  BIGGER 

KEMPEL 
WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 
EDINBORO  ST  TCHR  COL 
MASONIC  HOME 

RUSSELL  E.PALMATEER 

SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIOA 
MRS. ROSE  H.  NEILSEN 
CIVIL  AERO.  ADM. 

TURNPIKE  COMM 
SHARON  STELL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  K.  ELLIOTT 

ENSTERMACHER 

ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 
GEORGE  M.  HART 
HUGH  C ,  MC  ILHENNY 

ITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS.  MARY  M.HARTMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. E. CMC  WILLIAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ISS  S.  M.  JOHNSON 
.  H.  EILENBERGER 

EARL  E.  RHOADS 

CLAUDE  K.  KULP 

LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DEPT  HIGHWAYS 
WESTMORELAND  WTR  CO 

EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 
.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  8EAL 
MRS.KATHERINE  S.BAT^' 
POWER  i   LIGHT  CO 

JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  fr  LIGHT  CO 
POKER  t  LISMT  CO 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 


CLOSED  S/SS 


2  3  5   7  C 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  6 


2  3  6 

2  3  5  7  C 
2  3  6 

2  3  5  6  7  C 
•2  3  6  7  C 
2  3  5 

2  3  5 


Statio 


HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 

HUNT5DALE 


INDIANA  3  SE 


JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KHEGAR  4  SE 

KRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 
LANDISVILLE 

LATROBE 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  2  NW 

LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 

LINESVILLE  5  WNW 

LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 


SW 


MARTINSBURG 

MARTINSBURG  CAA 

MATAMORAS 

MAYBURG 

MC  C0NNELS6URG 

MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEADVILLE  1  S 
MED  IX  RUN 
MERCER  2    NNE 


SHED 


MERCER  HIWAI 

MERCERSBURG 

MERWINSBURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

MIDLAND  DAM  7 
MILAN 

MILANVILLE 
MILLERSBUHG  2  E 
MILLHEIM 

MILLVILLE  2  SW 
MILROY  3  NE 
MONTROSE  1  E 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  3  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWSURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 


fISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 

PALMERTON 

PARKER 

PARKER  1  E 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  ' 


LAOELPHIA  WB  AP 
LADELPHIA  PT  BREEZE 
LADELPHIA  SHAWMONT 
LADELPHIA  CITY 
LIPS8URG  CAA  AP 


PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  ( 
PUNXSUTAWNEY 

lEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
YMOND 

READING  WB  CITY 
RENOVO 
RENOVO  5  S 

!EW 

IICES    LANDING    LOCK    6 

(IDGWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 
RUSH 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE    1    S 
SALINA   3   W 
SAXTON 
SCANDIA   2    E 
SCHENLEY   LOCK    5 


County 


WAYNE 
SOMERSET 

SUSQUEHANNA 
HUNTINGDON 
CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 

CRAWFORD 

CARBON 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

POTTER 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARSON 

MC  KEAN 

LANCASTER 
LANCASTER 
LANCASTER 

WESTMORELAND 


CARSON 
BRADFORD 
MC  KEAN 
MIFFLIN 
CRAWFORD 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 

DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 


ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 


COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 


FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 


PHILAOELPHH 

PHILADELPHI/ 
PHILADELPHI/ 
PHILADELPHU 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 


SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 
CLINTON 
CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 

ELK 

SEAVER 
SUSQUEHANNA 
SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

RREN 
ARMSTRONG 


41  43 
40  29 
40  06 


40  52 
40  20 
40  19 


39  69 

40  49 

40  06 
AO  54 

41  48 
41  27 
40  03 
40  03 
40  06 

40  19 

40  54 

41  59 
40  22 
40  19 

40  50 

41  41 
41  50 

40  35 

41  41 

41  08 
41  08 
41  03 
40  50 
40  53 


40  18 

40  16 

41  22 


41  14 

39  50 

40  68 


1  55 
40  26 
40  48 


39  67 

39  63 

39  65 

40  02 

39  57 

0  54 

40  07 

1  IB 
1  02 

40  34 
40  30 

40  27 

40  36 
40  56 

40  15 

I  41 
40  67 


40  31 
40  12 
1  55 


76  17 
78  66 
76  43 


78  55 
78  48 
78  07 


78  43 

79  32 
79  14 
75  34 


75  30 

76  26 

78  44 

75  11 

77  66 
75  25 

79  08 
79  02 

78  20 

78  19 

74  42 

79  13 

78  00 

79  52 

75  40 

80  10 
78  24 
80  13 

80  15 


75  04 

76  56 

77  29 

76  34 

77  32 
75  51 

75  54 

76  26 

75  22 


79  49 

76  16 
75  32 
75  37 


75  12 

75  15 

75  09 

78  05 


76  08 

75  30 

76  22 
BO  13 


76  02 
75  06 
75  39 


76  23 

79  14 
79  33 

78  15 

79  01 
79  40 


Obser- 
vation 
time 


Refer 


Observer 


FRIEND  E.  WALTER 
PA  ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 
JOHN  R.  HENDERSON 
METRO  P.  DOROSH 

MRS. GERTRUDE  M. BURTON 


''DEPT  FOREST  (.  WTRS 

I  ■ HENRY  S.  HAAK 
I.JOHNSTOWN  TRIBUNE 
OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 
7A  JEROME  S.  HOWE 

EUGENE  L.  KREITNER 
PA  TURNPIK-E  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  TURNPIKE  COMM 
CITY  OF  BETHLEHEM 

CHARLES  GORDON 

MRS.  GLADYS  REINEKE 

LANCASTER  WATER  SUR  '   2  3  6 

LANCASTER  WATER  BUR 

PA  STATE  COLLEGE       2  3  6  f 

WEST  PENN  POWER  CO  I     3 
PA  DEPT  OF  WELFARE  , 
HARRY  P.  HOWLAND       2  3  6 
LEBANON  BDCSTG  CO   I   2  3  6 
THOMAS  I 


GOODWIN  S.  DEFREHI 
MRS.DIMMIS  M.BAIL' 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
AMERICAN  VISCOSE  > 
MISS  RETTA  M.  CRUMB 


>ETef< 
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ASHEVILLE:  1956 


PENNSYLVANIA  -  DECEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Record  dryness  and  persistent  cold  were 
the  principal  characteristics  of  the 
month's  weather.   As  an  oddity,  average 
snowfall  was  not  much  below  the  usual 
expectancy  in  spite  of  the  lack  of 
moisture,  since  virtually  all  the  month's 
precipitation  fell  as  snow. 

This  was  the  driest  month  of  1955,  the 
driest  December  of  record,  and  the  second 
driest  of  all  months  since  precipitation 
records  began  in  1888.   The  driest  was 
October  1924  with  an  average  of  0.28  inch 
as  compared  to  this  month's  0.53  inch. 
Monthly  totals  ranged  from  2.87  inches 
at  Edinboro  to  a  negligible  0.04  inch 
at  Arendtsville.   Further  indication  of 
the  general  dryness  was  the  greatest 
daily  precipitation  which  amounted  to 
only  0.50  inch  and  was  measured  at  Geiger- 
town  and  Honesdale  4  NW  on  the  23rd. 
Snowfall  averaged  83%  of  normal .   Some 
very  large  falls  occurred,  led  by  Corry 
with  50  inches  and  several  other  stations 
having  snowfall  totals  of  30  inches  or 
more  for  the  month. 

Although  this  month's  average  tempera- 
ture of  26.9°  was  well  above  the  record^ 
low  December  average  of  21.5"  in  1917, 
this  was  the  coldest  December  since  1950 
and  one  of  the  ten  coldest  of  record. 
However,  the  extremes  this  month  were 
not  unusual,  ranging  from  -14°  at  Pleasant 
Mount  1  W  on  the  21st  to  68°  at  Johnstown 
and  Donora  on  the  5th  and  25th, respec- 
tively.  As  described  below  the  outstand- 
ing feature  of  the  temperatures  was  the 
persistent  cold  that  was  relieved  only 
briefly  at  widely  spaced  intervals. 

The  plentiful  sunshine  generally  exceeded 
expectations  by  a  considerable  margin 
and  compensated  to  some  extent  for  the 
otherwise  disagreeable  cold.   One  excep- 
tion noted,  however,  was  the  slightly 
deficient  sunshine  in  the  Scranton  area. 

WEATHER  DETAILS 

Cold  air  lay  over  the  State  as  the  month 
began  but  when  it  drifted  eastward  on 
the  2nd  the  resulting  northward  flow  of 
milder  air  brought  considerable  general 
warming  during  the  3rd  to  5th.   The 
passage  of  a  moderate  cold  front  during 
the  night  of  the  4th  marked  the  begin- 
ning of  a  series  of  cold  air  invasions 
that  dropped  temperatures  to  well  below 
average  levels  and  kept  them  down  most 


of  the  time  from  the  6th  through  the 
23rd.   Some  of  the  cold  air  masses  were 
of  Arctic  origin  and  produced  the  lowest 
readings  of  the  month  about  the  16th  in 
some  areas,  and  about  the  21st  in  others. 
The  long  cold  spell  was  interrupted  on 
the  23rd  when  much  warmer  air  from  the 
south  was  drawn  northward  over  Pennsyl- 
vania by  the  combined  effects  of  a  High 
over  Florida  and  a  large  but  weak  Low 
that  was  advancing  from  the  Southern 
Plains.   Warming  progressed  from  west 
to  east  across  the  State,  resulting  in 
three  mild  days  in  the  extreme  west  but 
diminishing  so  that  only  Christmas  Day 
was  unseasonably  mild  in  central  and 
eastern  areas.   On  the  26th,  a  cold  air 
mass  pushed  across  the  State  behind  an 
active  front  to  begin  another  series  of 
cold  invasions  that  dominated  the  weather 
during  the  remainder  of  the  month. 

Since  the  cold  air  masses  that  dominated 
the  month's  weather  were  from  dry  source 
regions  and  there  was  little  interaction 
with  warm  moist  air  from  ocean  areas, 
precipitation  was  generally  far  below 
normal  and  occurred  mostly  as  snow. 
Although  precipitation  occurred  very 
frequently  in  western  and  northern  areas 
the  amounts  were  very  scanty.   In  the 
eastern  portion  precipitation  was  much 
less  frequent;  for  instance,  measurable 
amounts  fell  on  only  five  dates  in  the 
Harrisburg,  Reading,  and  Philadelphia 
areas  and  the  greatest  monthly  total  of 
the  three  was  only  1/4  inch. 

WEATHER  EFFECTS 


Although  the  month  was  d 
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the  heavy  October  rains, 
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DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 


SUPPLEMENTAL    DATA 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1955 


Wind  direction 

Wind 
n>- 

speed 
p.  h. 

Relati 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  witli 

piecipitation 

"O            5, 

13| 

1 

St^bon 

1 
"3 

•01? 

1 

s  . 

0 

g    1 

d 

rt               a 

D. 

§ 

s 

g 

01 
at 

t 

2   8l 

i 

s  a  s 

> 
< 

£  a 

a     1 

^J 

l^S 

..  H 

H 

3 

A 

to 

1 

^t 

s2 

III 

<ls 

AIXENTOWN   WB    AIRPORT 

WNW 

18 

10.8 

- 

- 

- 

76 

76 

56 

69 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

13 

- 

5.5 

HARRISBURG   WB    AIRPORT 

WNW 

24 

7.9 

33 

NW 

19+ 

62 

66 

49 

56 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

14 

51 

5.8 

PHILADELPHIA   WB    AIRPORT 

NNW 

15 

9.0 

38 

NW 

15 

68 

70 

50 

60 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

62 

5.5 

PITTSBURGH   WB   AIRPORT 

WSW 

26 

10.9 

28« 

WSW 

4+ 

76 

78 

64 

71 

14 

11 

0 

0 

0 

0 

25 

47 

7.3 

READING  WB   CITY 

- 

- 

10.5 

42 

N 

26 

- 

- 

- 

- 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

11 

50 

5.7 

SCRANTON  WB   AIRPORT 

NW 

15 

6.2 

49 

SW 

31 

71 

75 

63 

70 

16 

7 

1 

0 

0 

0 

24 

31 

7.4 

SHIPPINGPORT   WB  CITY 

- 

- 

3.3 

32tt 

WNW 

4 

- 

- 

- 

17 

2 

0 

0 

0 

0 

19 

- 

- 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

73 

60 

68 

12 

6 

4 

0 

0 

0 

22 

- 

7.0 

•   This   datim   Is  obtained   by 

visual    observation   since   record- 

ing equipment    Is   not    available. 

It    Is   not    necessarily    the    fast- 

est  mile  occurring  during   the 

period. 

tt  Peak  Gust 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

1 

1 

« 

II 

^ 

s 

s 

< 

^g 

1888 

32.5 

62 

-10 

3.14 

5.2 

1889 

39.6 

73 

0 

2.77 

0.9 

1890 

27.2 

59 

-11 

3.97 

29.4 

1891 

38.4 

68 

-  3 

4.09 

0.3 

1892 

27.8 

70 

-13 

1.69 

5.7 

1893 

32.2 

70 

-  7 

3.06 

9.4 

1894 

32.4 

66 

-28 

3.95 

11.9 

1895 

34.2 

70 

-10 

3.22 

2.3 

1896 

30.6 

67 

-13 

1.20 

5.4 

1897 

33.0 

73 

-  6 

3.95 

9.6 

1898 

29.8 

68 

-11 

2.98 

8.7 

1899 

31.5 

73 

-11 

3.04 

4.4 

1900 

31.2 

65 

-  2 

2.08 

3.9 

1901 

29.1 

77 

-18 

5.91 

7.6 

1902 

28.4 

68 

-12 

5.54 

17.3 

1903 

25.4 

60 

-14 

2.66 

13.2 

1904 

25.8 

71 

-19 

2.48 

14.4 

1905 

33.6 

65 

-   5 

3.57 

2.2 

1906 

30.8 

67 

-14 

3.97 

7.6 

1907 

33.2 

68 

-  8 

4.30 

9.8 

1908 

32.0 

74 

-  2 

2.86 

9.4 

1909 

27.0 

71 

-10 

3.39 

12.7 

1910 

24.4 

68 

-14 

2.65 

16.0 

1911 

36.3 

70 

5 

.  3.27 

5.4 

1912 

34.4 

74 

-  8 

3.27 

8.1 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

< 

1 

1 

o 
S 

> 
< 

0  ^ 

?! 
is 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

34.2 
27.3 
29.4 
29.7 
21.5 

36.6 
25.3 
33.4 
31.6 
31.5 

39.6 
29.8 
30.7 
27.3 
32.7 

34.4 
32.2 
30.0 
38.1 
33.3 

31.7 
30.7 
26.3 
34.5 
29.7 

66 
69 
70 
73 
52 

72 
66 
68 
66 
69 

71 
69 
62 
62 
73 

68 
70 
59 
70 
72 

74 
73 
60 
74 
66 

-  7 
-28 

-  7 
-12 
-28 

-  1 
-23 

-  7 
-11 

-  9 

1 
-23 
-15 
-20 

-  6 

-  2 

-  9 
-15 

-  1 
-14 

-22 
-10 
-19 
-11 
-14 

2.63 
4.63 
4.06 
3.07 
1.78 

3.38 
2.61 
3.28 
2.59 
2.75 

4.99 
2.13 
1.72 
2.58 
4.41 

1.16 
2.77 
2.29 
2.85 
2.19 

2.88 
2.55 
2.62 
4.19 
2.45 

7.2 
13.0 
13.7 
10.5 
15.0 

3.0 
9.4 
3.8 
7.2 
7.1 

2.4 
3.6 
3.8 
10.0 
4.5 

0.9 

10.0 

6.8 

1.1 

7.4 

8.7 
3.0 
13.5 
6.3 
5.7 

DECEIfflER 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

1 
1 

1 

0 

< 

n 
il 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 
1955 

32.2 

33.9 
35.9 
35.6 
27.4 

28.4 
26.3 
25.6 
33.5 
29.6 

32.6 
33.6 
26.9 
31.9 
33.3 

35.0 
30.5 
26.9 

64 
68 
68 
76 
62 

63 
60 
62 
75 
66 

69 
70 
72 
76 
73 

69 
65 
68 

-  5 

-  8 

-  9 

-  8 
-25 

-23 
-26 
-22 

-  4 

-  5 

-16 

-  8 
-23 
-22 
-12 

-  7 
-16 
-14 

2.56 
2.24 
3.08 
3.10 
5.05 

1.12 
3.79 
2.73 
2.32 
1.52 

4.25 
3.32 
3.59 
4.65 
3.41 

3.28 
3.43 
0.53  , 

4.7 
6.0 
3.1 
2.0 
11.5 

2.1 

22.6 

16.6 

6.0 

6.3 

8.6 

4.7 

14.5 

16.8 

7.0 

3.5 
7.0 
6.7 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  lor  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
-  187  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  195S 


Temperature 

Precipitation 

s ' 

Q 

■3 

>• 
& 

No.  oi  Days 

•a 

®  0 

1  ^ 

1 
1 

Snow,  SIm^  HaU 

No.  oi  Dayi 

Station 

Man. 

Min. 

it 

Ji 

1 

^   s 

CT 

•s 

I 

Jg 

i. 

i  ■Z 

> 
< 

S  S 

& 

1 

1 
P 

I 

11 

M 

y 

■ol 

1 

1.1 

1 

« 

I 

1 

is 

s 

s 

ATLANTIC  DIVISION 

ALLENTOWN  WB  AP 

R 

33i9 

17.7 

25,8 

-    5.3 

64 

3 

3 

21 

1209 

0 

12 

29 

0 

.39 

-    2.63 

,13 

9 

3.7 

2 

23+ 

2 

0 

0 

ALLENTOWN  QAS  CO 

AM 

35.2 

18.9 

27,1 

-  5.0 

63 

4 

5 

21 

1169 

0 

12 

29 

0 

.32 

-  2.91 

,14 

10 

3.1 

2 

23+ 

2 

0 

0 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

33.9 

18,0 

26.0 

-  3.9 

65 

4 

3 

22+ 

1203 

0 

20 

29 

0 

•  39 

-  2.43 

,09 

23 

3.3 

2 

23 

0 

0 

0 

ARENOTSVILLE 

AM 

36.9 

16.7 

27.8 

-  4,9 

62 

25 

6 

22  + 

1146 

0 

12 

29 

0 

.04 

-  3.06 

,04 

2 

,3 

T 

2+ 

0 

0 

0 

ARTEMAS  1  WNW 

M 

.14 

.14 

9 

2,0 

2 

9 

1 

0 

0 

BEAVERTOWN 

AM 

35.9 

M 

58 

25 

0 

10 

0 

2 

23 

0 

0 

BELLEFONTE  •,    S 

AM 

33.7 

17.6 

25.7 

-  4.6 

60 

5+ 

3 

22 

1209 

0 

14 

SO- 

0 

,39 

-  2,16 

.22 

23 

3 

23 

1 

0 

0 

t BERWICK 

34.7 

18.5 

26.6 

51 

4+ 

2 

21  + 

1184 

0 

9 

SO 

0 

.36 

.15 

22 

5.7 

4 

23 

1 

0 

0 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

34.2 

20.9 

27.6 

-  5.7 

56 

3 

5 

20+ 

1166 

0 

12 

28 

0 

.25 

-  3.02 

•  10 

22 

3,3 

1 

9+ 

1 

0 

0 

BURNT  CABINS  2  NIE 

35.4 

16.9 

26.2 

61 

4+ 

0 

28 

1198 

0 

13 

29 

1 

.06 

,06 

9 

3 

9 

0 

0 

0 

CANTON  1  NW 

AM 

29.3 

13,4 

21.4 

48 

4+ 

-  7 

21 

1344 

0 

23 

30 

3 

.52 

,25 

23 

9.2 

7 

23+ 

1 

0 

0 

CARLISLE 

36.7 

21.3 

29.0 

-  2.9 

60 

25 

7 

22 

1109 

0 

6 

30 

0 

.27 

-  2.65 

.15 

9 

4,0 

2 

9+ 

1 

0 

0 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 

36.6 

20.2 

28.4 

-  4.7 

64 

25 

6 

28 

1125 

0 

11 

29 

0 

.25 

-  2.50 

.17 

9 

2,0 

2 

9 

1 

0 

0 

CHESTER 

AM 

40. 5M 

22,6 

31. 6M 

62 

4 

9 

21 

1009 

0 

6 

31 

0 

.16 

.16 

10 

T 

0 

1 

0 

0 

COATESVILLE  1  SW 

AM 

36.6 

18,6 

27.6 

-  5,2 

62 

4 

5 

22 

1150 

0 

10 

29 

0 

.17 

-  3.59 

.16 

10 

2,0 

1 

0 

0 

COLUMBIA 

36.2 

21,5 

29.9 

57 

25 

8 

22 

1083 

0 

6 

28 

0 

.27 

.13 

9 

1.0 

1 

23 

1 

0 

0 

DEVAULT  1  W 

35.8 

13,2 

24.5 

58 

3 

4 

21  + 

1249 

0 

10 

31 

0 

3 

9 

0 

0 

DIXON 

AM 

32.4 

12,5 

22.5 

60 

6 

-12 

22 

1309 

0 

16 

30 

4 

.54 

.20 

23 

6,2 

5 

23+ 

2 

0 

0 

DU  BOIS  7  E 

33.3 

16,6 

25.0 

63 

4 

-  4 

20 

1234 

0 

19 

30 

3 

,60 

-  2.30 

.16 

22 

10,5 

5 

22 

1 

0 

0 

EAGLES  MERE 

AM 

28,0 

12,2 

20.1 

46 

5 

-  9 

21 

1384 

0 

26 

30 

3 

,77 

-  3.07 

.34 

23 

11.5 

9 

23+ 

2 

0 

0 

EMPORIUM  1  E 

AM 

32.1 

14,3 

23.2 

-  5,9 

62 

5 

-  6 

21+ 

1289 

0 

21 

31 

4 

,76 

-  2.43 

.30 

23 

12.2 

6 

23 

2 

0 

0 

EPHRATA 

36.8 

19,7 

28.3 

-  4,6 

53 

3+ 

6 

21+ 

1133 

0 

6 

29 

0 

.20 

-  2.91 

,10 

9 

1.4 

0 

1 

0 

0 

EVERETT  1  SW 

36.3 

18,2 

28.3 

-  1,6 

63 

24 

3 

28 

1131 

0 

8 

29 

0 

.12 

-  2,62 

,07 

2 

1.0 

1 

9 

0 

0 

0 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

AM 

33.6 

22,2 

27.9 

65 

4 

0 

2  0+ 

1144 

0 

16 

28 

2 

E   .39 

,13 

10+ 

3.3 

3 

10 

2 

0 

0 

FREELAND 

28.8 

14,7 

21.8 

-  5,5 

48 

4 

-  6 

21 

1333 

0 

24 

31 

2 

.90 

-  2,68 

.26 

23 

11.4 

6 

24 

4 

0 

0 

GEORGE  SCHOOL 

36.4 

19,2 

27,8 

-  5.6 

55 

3 

3 

22 

1144 

0 

8 

29 

0 

.29 

-  2,99 

.11 

9 

2.9 

2 

9+ 

1 

0 

0 

GETTYSBURG 

AM 

38,1 

20,7 

29,4 

-  3,4 

66 

25 

9 

22+ 

1097 

0 

6 

29 

0 

.08 

-  3,06 

.04 

10 

.3 

T 

2 

0 

0 

0 

GORDON 

GRATZ  1  N 

AM 

33.8 

17,4 

25.6 

52 

25 

1 

22 

1216 

0 

13 

29 

0 

,21 

.11 

10 

3,0 

2 

10+ 

2 

0 

0 

HANOVER 

AM 

38,4 

18,5 

28,5 

-  6,0 

66 

4 

9 

28 

1126 

0 

7 

29 

0 

,15 

-  2.89 

.10 

10 

1,0 

T 

2+ 

1 

0 

0 

HARRISBURG  WB  AP 

R 

35.6 

21,4 

28.5 

-  5,4 

55 

25 

8 

22 

1124 

0 

9 

28 

0 

,23 

-  2.33 

.11 

9 

3.4 

1 

10+ 

1 

0 

0 

HAWLEY  1  S  DAM 

AM  ; 

30.5 

13,1 

21,8 

50 

25 

-  7 

21+ 

1333 

0 

18 

30 

3 

.68 

,26 

23 

9.5 

6 

23 

3 

0 

0 

HOLTWOOD 

36.1 

23,1 

29.6 

-  6,0 

54 

3 

12 

22 

1089 

0 

12 

28 

0 

.12 

-  2,42 

,06 

10 

1.2 

1 

10+ 

0 

0 

0 

HUNTINGDON 

AM 

37.0 

18,5 

27.8 

-  3,8 

64 

25 

2 

28 

1147 

0 

9 

29 

0 

.22 

-  2,68 

.12 

23 

2.0 

2 

23+ 

1 

0 

0 

JIM  THORPE 

36.  8M 

18. 5M 

27. 7M 

-  2,7 

54 

3 

1 

22 

1149 

0 

7 

30 

0 

.34 

-  3,46 

,10 

22 

4 

22+ 

1 

0 

0 

KEGG 

38.0 

17.3 

27.7 

65 

4 

4 

28 

1149 

0 

9 

29 

0 

•  06 

.03 

9 

2 

9 

0 

0 

0 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

37.1 

19.3 

28.2 

-  4,9 

53 

25 

5 

22 

1134 

0 

7 

29 

0 

.16 

-  2.96 

.05 

9 

1.5 

1 

9+ 

0 

0 

0 

LANDISVILLE 

AM 

35,5 

19,1 

27.3 

53 

26 

6 

22 

1165 

0 

13 

29 

0 

.22 

.12 

10 

3 

10 

1 

0 

0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

AM 

32,3 

13.6 

23.0 

-  5.2 

53 

6 

-12 

21 

1297 

0 

16 

29 

4 

1.01 

-   ,92 

,34 

23 

11.7 

5 

1+ 

3 

0 

0 

LEBANON  2  NW 

LEWISTOWN 

AM 

36.6 

19.9 

28.3 

63 

25 

6 

22+ 

1131 

0 

8 

29 

0 

.22 

.15 

23 

2.5 

2 

23 

1 

0 

0 

LOCK   HAVEN 

34.4 

19.4 

26.9 

-  4.0 

57 

24 

4 

21  + 

1175 

0 

15 

30 

0 

.40 

-  2.50 

.26 

23 

3 

23+ 

1 

0 

0 

MADERA 

AM 

32,3 

13.1 

22.7 

64 

5 

-  5 

22 

1304 

0 

21 

30 

5 

.55 

,18 

23 

4a6 

3 

23+ 

2 

0 

0 

MARCUS  HOOK 

37.4 

24.0 

30.7 

-  7.8 

58 

25 

8 

21 

1053 

0 

5 

27 

0 

.28 

-  2.68 

.22 

9 

1.5 

T 

9+ 

1 

0 

0 

Tmartinsburg  CAA  AP 

35.2 

18.3 

26.8 

63 

4 

3 

28 

1180 

0 

15 

29 

0 

.19 

.08 

22 

1.1 

1 

22  + 

0 

0 

0 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

34,9 

22.3 

28.6 

-  4,4 

52 

26 

10 

22  + 

1126 

0 

12 

28 

0 

.31 

-  2.40 

.16 

9 

2,8 

1 

10+ 

1 

0 

0 

MONTROSE  1  E 

AM 

26,6 

12.0 

19.3 

-  6,8 

45 

5+ 

-  7 

21 

1409 

0 

26 

31 

4 

.96 

-  1.68 

.28 

23 

21.3 

11 

23 

5 

0 

0 

MORGANTOWN 

34.9 

16.9 

25.9 

55 

3 

3 

22 

1205 

0 

13 

29 

0 

.24 

.18 

9 

3.5 

3 

9 

1 

0 

0 

MT  GRETNA  2  SE 

1 

38,3 

18.2 

28.3 

55 

24 

4 

22 

1133 

0 

7 

29 

0 

,12 

9 

0 

0 

MT  POCONO  2  N  AP 

29, OM 

13. OM 

21. OM 

-  4,7 

47 

25 

-  8 

21 

1355 

0 

23 

31 

4 

E   .56 

-  3.00 

.25 

22 

6.6 

3 

22 

3 

0 

0 

MUHLEN8URG  1  SE 

31.3 

14.0 

22.7 

49 

3 

-  5 

21 

1306 

0 

19 

30 

4 

.96 

.26 

22 

12.0 

6 

23 

5 

0 

0 

NEWBURG^S-W 

37,6 

21.1 

29.4 

59 

25 

6 

16 

1097 

0 

9 

30 

0 

.12 

.08 

9 

T 

9 

0 

0 

0 

NEWPORT 

AM 

37.1 

19,0 

28.1 

56 

25 

4 

22 

1138 

0 

9 

29 

0 

.31 

-  2.72 

.18 

10 

3.0 

1 

10+ 

1 

0 

0 

NORRISTOWN 

37,7 

22,4 

30.1 

58 

3 

9 

21 

1074 

0 

6 

29 

0 

.27 

.22 

10 

2.0 

2 

10 

1 

0 

0 

PALMERTON 

33,1 

19.1 

26.1 

-  5,2 

53 

3 

2 

22 

1199 

0 

15 

28 

0 

.41 

-  2.32 

.22 

22 

4.6 

3 

23 

2 

0 

0 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

38.3 

25,8 

32.1 

58 

26 

10 

21 

1015 

0 

6 

27 

0 

.24 

.20 

9 

.6 

1 

10 

1 

0 

0 

PHILADELPHIA  WB  AP 

R 

38.0 

22,9 

30.5 

-  5,4 

57 

3+ 

9 

21 

1061 

0 

7 

27 

0 

•  25 

-  2,42 

.19 

9 

1.1 

1 

10 

1 

0 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

37.8 

27,3 

32.6 

-  4,0 

56 

26 

11 

21 

loao 

0 

6 

24 

0 

.26 

.24 

9 

2 

9 

1 

0 

0 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

38.9 

22,1 

30.5 

-  4.4 

67 

3 

9 

21  + 

1059 

0 

4 

29 

0 

.27 

-  3,19 

.12 

9 

0 

1 

0 

0 

PHILADELPHIA  CITY 

R  AM 

38.7 

25.5 

32.1 

-  5.3 

57 

25 

11 

21 

1010 

0 

6 

27 

0 

.23 

-  2,54 

.17 

9 

1 

0 

0 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

31.2 

14.4 

22.6 

58 

4 

-  6 

22+ 

1301 

0 

22 

29 

3 

.72 

.23 

23 

6.0 

5 

23+ 

1 

0 

0 

PHOETJIXVILLE  1  E 

30.0- 

19.2 

20.6 

-  5,2 

57 

3 

4 

23 

1122 

0 

4 

30 

0 

.36 

-  2.36 

.21 

9 

2.0 

2 

0 

0 

PIMPLE  HILL 

AM 

27.9 

13,1 

20.5 

46 

4+ 

-  7 

21 

1373 

0 

23 

30 

3 

.94 

.24 

23 

16,0 

7 

23+ 

2 

0 

0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

AM 

26.9 

10.1 

16.5 

46 

5 

-14 

21 

1435 

0 

24 

30 

6 

1.61 

-  1.66 

.33 

5 

19.4 

11 

23 

7 

0 

0 

PORT  CLINTON 

AM 

37.1 

19.1 

28,1 

-  3,7 

64 

6 

6 

21 

1139 

0 

8 

29 

0 

.28 

-  3.33 

.11 

23 

2,0 

1 

0 

0 

QUAKERTOWN  1  E 

36.1 

16.6 

26.4 

-  5,0 

55 

3 

3 

21  + 

1190 

0 

8 

29 

0 

E   .53 

-  2.86 

.23 

10 

4,6 

3 

0 

0 

READING  WB  CITY 

R 

36.0 

23.0 

29.5 

-  6.3 

56 

3 

9 

21 

1092 

0 

9 

27 

0 

•  17 

-  2.63 

.08 

9 

1.2 

1 

10+ 

0 

0 

0 

SCRANTON 

AM 

36.7 

16,3 

26.6 

-  4,4 

50 

5+ 

1 

21  + 

1184 

0 

10 

29 

0 

•  52 

-  1,74 

.30 

23 

3.0 

1 

0 

0 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

30.5 

16,5 

23.5 

-  6.1 

49 

4 

-  1 

21 

1277 

0 

21 

29 

2 

.37 

-  2.00 

.12 

22 

7.8 

3 

10+ 

1 

0 

0 

SELItJSGROVE  CAA  AP 

34.3 

17.5 

25.9 

-  5,7 

60 

4+ 

3 

21  + 

1205 

0 

12 

29 

0 

,31 

-  2.73 

•  12 

9 

4.1 

3 

23+ 

2 

0 

0 

SHIPPENSBURG 

37,3 

20.6 

29.0 

-  3,9 

63 

25 

7 

28 

1109 

0 

9 

28 

0 

.18 

-  2.94 

•  18 

9 

2.0 

2 

9 

1 

0 

0 

STATE  COLLEGE 

33. t' 

18.9 

26.4 

-  3,5 

60 

24 

4 

28 

1188 

0 

18 

30 

0 

.32 

-  2.32 

,14 

23 

3.5 

2 

23 

1 

0 

0 

STROUDSE'JRG 

AM 

34.  2M 

16.1 

25.2M 

-  5,1 

50 

4 

0 

21 

1225 

0 

12 

29 

1 

.34 

-  3.09 

•  18 

23 

2 

23+ 

1 

0 

0 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

AM 

20,6 

13.2 

20.9 

56 

5 

-  4 

22 

1359 

0 

26 

30 

2 

.60 

•  22 

23 

7.9 

6 

23 

1 

0 

0 

TOWANDA 

33,1 

15.5 

24.3 

-  4.7 

52 

4 

-  6 

22 

1263 

0 

12 

29 

3 

.66 

-  1.55 

•  20 

23 

12^0 

7 

23 

3 

0 

0 

UPPER  DARBY 

37,8 

21. '■ 

29.9 

57 

3 

8 

21 

1084 

0 

7 

28 

0 

.28 

,23 

9 

1^3 

1 

9+ 

1 

0 

0 

WELLSBORO  3  S 

AM 

29.7 

13,7 

21.7 

-  6,0 

52 

25 

-  6 

21 

1334 

0 

25 

30 

3 

.63 

-  1.75 

.21 

23 

11.4 

8 

23+ 

2 

0 

0 

WELLSVILLE 

37.0 

17,6 

27.3 

60 

3 

4 

22+ 

1163 

0 

3 

29 

0 

.11 

.05 

9 

2.3 

1 

9+ 

0 

0 

0 

WEST  CHESTER 

AM 

37,8 

21,4 

29.6 

-  3,0 

56 

25 

8 

20 

1090 

0 

6 

2^. 

0 

.27 

-  3,49 

.21 

10 

1.9 

1 

0 

0 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

_23l4 

J^8.3 

.  2£Afi_ 

_^5jO_ 

_2.0_ 

A 

-_1  2_L_ 

1201 

0_1_3'30 

1 

.   .84 

-  1.83 

.23 

SL^ 

8,5 

3 

23+ 

-_4_ 

__0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  188  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINXJED 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER    1955 


Temperatiue 

Precipitation 

S   X 

1  2 

ii 

1 
> 
< 

.1 

1 

1 

* 
D 

Q. 
Q 

No.  oi  Days 

1 

Q  £ 

Q 

1 

1 

Q 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Station 

Max. 

Min. 

1 

V. 

S  o 

« 
1 

e 

1 

s 

5; 

"I 

•1 

hi 

i 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

3  s .  ■.; 

20,3 

29, Z 

-  4.2 

62 

3 

5 

28 

1104 

0 

6 

23 

0 

.13 

-    2.79 

.06 

9 

1.9 

0 

0 

0 

DIVISION 

26.6 

.39 

5.0 

OHIO  DRAINAGE 

QAKERSTOVJN  3  WNW 
SLAIRSVILLE  6  ENE 
BRADFORD  4  W  RES 
TROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
URGETTSTOVJN  2  W            AM 

36. e 

33.7 
32.'. 
34.0 
36.7  , 

21.2 
17,7 
11.2 
17.4 
16.4 

29.1 
25.7 
21,8 
25,7 
26,6 

-  5.8 

-  2,3 

64 
61 
60 
62 
65 

24 

4  , 
4 

4 

5  + 

,  7 

4 

-11 

-  1 
2 

21 
16 
21 
22 
20 

1106 
1212 
1330 
1210 

1104 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

16 

17 

1" 

13 

28 
29 

31 
29 
29 

0 
0 
2 

1 
0 

.17 

1.35 

1.83 

,56 

,34 

-  1.72 

-  1.20 

-  2.51 

,16 
.21 

.35 
.17 
.10 

3 

3 
12 
23 

3 

T 

7,6 

22,8 

5,0 

T 
5 
13 
4 

1 

11  + 
1+ 

19+ 
1+ 

12+ 

1 

6 

I 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3UTLER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAK         AM 

CORRY 

37, b 
36.0 
40.0 
35.5 
32.9 

21, 5M 

16,1 

14,9 

19,5 

19,2 

29, 5M 

26,1 

27,5 

27,5 

26,1 

-  2,0 

-  4,9 

-  2.5 

63 
66 
66 

64 
57 

4 
4 
4 

5 
4 

5 
-  5 
3 
4 
0 

22 
22 

17+ 
17+ 
21 

1091 
1205 
1155 
1155 
1200 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 
8 
12 
17 

28 
30 
28 
29 
29 

0 

2 
0 
0 

1 

,49 
,61 
.24 
.68 
2.55 

-  2.21 

-  2.69 

-  2.62 

-  ,87 

.16 
.10 
.14 
,26 
.34 

3 
3 
3 

4 

16 

4.5 

12.5 

3.8 

3.5 

50.0 

2 

6 

2 

3 

14 

2* 
20 

1  + 
10 
19 

1 
1 
1 
3 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

COUDERSPORT  2  NW 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA                      AM 

EAST  BRAOY 

29.5 
38.0 
32.6 
41.4 
39.8 

13,9 
20,4 
13,1 
25,0 
20,3 

21,7 
29,2 
22,9 
33,2 
30,1 

-  3,2 

-  2.6 

58 
67 
63 
68 
66 

4 

4 

4 

25 

4 

-  1 
6 
0 
9 

3 

28 

16 

16+ 

16 

22 

1333 
1103 
1303 
978 
1077 

0 
0 

0 
0 
0 

25 
12 

18 

7 
7 

30 
29 
29 
27 
29 

1 

0 
3 

0 
0 

1.42 
.57 
.94 
.21 
.54 

-  2,62 

-  2,27 

•  29 
.15 
.22 
.13 

•  23 

23 
9 
2 
2 
2 

13.2 
3.7 

10.2 

.9 

5.0 

e 

10 
4 

T 
1 

1+ 

1 
10 

1+ 
10+ 

4 
3 

5 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

EBENSBURG 

FARRELL  SHARON 

FORD   CITY  4  S  DAM          AM 

FRANKLIN 

34.7 
38.3 
36.5 
36.4 

17,4 
21.6 
16,3 
20.7 

26,1 
30,0 
27,4 
28.6 

-  2.3 

-  1.2 

-  .9 

64 
65 

65 
62 

3 

24 

5 

4 

-  2 

9 
4 
6 

22 

28 
22 
28 

1201 

1081 
1156 
1121 

0 

0 
0 
0 

16 

10 
11 
10 

29 
28 
29 
28 

2 
0 
0 
0 

1.02 
,63 
.26 
,84 

-  2.12 

-  1,71 

-  2,29 

.21 
.27 

.10 
.10 

3 
2 
3 
2 

8.5 
2.2 

5 

2 

7 

23 

1 
1  + 

4 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

GREENVILLE 

INDIANA  3  SE 

IRWIN 

JAMESTOWN  2  NW              AH 

JOHNSTOWN                   AM 

35.9 
37.3 
39.2 
33,4 
38.4 

20.5 
IS. 5 
22.2 
18.8 
18,9 

28.2 
27.9 
30.7 
26,1 
28.7 

-  2.6 

-  3,1 

-  1.8 

-  3,7 

61 

55 
63 

61 
68 

24 

4 

24 

25 

5 

3 
0 
7 
7 
6 

22 
20 
16 
28 
22 

1135 
1146 
1057 
1193 
1118 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 
8 
18 
10 

28 
27 
28 
30 
30 

0 
1 
0 
0 
0 

.71 
,58 
,41 
.82 
.44 

-  2,02 

-  2,72 

-  2,51 

-  1.43 

-  3,14 

.18 
.15 
.13 
.13 
.14 

2 
3 
2 
3 
10 

16,5 
4.3 
3.S 

15.3 
4.3 

5 

4 

1 

11 

2 

1+ 

1 

10+ 

1 

10+ 

3 
2 

1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

KANE   1  NNE                AM 

LINESVILLE  5  WNW 

KEADVILLE  1  S               AM 

MERCER  2  -NNE 

MIDLAND  DAM  7 

30.5 
34.3 
33.2 
33.6 
36.3 

13,2 
13,6 

ie,9 

14,8 
22,8 

21,9 
26,5 
26,1 
24,2 
29,6 

-  2,9 

-  3,6 

61 
59 
58 
60 
63 

5 
24 
5+ 
4 

4 

-  9 

-  2 

2 

0 

10 

21 
22 
22 

21 
16 

1327 

1190 
1200 
1258 
1093 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
12 
17 
20 

11 

29 
28 
29 
29 
28 

5 
1 
0 
1 
0 

1.29 

E  1.87 

1.37 

1.12 

.26 

-  2.00 

-  .78 

-  1.64 

-  2.12 

.29 
.33 
.20 
.24 
.09 

23 

1 

1 

20 

3 

28.1 
28.6 
35.3 

2.0 

10 
15 
11 

2 

20+ 

1 
1 

2 

5 
5 

5 
8 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL                      AM 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WS  AP  2       //R 

PITTSBURGH  WB  CITY         R 

38,5 
40.  2M 
37.7 
36.3 
39,4 

21,0 

24,6;;' 

17,5 
21,4 
24,8 

29,3 

32,4H 

27,6 

28,9 

32,1 

-  1,2 

-  2,6 

-  5,2 

-  2,0 

-  3,1 

64 
65 
64 
63 
66 

4 

4+ 

4 

4+ 

4+ 

6 
11 
2 
5 
9 

20 
16 
20 
16 
15 

1084 
1002 
1152 
1115 
1013 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
12 

7 

27 
27 
29 
28 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

.67 
.14 
.45 
.40 
.17 

-  1.91 

-  2.29 

-  2.67 

-  2.11 

-  2.40 

.13 
.13 
.16 
.09 

.09 

2 
2 
9 
2 
2 

5.3 
.5 

2.6 

1.0 

1 
2 

1 

10 
9+ 
1+ 

2 

1 
2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM        AM 
R IDG WAY  3  W 
SALINA  3  W 
SHIPPINGPORT  WB 
SLIPPERY  ROCK 

34.7 
33.5 
37.8 
37.3 
36.5 

16,7 
13,7 
20.6 
21,9 

19,6 

25,7 
23,6 
29,2 
29,6 
28.1 

-  4,2 

65 
63 
64 
65 
63 

3 
4 

4  + 
4 
4 

0 

-10 
6 
9 
4 

22 

21 
21 
16 
22 

1211 
1275 

1104 
1089 
1140 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 

11 
11 
11 

29 
29 
27 

28 
29 

1 

5 

0 
0 
0 

E   .38 
.94 
.21 

.10 
,46 

-  1.77 

.11 
.22 

.09 
.07 
.14 

3 
23 
2 
2 
2 

6.5 

2.0 

T 
8.5 

3 

7 
1 
T 
3 

1 

1 
15+ 

1+ 
2  0+ 

1 

3 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SOMERSET  MAIN  ST 

SPRINGS  1  SW 

TIONESTA  2  SE  DAM           AM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

UNIONTOWN 

36.4 
34. 5M 
33.4 
33,9 
40.5 

17,1 
14,  IM 
16.8 
16,1 
21,8 

26.8 
24. 3M 
25.1 
25.0 
31.2 

-  2,1 

-  4,9 

-  3,7 

62 
SO 
62 
60 
66 

4 
4 
5 
4 
4 

0 

-  2 
0 

-  3 
7 

22 
17 
21  + 
28 
20 

1178 
1251 
1230 
1232 
1041 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
17 
17 
15 
8 

28 
29 
29 
30 
27 

1 
1 

2 
3 
0 

,;8 
.57 
.71 
1.15 
.44 

-  2.87 

-  2.68 

-  2.28 

-  2.81 

.20 
.19 
.12 
.20 
,16 

9 
4 
23 
2 
9 

5.8 

4.8 

14.0 

16. S 

3.3 

3 
4 
8 
9 
2 

10+ 
10+ 

1 

1 

9+ 

3 
2 
2 
5 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WARREN 
WAYNESBURG  2  W 

33.8 
40,0 

18,7 
18,9 

26.3 
29.5 

-  2,3 

-  4,5 

63 
66 

4 
4+ 

-  1 
5 

21 

20 

1193 
1095 

0 
0 

15 

7 

29 
27 

1 
0 

1.49 
.36 

-  1,58 

-  2,43 

,21 

,19 

1 
3 

27.2 

2,4 

10 
2 

1 
10 

5 

1 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

27,4 

.75 

9.6 

LAKE  DRAINAGE 

ERIE   CAA  AIRPORT 
SPRINGBORO 

33.6 

35.0 

22,9 
19,4 

28.3 
27.2 

59 
65 

4 
4 

9 

1 

21 
22 

1132 
1162 

0 
0 

16 
17 

28 

29 

0 
0 

1.98 

,45 

15 

18,6 

8 

19+ 

7 

0 

0 

DIVISION 

27.8 

1.98 

ia,6 

STATE 

26.9 

-  4,3 

•  53 

-  2,55 

6,7 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    8E 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 


I 
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Day  of  month 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENTOWN  WB  AP         R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 

ARTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2    W 
BAKERSTOWN  3  WNM 
BARNES 
BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 
BELLEFONTE  4  S 
BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
8L0SERVILLE  1  N 
BOSWELL  6  WNW 

BRADDOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

BRADFORD  *  W  RES 

BREE2EW0OD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 
BUFFALO  MILLS 
6URGETTST0WN  2    W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 

CAMP  HILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLLTOHN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 

CEOAR  RUN 
CHADDS  FORD 
CHAMBER5BURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  4 
CHESTER 

CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

CLERMONT 
COALDALE  2  NW 
COATESVILLE  \     SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
C0NNELL5VILLE 
C0N5H0H0CKEN 

COOKSBURG 
COOKSBURG  2  NNW 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 
COUDERSPORT  2  NW 

COUDERSPORT  7  E 
COVINGTON 
CREEKSIDE 
CRESSON  2    SE 
CUSTER  CITY  2  W 

DANVILLE 
DERRY 

DEVAULT  1  W 
DIXON 
DONEGAL 

OONORA 
OOYLESTOWN 
DU  BO  IS  7  E 
DUSHORE  3  NE 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 
EBENSBURG 
EOINBORO 

ELI2ABETHT0WN 
EMPORIUM  1  E 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQU I NUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  U    S  DAM 
FRANKLIN 

FREDEftlCKSVILLE  2  SE 
FREELAND 

GALE TON 
6EIGERT0WN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GIFFORD 

GLEN  HAZEL  2    NE  DAM 
GLENWILLARD  DASH  DAM 
GORDON 
GOULDSBORO 
GRANTVILLE  2  SW 

GRATERFORD 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 

HARRIS6UR6  WB  AP        R 

HARRISBURG  NORTH 

MAWLEY 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOD 
HONESOALE  4  NW 
H00VER5VILLE 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 
MUNTSDALE 
MYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
IRWIN 


.08   T 
.20   T 


T 

T 

T 

•  01 

T 

•  02 

T 

T 

•  16 

•  21 

T 

•  01 

•  02 

T 
•  OS 

T 

T 

•  02 

.09 

•  02 

.11 

T 

.07 

•  22 

•  0 

•  03 

•  06 

•  04 

•  09 

•  11 

T 

•  0 

T 

.05 

•  03 

T 

T 

T 

.05 

•  02 

•  05 

•  11 

.04 

•  10 

T 

T 

T 

T 

•  OB 

•  16 

T 

.02 

•  03 

•  05 

•  03 

•  02 

T 
T 

•  03 

T 

.01 

•  12 

•  03 

T 

.02 

T 

•  12 

•  10 

T 

.06 

•  06 

•  06 

T 

•16   .04   .20 
•  05 

T     T 
RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


•  02   T     T 


T     T     T 


•24   T     •05 


T     T  T 
T     •Ol 

T     T  •OS 

•03  ^02 

•02   ^02  •OS 


•02        .02 


.01   .02 
T 
•04        .04 

•  05   T 

•02        •Ol 
T 

•  01 

•  02 

.15        .05 

•02        ^05 

T     T 

T     .02   T 


T     .02   T 

T     T 

.11   .07   T 


T     T    T 


T     T    T 


.01   .01 
.01   T     .04 


.02   .01   .01 


•20   .05   T 


.11   .04   .08 

T 

.20   T     .02 


.13   104   .06 


.07   .04   T 


.06   .02 
.IS 

.39   .07   .06 


.01   .02   .01 
.01   T     T 
.OS   .03   .04 


.05   .06   .07 
.02   .04   .02 


.06   T 

.02   .01   .02 

.02   .05   T 


18 

.02 

T 

02 

. 

05 

T 

13 

01 

OS 

T 

• 

02 

T 

. 

.09   T     .06 
T     T     .01 


.01   T     .10 


T     T    T 

T 
T     T 


T  T  T 

T 

•10  ^12  T 

T  .01  T 


•09  .02  .01 

.04  T 

•01  •OS 

•12  ^02  •OS 

•  25  T  .03 

•01  T  tOl 


•03   ^02   T 


T    T 
.02   .01 


•06   ^04   ^02 


•04   •Ol   ^20 


.02   .03   .OS 


T     T     T 
,09   T     ,03 


•  11   T 

T     T     T 

•11   .08   T 


.07   .02   T 


.08 

.06 

.06 

T 

.03 

T 

.23 

.03 

T 

.02 

.08 

.07 

.04 

.06 

T 

.01 

•  02 

.06 

.04 

. 

.09 

.07 

T     .02  .03 

•12   .05  T 

.13  .02 
.02   .09 


T     T    T 


T     T    T 


T     T    T 
T         .0 

T     .02   T 

.0' 

T    T 


.24   .05 

.02   T 
.05   T 
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Table  3— Continued 


I 


2 

Day  of  month 

Station 

§ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13   14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

JAMESTOWN  2  NW 

•  82 

.05 

.09 

•  13 

•  02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

•  01 

.02 

T 

.09 

•  04 

.05 

•  05 

•  04 

.01 

•  02 

•  05 

T 

T 

.01 

.02 

.03 

JIM  THORPE 

•  3« 

.02 

.05 

•  03 

T 

T 

.05 

T 

T 

.02 

•  10 

•  03 

•  03 

T 

.01 

JOHNSTOWN 

•  44 

.01 

T 

•  13 

.02 

T 

T 

.14 

•  04 

.01 

.01 

.03 

•  05 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

KANE   X  NNE 

^•29 

.08 

T 

•  12 

.10 

.07 

.02 

.01 

.02 

•  OS 

.06 

■  02   T 

.10 

•  04 

.02 

.01 

•  12 

•  08 

T 

T 

•  29 

T 

.01 

.04 

.03 

KARTHAUS 

•  SA 

•  02 

■  01 

.09 

.02 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.02 

.03 

T 

•  29 

T 

T 

KEATING  SUMMIT 

1^31 

•  06 

.06 

.11 

•  3S 

■  02 

.02 

T 

T 

T 

.10 

T 

.09 

.03 

T 

•  04 

.06 

T 

T 

•  04 

•  26 

T 

■  02 

KEGG 

•  OS 

■  02 

T 

■  03 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

KITTANNIMG  LOCK  7 

•  34 

T 

.02 

■  07 

•  01 

T 

T 

T 

T 

.03 

•  02 

T 

■  03 

.02 

T 

T 

T 

•  01 

T 

•oa 

T 

T 

•  05 

T 

KRE6AR  4  SE 

1^87 

T 

■  22 

.02 

T 

T 

T 

.43 

.14 

.06 

.02 

■  16 

.05 

.01 

T 

.17 

.05 

•  03 

■  04 

T 

.02 

T 

T 

•  23 

•  17 

■  05 

KRE56EVILLE  3  W 

•  37 

■  05 

■  01 

.11 

.03 

•  IS 

•  02 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

lt4i 

•  12 

.10 

.12 

.07 

T 

T 

T 

.07 

.04 

■  04 

.13 

.11 

.06 

.05 

.06 

.09 

T 

■  30 

T 

•  04 

■  03 

LAKEVILLE  1  NNE 

.98 

•  07 

.08 

■  IS 

T 

.18 

T 

.05 

T 

T 

.OS 

T 

•  26 

•  09 

T 

LANCASTER  2  N£  PUMP  STA 

•  16 

.01 

T 

.05 

.04 

•  02 

T 

•  04 

T 

LANDISVILLE 

•  22 

•  04 

.12 

•  03 

•  03 

LATR08E 

- 

•  15 

T 

■  10 

T 

T 

.03 

- 

.02 

T 

T 

•  01 

.07 

T 

T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

1.01 

•  20 

.02 

.28 

.02 

T 

•  06 

T 

T 

•  09 

T 

T 

•  34 

T 

T 

T 

LEBANON  2  NW 

RECORD  MISSING 

LEHIGHTON 

•  96 

T 

T 

.05 

•  09 

■  10 

T 

.10 

T 

T 

T 

.17 

•  05 

.04 

LE  ROY 

•  15 

•  06 

.02 

■  02 

■ 

91 

T 

.01 

•  02 

•  01 

T 

T 

LEWIS  RUN  3  S 

1.47 

•  15 

T 

.08 

.14 

■  02 

■  06 

.01 

■  03 

.04 

.06 

.08 

■  04 

.09 

.06 

■  03 

»0k 

•  09 

.07 

•  05 

•  23 

T 

.01 

.01 

.09 

•  03 

LEWISTOWN 

•  22 

.01 

T 

.06 

T 

•  IS 

T 

T 

LINESVILLE  5  WNW 

1.87 

•  33 

.07 

.12 

E.05 

■  05 

■  03 

.02 

■  06 

.26 

■  08 

.04 

T 

.14 

.28 

.06 

.06 

•  05 

•  02 

T 

•  05 

.02 

.02 

■  06 

LOCK   HAVEN 

■  40 

•  01 

.04 

.01 

T 

.01 

T 

.01 

.04 

•  01 

•  26 

T 

.01 

LONG  POND  2  W 

.93 

.06 

.05 

•  04 

.05 

T 

.17 

.07 

.02 

.02 

.05 

•  06 

.04 

•  18 

•  04 

■  03 

.03 

■  02 

MADERA 

•  3S 

T 

.15 

•  05 

T 

T 

.06 

T 

.04 

T 

•  04 

T 

•  18 

.03 

T 

MAHAFFEY 

•  59 

.01 

.16 

•  04 

T 

T 

T 

■  05 

•  01 

.02 

.02 

.01 

■  01 

T 

.02 

•  02 

T 

•  IS 

.01 

.06 

T 

MAPLE  GLEN 

•  32 

E.05 

.05 

■  13 

.06 

•  02 

•  01 

MAPLETON  DEPOT 

•  16 

.02 

T 

.01 

.05 

T 

T 

T 

T 

•  08 

T 

MARCUS  HOOK 

•  28 

•  02 

.01 

•  02 

T 

.22 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

MARION  CENTER  2  SE 

■  75 

■  01 

.15 

.02 

T 

T 

.12 

T 

.06 

.06 

•  01 

T 

•  02 

T 

T 

■  20 

T 

.06 

■  04 

MARTINSBURG  CAA  AP 

.19 

T 

.02 

.04 

.02 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.08 

T 

T 

T 

MATAMORAS 

•  73 

■  13 

.04 

.06 

.09 

•  07 

•  34 

MAYBURG 

1^12 

■  17 

T 

.07 

.08 

T 

T 

T 

T 

■  06 

.06 

.08 

.07 

.05 

■  03 

T 

.09 

.09 

T 

•  IB 

T 

T 

■  09 

MC  CONNELLSBURG 

•  IS 

T 

T 

.09 

T 

.03 

T 

.04 

.02 

T     T 

MC  KEESPORT 

•  51 

.15 

■  02 

T 

T 

■  05 

T 

.05 

.09 

.19 

MEADVILLE  1  S 

1^37 

■  20 

.14 

■  06 

■  04 

■  04 

T 

T 

.02 

■  09 

.06 

■  07 

.01 

■  15 

.13 

■  03 

.05 

.06 

.10 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

T     T 

.03 

.03 

MEDIX  RUN 

•  S3 

.04 

T 

•  09 

■  07 

.02 

.02 

T 

T 

.08 

•  01 

.01   T 

■  05 

T 

T 

T 

.07 

.03 

■  28 

T 

T 

.09 

.01 

MERCER  2  NNE 

1,12 

•  14 

■  10 

.17 

.15 

.10 

•  24 

■  10 

.12 

MERCER5BURG 

•  10 

■  10 

MEYERSOALE 

•  31 

T 

T 

•  03 

T 

■  23 

T 

T 

T 

.05 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

•  31 

.02 

•  01 

T 

T 

■  15 

T 

T 

•  04 

.01 

.08 

T 

T 

MIDLAND  OAM  7 

•  26 

T 

.07 

■  09 

■  01 

T 

T 

T 

T 

■  04 

T 

T 

T 

T 

.01 

•  01 

T 

.03 

T 

MILANVILLE 

1^06 

■  11 

■  OS 

■  03 

.16 

.12 

■  09 

T 

•  11 

•  28 

.02 

.10 

MILLHEIM 

•  39 

T 

•  05 

■  02 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

•  05 

•  22 

T 

T 

T 

T 

T 

MILLVILLE  2  SW 

•  31 

T 

•  04 

T 

T 

■  05 

T 

T 

•  01 

T 

.18 

•  03 

T 

MILROY 

.24 

T 

■  05 

T 

T 

T 

•  01 

•  18 

T 

T 

T 

T 

MONTROSE  1  E 

.96 

•  04 

T 

•  11 

■  03 

.03 

T 

T 

T 

.10 

T 

T 

.05 

.01 

T 

T 

•  15 

T 

T 

•  26 

T 

.01 

T 

T 

T 

.15 

T 

MORGANTOWN 

•  24 

■  01 

■  02 

T 

T 

■  IS 

•  03 

T 

T 

T 

MT  GRETNA  2  SE 

- 

- 

- 

■  12 

T 

T 

•  06 

T 

MT  POCONO  2  N  AP 

.   ^56 

£•10 

.10 

.05 

■  05 

T 

T 

.25 

T 

.01 

T 

MUHLENBURG  1  SE 

•  95 

•  20 

■  13 

■  02 

■  02 

•  11 

.01 

•  02 

•  25 

•  11 

•  08 

MYERSTOWN 

•  08 

T 

T 

•  01 

.07 

T 

T 

T 

T 

NATRONA  LOCK  4 

.15 

T 

T 

■  06 

T 

.01 

T 

.02 

T 

T 

T 

•  01 

•  02 

T 

.03 

T 

NESHAHINY  FALLS 

.29 

■  02 

T 

■  22 

T 

•  05 

T 

T 

NEWBURG  3  W 

.12 

.02 

■  OS 

.02 

T 

NEW  CASTLE  1  N 

.67 

T 

■  IS 

•  OS 

T 

.05 

T 

T 

■  05 

T 

T 

.03 

T 

T 

.02 

.03 

.07 

.03 

T 

.10 

T 

T 

.01 

.02 

T 

NEWELL 

.14 

■  13 

.01 

NEW  PARK 

•  09 

■  02 

T 

.05 

T 

T 

T 

.02 

NEWPORT 

•  31 

■  04 

•  03 

.01 

.01 

.18 

T 

•  04 

T 

T 

NEW  STANTON 

•  45 

.12 

■  16 

T 

.03 

T 

.01 

.01 

T 

•  01 

.08 

.02 

.01 

NEW  TRIPOLI 

•  43 

.04 

.03 

■  09 

.01 

£•09 

T 

T 

T 

.15 

•  06 

T 

NORRISTOWN 

•  27 

.01 

■  01 

.22 

T 

.02 

.01 

NORTH  EAST  2  SE 

1^90 

T 

T 

.21 

■  40 

.12 

T 

■  06 

.26 

T 

.07 

T     T 

.36 

.06 

T 

•  02 

•  12 

T 

.12 

•  07 

T 

.03 

T 

ORWELL  3  N 

.90 

.12 

■  OS 

■  02 

T 

T 

.24 

T 

•  21 

T 

•  22 

.01 

PALM 

•  36 

■  12 

■  04 

■  12 

•  06 

PALMERTON 

•  41 

T 

.03 

■  03 

T 

■  03 

T 

T 

T 

,22 

•  10 

T 

T 

PARKER 

•  59 

•  02 

.05 

■  12 

■  04 

■  02 

T 

■  06 

.02 

.03 

.03 

.03 

■  04 

T 

.02 

T 

T 

•  08 

•  01 

T 

T 

T 

.02 

PAUPACK  2  WNW 

•  82 

•  05 

■  09 

.05 

■  05 

•  15 

T 

T 

.06 

•  26 

.09 

PECKS   POND 

.60 

.05 

T 

■  06 

■  01 

.06 

T 

•  14 

T 

T 

T 

.03 

T 

•  20 

T 

T 

.05 

T 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

•  24 

T 

.01 

■  01 

•  20 

T 

T 

T 

T 

.02 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

.25 

T 

.02 

■  01 

■  19' 

T 

.01 

T 

.02 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

.26 

T 

T 

■  24 

T 

T 

•  01 

.01 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

.27 

■  05 

■  05 

■  12 

•  05 

PHILADELPHIA  CITY       R 

.23 

T 

■  02 

T 

.17 

T 

.01 

•  02 

T 

.01 

PHILIPSBURG  CAA  AP 

.72 

T 

■  03 

.07 

T 

T 

.01 

■  09 

■  02 

.01 

T 

T     T 

.09 

.01 

T 

.07 

T 

T 

•  09 

•  23 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PHOENIXVILLE  1  E 

•  35 

T 

•  10 

■  21 

•  02 

.02 

PIKES  CREEK 

•  74 

•  12 

T 

•  05 

■  04 

T 

.10 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.04 

T 

•  30 

•  05 

T 

■  02 

T 

PIMPLE  HILL 

•  94 

.02 

.04 

.07 

.02 

■  02 

T 

T 

T 

T 

.19 

.01 

.02 

.02   T 

■  02 

T 

T 

.09 

.04 

T 

T 

•  24 

•  07 

T 

.02 

T 

.05 

T 

PINE  GROVE  1  NE 

•  20 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

•  13 

T 

T 

■  02 

.01 

PITTSBURGH  WB  AP  2         //R 

•  40 

T 

.09 

.04 

T 

T 

T 

■  05 

.01 

T 

.01 

■  OS 

T 

■  01 

T 

.01 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

.08 

T 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

•  17 

.09 

T 

T 

T 

T 

.04 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

PLEASANT  MOUNT  1  w 

1.61 

.11 

T 

.09 

.06 

.33 

.02 

T 

•  14 

T 

.02 

.05 

.11 

.03 

T 

.09 

•  10 

.03 

T 

•  29 

T 

T 

T 

.01 

.11 

■  02 

PORT   CLINTON 

.28 

.04 

■  03 

•  OS 

•  11 

■  02 

PORTLAND 

RECORD  HISSING 

POTTSTOWN 

.37 

•  02 

.07 

■  18 

.04 

•  06 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  BR 

.25 

T 

.05 

T 

T 

T 

.04 

.01 

.01 

T 

■  12 

T 

.02 

T 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM      f 

.SSjE.OS 

T 

.11 

■  01 

■  01 

T 

.03 

T 

.02 

.04 

.02 

T 

T 

T 

T 

.08 

.01 

T 

T 

T 

T 

QUAKERTOWN  1  E           1 

■  53 

T 

.04 

.03 

£.23 

E.13 

E.IO 

RAYMOND 

1.53 

.23 

■  04 

.12 

.04 

.04 

.12 

.09 

.06 

.06 

T 

T 

•  11 

.12 

•  12 

•  37 

T 

T 

T 

T 

.09 

READING  WB  CITY        R 

•  17 

•  02 

.02 

T 

T 

•  08 

T 

T 

•  03 

•  02 

T 

T 

RENOVO 

•  39 

.02 

T 

.04 

■  02 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.05 

T 

■  22 

.02 

T 

BEW 

1.22 

.07 

T 

.08 

.15 

T 

.04 

.01 

T 

.03 

•  04 

.12 

.03   T 

.09 

.08 

.04 

.03 

.06 

.06 

T 

•  06 

•  20 

T 

.01 

' 

.03 

.01 

RICES  LANDING  L  6 

•  31 

■  13 

.04 

T 

.04 

.01 

■  02 

•  01 

.01 

•  05 

RIDGWAY  3  W 

■  94 

.03 

.11 

•  02 

.03 

.02 

.04 

T 

.02 

T 

■  04 

.02 

.06 

T 

•  11 

•  06 

■  22 

T 

■  01 

•  06 

.02 

RUSH 

1.24 

•  22 

.10 

•  03 

.01 

.17 

.04 

•  05 

.12 

•  03 

T 

.32 

T 

•  12 

.03 

RUSHVILLE 

•  89 

•  06 

T 

■  09 

•  04 

.20 

T 

T 

•  13 

.01 

•  30 

.06 

T 

SAGAMORE  1  S 

■  25 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

SALINA  3  W 

■  21 

■  09 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

•  04 

.06 

T 

SAXTON 

■  10 

T 

■  02 

•  ul 

T 

T 

.04 

T 

T 

.01 

T 

T 

■  02 

T 

T 

T 

T 

SCHENLEY  L  5 

•  28 

T 

■  07 

■  01 

.01 

.01 

T 

T 

.03 

T 

.01 

T 

.01 

•  07 

.04 

.02 

SCRANTON 

•  52 

•  03 

T 

T 

•  09 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T     T 

T 

.06 

T 

T 

T 

•  30 

T 

SCRANTON  W8  AIRPORT 

•  37 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■  06 

.04 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.05 

T 

•  12 

•  03 

•  02 

T 

T 

.04 

T 

T 

SELINSGROVE  CAA  AP 

•  31 

T 

■  02 

T 

T 

T 

■  12 

T 

.01 

•  04 

•  11 

T 

T 

.01 

SHAMOKIN 

•  36 

■  03 

.13 

T 

•  01 

.02 

•  16 

.01 

SHIPPENSauRG 

•  IS 

T 

T 

■  IS 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SHIPPINGPORT  WB 

•  10 

T 

.07 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SINNEMAHONING 

•  59 

.01 

T 

.03 

■  02 

•  14 

T 

T 

T 

■  02 

T 

T 

T 

T 

.01 

•  04 

.02 

T 

■  28 

T 

■  02 

T 

SLIPPERY  ROCK 

•  46 

T 

.14 

.07 

■  02 

T 

.04 

T 

T 

.02 

T 

T 

.04 

.04 

•  04 

T 

.03 

.02 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

•  78 

.04 

.18 

■  03 

■  02 

T 

.24 

■  02 

T 

.02 

■  07 

T 

•  02 

T 

T 

.04 

.07 

.03 

SOMERSET  MAIN  ST 

■  78 

.13 

.05 

.02 

T 

■  20 

.19 

T 

.05 

.01 

.01 

•  05 

•  03 

.03 

.01 

T 

SOUTH  MOUNTAIN 

•  18 

.04 

•  01 

.03 

.10 

T 

SPRINSBORO 

_ 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

SPRING  GROVE 

•  12 

.01 

T 

■  10 

T 

T 

•  01 

T 

SPRINGS  1  SW 

•  57 

.06 

.19 

■  15 

.09 

T 

.02 

T 

•  03 

T 

•  01 

•  01 

T 

.03 

.02 

STATE  COLLEGE 

■  32 

.02 

.03 

T 

T 

T 

■  05 

T 

T 

*02 

T 

T 

.06 

.14 

T 

T 

T 

T 

STRAUSSTOWN 

.20 

T 

•  01 

.01 

.07 

T 

T 

*02 

.06 

.01 

STROUDSBURG 

.34 

T 

T 

•  04 

•  03 

•  04 

.04 

T 

T 

•  01 

•  18 

T 

T 

STUMP  CREEK 

■  38 

•  12 

.03 

•  01 

•  01 

.01 

•  01 

T 

•  02 

.01 

.13 

•  01 

.02 

T 

SUNBURY 

.70 

T 

T 

•  09 

T 

•  20 

T 

.03 

.02 

T 

•  29 

•  03 

.04 

SUSQUEHANNA 

1.29 

■  16 

.14 

■  04 

T 

T 

•  26 

T 

.02 

•  09 

T 

T 

•  14 

T 

•  29 

.03 

.10 

.02 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Toble  3-Continued 


^ 

Day  of  month 

Station 

■g 

1 

E- 

'   1 

==  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8 

1  ^ 

10  1 

u 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19] 

20   21 

22 

23 

24 

25  1  26   27 

28  1  29 

30 

31 

SUTERSVILLE 

•  22 

T 

.09 

•  12 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

T     T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TAMAQUA 

.51 

•  12 

.15 

T 

■  06 

T 

T 

.15 

.03 

TAMAQUA  *,  N  DAM 

RECORD  MISSING 

TAMARACK  2    S  FIRE  TWR 

.eo 

.03 

.03 

•  07 

.03 

.09 

T 

•  02 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.08 

T 

.22 

T 

T 

T 

T  ! 

TIONESTA  2  SE  0AM 

.71 

.07 

.03 

•  10 

•  05 

•  02 

.01   T 

T 

T 

.02 

.02 

.01 

.04 

■  01 

■  04 

T 

.05 

.05   T 

T 

.12 

T 

T 

T 

.07 

T    , 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

1.15 

.03 

.20 

•  11 

.04 

T 

•  04 

T 

.06 

.06 

.03 

T 

.08 

.10 

T 

•  04 

.12 

.04   T 

.10 

.03 

7 

T 

.04 

.02 

.01  . 

TORPEDO  4  W 

2.2'> 

.23 

•  08 

•  17 

•  13 

•  10 

.04 

•  02 

.12 

.06 

.06 

.10 

.10 

.12 

■  10 

■  10 

.08 

.22   T 

.27 

T 

T 

.02 

T 

.08 

.04  , 

TOWANDA 

.85 

.06 

.03 

T 

.04 

T 

T 

.17 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.11 

.01 

.20 

T 

T 

T 

T 

.03 

T    , 

TOWER  CITY  5  SW 

.32 

•  04 

•  02 

T 

.07 

.04 

T 

.02 

.03 

.04 

.06 

T 

T 

TROY 

•  81 

.20 

.06 

T 

.14 

T 

■  01 

.10 

■  30 

T 

T 

T 

TURLEPOINT  *  NE 

l.« 

.16 

•  03 

•  09 

.17 

•  04 

T 

T 

.06 

.04 

.07 

.03 

T 

■  06 

.06 

■  04 

■  OS 

.07 

.05 

.05 

■  27 

.02 

.09 

.02  . 

TYRONE  t*    NE  BALD  EAGLE 

.36 

T 

•  11 

.06 

T 

.02 

T 

T 

.01 

T 

■  17 

T 

.01 

T    , 

UNION  CITY 

1.68 

.08 

•  14 

■  14 

•  35 

•  02 

.05 

.04 

.05 

.03 

.02 

.08 

■  13 

.08 

.03 

.06 

.03 

.06   .02 

T 

■  21 

T 

T 

T 

.04 

.02  , 

UNIONTOWN 

.4<. 

•  12 

•  04 

■  16 

T 

T 

T 

■  01 

T 

T 

.03 

.01 

T 

T 

.07 

T 

T    , 

UPPER  DARBY 

.28 

T 

•  04 

.23 

.01 

T 

T 

T 

UTICA 

1.06 

.03 

•  29 

•  01 

■  01 

•  05 

.05   T 

.01 

.14 

.03 

.05 

T 

■  06 

.07 

.03 

.02 

.05 

.06 

■  03 

T 

T 

.05 

.02  . 

VANOERGRIFT 

.20 

T 

•  04 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■  06 

T 

T 

.08  , 

VIRGINVILLE 

■  20 

T 

T 

T 

.04 

■  06 

.10 

T 

VOWINCKEL 

1.12 

.17 

.02 

•  15 

•  05 

T 

•  03 

•  02   • 

n  .01 

.02 

.09 

.02 

.04 

■  05 

.03 

.05 

■  02 

.06 

.03 

T 

•  15 

T 

.01 

.09 

T    , 

VOWINCKEL  1  WSW 

.98 

.12 

.02 

•  13 

•  09 

T 

•  04 

T     . 

)1   .02 

.01 

.06 

.01 

.03 

■  04 

.03 

•  03 

■  02 

.06 

.02 

T 

•  15 

T 

.01 

.08 

T    , 

WARREN 

1.49 

.21 

.11 

•  20 

T 

•  08 

.11 

.05 

.05 

.03 

■  05 

■  05 

•  05 

■  06 

.07 

.07 

■  20 

.03 

T 

T 

•  03 

.04  , 

WATSONTOWN 

.60 

.10 

E.15 

E.05 

E.05 

E^25 

WAVNESBURG  2  W 

.36 

T 

.01 

.19 

•  04 

T 

T 

.04 

T 

•  02 

.01 

■  01 

T 

T 

T 

T 

•  04 

T  ! 

WELLSeORO  3  S 

.63 

.03 

T 

.04 

•  02 

•  03 

T 

T 

.15 

T 

T 

T 

T 

T 

■  08 

.05 

T 

•  21 

.02 

T 

T 

T    , 

WELLSVILLE 

.11 

.02 

T 

.05 

•  04 

T 

WERNERSVILLE  1  W 

.17 

, 

. 

. 

.12 

■  09 

WEST  CHESTER 

.27 

.01 

.04 

•  01 

.21 

T 

T 

T 

WEST  GROVE  1  E 

.19 

T 

T 

.19 

T 

T 

T 

WEST  HICKORY 

1.16 

.10 

.05 

■  08 

•  03 

.02 

.10 

.05 

.05 

.04 

■  08 

.08 

■  04 

.04 

.10 

.08 

.19 

T 

T 

.02 

.09  . 

WHITESBURG 

•  42 

T 

.12 

T 

T 

T 

T 

■  08 

T 

T 

^ 

.16 

.06  . 

WILKES  BARRE 

•  62 

T 

.01 

.02 

T 

T 

.27 

T 

T 

T 

T 

.05 

■  29 

T 

T 

T 

T 

.02 

T    , 

WILLIAMSBURG 

.43 

T 

.10 

•  05 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

T     T 

T 

.13 

.05 

.02 

T    • 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

.8<. 

.02 

.04 

T 

.03 

T 

T 

T 

•  23 

T 

T 

■  02 

T 

T 

T 

.15 

.20 

■  13 

.01 

T 

.01 

T 

T    , 

WOLFSeURG 

.10 

.03 

.02 

T 

.05 

T 

T 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

.13 

.03 

T 

.02 

.06 

T 

T 

T 

■  02 

T 

T 

YORK  HAVEN 

.16 

.02 

.01 

T 

•  05 

.01 

■  07 

ZION  GROVE 

•  41 

•  02 

.15 

.01 

.22 

.01 

ZIONSVILLE  3  SE 

•  21 

.02 

.07 

.06 

.06 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER    1955 


Station 


Day  Oi  Monlh 


13      14     IS      16      17      18 


ALLENTOWN  HB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 

ARTEMAS  1  WNW 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BtAVERTOWN 

8ELLEF0NTE  A  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

8LAIRSVILLE  6  ENE 

BRADFORD  *  W  RES 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CHESTER 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

COATESVILLE  1  SW 

COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 

OERRY 

DEVAULT  1  M 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DU  BOIS  7  E 

EAGLES  HERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  1  E 

EPHRATA 

ERIE   CAA  AIRPORT 


I 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX  ' 
MIN 

MAX 
MIN 


38   34   5*   45 
19   24   33   41 


39   38   37  I  53 
23   24   29   33 


34   32   50  I  65 
21   28   31  I  43 


38   32   38 


29   33   35 
19   17   19 


36   39   35 
19   21   28 


60   55   45 
33   36   27 


18 

21 

25 

31 

39 

32 

14 

22 

25 

37 

32 

41 

17 

19 

25 

32   40   57   63 
24   30   39   48 


39   34   50 


30   37   36 
23   24   30 


37   34 
15   26 


36   34 

24   29 


33   42   58 

15   25   41 


35   34   54 
20   28   36 


34   40 
22   29 


49   30 
28   24 

51   37 


33   28   31 
15   16   19 


34   31   32 

20   19   17 


44   34   25   26   33 

31   24  i  16   17   21 


61  46  28 

43  23  20 

60  54  28 
32  23  20 

62  37  27 
37  24  15 

59  65  31 

44  26  12 

61  48  33 
35  30  19 

63  54  31 
40  30  23 


36   38   34 


33  33  41 
17  19  22 

34  39  36 

19  21  25 

33  38  32 

20  26  28 

32  43  34 


40  36 

18  19 

44  31 

25  20 


22   21 
40   31 


13   23   23 

34   44   46 


30  28 

12  11 

38  36 

23  24 


34  I  48 
23  I  33 


54  I  47 
32   43 


16 

30 

21  j  17 

40  i  34 
30  i  17 


35   34   37 


34  29  29 

17  18  20 

33  32  37 

17  16  20 

31  34  36 

21  19  26 

21  21  25 

14  13  17 

24  24  28 


38   35   61 
20   24   33 


MAX 

40 

40 

MIN 

25 

28 

MAX 

36 

36 

MIN 

19 

21 

MAX 

35 

45 

MIN 

5 

22 

MAX 

38 

40 

MIN 

22 

21 

MAX 

41 

37 

MIN 

23 

25 

MAX 

24 

35 

MIN 

18 

28 

MAX 

32 

36 

MIN 

24 

27 

MAX 

31 

30 

MIN 

11 

21 

MAX 

36 

45 

MIN 

19 

29 

MAX 

38 

36 

MIN 

19 

17 

MAX 

32 

33 

MIN 

9 

12 

MAX 

32 

44 

MIN 

14 

26 

MAX 

33 

42 

MIN 

21 

32 

MAX 

32 

35 

MIN 

21 

22 

MAX 

30 

28 

MIN   11   11   23 


MAX 
MIN 

MAX  ; 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 


48  51  39 
42  31  22 

62  48  55 

32  32  32 

66  53  31 

37  23  19 

66  4S  35 
46  25  15 

62  53  44 

37  38  29 

52  52  41 

45  37  30 

59  64  40 

46  30  25 

57  46  27 
46  25  23 

58  46  28 
39  22  18 

67  57  34 
45  28  25 

57  48  36 

25  24  21 

49  SO  40 
34  32  27 


6«   67   38 
56   31   25 


53   27 
27   21 


30   34 
16   16 


40   36 
20   26 


34   40 
27   30 


66 

34  I  41 


64  I  62 
40   48 


32  i  37 
27   32 


46   38 
33   28 


29   34   28   24   30 

18   21  1  15   12   17 


36  33  36 

23  20  18 

31  31  35 

22  17  18 


42   35 
24   24 


43   33 
21   19 


33   43 
19   23 


33  44  35 
18  22  25 

34  33  45 
14  26  26 

35  40  34 
14  25  23 

28  35  31 

14  20  20 

39  48  41 

16  28  24 

34  41  33 

12  14  15 

32  31  38 

14  16  20 

32  43  25 

8  23  17 

37  47  51 

20  32  31 

30  42  39 

13  24  21 


26  30 
18  19 

47  40 

27  28 

42  34 

24  22 

32  40 

13  20 


40   35 
32   22 


40  38  33 

23  22  22 

27  25  31 

5  13  14 

27  28  37 

12  7  12 

34  32  32 

21  18  18 


35 
21 


35  35  39 

18  17  19 

26  30  32 

20  26  28 


23   24 
13   11 


27  29 

17  21 

33  32 

14  14 


22  26 

10  10 

30  32 
19  23 

25  28 

17  20 

25  25 

11  13 

31  33 
19  20 

24  25 

13  16 


35 

38 

15 

15 

37 

35 

16 

18 

32 

31 

13 

11 

34   18   19 


35   36   34 
19   14   16 


34   40   37 

17   20   10 

37   32   36 


33   31   33 
22   15   18 


35   34   35 


13   15   19 


30   38 

15   20 


21   21   33   48 
5   16   20   27 


40   30   38 


11   12   17i  24   14 


18 

20 

22 

6 

7 

12 

19 

23 

24 

6 

3 

19 

23 

23 

26 

10 

6 

14 

32   31   30   33 
6   12   16   15 


50  50  36  29 

21  22  17  10 

59  34  28  27 

33  24  10  3 

62  55  36  29 

25  27  16  6 


27 

23 

16 

14 

33 

32 

17 

17 

11   13 
37   35 


23   19   15 


29   38   41 


26 

11 


30   36   41 


34   37   35  I  16   31   31 


29   35   34   21   29   28 


25 

31 

32 

18 

20 

19 

25 

30 

30 

10 

18 

11 

28 

33 

30 

14 

14 

14 

30 

30 

36 

22 

21 

24 

41  I 
23 


26   22   36 


34   32  ;  31   35   40 


13 

14 

22 

35 

36 

37 

19 

18 

26 

32 

35 

35 

18 

15 

14 

37  37  38 

20  18  24 

35  37  36 

19  13  8 

39  43  39 

8  12  8 

35  37  35 

13  12  15 

39  36  43 

15 


28 

31  35  35 
11  12  13 

32  36  32 

21  18  10 

28  30  28 

16  14  8 

37  40  40 

10  19  14 

35  34  38 

11  10  9 

33  35  33 


10  10  16 

21  30  34 

9  15  23 

30  25  31 

6  8  14 

36  38  42 

13  16  18 

29  38  42 

13  14  23 

42  32  38 

16  22  23 

23  32  34 

3-1  14 

23  38  42 


29   33 
4   11 


34  39  43 

17  24  24 

29  34  34 
23  11  12 

30  29  26 
13  14  19 

36  40  37 

27  20  14 

29  38  35 

20  19  5 

32  32  35 

19  12  17 

38  34  40 


13  14  18 

32  37  43 

14  18  21 

28  21  35 


25   35   38 


20   34   29 


27   23 

1    5 


26   37 
9   12 

17   30 


13 


29  25  32 

6  10  14 

31  39  43 

11  10  21 

28  32  30 

16  17  24 


30  24  22 

40  24  19 

13  14  6 

35  24  20 

23  9  2 

34  20  19 

20  5  5 

26  15  21 


18   14 
2  -11 


28   18   20 


26   20 
2    3 


20   25 

12    3 


21   28   38   58   42   33   29   29   35   31 


20  28 

3  10 

20  25 

2  17 

22-  21 

10  17 

28  35 

8  22 

20  25 


1   24   30 


25   35 

11   17 


35   25   21 


0-71 

28   22, 

17   13' 

25   23 

16   12 


32   20   22 


28   36   55 


12   16   25 


44   33 
23   11 


42   33 
20   12 


34   28 
17   16 


38   27 
13   10 


30   29 
14    8 


23  27 

3  9 

34  22 

14  9 

29  26 

16  10 

23  20 

10  7 

16  20 

8  0 

18  13 

2  5 

20  22 

9  8 

30  19 


27   12 

7  -11 


14   20 

1    0 


13   15 
18   22 


30   10 
0-9 


23   27 

17    9 


17   17 

5-1 


25   15 

7-6 


29   23 

11    6 

19   22 


27   28 
8   22 


65   43   36 


61   34   25 


34   33 
12 

42   30 
17    9 


35   43   65 


22   26   29 


24  37  36 

4  27  32 

23  36  54 

7  22  31 

15  21  52 

2  14  21 

32  40 


8   29 

25   24 
4   14 

14   17 
-12  -  4 


47 
12 

60 
26 


5   23   16 

30   29   33 
12   20   13 


31  31  29 

10  18  18 

40  40  22 

8  24  13 

30  33  33 

-8  14  10 


45  34 

28  16 

38  32 

27  13 

42  57 

22  18 

36  32 

25  14 


47   54   36 
28   25   14 

57   47   37 
27   26   16 

61   47   33 

47   25   14 

53   30   22 
30   22   14 

52 
25 

35 

28 

53 
11 

44   44   32 


33  37  32  25 

3  23  14  14 

29  39  44  26 
5  6  26  IS 

30  28  33  36 
0  11  16  14 

30  39  41  30 
8  28  20  16 

20  28  29  22 

8  7  18  9 

31  29  34  34 
8  14  24  20 

33  29  35  31 


35   36   38 
5   25   18 

41   41   40 


27 

19 

27 

12 

2 

-  1 

27 

29 

42 

22 

12 

7 

34 

30 

30 

16 

8 

S 

28 

24 

38 

16 

4 

2 

47 

38 

35 

25 

17 

13 

28   27   57  1  56   32   25 
2   24 

10   17 


27  37 

3  24 

30  32 

-  2  26 

17  29 

-6  9   20 

26  26   36 

6  IB   21 

29  37   57 

16  25   37 


32 

32 

36  (6 

20 

13 

18.6 

33 

36 

38«2 

22 

17 

21  aS 

42 

28 

35.5 

25 

IS 

19.6 

33 

22 

32.9 

17 

15 

19.2 

36   27   18 


47 
26 


30   30   36   22 


40   29  j 

14    7| 


SO   42 
15   17 


53   30   22 


55   42   32 


43  33 

21  14 

30  23 

20  16 


21   16   12 


30 

14 

38 
30 


33.9 
17.7 


35   34j  32   23   24   30   37   54   59   34   28'  38   40   38   27   36.9 
10   25,  19    8    7;  10   29   35  I  32   24   14   10   27   17   14   21.2 


33.7 
17.6 

34.7 
18.5 

34.2 
20.9 

33.7 
17.7 

32.4 
11.2 

34.0 
17.4 

36.7 
16.4 

35.4 
16.9 

37.5 
21.5 

29.3 
13.4 

36.7 
21.3 

36.6 
20.2 

40.6 
22.6 

36.0 
16.1 

40.0 
14.9 


29.5 
13.9 

38.0 
20.4 

35.8 
13.2 

32.4 
12. S 

32.6 

13.1 

41.4 
25.0 

33.3 

1«.6 

28.0 
12.2 

39.8 
20.3 

34.7 
17.4 

32.1 
14.3 

36.8 
19.7 

33.6 
22.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER   1955 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

1 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

40 
19 

39 
28 

60 
35 

62 

44 

49 

30 

36 

17 

35 

14 

43 

14 

33 
21 

30 
20 

31 
17 

34 
21 

34 

15 

39 

9 

34 

12 

27 

10 

34 

18 

44 
10 

37 

17 

24 

8 

23 
8 

29 

5 

32 

21 

63 
28 

60 
31 

38 
23 

32 
9 

39 
3 

38 

20 

38 
1« 

33 

20 

38.3 

18a2 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

35 
22 

40 
26 

61 
36 

64 

42 

47 
27 

34 
21 

36 

18 

47 
27 

35 
21 

26 

18 

32 

19 

34 
22 

37 
23 

40 
24 

36 
10 

28 

14 

36 

18 

33 
28 

29 
17 

22 

11 

24 

10 

32 
12 

40 
30 

69 

33 

61 
28 

31 
23 

30 
16 

40 
9 

42 
29 

37 
IS 

30 
21 

3Sa3 

21  •6 

FORD  CITY  *  S  DAM 

MAX 
MIN 

27 
21 

34 
21 

50 
30 

60 
47 

66 

29 

32 
22 

34 

14 

37 
18 

46 
22 

35 
16 

28 

19 

29 
20 

34 
14 

35 
16 

40 
17 

28 

7 

24 

9 

35 
19 

38 
21 

26 

7 

22 

6 

22 

4 

33 

15 

39 

28 

64 
35 

43 
24 

35 

12 

29 
5 

39 

10 

41 
23 

2S 

IS 

3ea9 

18  (S 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

33 
22 

37 
27 

43 
33 

62 
37 

49 
29 

31 
23 

36 

16 

44 
27 

40 
25 

29 
14 

30 
19 

33 
22 

34 
25 

39 
21 

38 
15 

26 

10 

34 
13 

33 
22 

30 
19 

21 

11 

22 

8 

26 

7 

36 

24 

60 
30 

99 
34 

36 

27 

30 
1« 

37 
6 

36 
28 

38 
18 

26 

15 

3e«4 

20(7 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

35 
21 

33 
26 

36 

35 

65 
43 

48 
33 

44 
30 

36 
23 

29 
28 

31 
30 

32 

18 

28 
21 

31 
23 

33 

25 

32 
28 

33 
29 

37 
14 

28 
19 

32 
32 

46 
28 

18 
0 

18 
0 

17 
4 

21 
19 

28 

28 

93 
26 

49 
19 

32 

10 

14 
12 

29 
19 

2« 
29 

3S 

20 

33  •6 

22>2 

FREELAND 

MAX 

MIN 

27 

14 

29 
20 

44 
25 

48 
32 

42 
28 

32 
20 

25 
13 

32 

18 

33 

23 

26 

17 

23 

12 

25 
18 

26 

12 

27 
15 

24 
20 

23 

3 

27 
9 

32 
21 

32 

14 

20 
0 

12 

-  5 

14 

3 

IS 

10 

40 
14 

44 
26 

41 
18 

20 
9 

28 

2 

28 

13 

28 
15 

21 

18 

28<8 
14.7 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

37 
19 

38 
26 

55 
32 

50 
38 

52 
35 

38 
15 

35 
26 

0 
22 

34 
29 

34 
19 

33 

14 

36 

17 

35 
13 

38 
12 

42 
26 

30 
15 

38 
17 

41 
18 

35 
23 

23 

10 

21 

5 

25 

3 

28 

13 

3S 

26 

92 

31 

39 

22 

2« 

13 

32 

9 

34 
9 

31 

22 

34 
1« 

36.4 

19.2 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

37 
22 

40 
25 

36 

30 

60 
34 

57 
34 

46 
29 

39 

19 

34 
21 

42 

27 

35 
22 

34 
20 

33 

21 

37 
23 

35 

16 

35 
19 

41 
13 

32 
16 

36 

20 

43 
25 

33 
16 

25 
12 

20 
9 

28 

16 

31 
25 

65 
26 

99 

27 

3« 

16 

30 
9 

35 

11 

33 
19 

34 
19 

38.1 
20.7 

GORDON 

MAX 

MIN 

GRATZ  1  N 

MAX 

MIN 

35 
20 

36 
22 

35 
28 

51 
33 

50 
33 

37 
28 

35 
17 

34 
18 

37 
25 

32 

18 

29 

17 

30 
18 

34 
16 

34 
14 

34 
17 

35 

10 

28 
13 

35 
17 

40 
23 

30 
12 

19 
2 

19 

1 

22 

15 

28 

21 

92 

22 

48 
22 

35 

13 

21 

4 

32 

4 

32 
20 

30 
14 

33.8 

17.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

33 
21 

38 
26 

54 

34 

60 
46 

47 
27 

32 
22 

37 
15 

42 

29 

32 

22 

26 
17 

26 
19 

34 
22 

36 
23 

37 
23 

34 

10 

25 

9 

34 
12 

32 
25 

27 
16 

20 
9 

24 
9 

28 
3 

39 
25 

61 
33 

96 

32 

32 

21 

29 
19 

37 

7 

38 
27 

38 
18 

27 
13 

39.9 

20.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

38 
19 

40 
19 

37 
28 

66 

34 

54 
36 

47 
27 

39 

18 

35 
20 

44 
25 

34 
19 

33 

16 

34 
16 

38 
16 

37 
16 

37 
17 

42 

11 

32 

12 

37 
19 

43 
23 

34 
11 

27 

10 

25 

11 

28 
16 

30 
24 

59 
25 

99 

21 

38 
12 

29 

9 

S3 

10 

34 

10 

32 

14 

96.4 
18.6 

HARRIS8URG  KB  AP 

MAX 
MIN 

39 
25 

36 

30 

52 

35 

46 
43 

48 
33 

36 

26 

34 

19 

43 
26 

35 
29 

31 
22 

33 
21 

36 
22 

36 

18 

35 

17 

36 
15 

30 
13 

38 
16 

42 
23 

34 
21 

22 

16 

21 
11 

26 
8 

26 
22 

^^ 

55 
29 

37 
20 

28 
17 

32 
11 

30 
17 

34 
18 

33 

18 

39. 6 

21.4 

HAWLEY  1  S  DAM 

MAX 
MIN 

33 
17 

30 
16 

34 
26 

43 
32 

46 
34 

36 
22 

27 

11 

28 

12 

39 
20 

39 

17 

26 
17 

29 

19 

29 
16 

30 
6 

32 

6 

35 
9 

23 

9 

33 

17 

36 

21 

36 

4 

7 
-  7 

10 

-  7 

14 

-  1 

31 
9 

90 
29 

41 

27 
12 

19 
3 

30 

3 

28 

11 

23 

8 

30.9 
13.1 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

36 
27 

36 

26 

54 

35 

48 

41 

50 
33 

37 
26 

34 
23 

46 
28 

35 

31 

32 

25 

32 

24 

36 
20 

36 

19 

36 
19 

41 
16 

31 
15 

39 
21 

42 
23 

35 
25 

25 

16 

21 

13 

28 
12 

28 
27 

39 
27 

92 

29 

37 
23 

29 

18 

2« 

14 

30 
18 

32 
22 

32 

17 

36.1 
23.1 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

33 
26 

40 
26 

37 
31 

51 
35 

61 
36 

40 
29 

35 

15 

36 
15 

43 
22 

35 

21 

33 
21 

32 
20 

34 
16 

35 
13 

35 

13 

33 

13 

28 
11 

39 
14 

43 
24 

32 

15 

25 

8 

25 

3 

25 

9 

36 
23 

64 
28 

93 

27 

37 
14 

32 

2 

34 
4 

31 
20 

31 
20 

37.0 
18.6 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

36 
20 

36 
26 

57 
35 

65 
45 

52 

29 

31 
19 

37 
13 

46 
26 

32 
21 

26 
14 

26 
18 

32 
20 

36 
21 

40 
17 

38 
11 

21 
8 

34 
6 

3« 

14 

2« 
17 

19 
0 

25 
6 

29 

1 

37 

25 

63 

33 

60 
36 

40 
22 

29 

7 

39 
9 

40 
26 

40 
17 

24 
19 

37.3 
18.5 

IRWIN 

MAX 
MIN 

43 
10 

48 
29 

57 
42 

60 
58 

60 

30 

33 

23 

37 
17 

45 
29 

45 
26 

26 

20 

26 
17 

26 
22 

32 
12 

39 
19 

39 
15 

30 

7 

35 

10 

36 

25 

35 
22 

24 
12 

22 

11 

32 
13 

38 

30 

63 

32 

90 
38 

40 
26 

39 

13 

38 

10 

42 
28 

42 
21 

39 

20 

39.2 
22.2 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

29 
22 

32 
23 

38 
31 

58 
35 

59 
28 

28 
23 

32 

17 

37 
20 

42 
22 

31 
16 

25 
13 

27 
20 

31 
22 

33 
19 

36 
20 

22 

9 

24 

10 

33 
20 

30 
20 

22 

11 

19 
8 

23 
12 

29 

18 

43 
28 

61 

19 

39 
26 

30 
17 

26 

7 

37 
10 

37 
20 

23 

13 

33.4 
tS.8 

JIM  THORPE 

MAX 
MIN 

40 
20 

40 
24 

54 
31 

51 

41 

45 
32 

40 
29 

31 
15 

41 
21 

37 
22 

33 

17 

34 

18 

37 
21 

39 

16 

40 
11 

39 
15 

36 

11 

39 
14 

45 
15 

37 
24 

25 
9 

21 

3 

18 
1 

22 

16 

37 
20 

48 
31 

43 
20 

33 

15 

39 

8 

33 
10 

31 

24 

36.8 
18.9 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

27 
20 

37 
23 

52 

31 

64 
49 

68 

30 

39 

25 

33 
16 

37 
21 

49 
28 

34 
18 

27 
18 

29 
21 

34 
20 

36 
15 

41 
19 

28 
6 

25 

9 

36 
11 

40 
11 

27 

12 

23 
9 

25 

6 

38 

14 

39 
28 

64 
30 

57 
26 

40 
13 

30 

7 

39 

10 

43 
24 

26 

IS 

3S.4 
18.9 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

26 

17 

32 

21 

36 
26 

56 
34 

61 

27 

29 

22 

26 

7 

32 

15 

39 
22 

30 
13 

24 
15 

24 

19 

29 
22 

30 
9 

35 
23 

25 

1 

23 

5 

28 

9 

30 
17 

22 

6 

12 

-  9 

16 
-  6 

23 

10 

3« 
22 

52 

33 

17 

20 

27 
-  3 

20 
-  8 

30 

-  7 

34 
16 

20 
10 

30.9 
13.2 

KEGG 

MAX 
MIN 

37 
16 

37 
27 

64 
34 

65 
45 

48 
29 

35 
17 

33 

13 

43 
23 

34 
22 

28 

13 

28 
13 

32 

12 

34 
16 

35 

12 

36 

9 

24 
8 

37 

7 

40 
20 

37 
16 

23 

10 

24 

7 

38 

5 

38 
26 

64 
27 

62 

27 

41 

24 

32 

9 

24 

4 

41 
12 

37 
16 

27 
16 

38.0 
17.3 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

40 
20 

37 
23 

52 

33 

52 
40 

50 
32 

38 

27 

32 

17 

43 
24 

35 
23 

33 
21 

33 
19 

37 
15 

37 

13 

35 
14 

40 
26 

34 

13 

38 
17 

43 
16 

35 

18 

29 

12 

26 

10 

27 
5 

28 
22 

38 
23 

53 
25 

44 
21 

33 

14 

32 

6 

30 
10 

33 

14 

33 
23 

37.1 
19.3 

LANDISVILLE 

MAX 
MIN 

37 
22 

36 
20 

36 
29 

50 
33 

50 
36 

41 
29 

37 
19 

32 

20 

41 
26 

33 
21 

29 

20 

31 

16 

34 

18 

34 
16 

33 

17 

37 

13 

29 
16 

37 
18 

41 
21 

32 

11 

22 

10 

20 
6 

26 

16 

29 

21 

52 
24 

53 

23 

49 

16 

28 

10 

31 
11 

31 
18 

32 
16 

35.5 
19.1 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 

MIN 

34 

-  1 

34 

0 

36 
27 

39 
33 

53 
33 

37 
25 

30 
19 

34 
20 

35 

23 

31 
19 

28 
14 

32 

18 

31 

11 

40 

11 

35 
21 

31 
6 

28 

12 

34 
12 

33 
22 

25 

4 

15 
-12 

13 
-  9 

21 

3 

31 

15 

62 
31 

40 
21 

31 
8 

23 

4 

32 

4 

3« 

22 

29 
6 

32.3 
13.6 

LEBANON  2  NW 

MAX 
MIN 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

35 
26 

41 
26 

35 
32 

50 
35 

54 
36 

40 
29 

37 

19 

35 
21 

39 

21 

36 
22 

30 
21 

34 
22 

39 
25 

34 
17 

33 

17 

34 

13 

29 

14 

40 
16 

43 
25 

33 

16 

24 
9 

24 
6 

22 

9 

26 

19 

63 
26 

93 

29 

38 
17 

31 

7 

31 
6 

38 

19 

33 

19 

36.6 

19.9 

LINESVILLE  5  WNW 

MAX 
MIN 

31 
22 

36 
26 

44 
33 

56 
36 

38 
24 

34 

16 

36 
14 

40 
28 

34 
20 

24 
13 

27 
20 

36 
22 

33 

19 

35 
19 

33 

10 

25 
9 

33 

9 

30 
19 

26 

17 

21 
11 

23 

8 

26 

-  2 

38 

20 

59 

33 

54 
30 

31 
19 

25 

13 

37 

10 

37 
27 

34 
19 

26 
14 

34.3 
18.6 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MtN 

37 

17 

34 

30 

39 
32 

50 
37 

52 
32 

36 

28 

33 

21 

35 
22 

32 
23 

31 
15 

31 
21 

36 
23 

35 
15 

30 
16 

32 

17 

28 

11 

36 
16 

42 
19 

33 
23 

25 

13 

22 

4 

18 

4 

26 

17 

57 
25 

51 
32 

3e 

21 

31 

10 

27 
5 

29 
16 

31 

18 

31 
17 

34.4 
19.4 

MADERA 

MAX 
MIN 

27 
18 

31 
19 

39 
27 

53 
36 

64 

27 

31 
21 

28 
10 

32 
13 

43 
20 

32 

10 

25 

10 

26 

15 

30 
19 

30 
9 

35 
11 

32 

4 

22 

4 

30 
11 

36 

19 

24 
0 

16 
-  2 

17 
-  5 

25 

5 

34 
20 

66 
31 

40 
19 

31 
5 

23 

-  1 

29 

-  2 

36 
22 

29 

10 

32.3 
13.1 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

40 
26 

37 
29 

50 
36 

50 
44 

46 

33 

38 
30 

34 
25 

43 
28 

39 
32 

34 
23 

35 
22 

39 
24 

40 
23 

35 
24 

42 
19 

33 
16 

36 
22 

39 
27 

38 
23 

26 

11 

23 

8 

28 

15 

28 

23 

41 

30 

58 

34 

38 
24 

33 

18 

33 
16 

32 
22 

39 

20 

36 

16 

37.4 
24.0 

MARTINSBURG  CAA  AP 

MAX 
MIN 

36 
20 

35 
29 

60 
34 

63 
42 

42 
27 

32 
18 

32 
15 

44 
24 

32 
22 

26 

16 

27 
17 

30 
17 

33 
19 

36 

J7 

33 
8 

23 

6 

36 

10 

38 
26 

33 
14 

18 
10 

20 

8 

27 
7 

23 
19 

62 
28 

60 
27 

32 
22 

26 
11 

30 
3 

37 
19 

33 
15 

25 
15 

35.2 
18.3 

MEAOVILLE  1  S 

MAX 

MIN 

26 
23 

32 

24 

39 

31 

53 
34 

58 
28 

29 

24 

30 
15 

36 
20 

42 
23 

33 

15 

25 
19 

27 
21 

33 
23 

34 
21 

36 

20 

21 
10 

25 
6 

32 

18 

31 
20 

25 

11 

19 
6 

21 
2 

29 

17 

43 
26 

68 
34 

39 
27 

32 

14 

25 

8 

37 

10 

37 
20 

23 

15 

33.2 
16.9 

MERCER  2  NNE 

MAX 

MIN 

34 

15 

32 

30 

40 
38 

60 
35 

50 
24 

32 

14 

35 

13 

32 
20 

29 
22 

26 

10 

28 

19 

31 
20 

38 

15 

40 
28 

26 

15 

25 

6 

35 
12 

30 
10 

28 
12 

22 
12 

26 

0 

28 

10 

36 

10 

59 

12 

54 

12 

30 

4 

30 
8 

29 

6 

29 

10 

24 

8 

22 

10 

33.6 

14.8 

MIDOLETOWN  OLMSTED  FLD 

MAX 
MIN 

36 
28 

37 
30 

51 
35 

49 
43 

47 
33 

36 

24 

34 

20 

40 
26 

35 

27 

31 
24 

33 
23 

37 
25 

35 

18 

35 
19 

37 
17 

30 
16 

36 

19 

39 
23 

32 
23 

23 

16 

22 
12 

28 

10 

26 

23 

34 

24 

52 
26 

36 
22 

28 

17 

28 

10 

30 
18 

32 
20 

32 

20 

34.9 

22.3 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

31 
22 

40 
19 

58 
36 

63 
39 

39 

27 

32 

24 

38 
22 

44 
32 

33 
23 

24 

20 

27 
20 

29 

20 

33 
24 

41 
26 

35 
11 

23 

10 

33 
19 

38 
29 

29 

17 

20 

12 

24 

14 

35 

16 

40 
32 

60 
39 

56 

29 

33 
21 

28 

19 

36 

14 

44 
30 

34 
19 

29 

19 

36.3 

22.8 

MONTROSE  1  E 

MAX 

MIN 

30 
13 

27 
13 

32 

23 

42 

31 

46 

31 

32 
19 

24 
12 

27 
15 

34 

19 

29 

14 

23 

13 

26 

15 

25 

17 

27 
14 

29 

15 

29 

5 

20 

7 

29 

12 

31 
19 

21 
0 

4 
-  7 

7 
-  6 

13 

3 

26 

8 

46 
26 

39 

13 

25 

9 

17 

1 

26 

0 

27 
15 

19 

4 

2«.6 

12.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station     Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1955 


Day 

Ot  Month 

1 

SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HORGANTOWN 

MAX 

MIN 

37 
18 

34 
27 

56 

33 

48 
33 

50 
27 

37 
20 

31 

16 

41 
23 

34 
28 

31 
17 

32 

14 

35 

14 

35 

11 

34 

14 

39 

14 

29 
9 

37 
12 

40 
20 

32 
18 

20 
10 

19 

5 

24 

3 

26 

19 

40 

18 

52 

28 

36 

16 

29 
12 

32 

6 

30 

11 

31 

17 

33 

10 

34a9 
16.9 

MT  GRETNA  2  S£ 

MAX 

MIN 

38 
26 

35 
24 

52 

33 

49 

43 

49 

30 

37 
20 

36 

16 

41 
23 

30 
24 

35 
20 

34 
16 

37 
18 

36 

14 

36 
15 

37 
13 

42 
12 

41 
11 

42 
20 

33 
18 

28 

6 

22 

6 

25 

4 

26 
21 

55 

54 
30 

54 
15 

54 
10 

33 
5 

30 
15 

32 

17 

33 
15 

38  •3 
18i2 

MT  POCONO  2  N  AP 

MAX 

MIN 

29 

13 

28 

17 

45 
27 

43 
28 

28 

18 

28 

13 

37 
18 

30 
21 

27 

14 

26 

12 

27 
18 

28 

16 

28 
9 

32 

21 

21 

4 

30 
9 

36 

20 

31 

14 

17 
-  1 

7 
-  8 

12 

-  4 

20 
11 

42 

18 

47 
28 

36 
22 

32 

8 

31 

0 

23 

10 

27 
10 

22 
5 

29  .0 
13.0 

MUHLENBUR6  1  5E 

MAX 
MIN 

33 
22 

35 
27 

49 
30 

46 
35 

47 
27 

31 
19 

29 
12 

35 
22 

33 

18 

29 

15 

25 

10 

33 

15 

35 

11 

31 
11 

30 
11 

29 

5 

32 
10 

38 

18 

32 
14 

20 
0 

16 

-  5 

14 

-  1 

22 

10 

32 

18 

45 
26 

35 
16 

25 

10 

30 
0 

26 

11 

23 

10 

29 

7 

31.3 

14.0 

NEWBURG  3  H 

MAX 
MIN 

39 
2'. 

38 
29 

58 
32 

58 
41 

44 
32 

46 

24 

36 
22 

37 
25 

36 
28 

33 

26 

34 
23 

38 
22 

39 
21 

36 
22 

43 

14 

28 

6 

38 
10 

38 

21 

33 

14 

31 
13 

33 

14 

29 

11 

31 

20 

46 
28 

59 
30 

43 
28 

32 

1« 

26 

7 

25 
18 

30 
18 

29 
16 

37.6 
21.1 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

MIN 

33 
23 

40 
27 

61 
40 

64 
50 

51 
28 

33 
20 

37 
18 

47 
26 

36 
24 

29 

IB 

28 

19 

31 
22 

35 

17 

39 
21 

38 
12 

36 
10 

37 
16 

34 
21 

32 

20 

21 

6 

25 

7 

31 

7 

39 
28 

63 

36 

60 

33 

35 
21 

30 
12 

39 

8 

41 
27 

40 
20 

28 
19 

38.5 

21.0 

NEWELL 

MAX 

MIN 

32 
20 

36 

31 

48 
36 

65 
48 

65 
32 

40 
29 

37 
20 

45 
31 

50 
30 

32 
22 

28 
18 

30 
19 

34 
19 

39 
21 

42 
24 

27 
11 

34 

15 

38 
24 

39 

24 

28 

14 

26 

17 

31 
14 

37 
30 

61 
37 

65 

41 

45 
22 

35 
14 

43 
29 

46 
27 

29 
19 

40.2 
24.6 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

*3 
27 

40 
26 

36 

30 

55 

35 

48 
36 

41 
30 

37 

16 

35 

18 

42 
22 

35 
21 

32 

20 

35 
21 

39 

15 

38 
15 

34 

15 

36 

13 

32 

13 

40 
16 

44 
23 

36 

16 

25 

8 

21 
4 

25 
11 

26 
22 

56 
25 

62 

28 

38 

15 

31 

6 

32 

6 

35 

18 

31 
16 

37.1 
19.0 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

39 
10 

51 
8 

62 
46 

64 
36 

38 
27 

32 

19 

43 
19 

41 
17 

38 
22 

28 

16 

30 
18 

32 
11 

35 
8 

42 
14 

35 

8 

28 

7 

38 
12 

40 
21 

30 
16 

22 
2 

26 

7 

37 
10 

43 
28 

48 
28 

40 
22 

38 

20 

40 
15 

38 
18 

38 
30 

28 
16 

26 
12 

37.7 
17.5 

NORRISTOWN 

MAX 

MIN 

39 
23 

37 
28 

58 
37 

50 
45 

49 

31 

41 
26 

33 
21 

44 
28 

36 
30 

33 
23 

35 
20 

38 
21 

39 
20 

37 
18 

45 
19 

32 

15 

41 

20 

43 
26 

37 

24 

24 

11 

23 

9 

26 

11 

28 
22 

43 
28 

55 

32 

37 
20 

30 
17 

34 
13 

34 
17 

33 
20 

39 

19 

37.7 
22.4 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

35 
21 

36 
27 

53 

36 

50 
46 

44 
39 

35 
21 

30 
16 

37 
23 

30 
24 

30 
21 

32 
20 

34 
19 

35 
15 

34 
13 

38 
16 

29 

13 

36 

18 

41 
18 

32 

17 

15 

6 

18 

5 

17 
2 

25 
17 

34 
22 

47 
32 

35 

17 

26 
16 

29 

7 

29 
12 

28 

17 

31 
17 

13.1 

19.1 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

39 
29 

39 
32 

55 

36 

54 
46 

52 
36 

40 
32 

35 
26 

43 
31 

39 
31 

34 
27 

34 
22 

38 
26 

38 
25 

37 
26 

42 
24 

31 
16 

39 
23 

43 

30 

38 
25 

25 

15 

22 

10 

30 
16 

31 

24 

44 
31 

58 
36 

39 
23 

32 
20 

34 
16 

34 
24 

34 
22 

39 
20 

38.3 
25.8 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

39 
24 

38 

28 

57 

35 

55 

44 

52 

34 

39 

28 

35 
24 

45 

27 

38 

29 

32 
23 

34 
21 

38 
23 

37 
21 

38 
21 

42 

19 

34 
16 

39 
21 

43 
25 

38 
21 

24 

11 

22 

9 

30 
12 

30 
23 

44 
30 

57 
33 

37 
20 

30 
17 

31 
14 

33 
20 

33 
20 

35 

17 

38.0 
22.9 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

MIN 

40 
27 

38 
30 

54 
36 

52 
46 

44 
41 

40 
34 

36 

28 

44 
32 

40 
36 

34 
26 

36 
23 

39 
27 

38 
27 

38 
28 

43 
33 

32 

18 

40 
23 

43 

30 

36 

25 

22 

18 

21 
11 

29 

17 

30 
23 

30 

55 
36 

37 
28 

32 

20 

33 

18 

33 
25 

35 

31 

34 
19 

37.8 
27.3 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

MAX 
MIN 

38 

23 

38 
25 

57 
35 

53 

30 

49 
37 

40 
31 

37 
20 

42 
25 

38 
27 

z 

34 
22 

38 

20 

38 
18 

38 
17 

43 
28 

42 
16 

39 

18 

42 
23 

40 
24 

34 

17 

22 

9 

28 
9 

29 
22 

44 
26 

64 
29 

46 
26 

3S 

20 

32 

11 

33 
13 

34 
26 

34 
15 

38.9 
22.1 

PHILADELPHIA  CITY 

MAX 
MIN 

41 
29 

38 

31 

56 

37 

54 
45 

54 
35 

41 
31 

34 
29 

43 
30 

38 
30 

33 
24 

34 
23 

41 
26 

41 
26 

37 
27 

44 
19 

32 

17 

39 

23 

43 
31 

37 
25 

25 
12 

23 

11 

30 
17 

30 
22 

44 
29 

57 
36 

38 
21 

33 

20 

36 

18 

34 
25 

34 
22 

35 
20 

38.7 
25. S 

PHILIPSBUR6  CAA  AP 

MAX 
MIN 

32 

20 

36 
26 

53 
36 

58 
39 

39 
24 

25 

11 

27 

9 

37 
21 

30 
18 

22 

13 

24 
15 

28 

19 

28 
16 

28 
20 

31 

5 

20 
5 

31 

10 

34 
22 

27 
11 

14 

3 

17 
-  5 

23 
-  6 

23 

18 

57 
21 

56 
25 

27 

11 

26 

4 

26 
-  6 

35 

19 

30 
11 

22 
11 

31.2 
14.4 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

40 
17 

37 
19 

57 
31 

50 
39 

50 
28 

39 
25 

34 
28 

44 
29 

35 
29 

33 
21 

34 
25 

39 
24 

37 
23 

38 
10 

44 
23 

34 

13 

40 
13 

42 

17 

37 
17 

28 

13 

23 

5 

26 

7 

26 

16 

43 
23 

55 
21 

46 
23 

35 

13 

33 

4 

34 
6 

33 
20 

33 

12 

38.0 
19.2 

PIMPLE  HILL 

MAX 

MIN 

29 

13 

28 
16 

41 
21 

46 
37 

45 
27 

33 

18 

26 

14 

26 

18 

35 

21 

27 
12 

22 

11 

24 
16 

26 

13 

28 
17 

26 
22 

31 
2 

21 

7 

30 
15 

36 

19 

23 
0 

5 

-  7 

10 

-  4 

15 

7 

28 
12 

46 
27 

38 
12 

26 

7 

17 

1 

32 
11 

23 

15 

22 
5 

27.9 
13.1 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

30 
19 

46 

30 

58 
46 

63 
37 

37 
25 

32 
21 

37 
19 

45 
32 

32 
22 

22 
16 

27 
17 

28 

19 

33 
21 

39 

24 

36 

8 

22 

5 

34 
14 

36 

28 

28 

13 

20 
10 

22 

12 

35 
16 

42 
31 

63 
42 

59 
28 

34 

20 

27 
14 

37 
11 

43 

30 

33 

16 

24 
16 

34.3 

21.4 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

36 
22 

48 
32 

60 
48 

66 

40 

40 
29 

35 

25 

39 

25 

49 
35 

36 
24 

28 
22 

30 
22 

33 
25 

36 

24 

42 
29 

41 
12 

25 

9 

38 

17 

40 
32 

33 
18 

22 
15 

24 

15 

37 
20 

42 
34 

66 

40 

60 
31 

36 
22 

31 
17 

40 
16 

46 
33 

36 

20 

27 
18 

39.4 
24.8 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

30 

9 

25 

10 

35 
21 

40 
33 

45 
31 

33 
16 

24 
9 

26 
13 

34 
18 

28 
14 

22 

14 

27 
18 

27 
16 

28 

1 

31 

7 

28 
6 

20 
6 

28 

14 

32 
16 

22 
-  2 

4 
-14 

7 
-13 

15 
-  1 

27 

10 

44 
26 

36 

14 

25 

10 

17 
-  5 

28 
-  2 

26 
13 

21 

6 

26.9 
10.1 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

32 

20 

40 
24 

40 
28 

42 
35 

54 

38 

48 
30 

45 

18 

40 
17 

36 
24 

40 
20 

34 
18 

34 
20 

38 
12 

36 
17 

40 
28 

36 

14 

38 
12 

30 
17 

40 
20 

♦4 

10 

34 
6 

22 
12 

24 
16 

24 

20 

28 
24 

49 
22 

48 
14 

38 

7 

30 
16 

39 

20 

32 

14 

37.1 
19.1 

PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 

MAX 
MIN 

28 
18 

32 

19 

49 
27 

60 
45 

65 
27 

34 
20 

30 
14 

35 

18 

45 
24 

35 

13 

25 

15 

27 
18 

32 
19 

32 

15 

38 

20 

25 

4 

24 

6 

33 

16 

35 

19 

25 

10 

19 

7 

20 
0 

30 
11 

40 
26 

61 
34 

40 
22 

32 

10 

26 

5 

3« 

6 

38 

16 

24 
12 

34.7 
U.7 

OUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

36 
20 

36 

19 

55 

31 

47 
38 

48 

34 

38 

29 

32 

13 

38 
17 

37 

21 

18 

33 

14 

37 
17 

35 

14 

35 

10 

38 
23 

32 

10 

37 
14 

40 
15 

39 
16 

36 
6 

19 
3 

22 

5 

23 

12 

36 

19 

51 
25 

42 
20 

34 
11 

31 
3 

32 

5 

39 
21 

33 

11 

3«.l 
16.6 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

39 
26 

36 
32 

56 
36 

49 

45 

46 

34 

37 
26 

33 
23 

42 
27 

35 

28 

32 

22 

34 
23 

38 
23 

38 
21 

37 
21 

39 
17 

30 
15 

38 
22 

42 
26 

34 
22 

22 

13 

21 
9 

25 

11 

26 

23 

37 

24 

52 

35 

J7 
20 

a2 

18 

TO. 

14 

32 

17 

33 

20 

3J 

19 

3«.0 
23.0 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

32 
22 

35 
22 

43 
34 

63 

36 

48 
26 

28 
23 

33 

10 

40 
10 

33 
23 

25 
11 

26 

IB 

30 
21 

31 
17 

37 
9 

36 
9 

23 

5 

30 

-  1 

33 
9 

30 
15 

18 
-  3 

19 

-10 

23 
-  5 

28 
21 

5« 

21 

55 

28 

29 

22 

25 
2 

33 

-  4 

36 

11 

36 

9 

24 
14 

33.9 

19.7 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

33 

20 

43 

28 

59 
42 

64 
52 

53 
28 

32 
22 

37 

15 

46 
28 

32 

22 

27 
17 

28 

20 

30 
22 

34 
12 

39 
19 

38 
11 

22 

7 

34 

10 

36 
22 

34 

16 

20 
12 

24 

6 

32 

8 

36 

29 

64 
34 

61 
33 

34 
26 

28 

9 

40 

7 

42 
27 

40 
20 

30 
16 

37.8 
20.6 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

43 
20 

34 
19 

35 
29 

49 
34 

50 
35 

49 
26 

50 
17 

49 
18 

48 
25 

34 

19 

28 

17 

31 

17 

32 
22 

31 
13 

35 

15 

35 
9 

27 
9 

34 
17 

39 
23 

38 

8 

8 

1 

14 

1 

22 

2 

32 

17 

40 
IS 

48 
18 

40 
13 

32 

7 

45 

8 

SO 
21 

39 

11 

36.7 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 

18 

33 

27 

46 

33 

49 
43 

47 
30 

31 
16 

30 
15 

36 
23 

31 
20 

27 
18 

29 
16 

31 

18 

30 
16 

32 
13 

34 
12 

26 
9 

33 

16 

39 
22 

28 
12 

12 

0 

13 
-  1 

17 

2 

25 
16 

35 

23 

46 

29 

31 

14 

22 

11 

24 
6 

28 
13 

27 

10 

27 
11 

3«.9 
M.9 

SELINSGROVE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

39 
16 

34 

30 

47 
34 

50 
39 

47 
31 

37 

21 

34 

17 

38 
22 

33 

21 

31 

18 

31 
17 

37 
16 

36 

9 

33 
14 

35 
12 

30 
12 

38 

14 

43 

15 

32 
16 

20 
6 

20 
3 

20 

3 

27 

20 

39 

25 

50 
32 

3« 

17 

29 

11 

29 

7 

28 
12 

31 

33 

16 

17.9 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

40 
20 

36 
27 

60 
33 

SO 
40 

47 
35 

39 
27 

34 

17 

42 
22 

35 
24 

35 

19 

35 

17 

36 
19 

33 
22 

32 

15 

32 
15 

30 
10 

38 
15 

44 
24 

40 
24 

25 
17 

25 
11 

26 
8 

27 
20 

46 
22 

63 
30 

42 
25 

3S 

14 

34 

7 

30 

le 

39 

24 

92 

19 

37.3 
20.6 

SHIPPIN6P0RT  WB 

MAX 
MIN 

32 

21 

43 
31 

59 
39 

65 
39 

39 
27 

33 

20 

38 

19 

46 

30 

32 
23 

25 

18 

28 
21 

29 
18 

34 
20 

41 
23 

35 
11 

23 

9 

3« 

17 

36 
26 

30 
15 

21 
12 

23 
12 

36 

15 

40 
31 

64 
39 

60 
29 

35 

21 

29 

14 

3S 
12 

45 
30 

39 

18 

2« 

14 

37.3 
21.9 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

33 

20 

38 
25 

57 
33 

63 
45 

45 
25 

31 

21 

34 

17 

46 
28 

35 
23 

28 
15 

26 
18 

32 

20 

35 
22 

38 
22 

36 
9 

24 

7 

34 
12 

33 
27 

30 
14 

24 

7 

24 

8 

28 

4 

36 
26 

61 

29 

58 
28 

33 

24 

30 
14 

40 

10 

36 
26 

39 

16 

24 
12 

36  .9 

19a« 

SOMERSET  MAIN  ST 

MAX 

MIN 

34 
12 

42 
27 

57 

40 

62 

50 

56 

26 

31 
22 

35 
13 

43 
26 

38 
22 

24 
14 

23 

12 

30 
15 

34 

4 

37 
12 

38 
12 

20 

5 

33 
5 

34 
17 

32 
17 

18 
6 

23 
3 

33 

0 

38 
27 

57 
27 

»7 
34 

21 

32 

10 

34 
3 

39 

20 

39 
19 

22 
>2 

3e.4 

17.1 

SPRING60R0 

MAX 
MIN 

32 
23 

33 
26 

38 
32 

65 
36 

58 
28 

46 
25 

3« 

14 

47 
25 

40 
27 

31 

10 

23 

18 

28 
20 

31 
25 

32 

16 

35 
18 

23 

10 

25 

20 

32 

9 

30 
21 

29 

12 

20 

7 

21 
1 

29 

16 

♦4 
26 

60 
33 

40 
27 

30 
17 

24 

9 

39 
16 

38 
19 

29 

15 

39.0 

19.4 

SPRINGS  I  SW 

MAX 
MIN 

31 
15 

45 
23 

57 
44 

60 
45 

46 
20 

30 
15 

32 
13 

43 
22 

29 

18 

19 

11 

19 
9 

25 

7 

30 

1 

38 

10 

33 

5 

15 
2 

30 
-  2 

34 

15 

31 

15 
5 

20 

2 

31 

1 

37 
22 

67 
28 

57 
28 

29 

19 

28 

7 

3 

39 

39 

11 

39 
12 

94.9 

14.1 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

36 
22 

37 
30 

51 
36 

59 
32 

37 
27 

30 
22 

31 
19 

40 
27 

33 
22 

26 

16 

28 

17 

32 
23 

32 
22 

37 
21 

31 
10 

25 
9 

35 

16 

39 
26 

30 
13 

18 

8 

20 
6 

21 
6 

30 
17 

60 
26 

59 

29 

32 

16 

28 
12 

28 

4 

36 

23 

26 

16 

25 
14 

33.9 

16.9 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

39 
16 

37 
20 

43 
30 

50 
40 

44 
35 

43 
27 

35 
14 

31 
16 

38 
22 

30 
21 

31 
17 

29 
18 

35 
12 

39 
11 

34 
11 

39 

11 

14 

34 
15 

43 
27 

33 

10 

15 
0 

18 

1 

16 
6 

23 

14 

41 
25 

48 
21 

34 

14 

29 
3 

33 

4 

30 
15 

10 
10 

3*l2 

l«.l 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1955 


Table  S  •  Continued 

Doy 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

25 

1« 

31 
1* 

39 
21 

47 
38 

55 
27 

29 
22 

29 
17 

25 
16 

32 
21 

29 

11 

24 
11 

23 
16 

29 
16 

27 
17 

27 
19 

27 

2 

21 

3 

2S 
10 

31 
19 

4 

12 
-  3 

14 

-  4 

17 
8 

25 

15 

S2 

24 

39 
15 

27 

4 

25 

4 

25 

4 

30 

le 

28  •6 
13.2 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

27 
24 

35 

25 

36 
24 

58 
34 

62 
29 

30 
23 

28 
14 

35 
17 

43 
25 

32 

11 

25 

1« 

27 
20 

30 
21 

37 
17 

37 
22 

24 
9 

25 

9 

33 
15 

32 
20 

24 
10 

16 
0 

24 

0 

25 

11 

40 
20 

58 
33 

40 
25 

29 

a 

27 
2 

35 

3 

37 
19 

33(4 
1««6 

TITUSVILLE  HATER  WORKS 

MAX 
MIN 

30 
20 

38 
25 

43 
32 

60 
35 

43 
24 

26 
22 

35 
11 

39 
24 

32 

20 

25 

10 

28 

18 

33 
21 

32 

19 

39 
21 

36 

9 

23 

6 

32 

3 

33 
12 

27 
16 

17 

3 

13 

-  1 

25 
-  2 

35 
19 

57 
22 

56 

27 

30 
21 

26 

13 

33 

-  3 

37 
25 

37 

14 

33.9 
16.1 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

33 
12 

34 

24 

41 

33 

52 

36 

51 

32 

33 

23 

34 
19 

37 
19 

33 
23 

31 

18 

35 

13 

35 

20 

36 

15 

34 
9 

36 

18 

29 

10 

34 

15 

38 
13 

29 

15 

17 
0 

17 

-  4 

15 

-  6 

25 

9 

41 
23 

48 
3X 

34 
14 

27 
15 

26 
3 

29 

10 

32 

13 

33.1 
15.5 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

38 
18 

50 
33 

63 

60 

66 

48 

48 
27 

37 
21 

39 
18 

50 
30 

31 
25 

28 
18 

29 

17 

33 
18 

41 
11 

42 

19 

40 
11 

22 

9 

39 

10 

38 
25 

34 
16 

26 

7 

26 
13 

37 
11 

49 
30 

04 
49 

61 
28 

37 
20 

31 
15 

13 

45 
29 

39 
19 

40.5 
21.8 

UPPER  DARBY 

MAX 
MIN 

39 
23 

36 
26 

57 
34 

62 

40 

55 
35 

43 
29 

34 
20 

43 
27 

38 
27 

33 
21 

33 

18 

37 
20 

30 
20 

35 
18 

42 
13 

43 
21 

39 
19 

41 
23 

35 

26 

26 

16 

22 

6 

27 
9 

28 
20 

42 

26 

32 

42 

30 

31 
16 

32 

13 

33 

IS 

33 

21 

37.8 
21.9 

WARREN 

.MAX 
MIN 

33 
22 

37 
26 

39 
34 

63 

37 

41 
27 

31 
23 

35 

15 

43 

26 

31 

20 

26 

16 

31 
20 

32 

22 

34 
25 

37 
20 

33 
12 

27 

9 

32 

13 

34 

20 

26 
16 

18 
2 

20 
-  1 

23 

4 

32 

23 

55 

28 

62 

30 

30 
22 

23 

9 

33 

1 

35 

26 

33 

1« 

33.8 
18.7 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

35 

8 

44 
26 

60 
40 

66 

62 

56 
29 

35 
23 

38 

13 

50 
24 

33 

24 

26 

14 

27 

11 

33 

16 

38 
12 

43 
15 

39 
12 

23 

6 

37 
8 

40 
18 

33 
20 

23 
5 

27 
11 

36 

8 

42 

24 

66 
37 

63 
35 

37 
1« 

31 

10 

43 

7 

46 
27 

42 
1« 

40.0 
18.9 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

29 
12 

32 

12 

36 
24 

46 

35 

51 
28 

32 

21 

30 
18 

29 

19 

34 

20 

30 
14 

25 

14 

27 
18 

32 

12 

29 
12 

29 

21 

30 

4 

24 

6 

29 

13 

31 
20 

23 

0 

9 
-  6 

16 

-  1 

17 
10 

26 

15 

52 
24 

3« 

18 

30 
8 

21 

4 

10 

4 

30 

19 

29.7 
U.7 

WELLSVILLE 

MAX 

MIN 

39 
16 

35 
23 

60 
30 

50 
40 

49 

35 

38 
26 

33 
15 

41 
22 

34 
22 

35 
20 

33 

7 

37 
12 

36 

12 

35 
12 

41 
24 

32 
12 

36 

10 

43 
15 

34 

16 

27 
10 

23 

9 

27 

4 

28 

20 

40 
23 

56 
25 

43 
25 

33 

15 

34 

4 

29 

10 

32 

16 

37. 0 
17.6 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

42 
26 

40 
31 

49 
39 

51 
38 

47 
29 

39 
22 

34 
16 

45 
20 

35 
20 

35 
18 

34 
20 

39 
20 

39 
21 

36 
24 

46 
14 

32 
16 

40 
22 

40 
19 

36 

14 

25 

8 

24 

11 

27 
18 

31 
22 

49 

30 

5« 

36 

40 
2« 

2« 

13 

33 
17 

33 

17 

33 

1« 

37.8 
21.4 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

3a 

16 

33 

30 

38 
32 

50 
37 

45 
32 

37 
28 

31 
22 

37 
22 

32 

23 

31 

19 

34 
22 

36 

17 

35 
13 

33 

15 

35 
13 

31 
12 

38 
18 

40 
18 

33 

17 

18 

4 

20 
-  I 

18 
3 

26 

18 

33 

23 

47 
30 

37 
17 

28 

14 

30 

7 

26 
13 

30 
16 

33.4 
18.3 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

39 
23 

36 
26 

62 

34 

54 
44 

52 

37 

41 
26 

35 
17 

45 
24 

35 
25 

34 
21 

34 
22 

38 
14 

37 
13 

36 

14 

41 
28 

32 

13 

39 
14 

43 
19 

33 

20 

28 
10 

24 

11 

28 

7 

29 
22 

42 
26 

53 

28 

43 
23 

34 

16 

_J 

35 

5 

30 
12 

33 

20 

38.0 
20.3 
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Table? 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PEimSTLVAiriA 
DECEMSEB  1*95 


Day  of  month 

Statian 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

ALLEMTOWN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.3 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.6 

.8 

2 

.2 

2 
.1 

T 

T 

T 

T 

T 

ALTOONA  HORSESHOE  CDRTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

.5 

1 

.5 
1 

T 

1 

1 

.3 

1 

1.0 
2 

T 
T 

T 
T 

ARTKMAS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
T 

BEATERTOni 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

2 

" 

■ 

BELiEFONTK  4  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

3 

T 

T 

BERWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.3 

1 

T 

I 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

1.4 

4 

T 
3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

BRADFORD  4  »  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
11 

.5 
9 

5 

1 

T 

1 

1.7 
3 

2 

T 

1 

.8 
2 

1.0 
3 

1.3 

4 

5.0 
9 

T 
7 

5 

2.6 
8 

3.5 
11 

T 
10 

.5 
10 

3.1 
13 

T 
13 

13 

1.0 

1 

1.3 
3 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

.4 
4 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

.2 

T 

.1 

T 

T 

.5 
T 

.1 
1 

1 

T 
T 

1.0 

1 

.3 

1 

T 

1 

.5 
2 

1.7 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

BOBGETTSTOWH  2  « 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 
T 

BHRKT  CABINS  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

~ 

BBTLEH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1.0 
2 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

.5 
2 

T 
2 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

1.0 
2 

T 

T 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

1.8 
2 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.9 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

4.5 
7 

T 

7 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 

T 

1.0 

1 

T 

CHAMBERSBHRG  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CLARION  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
5 

.3 
3 

2 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

.3 
2 

1.3 
3 

2 

1 

1.0 
2 

1.0 
3 

1.0 
3 

3 

1.3 
4 

2.5 
6 

4 

T 
4 

1.0 
5 

4 

.3 
T 

COATESVILLE  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
10 

2.0 
9 

4 

1.0 
1 

2.0 
2 

1 

T 

2.0 
2 

3.0 
4 

3.0 
6 

3.0 
9 

6 

T 
2 

3.0 

4 

10. S 
13 

T 
8 

2.0 
8 

8.0 
14 

1.0 
12 

T 
9 

2.0 
9 

1.5 
8 

2 

.5 

1 

T 

1 

T 

1.0 

1 

4.0 

4 

C0CDER8P0RT  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
8 

.5 
8 

5 

.5 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

.5 
3 

T 
3 

2 

T 
2 

1.5 
4 

T 
3 

.5 
4 

T 

4 

1.0 
5 

5 

.5 
5 

2.5 

7 

6 

.5 

1 

.2 

1.0 

1 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

T 

T 

1.8 
2 

2 

2 

T 
1 

1 

T 

T 
T 

T 

.8 

1 

1.3 
2 

T 
2 

2 

2 

3.5 
5 

5 

1 

1 

T 
1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
T 

3.2 
3 

1.0 
4 

3 

T 
2 

1 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

2 

T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

1.5 

1 

T 
T 

EAGLES  HERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
3 

2.0 
5 

.5 
5 

5 

5 

3.5 
9 

T 
9 

S 

5 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

T 

5 

EMPORIUM  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

.2 
1 

T 

1 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 
1 

T 

1 

T 

1 

2.0 
3 

1.0 
3 

2 

T 
2 

5.0 
6 

5 

T 
T 

.5 

1 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

FORD  CITT  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
7 

1.0 
7 

3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

.5 
3 

T 

1 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

2 

1 

2.0 
3 

1 

T 

T 

GEOBSE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

.5 
2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.5 

1 

.3 

1 

T 

.1 

T 

GETTYSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

GRATZ  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 
2 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.5 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

5 

1.8 
5 

T 

.4 

T 

.5 

.9 

1 

.8 

1 

1.7 
3 

.2 
2 

1 

T 

1.7 
2 

1.3 
3 

2 

.6 
2 

3.4 

5 

.5 
3 

T 
3 

T 
3 

.8 
2 

1.7 

1 

1 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 

T 

1.4 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

.5 

1 

.1 

T 

1.1 

1 

1 

T 

T 

BAWLEY  1  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 

1 

2.0 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

5.5 
6 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

2 

T 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

4 

1 

T 

.9 

1 

.1 

1 

.2 

1 

1 

T 

.5 
T 

.4 
1 

.4 
1 

1 

1 

.3 

1 

1 

T 
T 

1.2 

1 

T 

JOHNSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.4 
2 

.4 
2 

.2 
2 

.2 
2 

T 

.5 

1 

1.5 
2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

7 

T 

1.0 

1.8 
2 

.7 
2 

1 

.5 
1 

1.0 
2 

1.2 
3 

1.5 

4 

1.0 

4 

T 

4 

2.4 

5 

1.8 
6 

.5 
7 

.5 
6 

3.5 
8 

2.7 
10 

T 
9 

.3 
8 

4.0 
10 

8 

2 

1 

.5 
2 

1 

1 

.3 

1 

1 

LANDISVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 

1 

1 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 
5 

.4 
5 

3 

T 
T 

2.8 
3 

2 

T 
2 

2 

1 

T 
1 

T 

1 

1 

1 

1.4 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

3.5 
5 

5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

T 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table?-  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PEimSYLVAllIA 
DECEHBER   1955 


StatioD 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOCK  HAVEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

- 

1.0 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.8 
2 

.5 

1 

T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

HEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
11 

2.0 
10 

.2 
4 

1 

.7 
1 

.3 

T 

T 
T 

.7 

1 

2.0 
3 

3.0 
5 

3.4 
5 

.4 
3 

2 

2.7 

4 

4.5 
7 

2.5 
5 

1.4 

6 

1.7 
6 

4.3 

7 

.3 

6 

.1 
6 

.8 
6 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

MERGER  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

MONTROSE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
2 

T 
2 

1.5 
3 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

3.1 
3 

T 
3 

.3 
3 

T 
2 

2 

2.5 
4 

.5 
4 

T 
3 

T 
3 

2.9 
6 

T 
6 

T 
5 

5 

7,4 
11 

T 
9 

T 

4 

T 
4 

T 

4 

T 

4 

4 

.4 

4 

T 
4 

MOUNT  POCONO  2  N  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 
2 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

3.1 
3 

- 

1 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

NEW  CASTLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 

- 

.5 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

.3 

.7 

.3 

T 

1.0 

T 
T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

.3 

T 

1.8 

1 

T 

T 

T 

.5 

1 

1 

T 

PALME RTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.3 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.3 

T 

1.0 
3 

T 

T 

T 
T 

T 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQHIV 

T 

.9 

T 
1 

T 

T 

T 

.1 

T 
T 

.1 

T 

PHILADELPHIA  SHAWMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

PHILIPSBURG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

.9 

1 

.2 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
2 

T 
2 

2 

T 

1 

.7 
2 

T 
2 

T 
2 

.9 
2 

2.3 
5 

5 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

PHOENIXVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1 

.2 

T 

T 

T 

.5 

1 

.1 
1 

T 

1 

.1 
T 

T 

T 

.5 

1 

T 

1 

.1 

1 

T 
T 

.1 
T 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

.8 

1 

T 
T 

PORT  CLINTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

2.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

QUAKBRTOWN  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.3 

1.3 

1.0 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.6 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

RIDGWAY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

7 

5 

2 

T 

T 

1 

1 

.5 

1 

1 

1 

1.0 
2 

.5 
2 

.5 
2 

T 
2 

2.5 
4 

1.0 
4 

4 

3 

2.5 

5 

5 

T 

- 

T 

T 
T 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.1 
T 

T 

T 

2.2 

.4 
3 

T 
2 

T 
2 

1 

T 

1 

.5 

1 

T 
1 

1 

T 

1 

.7 

1 

T 

1 

1 

3.2 
T 

.3 
3 

2 

1 

.1 
T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

SELINSGROVE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.4 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

1.0 
T 

1.5 
3 

T 
3 

T 

T 

T 

T 

SHIPPINGPORT  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

SOMERSET  MAIN  ST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

^3^ 

T 
3 

2 

1 

1.0 

.2 

T 

.4 

.5 

T 

T 
T 

.2 

SPRINGBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

z 

SPRINGS  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

2.0 
2 

1.5 

4 

4 

T 

4 

4 

3 

3 

T 
3 

3 

.5 
3 

.1 
3 

.2 
3 

3 

3 

3 

T 

T 
T 

'  .5 

1 

- 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
2 

.5 
3 

.5 

1 

1 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 
T 

.8 

1 

T 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

T 

1 

1.5 
3 

.2 
3 

3 

3 

3.0 
6 

T 
5 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
8 

T 
5 

T 
2 

T 

2.0 
T 

.5 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

1 

.5 

1 

.5 
2 

T 

1.5 
2 

1.0 
2 

.5 
2 

T 
2 

2.0 
3 

2.0 
5 

T 

4 

T 
3 

1.0 

4 

T 
3 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

T 

.3 
T 

T 

T 

2.7 
3 

T 
2 

1 

T 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.3 
2 

.3 
2 

2 

2 

5.5 

7 

T 
6 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.3 
T 

T 
T 

TOWER  CITY  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1.5 

.5 

T 

.5 

.5 

.5 

1.0 

T 

T 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.3 
2 

T 
1 

T 

1 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

.5 
T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.9 
10 

8 

3 

T 

.2 

T 

.6 

1 

T 

2.9 
3 

3.0 
5 

1.7 
6 

.6 
4 

2 

1.1 
3 

.7 
4 

1.3 
5 

2.1 

5 

1.4 
5 

1.6 
6 

6 

4 

3.8 

7 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

WAYNESBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

1.5 
2 

1 

T 

T 
T 

T 

.5 

1 

T 

.4 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

WELLSBORO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

1 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1.0 
2 

1.0 
3 

3 

T 
3 

5.0 
8 

.4 
8 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

WEST  CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

T 

T 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

.4 

T 

T 

T 
T 

T 

2.1 

2 
.2 

T 

1 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.7 

1 

T 

T 

2.5 
T 

1.3 
3 
.3 

3 
.3 

2 
.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1.3 

T 

T 

.3 

See  leference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


PENWSTLVAMIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

II 
1    1 

«  a 
si 

<  2 

1 

i 
< 

J 
Q  u. 

0 

a 

Q 
Q 

No.  of  Days 

I 

•3 

a 
1 

c3 

S 

a 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  D«y« 

Max 

Min. 

1 

II 

Q  O 

.3 

e 

1 
Z 

s 

0 

s 

•ol 

'si 

Si 

0  i 
Offl 

ri 

SALIHA   3   W 

■AT   1955 

75.8 

48.3 

62.1 

86 

27 

31 

9 

138 

0 

0 

1 

0 

2.56 

.90 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

KAY   1955 
SALINA    3   W 

JOLT    1955 
ZIOKSVILLE 

T 

.54 

T 

.03 

.05 

.04 

.04 

.12 

.02 

.74 

.34 

T 

.90 

T 

.01 

.01 

.05 

.06 

.07 

.08 

2.56 
.54 

DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SALINA 

HAY   1955 
3  W 

MAX 
HIH 

75 
37 

79 
40 

80 
49 

S5 
52 

84 
54 

74 
43 

80 
33 

75 
52 

58 
31 

62 

44 

68 
51 

74 
40 

75 
52 

75 
50 

74 
45 

79 
39 

76 
43 

69 
33 

70 
40 

77 
55 

85 
38 

84 
62 

78 
63 

83 
63 

79 
60 

60 
49 

86 
46 

85 
64 

83 
65 

73 

54 

1 1 

65 
50 

75.8 
48.3 

Table  5  Delayed  Data: 

Shippingport  WB 


Table  2: 


Jim  Thorpe 


Table  3: 


Jim  Thorpe 


Table  7: 


Greensburg  3  SE 


CORRECTIONS 
MONTH:   JUNE  1955 


MONTH:   SEPTEMBER  1955 


MONTH:   NOVEMBER  1955 


Shippingport  WB,  April  1955.   All  tem- 
perature data  should  be  moved  down  1  day. 
1st  day  is  missing. 


Total  precipitation  should  be  3.10;  No. 
of  days  .10  or  more,  4;  . 50  or  more,  2; 
1.00  or  more,  1.  Average  precipitation 
for  State  should  be  2.35 


Precipitation  amount  on  30th  should  be 
zero;  monthly  total  should  be  3.10. 


Snow  on  the  ground  on  the  30th  should 
be  missing. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Static 


County 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN  W8  Ap 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARDENTSVILLE 
AHTEMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  1   W 

BAKER 5 TOWN  3  WNW 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEA VERT OWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  4  S 
BERWICK 
BETHLEHEM 
•BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 
BLAiN 

6LAIRSV1LLE  6  ENE 
6LAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
80SWELL  6  WNW 
BRADOOCK  LOCK  2 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  W  RES 

BREEZewOOD 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

6UCKST0WN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  Z  W 
BURNT  CABINS  Z  NE 
•BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  HILL 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 
CAHROLLTOWN  2  SSE 

CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CKAHLEROI 


OCK 


CHARLERO. 
•CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAU5SVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NUHSER' 

CLERMONT 

COALOALE  2  NW 

COATESVILLF  1  SW 
COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 
CONFLUENCE  1  SW  0AM 

CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 
CONSMOHOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRV 
COUOERSPORT  2  NW 

COUOERSPORT  7  E 

COVINGTON 

CREEKSIDE 

CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 

DANVILLE 
DERRY 

DEVAULT  1  W 

DINGMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 
•DONORA 
DOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 

Du  eois  7  E 

DUNLO 
DUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

E.  WATERFORD  3  E 

EBENSBURG 

EDINBORO 

ELIZABETHTOWN 

EMPORIUM  1  E 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK 

ERIE  CAA  AIRPORT 

EVERETT  J  SW 
FARRELL-5HAR0N 
FORD  CITY  «  S  DAM 
FRANKLIN 
FREDERICKSVILLE  2  SE 

PRE ELAND 
CALETON 
GEICERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
•GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GORDON 
GOULDS BORO 
GRANTVILLE  Z  SW 
GRATERFORD 

GRAT2  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 
GREENSeuRG  3  SE 
GREENVILLE 

HANOVER 
•HARRISSURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HAWLEY 
HAWLEY  1  S  DAM 

H0LLIDAYS6URG 
HOLLISTERVILLE 
•HOLTWOOO 
HOME 
HONESDALE  ft  NW 


0530 
0611 
0629 


0736 
07<.3 
0763 
0820 


ALLEGHENY 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 

BLAIR 

ADAMS 

I  BEDFORD 
TIOGA 
UZERNE 
.  ALLEGHENY 

I  WARREN 

'  NORTH 'LAND 

BEAVER 

SNYDER 
I  CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 
NORTHAMPTON 
NORTHAMPTON 
,  PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 


\   MC  KEAN 

.  BEDFORD 
JEFFERSON 
ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 
i  WASHINGTON 
.  HUNTINGDON 
I  BUTLER 

.  BUTLER 
I  CUMBERLAND 
.  BRADFORD 
.  CUMBERLAND 
)  CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

I  DELAWARE 

FRANKLIN 
:  WASHINGTON 

'  WESTMORELAND 

DELAWARE 
1  CENTRE 
i  CLARION 
.  LEHIGH 

!  WASHINGTON 
I  CLEARFIELD 
!  CLEARFIELD 

I  MC  KEAN 
SCHUYLKILL 

I  CHESTER 
CHESTER 
LYCOMING 
LANCASTER 

.  SOMERSET 

■  YETTE 

■  FAYETTE 

YETTE 

•  MONTGOMERY 

ALLEGHENY 

I  ERIE 

I  POTTER 
I  POTTER 


2160 
2171 
2183 
2190 
2221 

2245 
226S 
2298 
2324 

2343 

2363 

2459 
2466 


Z633 
2644 
2662 
2669 
2682 


WYOMING 
WESTMORELAND 
WASHINGTON 
BUCKS 

CAMERON 
CLEARFIELD 
CAMBRIA 
SULLIVAN 

SULLIVAN 

CLARION 

PERRY 

CAMBRIA 

ERIE 

LANCASTER 

CAMERON 

LYCOMING 
LANCASTER 
WAYNE 
ERIE 

BEDFORD 

MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 

BERKS 

LUZERNE 

POTTER 

BERKS 

BUCKS 

ADAMS 

ADAMS 
MC  KEAN 
SOMERSET 


2942 
3028 

3047 

3056 
3130 
3189 
3200 
3218 

3223 
3237 
3298 
3311 
3330 

3343  - 
3379  '. 
3394  \ 
3422  1 


343B  DAUPHIN 
3503 ! GREENE 
3515  WESTMORELAND 
3616  WESTMORELAND 
3526  MERCER 


YORK 

I  YORK 

,  DAUPHIN 


t  LANCASTER 
'  INDIANA 
I  WAYNE 


40  15 

41  40 
40  12 
40  35 


39  52 

39  56 

40  08 

40  09 
39  50 

41  03 
41  12 


40  07 
1  01 

41  07 
41  41 

40  50 

39  58 

39  59 

41  21 

40  02 
39  46 

39  50 


41  55 
41  48 
41  46 
41  45 
40  41 

40  2  7 

41  55 
40  58 
40  20 
40  05 


40  21 

40  29 

41  \2 
40  09 


41  26 

40  11 

41  51 

42  05 


40  13 
40  13 
39  50 


41  51 

39  49 
41  34 
39  48 


41  15 
40  22 
40  14 


40  13 

40  18 

41  29 
41  28 

40  26 

41  23 

39  50 


79  49 
78  55 

75  26 

75  ze 

78  Z9 


79  09 
75  36 

77  Z2 
79  OB 
79  52 

78  39 


78  32 

78  30 
75  56 

75  50 

75  49 
77  06 

76  30 

79  22 

79  2Z 

79  36 
79  33 
75  19 
BO  05 

79  38 


78  34 

78  41 
76  37 

79  18 
75  33 

74  52 

75  54 
79  23 
79  51 
75  06 


79  37 

77  33 

78  43 

80  06 

76  37 

78  13 

77  17 
76  10 
75  13 
60  12 

78  23 


79  55 
79  31 
79  30 
BO  23 


78  24 

75  26 

76  ZO 


Obser- 
vatioQ 
time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H,  ALLEN 

S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VLY  GAS  OIV 
LTOONA  WATER  BUR. 

A  STATE  COL  EXP 
GRAYSON  E.NORTHCRAF" 
OTTO  D.  BACON 
COMBINED  WITH  STA  N( 
"GH  CUT  FLWR  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CRK  WTR  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
MARLIN  R,  ETTINGER 
HAROLD  S.  RUPERT 

ROCKVIEW  PRISON  FRM 
AMER  CAR  fc  FNDRY  CO 
ARTHUR  CROPPER 
LEHIGH  UNIVERSITY 
PA  DEPT  FHST  &  WTRS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  B.  M.  WILLDERS 

.  MAE  L.  KIMMEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FIRE  DEPT 
BRADFORD  WTR  DEPT 
PA  TURNPIKE  COMM 
CIVIL  AERO.  ADM. 
AUSTIN  R.  COOPER 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


ALVIN  W,  MANGES 

MRS.  NELLE  R.  BROWN 

2  3  5 

PA  TURNPIKE  COMM 

2  3  5 

WILLIAM  C.  FAUST 

Z  3  5 

WEST  PENN  POWER  CO 

JOSEPH  N.  HOBART 

3 

MRS. MILDRED  SPENCER 

C.  E.  MILLER 

Z  3  5 

ROBERT  F.  MAUHER 

3 

RICHARD  L.  MENKEN 
KATHHYN  T.KRE 
MRS.  GRACE  A.  WICKS 
CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHESTER  TIMES 
MARGARET  A.  SWANCER 

ELECTRIC  CO 

LIAM  J.  DOTTERER 

MANUFAC.  L  &  H  CO 
IRA  TAYLOR 
R.  R.  HOUPT 
MRS.TILLie  M.SIMONDS 
PANTHER  VLY  WTR  CO 

PHILA  ELECTRIC  CO 
EDWARD  0.  BIEDEMAN 
LEON  L.  CARSON 
JAMES  H.  RUST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  REID 
EMERY  C.  STEWART 
HARRY  C.  JOY 
PHILA  ELECTRIC  CO 
PGH.  COKE  &  CHEM  CO 

GEORGE  P.  MULDERICK 
J.  EDWARD  TWIGGS 
CAMP  POTATO 
GROVER  0.  CLEVELAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MILES  A.  VECELLIO 
M,  D.  BOOTH  AND  CO 
MRS, MARIE  H,  LITTLE 
MISS  N.  D.  WINEMAN 
TURNPIKE  COMM 

CLARENCE  H.  SMITH 
HAROLD  J.  <U5CHEL 
PA  TURNPIKE  COMM 
DONORA  ZINC  WORKS 
GEORGE  HART 


MRS. ELSIE  P.  BIGGER 

A,  B,  KEMPEL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  A.  WASSER 
EDINBORO  ST  TCHR  COI^ 
MASONIC  HOME 

RUSSELL  E.PALMATEER 
WILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.VON  NEIDA 
MRS. ROSE  H.  NEILSEN 
CIVIL  AERO.  ADM. 

PA  TURNPIKE  COMM 
SHARON  STEEL  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  K.  ELLIOTT 
D.  P.  FENSTERMACHER 


2  3  5 

3 
2  3  5 


ANDREW  e.  EVANSHA 

Z 

3  5 

W.  GALE  LUSH 

WALTER  C.  WOLF 

■ 

i  5 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 

2 

3  5 

NAT  MILITARY  PARK 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
MRS,  MARY  M.HARTMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS, E. CMC  WILLIAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  S.  M.  JOHNSON 
L.  H.  EILENBERGER 
EARL  E.  RHOADS 
CLAUDE  K.  KULP 

LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  DEPT  HIGHWAYS 
WESTMORELAND  WTR  CO 
C.  EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 
MRS.KATHERINE  S.BATI 
PA  POWER  t  LIGHT  CO 

JOHN  M.  RINGLER 
PA  POWER  t  LIGHT  CO 
PA  POWER  &  LICHT  CO 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


INACTIVE  5/55 


2  3  5    7  C 


Z  3  5  7  C 

Z  3  5 

2  3  5  6  7  C 

Z  3  5  7  C 


Z  3  6   7  C 


2  3  5  6  7  C 


Statio: 


HONESDALE  6  NNW 
HOOVERSVILLE 

BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 

HUNTSDALE 


INDIANA  3  SE 
IRWIN 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 

JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARTHAUS 

KEATING  SUMMIT 
KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 
KRESuEVlLLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PLT 
LANDISVILLE 

LATR08E 

LAURELTON  STATE  VILLAGE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S 

LEWISTOWN 
LINESVILLE  5  WNW 

LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
MADERA 


MAPLE  GLEN 
KAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 


SW 


MARTINSBURG 

MARTINSBURG 

MATAMORAS 

MAYBURG 

MC  CONNELSBURG 

MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEAOVILLE  1  S 
MED IK  RUN 
MERCER  2  NNE 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERSBURG 

MERWINSBURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETOWN  OLMSTED  FLD 

DLAND  DAM  7 
LAN 

LANVILLE 
LLERSauRG  2  E 

LLHEIM 

LLVILLE  2  SW 

LROY 
MONTROSE  i  E 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  Z  SE 

MOUNT  POCONO  2  N  AP 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG  1  SE 
MURRYSVILLE 

MYERS TOWN 


LOCK  4 
NEFFS  MILLS  3  NE 
NESHAMINY  FALLS 
NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  »  N 
PALM 
PALME RT ON 

PARKER 

PARKER  1  E 

PAUPACK  2  WNW 

PECKS  POND 

PHILA  DREXEL  INST  OF  Tl 

PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILADELPHIA  SHAWMONT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 


PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PIMPLE  HILL 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PORTLAND 
POTTSTOWN 

POTTSVILLE  PALO  ALTO  I 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTCWN  I  E 


READING  WB  CITY 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  LOCK  6 

HIDCWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 
RUSH 

HUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
5CANDIA  2  e 
SCHENLEY  LOCK  5 


County 


WAYNE 
SOMERSET 
SUSQUEHANNA 
HUNT INGOON 
CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

WESTMORELAND 

TIOGA 

CRAWFORD 

CARBON 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

TER 


LANCASTER 
LANCASTER 
LANCASTER 


CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 


CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 
HUNT INGOON 
DELAWARE 


ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 


BRADFORD 
WAYNE 
DAUPHIN 
CENTRE 


SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MONROE 
MIFFLIN 
LUZERNE 
WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 
HUNT INGDON 
BUCKS 
FRANKLIN 
LAWRENCE 


BRADFORD 

MONTGOMERY 
CARBON 


MONROE 

SCHUYLKILL 
ALLEGHENY 


ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 

MC  KEAN 
GREENE 

ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 


39  49 

40  36 

40  20 

41  57 
41  30 

40  52 
40  20 
40  19 


39  59 

40  49 
40  06 

40  54 

41  48 
41  27 
40  03 
40  03 

40  06 

40  19 

40  54 

41  59 
40  22 

40  19 

50 

41  41 
41  50 

40  35 


40  18 

41  22 
41  36 


40  37 
40  40 
40  09 


39  44 

40  29 
40  13 


41  55 
40  26 
40  48 


40  5' 
40  55 

40  26 

41  52 


40  31 

40  12 

41  55 


79  07 

79  42 
77  01 

80  26 


7B  40 

75  16 

76  17 


77  27 
77  27 

75  30 

76  26 


77  56 
75  25 
79  OB 


77  54 

75  28 
79  02 

76  46 


75  14 
75  06 
75  11 


80  13 

80  00 
76  27 
76  02 
75  06 

75  39 

76  11 
79  00 
79  17 
75  20 


77  46 

78  32 
60  00 


76  03 
76  07 
76  23 

79  14 
79  33 
76  15 
79  01 
79  40 


Obser- 
vation 
time 


ELECTRIC  CO 
JOSEPH  J.  SANSUSKAS 
JOHN  R.  HENDERSON 
METRO  P.  DOROSH 


MRS. GERTRUDE  M. BURTON 
CLYMER  WATER  SVC  CO  2  3  5 
WESTMORELAND  WTR  CO  2  3  5 
ARCHIE  LAIN 
DEPT  FOREST  &  WTRS 

HENRY  S,  HAAK 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 
■  OF  JOHNSTOWN 
SPRING  WATER  CO 
JEROME  S.  HOWE 

EUGENE  L.  KREITNER 

TURNPIKE  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

TURNPIKE  COMM 

Y  OF  BETHLEHEM 

CHARLES  GORDON 

GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR 
LANCASTER  WATER  BUR 
STATE  COLLEGE 

WEST  PENN  POWER  CO 
PA  DEPT  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 
LEBANON  6DCSTG  CO 
THOMAS  DONNACHIE 

GOODWIN  S.  DEFREHN 
MRS.DIMMIS  M.BAILEY 
SOUTH  PENN  OIL  CO 
AMERICAN  VISCOSE  CO 
ISS  RETTA  M.  CRUMB 

PETER  L-  STEVENSON 
HUGH  F,  PARKER 
THOMAS  MECKES 
MRS.  JULIA  J.  SHOFF 

MIS5  ELLEI      ■■"  " 


LE5 

FRANCES  E.SCHEIBNER 
MRS.  I,  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO 
ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MT  CANNERIES 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HARRY  BISLAND 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HELEN  M.SHIVES 

ONAL  TUBE  CO 
GEORGE  PEARAGE 
CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.  E.  M.  SNYDER 
WILLIAM  K.  STRUTHER; 

PA  DEPT  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 
GERALD  D.  MURPHY 
JOHN  H.  BLOCHER 
U.  S,  AIR  FORCE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  S.  ROBERTS 
CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NfVIN  E.  BOWERSOX 

KENNETH  LEIGHOW 
THOMAS  C.  HAR6ES0N 
WiLMER  W.  HOOPES.JR 
PA  TURNPIKE  COMM 
PA  TURNPIKE  COMM 

H.  JOHN  DAVIS,  JR. 
MT  UNION  WTR  WORKS 
THEODORE  J.  SAMPSON 
DAVID  C.  SHAW 
MRS. KATHLEEN  WANDELL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PA  STATE  UNIVERSITY 
PHILA  SUB  WATER  CO 
PA  TURNPIKE  COMM 
BAXTER  F.  JOHNSON 

MOO^^NOO^  GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 
MRS.  FRANCES  K.  FRY 
PA  TURNPIKE  COMM 
FRED  C.  OSWALD 

GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 
WILLIAM  I,  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO 

LOUIS  A.  MALARKEY 
P.  M.  NEELY 
MISS  L.  iVETTERLEIN 
MRS.  CARRIE  NESS 
FRANCIS  K.  DAVIS, JR 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
ATLANTIC  REFINING 
SCHUYLKILL  NAVIG  CO 
USN  HYDROGRAPHIC  OFf 
CIVIL  AERO.  ADM. 

PHILA  SUB  WATER  CO 
HARRY  SHELDON 
PA  DEPT  FR5T  6  WTRS 
PA  POWER  6  LIGHT  CO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA  FISH  COMM 
MRS.  ADA  E.  RARICK 
JOINT  BRIDGE  COMM 
MILES  E.  SMITH 

JOHN  M.  SMITH 
JOHN  VOLANSKY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FLUCK 

ARTHUR  LANGAN 

.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  C.  W.  BAIRD 
■  ETTE 
MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEQUESNE  LIGHT  CO 

ISS  MAUDE  MC  CAIN 
CARL  K0PAT2 

H. HATER  POWER  CORP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MUN  AUTH  WSTMRLD  CO  I 

MRS.ALVERTA  L.HOLMES 
DAVID  R.  ANDERSON  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION  INDEX 


~ 

Obeer- 

Hf-» 

O 

vation 

Refei 

Station 

^ 

County 

1 

•§ 

1 

1 

time 

Observer 

to 

(X 

'S 

•S 

1 

1 

t 

g 

t 

bibles 

s 

fi 

J 

S 

A. 

A 

9   5CRANT0N 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

7  46 

TA 

U.S.  POST  OFFICE 

2  3  5 

SELINSOROVE  CAA  AP 

7931 

SNYDER 

15 

4  0  *9 

76  52 

437 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

lELLERSVILLE  3  NW 

7939 

BUCKS 

5 

40  23 

75  20 

530 

MID 

SELLERSVILLE  WTR  CO 

C 

SHAOE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

6 

*0  11 

77  52 

1000 

MBS.  HELEN  H.  PYLE 

C 

SHAMOKIN 

NORTH 'LAND 

15 

*0  46 

76  33 

770 

ROARING  CRK  WTR  CO 

' 

SHEFFIELD  6  W 

S026 

WARREN 

1 

*1  41 

79  09 

1940 

MID 

L.  N.  HANSON 

c 

SHIPPENSeuRG 

8073 

FRANKLIN 

15 

*0  03 

77  32 

709 

KEITH  8.  ALLEN 

2  3  5 

SINNEMAHONING 

8U5 

CAMERON 

16 

41  19 

73  05 

790 

MRS. FRANCES  CALDWELL    3 

SLI^PERT  ROCK 

81 B4 

8UTLe« 

2 

41  0* 

60  03 

134S 

WALTER  0.  ALBERT 

2  3  5 

SMETHPOHt  HIGtWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  48 

78  27 

1510 

MID 

PA  DEPT  HIGHWAYS 

^ 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

824A 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2140 

HOWARD  G.  PECK 

SOMERSET  MAIN  ST 

82*9 

SOMERSET 

17 

40  01 

79  05 

2150 

6P 

DAVID  L.  GROVE 

2  3  5   7 

SOUTH  CANAAN  1  NE 

8275 

WAYNE 

5 

41  31 

75  24 

1400 

MID 

EUGENE  M.  COOK 

c 

SOUTH  MOUNTAIN 

B308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

PA  DEPT  OF  HEALTH 

SPR1NG60RO 

6359 

CRAWFORD 

8 

41  48 

80  23 

900 

SA 

SPRINGBOfiO  BOROUGH 

2  3  5   7 

^ 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

15 

39  52 

76  52 

470 

P.  H.  GLATFELTER  CO 

c 

SPRINGS  1  5W 

8395 

SOMERSET 

17 

39  44 

79  10 

2500 

8P 

ALLEN  £.  YOOER 

2  3  5   7 

•STATE  COLLEGE 

6**9 

CENTRE 

16 

40  *8 

77  52 

1175 

PA  STATE  COLLEGE 

2  3  5 

c 

STRAUS5T0W* 

8570 

BERKS 

1* 

40  29 

76  n 

600 

JACOB  KLAHR 

STRCWGSTOt#N 

65B9 

INDIANA 

*> 

*0  33 

78  65 

1880 

MID 

HARRY  F.  BENNETT 

c 

STR0UO5SURG 

8596 

MONROE 

5 

40  59 

75  12 

440 

8A 

PIERRE  T.  LAKE 

2  3  5 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

78  50 

1320 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNfiURY 

8668 

NORTH 'LAND 

15 

40  51 

76  48 

440 

CHARLES  W.  BAYLER 

c 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

75  36 

1020 

MRS.  LAURA  A.BENSON 

SUTERSVILLE 

8699 

ALLEGHENY 

17 

40  14 

79  48 

765 

MICHAEL  RACKO 

TAHAOUA 

8758 

SCHUYLKILL 

14 

40  48 

75  58 

B30 

MRS.  MARY  L.ROBERTS 

TAMAQUA  A  N  DAM 

6763 

SCHUYLKILL 

I* 

*0  51 

75  59 

1120 

PANTHER  VLY  WTR  CO 

c 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

8770 

CLINTON 

16 

41  2* 

77  51 

2220 

7A 

JAMES  E.  SWARTZ 

2  3  5   7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8873 

FOREST 

1 

41  29 

79  26 

1200 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

c 

TITUSVILLE 

8885 

CRAWFORD 

1 

41  38 

79  40 

1550 

MID 

PA  ELECTRIC  CO 

c 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

3888 

CRAWFORD 

1 

41  36 

79  42 

1220 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

2  3  5 

TORPEDO  fc  W 

8901 

1 

41  47 

79  3Z 

1735 

MRS.  LILY  B.  6ARBER 

TWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

76  26 

755 

7P 

MBS.  M.  0.  PARKS 

2  3  5   7 

c 

TOWER  CITY  5  SW 

8910 

OAUPHiN 

15 

40  31 

76  37 

745 

HARRISBURG  WTR  DEPT 

TROY 

6959 

BRADFORD 

15 

41  47 

76  47 

1100 

JENNIE  L.  BALLARD 

TUNNELTON 

8989 

INDIANA 

4 

40  27 

79  23 

890 

MID 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

c 

TURTLEPOINT  *  NE 

9002 

MC  KEAN 

1 

41  54 

76  16 

1640 

ROBERT  D.  STRAIT 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

6 

40  43 

78  12 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

c 

UNION  CITY 

9042 

ERIE 

1 

41  54 

79  50 

1325 

FORREST  M.  BRALEY 

c 

UNIQNTOm 

9050 

FAYETTE 

10 

39  54 

79  44 

1040 

lOP 

lOP 

WM.  W.  MARSTELLER 

2  3  5   7 

Obser- 

Station 

i 

County 

1 

^ 

1 

g 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

t 

■1 

1 

1 

2 

& 

tables 

s 

Q 

J 

»3 

Q 

A 

A 

UPPER  DARBY 

9074 

DELAWARE 

39  56 

75  18 

222 

7P 

7P 

PHIL.  SUB. TRANS.  CO 

2  3  5 

VANDERGRIFT 

912B 

WESTMORELAND 

40  36 

79  33 

800 

7A 

UNITED  ENG&FNDRY  CO 

3 

VANDERGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

40  36 

995 

MID 

EUGENE  R.  YOUNG 

C 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

75  52 

350 

aA 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

3 

WARREN 

9298 

WARREN 

41  51 

79  08 

1280 

70 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

2  3  5 

■^ 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

40  11 

80  1* 

1200 

MID  PA  DEPT  HIGHWAYS 

c 

WATSONTOWN 

9345 

NORTH 'LAND 

41  05 

76  52 

470 

8A 

OWEN  BERKENSTOCK 

3 

WAYNES6URG  2  W 

9362 

GREENE 

39  54 

80  13 

980 

RALPH  L.  AMOS 

2  3  5 

WAYNESeuRG  1  E 

9367 

GREENE 

39  5* 

80  10 

940 

MID 

SEWAGE  DISPOSAL  pLT 

c 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9380 

FULTON 

39  49 

78  05 

920 

MID 

WILLIAM  D.  COVER 

c 

WELLSBORO  3  S 

9408 

TIOGA 

41  43 

77  16 

1920 

7A 

7A 

MARION  L.  SHUMWAV 

2  3  5 

7 

WELLSBORO  2  E 

9412 

TIOGA 

41  45 

77  16 

1550 

MID 

MRS.  IDA  S.  MAYNARO 

c 

WELLSVILLE 

9420 

YORK 

40  03 

76  57 

500 

5P 

5P 

D.  D.  HOOVER 

2  3  5 

WERNERSVILLE  1  W 

9*30 

BERKS 

40  20 

76  06 

405 

8A 

CHARLES  A.  GHUBER 

WEST  CHESTER 

9*64 

CHESTER 

39  58 

75  36 

440 

8A 

Bfl 

DAILY  LOCAL  NEWS 

2  3  5 

■^ 

WEST  GROVE  1  E 

9503 

CHESTER 

39  *9 

75  *9 

44  0 

8A 

CONARD-PYLE  CO 

3 

WEST  HICKORY 

9507 

FOREST 

41  34 

79  25 

1090 

BA 

MRS. HELEN  F.KINNEAR 

3 

WHITESBURG 

9655 

ARMSTRONG 

60  45 

79  24 

1530 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WILKES-8ARRE 

9702 

LUZERNE 

16 

41  15 

75  52 

610 

7A 

MRS.  MARY  6.  MIRMAK 

3 

WILLIAMSBURG 

9714 

BLAIR 

40  28 

78  12 

860 

7A 

MYRON  K.  BIDDLE 

3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

97Z8 

LYCOMING 

16 

41  15 

76  55 

527 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

WIND  GAP 

9781 

NORTHAMPTON 

40  51 

75  18 

720 

MID 

OWEN  R.  PARRY 

C 

WOLFESBURG 

9823 

BEDFORD 

40  03 

78  32 

1190 

7A 

WALTER  C.  RICE 

3 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

9933 

YORK 

15 

39  55 

76  45 

390 

5P 

6P 

YORK  WATER  COMPANY 

2  3  5 

7 

YORK  2  S 

9938 

YORK 

15 

39  56 

76  44 

640 

MID 

YORK  WATER  COMPANY 

C 

YORK  HAVEN 

9950 

YORK 

15 

40  07 

76  43 

310 

6A 

METROPOL  EDISON  CO 

3 

YOUNGSVILLE 

9966 

WARREN 

41  51 

79  19 

1205 

MID 

HENRY  CARLETT 

c 

2 J ON  GROVE 

9990 

SCHUYLKILL 

15 

40  54 

76  13 

9*0 

7A 

JAMES  D.  TEETER 

3 

ZI0N5V1LLE  3  SE 

9995 

LEHIGH 

14 

40  27 

75  27 

660 

7A 

LESLIE  HOWATT 

3 

NEW  STATIONS 

SCRANTON  WB  AP 

7905 

LUZERNE 

15 

41  20 

75  44 

956 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

COOKSBURG 

1749 

CLARION 

41  20 

79  13 

1160 

PA  DEPT  FOR  &  WTRS 

COOKSBURG  2  NNW 

CLARION 

*1  21 

79  13 

1460 

8A 

PA  DEPT  FOR  L   WTRS 

3 

SHIPPINGPORT  WB 

8078 

BEAVER 

11 

40  37 

BO  26 

740 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

VOWINCKEL 

9206 

CLARION 

41  25 

79  14 

1620 

BA 

PA  DEPT  FOR  6  WTRS 

3 

VOWINCKEL  1  WSW 

9209 

CLARION 

41  24 

79  15 

1610 

PA  DEPT  FOR  &  WTRS 

3 

MILAN  4  WNW 

5732 

BRADFORD 

15 

41  56 

76  36 

1446 

MID 

CARL  A.  MORRIS 

C 

UTICA 

9099 

VENANGO 

41  26 

79  57 

1030 

" 

MRS. FLORENCE  E.MILLER   3 

1 

6-JUNIATA;   7-EISKlHI)(ETAS;   B-LAKE  ERIE;   9-LBHIGHi   lO-UONOMGAHELA;   11-OHIO;   12-POTOIUC;   13-LAEE  ONTARIO;   14-SCEnTLKILL; 


REFEBENCE  NOTES 
The  four  digit  Ideotlf Icatlon  auabera  In  the  Index  nuaber  columo  ot  the  Statloa  Index  nre  ftsslgned  on  a  state  baals.   There  will  be  do  duplli 
riEures  uid  letters  follovlog  tbe  stfttloa  naae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  Hllee  and  direction  froa  the  post  office. 
ObaerTatloo  tlses  sItsd  Id  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  la  the  June  and  Deceaber  Issaea  of  this  bulletin. 

■oDthly  and  seasonal  snovtall  and  heating  degree  dars  for  the  preceding  12  aonths  vlll  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  aot  listed  in  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

teaperature  In  *7. ,  precipitation  and  evaporation  In  Incbes,  and  wind  ■□Tement 


of  Duabera  < 


I  miles.   Degree  days  are  1 


Sraporatlon  is  BeasnTed  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  A   foot  dlaaeter  unless  otben 
Sleet  and  hall  vere  Included  In  snovfall  averages  in  Table  1.  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  fros  non-recording  gages,  unless  otbervlse  Indicated. 
Data  la  Tables  3,  5  and  6  and  snovfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  ol 


shovD  by  footnote  following  Table  6. 


on  ground  in  Table  7  is  at  observation  tiae  fi 
alent  of  anov  on  the  ground.  It  la  aeaaured  i 
slve  observations i  consequently  occaaioni 


all  • 


pt  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations 
I  stations  when  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inchei 
id  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  i 


Index  for  observation  tlae. 

ow  on  ground  values  are  at  7:30  A.U. 
r  nore.  Water  equivalent  saaples  art 
ult  In  apparent  inconsistencies  In  tl 


Wo  record 
And  also  c 
Aaount 


e  Data 


the 


in  Tables  3,  6.  7  and  the 
n  a  later  date  or  dates, 
luded  in  following  aeaaur 
:oluan  formerly  beaded 
are  generally  exposed 


The] 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  beft 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "aefer  to  Tables"  column  in  tbe  Stal 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  pari 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Ta) 

H  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  li 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 


Station  Index.   No  rei 

iment,  time  dlatrlbutli 
lo.  of  Days  .01  or  mori 
.D  a  ahelter  located  a 


I  Tablea  2  and  S  Is 


Index  the  lettei 


'  1  inch  water  equivalent  to  every 
1.  Degree  day  data.  If  carried  fo: 
lay  vary  slightly  from  the  amounts 


!  processed  for  special  purposea 
I  of  new  snowfall. 


are  published  later  : 


I  by  writing  to 


,ny  Weather  Dure 


to  tbe  State  Cllmatologli 


Weather  Bureau  i 


oo,  Harrlsburg 
the  Superintendent  ' 
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ASHEVILLE:  1956 


PENNSYLVANIA  -  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


The  weather  of  1955  will  long  be  remem- 
bered for  its  phenomenal  extremes.   Per- 
sistent spring  warmth  and  parching  summer 
heat  of  record  proportions  were  followed 
by  a  parade  of  hurricanes  which  drenched 
the  land  with  the  heaviest  rainfall  ever 
recorded  in  many  eastern  sections  of  the 
State.   These  events,  in  turn,  were  sand- 
wiched between  a  January  and  December 
which  established  new  records  for  dryness 
in  those  months.   July  was  the  hottest 
month  ever  recorded  in  Pennsylvania,  and 
August  was  the  wettest  month  ever  recorded. 
The  year  as  a  whole  averaged  out  to  be 
a  little  warmer  and  drier  than  usual. 

WEATHER  EFFECTS 

After  a  cold  and  dry  January  had  started 
to  depreciate  the  condition  of  winter 
grains,  warmer  weather  and  abundant  snow 
cover  in  February  helped  to  preserve 
them  in  fair  condition  through  the  re- 
mainder of  the  winter.   The  warmth,  which 
continued  well  into  March,  was  also  favor- 
able to  a  good  flow  of  maple  sap,  espe- 
cially in  the  northern  counties  of  the 
State.   Late  in  March,  however,  an  unsea- 
sonably hard  freeze  retarded  growth  of 
newly  planted  oats  and  potatoes,  and 
also  retarded  fruit  budding  with  the 
effect  of  improving  crop  prospects. 
Thereafter,  freeze  damage  was  very  light 
as  unusual  warmth  continued  into  April 
and  May.   The  late  Spring  was  also  char- 
acterized by  an  intensifying  drought, 
however,  which  came  at  a  critical  time  in 
the  growing  period  of  many  crops.   By 
harvest  time  in  June,  winter  wheat  and 
other  grains  were  yielding  rather  modestly. 
A  continued  deficiency  of  rainfall, 
coupled  with  unusually  hot  weather  in 
July  and  early  August,  began  to  have 
more  serious  effects  on  the  agriculture 
of  the  State.   In  the  eastern  and  cen- 
tral counties,  much  vegetation  began  to 
wilt,  and  early  corn  was  irretrievably 
burned  in  some  areas.   Dried-up  pastures 
were  reminiscent  of  conditions  in  the 
drought  period  of  1954.   Well  drillers 
were  active  in  many  localities,  and  some 
farmers  were  hauling  water  to  meet  live- 
stock needs.   Beginning  on  August  10th, 
relief  arrived  with  a  vengeance  in  the 
form  of  torrential  hurricane-borne  rains. 
Although  very  excessive,  these  rains 
were  beneficial  to  nearly  all  crops 
except  potatoes  and  tobacco.   By  Sep- 
tember, rapid  growth  and  development 
were  the  rule  among  late-maturing  crops. 
Lush  pastures  and  cut-over  hay  fields 
supplied  such  excellent  grazing  that 
record-high  milk  production  was  achieved 
for  September.   Surplus  rainfall,  return- 
ing in  October,  was  detrimental  to  fall 
plowing  and  harvesting  operations.   Un- 


usually cold  and  dry  weather  during 
December  retarded  winter  grains  and 
interfered  with  the  handling  of  tobacco. 

According  to  the  Pennsylvania  Federal- 
State  Crop  Reporting  Service,  the  value 
of  the  State's  major  crops  in  1955  was 
12%  under  that  of  1954,  due  in  part  to 
lower  production.   Average  corn  and 
potato  yields  were  poor  but  most  other 
crops,  particularly  small  grains,  yielded 
fairly  well. 

TEMPERATURE 

The  average  temperature  for  the  year 
was  a  half  degree  above  its  long-term 
expectancy,  with  7  individual  months 
averaging  more  or  less  warmer  than  usual. 
A  rather  cold  January  was  followed  by 
four  unseasonably  warm  months  which  in- 
cluded the  fourth  warmest  April  since 
records  began  in  1888.   After  a  brief 
respite  in  June,  which  averaged  3°  cooler 
than  long-term  expectancy,  the  heat  was 
on  again.   July  proved  to  be  not  only 
the  hottest  July  of  record,  but  also  the 
hottest  month  by  any  name  since  1888. 
August  tried  its  best  to  keep  pace,   and 
wound  up  as  the  second  hottest  August 
of  record.   Year's  end  saw  a  general 
trend  toward  increasingly  subnormal  tem- 
peratures, with  December  closing  out  the 
year  more  than  4°  below  average  expectancy 
and  as  the  tenth  coldest  December  of 
record. 

Mean  temperatures  for  the  year  ranged 
from  56.9°  at  Philadelphia  Point  Breeze 
down  to  44.1°  at  Pleasant  Mount  1  W. 
The  highest  maximum  in  the  year,  103°, 
was  shared  by  six  southeastern  stations 
in  the  State,  mostly  in  early  August, 
and  was  remarkably  temperate  for  a  summer 
which  was  so  hot  in  other  ways.   Donora 
had  57  days  in  which  temperatures  reached 
at  least  90°,  «to  lead  the  heat  parade 
in  that  respect.   At  the  cool  end  of  the 
scale,  Ridgway  3  W  reported  the  lowest 
minimum  temperature  of  the  year  with 
-28°  on  February  4th.   Kane  1  NNE,  how- 
ever, with  183,  had  the  greatest  number 
of  days  with  freezing  temperatures. 
Springs  1  SW  had  the  coolest  summer 
in  terms  of  having  just  one  day  in  which 
temperatures  reached  90° . 
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PRECIPITATION 


The  annual  precipitation 
of  long-term  expectancy, 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


and  the  fifth  wettest  October  of  record. 
The  cumulative  precipitation  since  Janu- 
ary 1st  reached  only  79%  of  long-term 
expectancy  by  the  end  of  July,  after 
which  the  heavy  rains  of  August  and 
October  were  sufficient  to  bring  the 
cumulative  total  nearly  up  to  par  by  the 
end  of  the  year. 

Precipitation  totals  for  the  year  ranged 
from  62.74  inches  at  Mount  Pocono  2  N 
Airport  down  to  31.07  inches  at  Beaver 
Falls.   The  greatest  number  of  days  with 
0.10  inch  or  more  of  precipitation  was 
reached  at  Kregar  4  SE,  with  119.   The 
least  number  of  days  in  the  same  cate- 
gory, 57,  was  tied  between  LeRoy  and 
Philadelphia  WB  Airport.   Lehighton  and 
Milanville  shared  the  honor  of  having 
the  greatest  n\imber  of  days  with  1.00 
inch  or  more  of  precipitation,  each  with 
19.   The  greatest  rainfall  in  one  day, 
however,  was  dumped  on  Paupack  2  WNW  by 
Hurricane  "Diane"  August  19th,  and  totaled 
9.07  inches. 

SNOWFALL 

Total  snowfall  for  the  year  averaged 
36.1  inches  over  the  State  which  was 
about  87%  of  average  expectancy.   The 
snowiest  month  was  February,  whose  10.1 
inches  was  a  shade  less  than  average 
expectancy  in  that  month.   November, 
which  contributed  6.8  inches,  was  the 
only  month  of  the  year  which  exceeded 
par  on  the  snowfall  course.   The  great- 
est measured  snowfall  for  the  year, 
136.0  inches,  accumulated  at  Corry. 
The  greatest  depth  on  the  ground,  how- 
ever, was  measured  on  February  16th  and 
17th  at  Bradford  4  W  Reservoir,  and 
amounted  to  26  inches . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  biggest  weather  news  of  the  year  was 
the  procession  of  hurricanes  which  plagued 
the  eastern  states  in  August  and  Septem- 
ber, the  last  of  which  happily  drifted 
off  to  sea  before  it  could  compound  the 
damage  in  Pennsylvania  wrought  by  its 
two  predecessors.   Hurricane  "Connie" 
was  the  first,  and  tracked  northward 
through  the  State  on  August  13th,  its 
winds  at  the  time  having  slowed  below 
recorded  gusts  of  67  m.p.h.   Following 
on  the  heels  of  a  parching  drought,  the 
torrential  storm  rains  were  eagerly 
absorbed  without  very  serious  flooding. 
Scarcely  5  days  later,  "Connie's" 
tropical  twin,  "Diane",  had  plowed  into 
the  eastern  seaboard  and  was  recurving 
eastward  through  the  southeast  corner 
of  Pennsylvania.   Winds  were  much  lighter 
than  "Connie's",  but  storm  rains  were 
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At  other  times  in  the  year, 
storms  and  lightning  killed 
reportedly  injured  10  others 
property  to  the  conservative 
extent  of  $4,106,000.   Slick 
during  January  and  February 
fatalities  and  another  68  in 
to  the  grim  toll  exacted  by 
in  the  year. 

FLOODS 


violent  wind- 
12  persons, 

and  damaged 
ly  estimated 

highways 
added  9 
jured  persons 
bad  weather 


The  calamitous  floods  in  eastern  sections 
of  the  State  during  August  were  common 
to  many  sections  of  the  Delaware,  Lacka- 
wanna, Lehigh,  and  Lacka waxen  Rivers,  and 
to  the  Schuylkill  Watershed.   A  majority 
of  the  90  casualties  alluded  to  in  the 
preceding  section  occurred  along  Broad- 
head  Creek.   Further  details  of  these 
floods  may  be  found  in  the  August  1955 
issue  of  this  publication.   Other  floods 
during  the  year  were  not  very  damaging. 
In  January  and  February,  augmented  by 
melting  snow  and  ice  jams,  heavy  rains 
caused  flooding  along  the  Allegheny, 
Monogahela,  and  Ohio  Rivers.   Again  in 
October,  heavy  rains  caused  small  streams 
in  the  Susquehanna  and  Delaware  Basins 
to  overrun  their  banks,  and  to  result 
in  cresting  of  the  Susquehanna  River 
about  3  feet  above  flood  stage  between 
the  New  York  border  and  Sunbury.   Damage 
was  largely  confined  to  highways  and 
bridges . 

Details  of  each  month's  weather  may  be 
found  in  the  monthly  issues  of  this 
publication. 

J.  M.  Mitchell,  Jr. 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Febnury 


April 


May 


September 


November  December 


ALBION 

ALLENTOMN    HB    AP 
ALLENTOWN    6AS    CO 
ALTOONA    HORSESHOE   CURV|  ; 
ARENDTSVILLE 

ARTEHAS    1    WNH 
BAKERSTONN    3    KNV 
BEAVERTONN 
BELLEFONTE   «    S 
BERWICK 

BETHLEHEM   LEHIGH   UNIV 
BLAIRSVILLE    6    ENE 
BRADFORD    «   W    RES 
BROOKVILLE    CAA    A1RP0«T{  : 
BURGETTSTOHN    2    w 

BURNT   CABINS    2    NE 
BUTLER 
CANTON    1    NM 
CARLISLE 
OUM8ERSBURG    I    ESE 

CHESTER 
CLARION    3    SW 
CLATSVILLE    3    « 
CLEARFIELD    6    NW    NURSER 
COATESVILLE    1    SH 

COLUMBIA 

CONFLUENCE    1    SV    DAM 
COKRV 

COUOERSPORT    2    NW 
OERRY 

DEVAULT    1    W 

DIXON 

OOHESAL 

OONORA 

DU    BOIS    7    E 

EAGLES    MERE 

EAST    BRAOV 

EAST    VATERFORD    3    E 

EBENSBURG 

EHKRIUH    1    E 

EPHRATA 

ERIE      CAA    AIRPORT 
EVERETT    1    SM 
FARRELL    SHARON 
FORD    CITY    A    S    DAM 

FRANKLIN 

FREDERICISVILLE  2  S 
FREE LAND 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 

GORDON 
GRATZ  1  N 
GREENVILLE 
HANOVER 
HARRISBURG  HB  AP 

HAHLEY  1  S  DAM 
HOLTHOOD 
HUNTINGDON 
INDIANA  3  SE 
IRHIN 

JAMESTOWN  2  NW 
JIM  THORPE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  2  NW 
LEWISTOWN 

LINESVILLE  i    UNW 
LOCK   HAVEN 
HAOERA 
MARCUS  HOOK 
MARTINSBURS  CAA  AP 

MEAOVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
MERCER  4  NW 
MIOOLETOWN  OLMSTED  FLD 
MIDLAND  DAM  7 

MONTROSE  1  E 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MT  POCONO  2  N  AP 

MUHLENBURG  1  SE 

NEWBURG  3  W 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEWPORT 
NEW  STANTON 

NOftRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TE 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILADELPHIA  5HAWM0NT 
PHILADELPHIA  CITY 
PHILIPSBURG  CAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIMPLE  HILL 

PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  I  W 
PORT  CLINTON 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
RtOeWAY  3  W 
SALINA  3  W 
SCRANTON 


A3«BH 
39  •  8 
40.3 
37iOM 


35.6 
39.9 
40.6 


42. 6 
35.5 

40.5 
37.6 


-  I 

-  1.6 

-  2 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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45.4 
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49.0 
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53.8 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SCRANTON  WB  AIRPORT 
SELINSSROVE  CAA  AP 
SHIPPENSBURS 
SHIPPIN6P0RT  WB 
SLIPPERY  ROCK 


ST 


SOMERSET  MA  1 1 
SPRINGBORO 
SPRINGS  1  5W 
STATE  COLLEGE 
STROUDSeURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  OAH 
TITOSVILJ.E  WATER  WORKS 
TOWANOA 
UNIONTOWN 

UPPER  DARBY 
WARREN 

WAYNESBURG  2  W 
WELLSBORO  3  S 
WELLSVILLE 

WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

SECTION  AVERAGE 


22i7 
26.3 
23*0 


Febiuoiy 


34iO 
29.6 

32t8M 


39.2 

37.9 

36.6 
38.6 
37.4 


55. a 

55. 6M 
55.7 


55.3 
53.9 
55.9 


59.0 
5S.<>M 
67. <, 


56. 4M 
56.6 
56.9 
60.8 


August 


78.2 
72.9 
74.6 


75i9M 

75.4 

77.7 


Septembei 


20.9 
25.1 

25.0 


-  3 

-  6 

-  4.2 


54.3 
51.4 
54.1 


NEW  NAME 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 
OLD  NAME 


DATE 


BETHLEHEM 
BURGETTSTOWN  2  ff 
ELIZABETHTOWN 
FREDERICKSVILLE  2  SE 
MERCER  2  NNE 

MILROY 

MONTROSE  1  E 
NEFFS  MILL  3  NE 
PHILADELPHIA  CITY 
PORT  CLINTON 

SAGAMORE  1  S 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOMERSET  MAIN  ST 
UNION  CITY 


BETHLEHEM  RIVER  STA 
BURGETTSTOWN  3  SW 
ELIZABETHTOWN  1  SW 
FREDERICKSVILLE  1  SE 
MERCER 

MILROY  3  NE 
MONTROSE  3  E 
NEFFS  MILLS  4  NE 
PHILADELPHIA  WB  CITY 
PORT  CLINTON  1  S 

SAGAMORE  1  SE 

SOMERSET 

SOMERSET  WATER  WORKS 

UNION  CITY  FILTER  PLANT 

RELOCATIONS 


September 
October 

1955 
1955 

May 

April 

June 

1955 
1955 
1955 

December 

1955 

May 
December 

1955 
1955 

February 
October 

1955 
1955 

February 
July 
July 
August 

1955 
1955 
1955 
1955 

BEAVERTOWN 
CHADDS  FORD 
DANVILLE 
DERBY 
DIXON 

ELIZABETHTOWN 
EQUINUNK 

FREDERICKSVILLE  2  SE 
HAWLEY 
LOCK  HAVEN 

MADERA 
MARCUS  HOOK 
MERCER  2  NNE 
MEYERSDALE 
MEYERSDALE 

MC  CONNELLSBURG 
MILROY 
MONTROSE 

PHILADELPHIA  CITY 
PORT  CLINTON 

RAYMOND 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SOMERSET  MAIN  ST 

UNION  CITY 

UTICA 

WATSONTOWN 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  E 


All  equipment  moved  0.1  mile  SW 
All  equipment  moved  0.2  mile  WSW 
All  equipment  moved  30  feet  NE 
Rain  gage  moved  50  feet  N 
All  equipment  moved  1  mile  WSW 

All  equipment  moved  0.6  mile  NE 
All  equipment  moved  0.3  mile  E 
All  equipment  moved  1.1  miles  SE 
All  equipment  moved  0.1  mile  SE 
All  equipment  moved  0.7  mile  ESE 

All  equipment  moved  0.3  mile  SE 
All  equipment  moved  396  feet  NNW 
All  equipment  moved  1.5  miles  NNE 
All  equipment  moved  0.2  mile  S 
All  equipment  moved  0.5  mile  N 

All  equipment  moved  0.3  mile  S 

All  equipment  moved  2.9  miles  SW 

All  equipment  moved  2.2  miles  W 

All  equipment  moved  2  blocks  E 

All  equipment  moved  0.3  mile  NlfW 

Recorder  moved  150  feet  E 
All  equipment  moved  0.5  mile  S 
All  equipment  moved  0.7  mile  SSE 
All  equipment  moved  1.7  miles  SW 
All  equipment  moved  300  feet  S 

All  equipment  moved  0.4  mile  NW 
All  equipment  moved  0.4  mile  NNE 
Rain  gage  moved  50  feet  SW 


June 

14, 

1955 

May 

10, 

1955 

November 

30. 

1955 

July 

22, 

1955 

October 

5, 

1955 

December 

28, 

1954 

April 

6, 

1955 

April 

20, 

1955 

April 

5, 

1955 

October 

21, 

1955 

November 

2, 

1955 

April 

15, 

1955 

June 

7, 

1955 

February 

11. 

1955 

September 

9, 

1955 

October 

20, 

1955 

December 

8, 

1955 

May 

25, 

1955 

Hay 

1. 

1955 

October 

25, 

1955 

May 

3, 

1955 

April 

18, 

1955 

July 

21, 

1955 

August 

4, 

1955 

August 

1, 

1955 

April 

5, 

1955 

May 

n, 

1955 

May 

3, 

1955 

S««  R«f«renc«  Note*  Following  Station  Index 

-  aoe  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALBION 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURV 

ARENOTSVILLE 
ARTfMAS  1  WNW 
AUSTINBURG  2  W 
8AKE.RST0WN  3  WNW 
BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BEECH  CREEK  STATION 

BELLEFONTE  *■  S 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNI 

8LAIRSVILLE  6  ENE 

6L0SERVILLE  1  N 

BOSWELL  6  WNW 
BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  ST 
BRADFORD  4  W  RES 
BREE2EW000 

BROOKVILLE  CAA  AIRPORT 
8RUCET0N  1  S 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 
CAMP   HILL 
CANTON  I    NW 
CARLISLE 
CARROLLTOWN  2  SSE 

CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAOOS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  4 

CHESTER 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD  8  NW  NURSER 

CLERMONT 

COALDALE  2  NW 

COATESVILLE  1  SW 

COATESVILLE 
COGAN  STATION  2  N 
COLUMBIA 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 

CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 
C0OKS8URG 
COOKSBURG  2  NNH 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  2  NW 
,  COUDERSPORT  7  E 
.  COVINGTON 
•   CREEKS  IDE 


SE 


CRESSON 

CUSTER  CITY  2  W 
DANVILLE 
DERRY 
DEVAULT  I  W 

DIXON 
DONEGAL 
OONORA 
DOYLE STOWN 
DU  BOIS  7  E 

OUSHORE  3  NE 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EAST  WATERFORD  3  E 

EBENS6URG 

EDINBORO 
:  ELI2ABETHT0WN 
EMPORIUM  I  E 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EOUINUNK 

ERIE   CAA  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

FREDERICKSVILLE  2  SE 

FREELAND 

GALETON 

6EIGERT0UN 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GIFFORD 

GLEN    HAZEL    2    NE    DAM 

GLENWILLARD    DASH    DAM 

GORDON 
G0ULDS80R0 
6RANTVILLE    2    SW 
6RATERF0RD 
'  GRATZ    1    N 

GREENS80R0    LOCK    7 
GREENSBURG    3    SE 
GREENVILLE 
HANOVER 
HARRISBURG    WB    AP 


January 


U07 

2.5C 

2.84 

2.72 

2.69 

1.89 

2.77 

-2.76 
-  .31 
-2.59 


3.20 
2.43 
2.51 


.98 

1.27 

.70 

2.65 

3.14 

1.71 


April 


1.67] 
1.42 
3.47 


a 

-1.68 

-  .86 

-  .30 
-3.05 

-2.00 

-2.21 


3.07 
1.64 
1.20 


1.74 
1.61 
2.67 
3.03 


1.50 
1.41 
2.22 

2.07 
2.55 
1.67 
1.77 
2.36 


1 

52 

-2 

53 

1 

SO 

-2 

76 

2 

03 

2 

44 

-3 

50 

2 

.10 

1 

.97 

-2 

40 

3 
1 

.93 
.39 

- 

52 

1 

.46 

-2 

95 

1 

.87 

1 

.06 

-1 

75 

.89 

1 

.81 

1 

.37 

-2 

.3- 

2 

.93 

- 

.66 

1.03 
•1.92 


July 


'1.11 
■1.45 


2.47    -1.11 


-4.47 
-  .9 
-4.34 


11.94 
5.86 

13>15 
8.58 


13.33 
14.61 
12.02 


1.88]  5.36 
13.78 
8.60 
12.77 


2.30 
2.34 
3.16 

3.88 

2.76 


-3.09 

-  .45 
-1.24 
-1.11 
-4.13 


2.79    -    .98 


2.39    -2.63 


11.71 
10.15 
E  6.31 
5.29 
7.63 

14.42 
20.60 
10.09 
8.21 
10.05 

4.51 


8.21 

.37]   -3. Oil   10.97 
9.07 


2.79E    2.27 


Septembet 


12.56       2.02 


5.69 

3.68 
10.39 
5.69 
7.42 
13.74 

12.98 


1.92 
9.23 


5.31|      1.78 


7.5i:      5.16 


7.46 

7.87 
2.85 
6.15 
5.37 
4.77 

7.27 


2.761   -1.50 
1.94    -1.77 


6.20       1.83 


9.09 
4.95 
4.91 


1.541  -1.61 


3.65 

5.69 
5.44 
5.33 


1.951   -1.11 


5.74 
6.63 
8.04 


2.96 

1.01 
1.31 
3.45 
2.71 


1.98 
1.84 
2.62 


-I.IO 

.70 

-    .74 


2.22 

3.83 
1.86 
1.77 


2.04       2.63 
2.48!    3.91 


1.09 
3.38 


42.45 
43.82 
39.84 


E45.4SI 

38.93 
31.07 
E43.00 
36.08 
36.44 

44.46 
41.76 
£41.43 
E48.75 
41.03 


E53.53; 
40.19^ 
42.141 

49.83         6.55 
41.69 


.01 


-  .37|  1.85 
3.71 
5.41 
1.61 
1.78 


.51 

.94 
.21 

1.7S 

.45 

.31 

.60 

.73 

1.57 

.77 

.54 

.11 

1.02 

.16 

2.87 

.24 

,7t 

.76 

.10 

.97 

.20 

1.89 

1.98 

.41 

.12 

1.54 

.63 

.26 

.60 

.84 

.99 

-    .43 

.90 

-    .6C 

.83 

.78 

-1.46 

.29 

-1.51 

.08 

1.14 

1.09 

.29 

-    .27 

E      .34 

.05 

.86 

.22 

-l.»! 

•  49 

.21 

-    .91 

.49 

1.02 

.34 

2.31 

.71 

-    .9: 

.19 

-    .95 

.23 

-2.43 
-2.91 


41.28 
35.61 
37.11 
39.90 
E40.09 

36.49 

E39.91 

35.73 

39.45 

E42.48 

37.27 
38.42 
E41.99 
37.51 
39.10 

E95.56 

E38.il 
43.10 

E49.93 
41.63 

40.35 

41.18 
55.51 

44.16 

E42.81 
37.46 

E35.02 
36.32 
40.09 


41.45 
40.56 
36.45 
35.86 


42.05 
48.90 
43.20 
E42.24 
E47.22 

E37.63 
44.82 
38.90 
45.49 
38.06 


.66 


1.88 
1.77 


1.65 
1.02 


99. 

09 

42. 

40 

43. 

11 

E35. 

9! 

40. 

81 

35. 

17 

42 

34 

E46 

88 

32 

77 

E35 

21 

E41 

93 

E38 

87 

42 

54 

E45 

89 

E48 

06 

35 

89 

46 

73 

E43 

25 

40 

09 

E43 

54 

40 

43 

99 

97 

E4» 

41 

9« 

06 

97 

92 

38 

89 

99 

49 

E94 

87 

40 

9« 

45 

.81 

41 

.41 

94 

.49 

10.92 

-  1.02 

-  2.00 
2.37 

.02 


1.99 

10  .gs 
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Table  2— Coatinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

d 

g 

a 

P 

P 

a 

g 

P 

a 

a 

P 

o 

0 

0 

o 

o 

Statjon 

1 

1 

0. 

0 

t 

1 

0. 

1 

i 

1 

1 

«■ 

a 

2 

s. 

a 

1 

1 

1 

0 

a 

« 

■a 

•a 

1 

a 

• 

t 

3. 

■g 

1 

i 

1 

1 

S 

• 

s 

s. 

"S 

i. 

8 

i 

e 

I 

1 

S. 

i 

s. 

! 

i. 

e 

1 

£ 

Q 

£ 

Q 

£ 

Q 

CL 

Q 

£ 

Q 

£ 

Q 

£ 

Q 

£ 

Q 

£ 

Q 

£ 

Q 

£ 

Q 

^ 

Q 

£ 

Q 

HARRISBURG   NORTH 

•  70 

-2.33 

2.79 

•  25 

4^97 

1.66 

2.86 

-    ^78 

.74 

-3.57 

4.60 

•  52 

•  18 

-4^00 

na.M 

6.66 

3. it 

•  34 

6.47 

3.11 

1.80 

-1.24 

•  22 

-2.78 

E39.48 

-    2.12 

HAULEV 

.6fi 

-2.10 

1.74 

-    .Bt 

2^99 

-    .17 

2.52 

-    .81 

1.61 

-2.37 

2.99 

-    ^87 

2^17 

-2^26 

E18^09 

13.99 

2.87 

-    .66 

10.70 

7.47 

3.87 

.80 

•  80 

-2.15 

E51.01 

10.01 

HAWLEY    1    S    DAM 

•  57 

U51 

3^02 

2.40 

1.30 

2.76 

2^27 

18^76 

2.77 

12.50 

3.56 

•  68 

52.09 

HOLLISTERVILLE 

•  63 

-2^00 

2>2S 

-    .43 

3^56 

.00 

3.07 

-    .68 

2^18 

-2.01 

1^92 

-2^45 

1^19 

-3^99 

17.70 

13.96 

2.73 

-    .84 

11.13 

7.97 

3.80 

.48 

1^13 

-1.86 

51^49 

8.15 

HOLTWOOO 

•  31 

-2.69 

2^11 

-    .30 

4^39 

1.41 

2.76 

-    .15 

U61 

-1.53 

5^48 

2.13 

•  64 

-3^35 

12.23 

8.18 

1.45 

-1.18 

3.28 

.64 

1.24 

-1.24 

•  12 

-2.42 

35^52 

-      .50 

HONESDALE    4    NW 

•  ei 

3^03 

4>56 

3.41 

2^84 

2^68 

1^68 

17.06 

4.26 

11.23 

3.65 

1^19 

56.40 

HOOVERSVILLE 

1.21 

3.27 

5^51 

5.11 

4<13 

6^26 

6^06 

6.17 

3.00 

2.78 

2.74 

•  45 

44.69 

HOP    BOTTOM    2    SE 

.64 

3^09 

2  •56 

2.31 

2^62 

•  78 

•  55 

8.54 

3.99 

6.93 

.94 

•  35 

E33.50 

HUNTINGDON 

•  57 

-2.51 

2^52 

-    .03 

5^25 

1.78 

3.88 

.44 

•  73 

-3.43 

3^21 

-    .92 

2.26 

-1^75 

7.24 

3.33 

2.20 

-1.07 

4.69 

1.76 

2.86 

•  28 

•  22 

-2.68 

36.63 

-   4.80 

HUNTSDALE 

•  40 

2^31 

4^14 

2.71 

1.13 

4^33 

.69 

9.65 

2.31 

6.48 

1.63 

•  14 

34.92 

HYNDMAN 

•  40 

-2.42 

2^44 

•  26 

5^43 

2.30 

2.44 

-    .91 

1^84 

-1.36 

5^64 

1.57 

2.87 

-    ^38 

6.79 

2.90 

2.21 

-    .58 

1.36 

-1.62 

1.96 

-    ^20 

•  28 

-2.24 

33.66 

-    2.66 

INDIANA    3    SE 

:    2.08 

-1.57 

3.47 

•  56 

5.00 

1.08 

3.96 

-    •Ol 

^•74 

-1.46 

4^30 

-    .61 

4.56 

-    ^04 

5.93 

1.89 

2.82 

-    .90 

4.38 

.99 

3.36 

•  42 

•  58 

-2.72 

E43.17 

-    2.36 

IRNIN 

:    1^19 

-1.77 

E    4^12 

1^66 

4.59 

1.12 

4.07 

•  77 

2^29 

-1.23 

4^09 

-    .36 

2.25 

-U73 

5.77 

1.90 

2.30 

-    .56 

4.23 

1.45 

3.48 

•  91 

•  41 

-2.51 

E38^79 

-       .35 

JAMESTOWN    2    NW 

1^93 

-    ^62 

2^36 

•  28 

4.75 

1.91 

4.26 

•  96 

4^41 

•  44 

2^27 

-1.39 

6.35 

2^46 

6.51 

2.78 

2.15 

-1.27 

5.15 

2.28 

3.07 

.45 

•  82 

-1^43 

44^03 

6.85 

jm    THORPE 

•  73 

-2^88 

2^78 

-    ^64 

4.24 

.03 

3.31 

-    ^53 

2^07 

-2.27 

3^41 

-    .98 

3.14 

-2^21 

14.13 

9.36 

3.10 

-    ^92 

9.84 

6.05 

2.79 

-    .92 

•  34 

-3^46 

49^  88 

.63 

JOHNSTOWN 

1.23 

-2^65 

i    4.38 

•  82 

6.33 

2.17 

4.10 

•  05 

2*44 

-2.03 

4.97 

-    .06 

5.34 

•  89 

3.50 

-    .87 

2.37 

-1^06 

3.37 

.37 

3.32 

.35 

•  44 

-3^14 

E41^79 

-    5.35 

<ANE       1    NNE 

2^23 

-U42 

2.62 

-    .33 

I    5.91 

2.09 

2.96 

-    ^99 

2.01 

-2.71 

2.44 

-2.21 

1.39 

-3^02 

4.47 

.84 

2.04 

-1.66 

7.72 

4.14 

3.16 

-    .39 

1^29 

-2^00 

E38^23 

-    7.66 

KARTHAUS 

^•13 

2.79 

5^47 

2.63 

.94 

3.88 

2.65 

4.03 

3.39 

6.57 

2.41 

•  54 

36^35 

KEATING    SUMMIT 

1^89 

2.61 

6^28 

2.50 

1.75 

2.22 

3.79 

6.95 

2.89 

8.15 

3^67 

1^31 

43^01 

KEGO 

•  50 

2.36 

5,87 

4.56 

1.35 

4.93 

5^02 

5.84 

2.01 

1.89 

1^99 

•  06 

E36^40 

KITTANN1N6   LOCK    7 

U5S 

-1.T7 

3.28 

•  69 

4^66 

1.04 

3.28 

-    ^07 

1.81 

-2.iB 

3.30 

-    .88 

4^33 

•  44 

5.64 

1.85 

3.03 

.45 

3.84 

..50 

2^92 

.14 

.34 

-2^74 

37i96 

-    2.73 

KRE6AR    4    SE 

3,45 

4.51 

e^83 

4.49 

2.67 

4.60 

6^25 

6.51 

3.04 

4.17 

3^95 

1.87 

54.34 

KRESGEVILLE    3    W 

•  65 

2.55 

4.98 

2.99 

1.29 

3.04 

•  79 

17.59 

3.05 

9.59 

2^53 

.37 

49.62 

LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 

2^02 

2.29 

3.84 

E    2.43 

3.03 

2.29 

3^71 

6.64 

1.76 

7.91 

E    3^59 

1.45 

E41.96 

LAKEVILLE    I    NNE 

.69 

-2^01 

2.22 

-    ^37 

3.86 

.32 

2.68 

-I^IO 

1.93 

-2,36 

2.24 

-2.21 

U62 

-3.44 

19^26 

15.09 

E    3.59 

-    .02 

10.97 

7,69 

4^55 

1.27 

.98 

-l^SB 

E54.59 

10.88 

LANCASTER    2NE    PUMP    STA 

•  47 

-2^69 

2.29 

-    ^32 

5.59 

,2^14 

2.76 

-.  '69 

1.85 

-1^69 

4.59 

.58 

•  60 

-3.77 

12^99 

8.69 

1.73 

-1.59 

4,80 

1.67 

1.50 

-1^21 

•  16 

-2^96 

39.33 

-    1.84 

LANDISVILLE 

•  51 

2.28 

4.67 

2.23 

1.54 

4.43 

1^37 

12^08 

U71 

4.01 

1.56 

•  22 

36.61 

LATROBE 

;    1>71 

4.14 

4.77 

4.25 

2.37 

4.07 

4^78 

5^94 

1^70 

3^60 

3.58 

E      ^41 

E41.32 

LAWRENCEVILLE    2    S 

•  55 

-1^32 

1.69 

•  19 

3.31 

•  87 

1.43 

-1^42 

1.67 

-2.26 

1.74 

-2.07 

2^78 

-1.30 

6^62 

2^81 

1^82 

-1.28 

9^04 

6.27 

2.49 

•  21 

1^01 

-    ^92 

34^35 

-      .22 

LEBANON    2    NW 

•  29 

-3^06 

2.99 

-  •oe 

4.40 

.61 

2>62 

-    ^84 

1.59 

-2.42 

6.02 

•  89 

•  09 

-4.46 

12.18 

7.92 

2^85 

-    .54 

E    6^33 

2.82 

E    1.78 

-1^23 

E      ^15 

-3^19 

E40^29 

-    3.36 

LEHIGHTON 

1^03 

-2^91 

2.47 

-    104 

4.68 

.63 

3*38 

.17 

2.51 

-2.26 

3.47 

-1^44 

2.76 

-3.18 

16.00 

10.40 

3^14 

-    .60 

9^51 

5.85 

2.52 

-1^42 

•  66 

-3^00 

51^02 

2.30 

LE    ROY 

•  45 

1.99 

2.98 

2^05 

2.73 

.92 

3.20 

6.65 

1^61 

7.03 

E    1.76 

•  15 

E31^57 

LEWIS    RUN    3    S 

2>16 

2.27 

5.85 

2.18 

3.00 

2.73 

4.81 

6.62 

1^72 

7.98 

3.71 

1^*7 

44^S0 

LEWISTOWN 

•  55 

2.14 

4.12 

2.76 

.76 

2.90 

2.28 

9.66 

1^78 

6.82 

2.11 

•  22 

36^  19 

LINESVILLE    5    WNW 

1^63 

-    ^82 

2.27 

-    •OS 

4.01 

.90 

3.62 

.10 

2.02 

-1.83 

1.75 

-2.03 

3.0S 

-    .67 

6.27 

2.58 

2.57 

-1.27 

5.48 

2.39 

3.89 

•  69 

E    1^87 

-    ^78 

E3e^66 

-      .79 

LOCK      HAVEN 

1.26 

-U65 

3.02 

•  52 

5.25 

1.76 

2.88 

-    .49 

2.11 

-2.00 

2.98 

-1.10 

2^33 

-1.84 

8.82 

4.78 

3.62 

.30 

6.76 

3.59 

3.46 

•  85 

•  40 

-2^50 

42^90 

2.24 

LONG    POND    2    W 

1.23 

3.00 

4.29 

3.47 

1.26 

3.16 

•  75 

19.62 

3.29 

12.42 

3.30 

•  93 

56^  74 

MADERA 

U57 

2.68 

4^e8 

3.39 

1^03 

3.34 

2^91 

3.88 

3.40 

4.06 

2.13 

•  55 

34>02 

MAHAFFEY 

i^es 

3.50 

5^40 

3.80 

1^35 

5.85 

2^36 

3.67 

3.77 

5^09 

3.49 

•  59 

40^62 

MAPLE    GLEN 

•  67 

1^71 

4^67 

2.46 

1^04 

3.78 

•  51 

16.76 

1.94 

6^48 

1.61 

E      ^32 

E42^15 

MAPLETON    DEPOT 

•  53 

2^52 

4.51 

3.87 

•  60 

3.40 

•  66 

8.84 

1.36 

4^45 

2.39 

•  16 

33^39 

MARCUS    HOOK 

.65 

-2^60 

2^98 

.33 

4.69 

1.03 

2.12 

-1.36 

1^15 

-2.61 

5.38 

1^78 

1^24 

-2.98 

6.44 

.99 

1.86 

-1.25 

3^38 

.85 

1.36 

-1^87 

•  28 

-2^68 

31^73 

-10.37 

MARION    CENTER    2    SE 

2.12 

;    3.69 

5<23 

3.71 

US9 

5.43 

U97 

4.47 

3^69 

5*06 

3.32 

•  75 

E41^03 

MARTINSBUR6   CAA    AP 

•  4« 

2^66 

4^59 

5.32 

1^48 

2.26 

2.32 

6.58 

1^63 

2^69 

2.33 

•  19 

32^49 

MATAMORAS 

•  99 

-1^62 

2^65 

•  12 

3^40 

.25 

3.03 

-    .45 

1.28 

-2.46 

3.36 

-    .69 

2.10 

-1.89 

16.83 

13.03 

2^97 

-    .62 

11^48 

8.33 

3.50 

•  43 

•  73 

-2^32 

52^31 

12.02 

MAYBURG 

2^16 

2^84 

6^42 

4.06 

5.06 

3.39 

3.63 

4.55 

2^94 

6^67 

3.67 

1^12 

46^61 

MC    C0NNELLS8UR6 

•  22 

-2^30 

;    2^27 

.06 

5^94 

2.39 

3.17 

.08 

U36 

-3.91 

5.08 

.51 

2.29 

-    .90 

•  18 

-2^67 

MC    KEESPORT 

1^04 

-U45 

3^62 

1.62 

4^70 

1.27 

3.44 

.26 

1.52 

-1.96 

4.06 

.33 

4.61 

1.02 

7^17 

3.52 

1^92 

-1.01 

3^21 

.91 

3.18 

.61 

•  51 

-1^96 

39^07 

3.19 

MEADVILLE    1    S 

2^26 

-  ,e9 

2^81 

•  14 

4^84 

1.57 

3.38 

•  02 

3.84 

-    .28 

2.63 

-1.48 

6.96 

2^73 

6^78 

2.16 

•  •9e 

-1^54 

6^69 

3.30 

3.72 

•  30 

1^37 

-1^64 

46^25 

4.39 

MEOIX    RUN 

1^43 

2^45 

4^71 

2.83 

1.64 

2.53 

2.52 

4^96 

2^00 

6^64 

3.01 

•  83 

35^57 

MERCER    2    NNE 

i    2^21 

:    3^61 

;    5^75 

4.35 

3^61 

2.61 

2.42 

6.40 

2^03 

5^29 

3.16 

1^12 

E42l56 

MERCER    4    NW 

i    2^21 

;    3^33 

MERCERSBURG 

•  16 

2^42 

:    5^e0 

3.92 

2^38 

5.54 

2.97 

8.24 

2^38 

4^79 

1.46 

•  10 

E40^18 

MEYERSDALE 

1^02 

2^78 

6^13 

2.65 

3^13 

5.00 

4.42 

4^88 

2.50 

2^26 

1.51 

•  31 

36^59 

MIDOLETOWN   OLMSTED    FLO 

•  63 

-2^22 

2^79 

•  44 

4^91 

1.40 

2.21 

-1^17 

1.33 

-2.85 

4.00 

.11 

T 

-3^73 

S^13 

4.09 

3.12 

-    .17 

5^68 

2.30 

1.77 

-1^17 

•  31 

-2^40 

35<08 

-    5^37 

MIDLAND    DAM    7 

1^23 

-1^44 

2.93 

•  72 

4^24 

.64 

3.63 

•  06 

1.87 

-2.62 

2.98 

-1.02 

3.83 

•  24 

5^75 

2.09 

2.25 

-    .30 

3.16 

.06 

2.77 

.23 

•  26 

-2^12 

34^90 

-    3^35 

MILANVILLE 

•  87 

3.28 

4^33 

3.07 

2.38 

3.69 

1^84 

14^86 

3.81 

9.13 

3.03 

1^06 

51^35 

MILLHEIM 

•  65 

2^35 

3^63 

3.16 

•  90 

3.37 

1^76 

7^77 

2.32 

7.27 

2.63 

•  39 

36^20 

MILLVILLE    2    SW 

•  78 

2.67 

3^oa 

2.60 

2^32 

3^32 

2^75 

7^16 

2.57 

9.13 

3.35 

•  31 

40^04 

MILROY    3    NE 

•  70 

E    2.09 

;  5^i8 

1.55 

•  60 

2^93 

2^44 

6^53 

E    2.25 

7.76 

2.91 

•  24 

E35^36 

MONTROSE    1    E 

•  65 

-U9e 

;    3^34 

1^04 

:    2^74 

-    .14 

E    2.57 

-    ^87 

;    U49 

-2.63 

4^12 

.13 

U05 

-3^06 

7^50 

3.37 

2.85 

-    .98 

8^73 

5.19 

2.16 

-    .71 

•  96 

-1.68 

E38.16 

-    2^32 

MORGANTOHN 

•  50 

2^44 

4^95 

2.51 

2^88 

6.64 

U53 

ia^i5 

1.73 

4^22 

1.64 

•  24 

46.43 

MT    GRETNA    2    SE 

•  55 

2^42 

4^79 

2.22 

1^77 

1.69 

.05 

13^14 

2.66 

6^B0 

E    1.95 

•  21 

E38.15 

MT .POCONO    2    N    AP 

•  76 

-2^59 

2^66 

-    ^28 

4^48 

.53 

4.07 

•  18 

2^25 

-2^10 

3.00 

-2.08 

2.03 

-3^23 

23^66 

19.22 

3.44 

-1.35 

12^57 

8^06 

E    3.24 

-    .11 

•  56 

-3.00 

E62.74 

13^26 

MUHLEN6UR6    L    SE 

1^01 

1^92 

:    3^96 

:    3.52 

2^40 

2.62 

1.37 

12^76 

3.50 

lO^lS 

3.03 

•  95 

E47.19 

MYERSTOWN 

•  54 

2^57 

3i69 

2.59 

1.56 

4.84 

T 

13^17 

2.42 

5^60 

1.86 

•  08 

38.94 

NATRONA    LOCK    4 

1^39 

-1^73 

3^40 

•  79 

4.37 

.63 

4.24 

.64 

2^35 

-1^62 

3.60 

-1.04 

3.16 

-    ^99 

S^25 

4.68 

3.12 

.45 

3.95 

l.OS 

3.07 

•  20 

•  IS 

-2.61 

40.94 

•  45 

NESHAMINY    FALLS 

•  49 

-2^77 

2^76 

-    ^04 

5.62 

2.17 

2.09 

-1.36 

1^50 

-2.29 

4.07 

-    .08 

1.92 

-2.92 

E13^46 

8.77 

1^91 

-1.73 

7.61 

4^43 

1.43 

-1^54 

•  29 

-2.74 

E43.15 

-      •lO 

NEWBURG    3    W 

1^16 

:    2^19 

6^15 

4.43 

2.23 

4.42 

3.53 

9^31 

2^45 

4.88 

1.78 

•  12 

E42.69 

NEW    CASTLE    1    N 

1^65 

-U09 

3^39 

1^03 

5.47 

2.43 

4.58 

1.49 

1.19 

-2.36 

2.61 

-1.54 

3.64 

-    .52 

4^46 

1.15 

1.20 

-1.76 

4.05 

1^34 

3.61 

1^11 

•  67 

-1.91 

36.81 

-       ^63 

NEWELL 

•  66 

-2.12 

3^61 

1^61 

4.97 

1.92 

2.46 

-    .78 

2.38 

-    .91 

3.51 

-  •ei 

5.31 

1.68 

6^33 

2.76 

2.99 

-    .01 

2.97 

•  39 

2.10 

-    .49 

.14 

-2.29 

37.67 

1^15 

NEW    PARK 

•  36 

-2^69 

2^28 

-    ^34 

6.79 

3.40 

3.15 

-    ^62 

3.00 

-    .97 

6.37 

2^30 

.52 

-3^67 

IB^IO 

13.26 

1.94 

-1.63 

7.00 

3^56 

1.12 

-2.13 

•  09 

-2.85 

60.72 

7.42 

NEWPORT 

•  55 

-2^42 

2^02 

-    •IT 

4.15 

.66 

1.90 

-1^60 

.60 

-3.81 

5.01 

U40 

1.37 

-3^14 

9^07 

4.84 

1.60 

-1.54 

5.86 

2^42 

2.02 

-1.32 

•  31 

-2.72 

34.36 

-    7.38 

NEW    STANTON 

•  64 

-2^77 

3^48 

•  64 

4.49 

.92 

2.37 

-1^38 

2.72 

-1.32 

3.27 

-1.20 

2^89 

-U13 

4^43 

.21 

2.27 

-    .92 

3.89 

•  90 

1.40 

-1^29 

•  45 

-2.67 

32.30 

-10.01 

NEW    TRIPOLI 

;    •?? 

3il0 

5.21 

3.34 

2.46 

3.15 

1.03 

12^46 

3.64 

8.06 

2.71 

E       ^43 

E46.36 

NORR I STOWN 

•  56 

2(46 

4.92 

2.43 

•  86 

3.90 

•  76 

14^23 

1.95 

5.79 

1.49 

•  27 

30.62 

NORTH    EAST    2    SE 

1^65 

2^36 

3.93 

3.07 

2^78 

1.69 

2  •55 

6^4B 

2.06 

7.15 

3.80 

1^90 

38.42 

ORWELL    3    N 

•  76 

3^52 

2.49 

2^18 

2^04 

1^87 

1^S6 

5^95 

2.78 

8.31 

2.10 

•  90 

34^46 

PALM 

1^12 

3^09 

5.19 

4^54 

U66 

4.96 

1^60 

17^42 

2.69 

8.76 

1.91 

•  36 

53^2e 

PALMERTON 

•  69 

-2.16 

2.71 

•  49 

4.03 

•  93 

2^99 

-    •OB 

2^63 

-1.31 

2.44 

-1.80 

2^12 

-2^61 

13^82 

9.74 

3.25 

-    .44 

6.86 

3^69 

2.19 

-    ^94 

•  41 

-2.32 

44^14 

3.20 

PARKER 

1^70 

-1.79 

2.93 

•  03 

4.65 

•  99 

3^94 

•  44 

3^15 

-    ^79 

3^73 

-    .49 

2.13 

-2^00 

4^39 

•  68 

2.48 

-    .77 

3.70 

•  83 

3.12 

•  11 

•  59 

-2.61 

36^51 

-    5.47 

PAUPACK    2    WNW 

•  66 

-1.67 

2.23 

-    ^35 

3.54 

•  18 

2^53 

-1^03 

:  i^68 

-2.46 

2^52 

-1.66 

2.22 

-2^33 

19^98 

15^60 

2.91 

-    .77 

10.19 

6^61 

3.58 

.29 

•  82 

-2^20 

E52^96 

10.12 

PECKS      POND 

•  74 

2.66 

4.24 

2^81 

1^66 

2^25 

.90 

20»78 

3.31 

11.42 

3.79 

•  60 

55^35 

PHIL    DREXEL    INST   OF    TE 

.55 

2.62 

4.79 

2^31 

Ii44 

3^56 

.67 

10.32 

1.80 

6.74 

1^39 

•  24 

35^43 

PHILADELPHIA    WB    AP 

.45 

-2.92 

2.49 

-    ^53 

4.80 

1^48 

1^93 

-1^45 

•  91 

-2.67 

4^06 

.19 

1.0* 

-3^16 

9.70 

5^12 

1.71 

-1.75 

4.53 

1^93 

U16 

-1.92 

•  25 

-2^42 

33^03 

-    8.10 

PHILADELPHIA    PT    BREEZE 

•  45 

2>69 

4.62 

2^12 

1^04 

4^26 

1.30 

9.99 

1.46 

4.52 

1.25 

•  26 

33^  96 

PHILADELPHIA    SHAWMONT 

•  47 

-2.S6 

3.03 

-    •OS 

4.84 

1^25 

2^68 

-  •ee 

2.24 

-1.40 

3.83 

.29 

2.74 

-U85 

13.13 

8.27 

2.11 

-1.18 

5.91 

2^80 

.80 

-2^28 

•  27 

-3.19 

42^05 

-      .86 

PHILADELPHIA    CITY 

•  48 

-2.91 

i    2.60 

-    ^43 

:    4.80 

1.43 

:    2^22 

-U16 

1^57 

-2^01 

3.99 

.02 

1.37 

-2^84 

8^93 

4.31 

1.41 

-2.02 

4.82 

2^21 

1.30 

-U78 

•  23 

-2.54 

E33.72 

-    7.72 

PHILIPSBURG   CAA    AP 

1^47 

3,1S 

4.50 

3^44 

U12 

4^19 

3.84 

4^35 

2.96 

8.74 

3.32 

•  72 

41.80 

PMOemxVlLLE    1    E 

•  54 

-3.05 

2^74 

-    .26 

5.52 

1.87 

2.62 

-    .76 

1.61 

-2.62 

4^69 

.72 

.83 

-3^99 

14^37 

9.65 

2.27 

-1.13 

5.57 

2^48 

1.33 

-2^00 

•  35 

-2.86 

42.34 

-    1.95 

PIKES    CREEK 

.77 

3^33 

4.00 

3.22 

3.28 

2.21. 

2.00 

10^11 

3.69 

9.88 

3.05 

.74 

46.30 

PIMPLE    HILL 

U24 

3.70 

4.81 

3.92 

1.55 

3^52 

.25 

19^89 

3.16 

13.30 

3.38 

.94 

59^66 

PINE    GROVE    1    NE 

•  56 

-2.63 

3.01 

.40 

3.96 

•  31 

2.90 

-    .76 

.97 

-3,48 

4^36 

-    .27 

.22 

-4^77 

12.48 

6.57 

2.44 

-1.26 

8.64 

4*80 

2.23 

-'•60 

•  20 

-3.02 

41^97 

-    3.71 

PITTSBURGH    WB    AP    2 

1^34 

-1^43 

3.24 

•  87 

3.69 

•  49 

2.61 

-    •SB 

2.69 

-1.18 

3^20 

-    .87 

3.61 

-    ^30 

6.77 

3.64 

1.75 

-1.22 

2.79 

•  35 

2^89 

•  30 

•  40 

-2.11 

34  •88 

-   2^04 

PITTSBURGH    WB    CITY 

1^02 

-1^81 

3.32 

•  97 

4.49 

1.08 

4.13 

1^05 

1.71 

-1.78 

3^94 

.11 

2.23 

-1^49 

8.17 

5.09 

1.84 

-    .93 

3.27 

.78 

2.90 

•  29 

•  17 

-2.40 

37^19 

•  96 

PLEASANT    MOUNT    1    W 

1^12 

-2^50 

3.39 

•  39 

3.85 

-    .12 

3.18 

-    ^67 

2.32 

-2.31 

3^82 

-    .50 

1.86 

-3^21 

12.97 

8.86 

3.63 

-    .24 

10.47 

6.61 

2.90 

-1^02 

1^61 

-1.66 

51^12 

3^63 

PORT    CLINTON 

.69 

-2^83 

3.23 

-    .09 

4.19 

.32 

3.28 

-    ^86 

1.08 

-3.06 

3.67 

-    .79 

.26 

-4.64 

10.76 

6.59 

2.67 

-1.33 

E    4.91 

.94 

2.25 

-  •se 

•  28 

-3.33 

E37^27 

-10^69 

PORTLAND 

.60 

2^39 

3.67 

.64 

3.20 

1.07 

POTTSTOWN 

.66 

-2^67 

3^30 

.12 

5.10 

1.46 

4.19 

l^OO 

1.67 

-2.66 

5.00 

1.21 

.39 

-4.62 

15.31 

11.52 

1.60 

-1.65 

5.85 

2.88 

1.22 

-1^90 

.37 

-2.90 

44^56 

2^01 

POTTSVILLE    PALO    ALTO    B 

•  67 

3^01 

3.93 

2.84 

2.43 

4.17 

2.16 

13.63 

2.60 

8.40 

2.22 

.25 

46^31 

PUTNEYVILLE    2    SE    DAM 

1^56 

2.63 

4.92 

3.36 

2.54 

3.37 

2.75 

6.30 

2.98 

5.30 

E    2.84 

E      .38 

E39>14 

QUAKERTOWN    I    E 

•  78 

-2.68 

i    3.11 

-    .21 

4.85 

1.25 

2.21 

-1^20 

1.57 

-2.54 

3.87 

-    ^09 

•  36 

-4.60 

11.37 

6^88 

2.00 

-1^62 

7.88 

4.65 

E    1.88 

-1^40 

E      .53 

-2.86 

E40^41 

-    4^52 

RAYMOND 

:    1^24 

2.07 

4.50 

1^57 

2^61 

2.61 

2^23 

6.73 

2.45 

9.11 

2.64 

1.53 

E39^19 

READING   we    CITY 

.57 

-2.58 

3.07 

•  39 

4.56 

1.27 

3^14 

-    •lO 

1^54 

-2.15 

5.03 

1.27 

U51 

-2^92 

14.85 

10^97 

2.07 

-1^21 

5.63 

2.93 

1^75 

-1^30 

.17 

-2^63 

43^  96 

3^94 

RENOVO 

1.03 

-1.61 

1.86 

-    ^41 

4.21 

1.12 

2^32 

-l^OO 

1^07 

-2.89 

2^19 

-1.90 

I^e3 

-2^29 

6.64 

3^13 

2.64 

-    .29 

6.10 

3.06 

2^57 

-    •IB 

.39 

-2.20 

32^85 

-    5^46 

REW 

1.90 

2^49 

5^28 

2^15 

2^37 

U74 

3.28 

7.22 

1^82 

7.96 

4^48 

1.22 

41^91 

RICES    LANDING    L    6 

.64 

4^04 

5.63 

2^82 

3^39 

3^67 

4.51 

4.18 

1^67 

2^96 

2^48 

.31 

36.40 

RIOOWAY    3    W 

1.67 

-1.27 

1^96 

-    ^37 

5.10 

1.99 

3^32 

•  10 

2^65 

-1.37 

2^49 

-1^75 

2.71 

-l.il 

3.64 

•  39 

1^47 

-1.81 

6^2e 

3.25 

3^87 

•  34 

.94 

-1.77 

36.10 

-    3^26 

RUSH 

.66 

3^11 

2.97 

2^45 

2^81 

2^67 

1.52 

8.18 

2.74 

8^24 

2^60 

1.24 

39^39 

RUSHVILLE 

.66 

2^61 

2.32 

2^15 

3^18 

2^21 

1.62 

7.25 

2^82 

8^03 

1.80 

•  89 

35.74 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


May 


August 


September 


SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 

SCHENLEY  L  5 
5CRANT0N 

SCRANTON  WB  AIRPORT 
SELINSGROVE  CAA  AP 
SHAMOKIN 
SHIPPENSBUR6 
SMIPPINGPORT  WB 

SINNEMAHONINO 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOMERSET  MAIN  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 

SPRINGBORO 
SPRING  GROVE 
SPRINGS  1  5W 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 

STR0UDSBUR6 
STUMP  CREEK 
SUN8URY 
SUSQUEHANNA 
SUTERSVILLE 

TAMAQUA 

TAMAQL'A  <*  N  0AM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  4  W 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOINT  4  NE 

TYRONE  4  NE  BALO  EAGLE 

UNION  CITY 

UNIONTOWN 

UPPER  DARBY 

UTICA 

VANDERGRIFT 
VIR6INVILLE 
VOWINCKEL 
VOWINCKEL  1  SW 
WARREN 

WATSONTOWN 
WAVNESBURG  2  M 
WELLS&ORO  3  S 
WELLSVILLE 
WERNERSVILLE  1  W 

WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  E 
WEST  HICKORY 
WHITESeuRG 
WILKES  6ARRE 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

WOLFSauRG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

YORK  HAVEN 


SECTION    AVERAGE 


-1.62 
-2.43 
-2.16 
-2.60 


-2.091    2.32 


1.44 
2.07 
2.43 


-1.58 
-    .09 


-  .84:    2.06 

-1.24 

-  .60 
-1.86 
-1.00 


4.02 

1.07 
6.62 
1.10 
1.12 
1.68 

.22 


-1.5i;   1.93 


11.76 

10.79 
10.97 
B.96 


-4.54 

-    .87 
-2.87 


2.74 
2.25 
3.41 


6*50 
3.69 
5.60 


10.64   .  2.17 


11.39 

6.97 
7.67      ' 
4.82 
10.51      I 
6.79      ' 

11.16      I 
14.88    10.26 


E39.31 
36.70 
35.54' 

38.641 
E39.20 

36.46 


34.76 
34.41 
E41.30 
42.93 
46.65 


36.94 
43.55 
E39.72 
43.66 

45.91 
35.67 
43.69 
40.00 
35.74 


44.30 
34.73 
46.36 


37.33 
E40.44 
39.6 
39.53 


E37,e3 

41. 1( 

- 

05 

32.46 

- 

4 

18 

33.5: 

46.12 

E40.81 

. 

7 

06 

42.73 

- 

1 

28 

41.6C 

E36.73 

39.15 

04 

35.30 

37.46 

- 

2 

03 

32.90 

37.0] 

- 

3 

40 

33.69 

- 

6 

02 

40.61 

_ 

9 

.27 

44.50 

- 

5 

>2B 
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Table  3 

1 

hiMi' 

JiK/ 

a 

UHl 

1^ 

tAl 

K 

EMI 

lib 

AJ> 

JL 

»     tt\ 

.E. 

biZE 

L 

)Ari 

A. 

PENNSYLVANIA 
1955 

Last  spiing  mumnum  of 

Number  of  days 
between   dates 

16'  or 

20°  01 

24*  or 

28°  or 

32- or 

32- or 

28- or 

24"  or 

20°  or 

16°  or 

I 

1 

t 

0 

S 

0 

Station 

1 

Q 

■a 
1 

s 

a 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

1 

0 

s 

1 

0 

b 

1 

s 

CM 

-1 

0 

J3 

1 

d 

S 

S 

<3 

d 

a 
f2 

1 

s 

a 

i 

1 

d 

a 

d 

0 

a 

S 

a 

i 

a 

d 

a 
e2 

1 

d 

0 

ALBION 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

100 

7-22+ 

-  2 

2-   3 

3-   8 

15 

3-27 

18 

3-29 

22 

3-31 

28 

4-   8 

30 

10-23 

29 

10-26 

28 

11-25 

24 

11-28 

16 

11-28 

16 

265 

246 

241 

209 

198 

ALLENTOWN   GAS    CO 

101 

7-23 

0 

2-   3 

3-   8 

16 

3-   9 

19 

3-28 

24 

3-29 

25 

4-   8 

32 

10-23 

32 

11-20 

28 

11-28 

13 

11-29 

13 

11-29 

13 

266 

265 

246 

236 

198 

ALTOONA   HORSESHOE   CURVE 

96 

8-  2 

-   5 

2-   3 

3-27 

13 

3-29 

20 

3-30 

24 

4-   8 

25 

4-   8 

25 

10-22 

29 

11-   1 

28 

11-10 

20 

11-10 

20 

11-28 

10 

246 

226 

225 

207 

197 

ARENDTSVILLE 

101 

8-   3+ 

-   6 

2-   3 

3-   8 

13 

3-27 

19 

3-29 

24 

3-29 

24 

4-   8 

30 

10-23 

30 

11-   6 

25 

11-21 

23 

11-29 

12 

11-29 

12 

266 

247 

237 

222 

198 

ABTEHAS    1    WNW 

99 

8-   1 

-   5 

2-   3+ 

3-27 

13 

3-29 

19 

3-30 

21 

4-   7 

28 

4-  9 

29 

. 

. 

. 

11-  4 

19 

11-10 

15 

228 

220 

_ 

. 

. 

BAKERSTOWN   3  WNlt 

96 

7-23+ 

-  4 

1-28+ 

2-14 

12 

3-28 

19 

3-30 

22 

4-   8 

25 

5-   9 

32 

11-   1 

31 

11-   6 

24 

11-   6 

24 

11-28 

10 

11-28 

10 

287 

245 

221 

212 

176 

BEAVERTOWN 

99 

8-   5 

-13 

2-   3 

- 

3-29 

20 

4-   5 

23 

4-   9 

26 

4-   9 

26 

_ 

_ 

11-28 

22 

11-29 

14 

11-29 

14 

- 

245 

237 

_ 

- 

BEI.I.FFONTE  4   S 

98 

8-   3+ 

-   5 

2-  3+ 

3-   8 

12 

3-28 

20 

3-31 

24 

4-   8 

26 

4-   9 

30 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   6 

21 

11-10 

20 

11-29 

10 

266 

227 

220 

197 

196 

BERWICK 

100 

8-   5+ 

-11 

2-  3 

3-28 

14 

3-28 

14 

3-31 

23 

4-   8 

27 

4-   9 

32 

10-23 

30 

11-   9 

25 

11-28 

21 

11-29 

11 

11-29 

11 

246 

246 

242 

215 

197 

BETHLEHEM   LEHIGH   UNI 

101 

7-  4+ 

0 

2-   3 

3-   8 

15 

3-   8 

15 

3-28 

24 

3-29 

27 

4-   8 

31 

10-23 

32 

11-20 

27 

11-25 

24 

11-28 

16 

11-28 

16 

265 

265 

242 

236 

198 

BLAIRSVILLE   6   ENE 

92 

8-  4 

-   6 

2-   3+ 

3-28 

14 

3-29 

18 

4-   8 

21 

4-   8 

21 

5-   9 

31 

10-22 

31 

10-25 

26 

11-   7 

24 

11-17 

20 

11-28 

5 

245 

233 

213 

200 

166 

BRADFORD   4   W   RES 

91 

7-  4 

-22 

2-  4 

4-   8 

15 

4-   8 

15 

5-   7 

24 

5-21 

28 

5-21 

28 

9-13 

30 

10-22 

26 

10-23 

23 

11-   6 

17 

11-10 

16 

216 

212 

169 

154 

115 

BROOKVILLE   CAA   AIRPORT 

93 

8-   2 

-20 

2-  4 

3-26 

14 

3-31 

20 

4-   8 

21 

5-18 

28 

5-21 

32 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   5 

23 

11-   6 

19 

11-28 

7 

247 

220 

211 

157 

154 

BORGETTSTOWN   2  W 

96 

8-  4+ 

-20 

2-   3 

3-30 

13 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

5-18 

28 

5-19 

32 

10-   9 

30 

10-22 

23 

10-22 

23 

11-   6 

18 

11-10 

16 

225 

2]  2 

197 

157 

143 

BURNT  CABINS   2  NE 

99 

7-28+ 

-  2 

2-   3 

3-28 

16 

3-29 

20 

3-31 

21 

4-   8 

28 

5-18 

32 

10-23 

29 

10-31 

27 

11-   6 

20 

11-   6 

20 

11-28 

10 

245 

222 

220 

206 

158 

BUTLER 

97 

8-  2+ 

-13 

2-   4 

3-27 

15 

3-28 

17 

3-31 

22 

4-   8 

25 

5-18 

32 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   6 

21 

11-10 

20 

11-28 

15 

246 

227 

220 

197 

157 

CANTON  1   NW 

96 

7-  4 

-   7 

12-21 

3-27 

16 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

4-   9 

26 

4-   9 

26 

9-14 

32 

10-23 

25 

11-   7 

22 

11-20 

20 

11-29 

5 

247 

226 

213 

197 

158 

CARLISLE 

102 

7-22+ 

-   3 

2-   3 

2-14 

4 

3-   8 

17 

3-   8 

17 

3-29 

25 

4-   8 

32 

10-26 

32 

11-   6 

28 

11-10 

23 

11-29 

13 

11-29 

13 

288 

266 

247 

222 

201 

CHAUBERSBURG    1    ESE 

99 

8-  2 

0 

2-  4 

3-   8 

15 

3-27 

20 

3-28 

23 

4-   8 

28 

4-   8 

28 

10-23 

31 

11-   1 

28 

11-   6 

24 

11-28 

15 

11-28 

15 

265 

246 

223 

207 

198 

CHESTER 

101 

7-23 

4 

2-   3+ 

2-14 

10 

3-   8 

20 

3-28 

22 

3-29 

26 

4-   8 

30 

11-   9 

30 

11-29 

15 

11-29 

15 

11-29 

15 

11-29 

15 

288 

266 

246 

245 

215 

CLARION    3    SW 

96 

7-27 

-23 

2-  4 

4-  8 

14 

4-   8 

14 

4-   9 

24 

5-18 

26 

5-21 

29 

10-   3 

32 

10-22 

24 

10-22 

24 

11-   6 

17 

11-10 

16 

216 

212 

196 

157 

135 

CLAYSVILLE    3   W 

98 

9-19 

-17 

2-  4+ 

3-30 

13 

4-   8 

19 

4-   8 

19 

5-18 

28 

- 

9-13 

30 

10-22 

23 

10-22 

23 

11-   6 

17 

11-10 

14 

225 

212 

197 

157 

- 

CLEARFIELD    8   NW    NURSERY 

- 

- 

- 

- 

3-30 

15 

4-   8 

19 

4-   8 

19 

5-18 

26 

5-18 

26 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COATESVILLE    1    SW 

100 

8-   3 

-   2 

2-   3 

3-   8 

14 

3-   9 

18 

3-28 

24 

3-31 

27 

4-   9 

30 

10-23 

29 

11-   8 

26 

11-10 

24 

11-29 

13 

11-29 

13 

266 

265 

227 

222 

197 

COLUMBIA 

103 

8-  2 

1 

2-   3 

2-14 

7 

3-   8 

18 

3-27 

22 

3-31 

28 

4-   9 

32 

10-23 

31 

11-   9 

27 

11-29 

13 

11-29 

13 

11-29 

13 

288 

266 

247 

223 

197 

CONFLUENCE   1    SW   DAM 

95 

8-   5 

-   8 

2-  4+ 

3-28 

14 

3-31 

20 

4-   2 

24 

4-   9 

27 

4-29 

30 

10-23 

29 

10-24 

25 

10-25 

18 

10-25 

18 

11-29 

9 

246 

208 

206 

198 

177 

CORRY 

93 

7-  4+ 

-10 

2-   4 

3-27 

16 

3-29 

19 

4-   8 

22 

4-   8 

22 

5-18 

32 

9-26 

32 

10-27 

28 

11-   6 

23 

11-17 

19 

11-28 

10 

246 

233 

212 

202 

131 

CODDERSPORT   2    NW 

93 

7-23 

-12 

2-  3 

3-28 

15 

4-18 

20 

4-18 

20 

5-   7 

27 

5-18 

29 

9-26 

30 

10-22 

28 

11-   6 

18 

11-   6 

18 

11-20 

16 

237 

202 

202 

168 

131 

DERRY 

- 

- 

-12 

2-  4 

3-27 

10 

3-28 

18 

3-31 

23 

4-   8 

26 

4-28 

30 

10-22 

29 

11-   1 

27 

11-   6 

21 

11-28 

11 

11-28 

11 

246 

245 

220 

207 

177 

DEVAULT   1   W 

99 

7-22+ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

11-12 

21 

11-29 

14 

11-29 

14 

. 

. 

_ 

. 

. 

DIXON 

98 

7-   6 

-16 

2-  3 

3-20 

16 

3-31 

19 

4-   5 

23 

5-10 

28 

5-20 

30 

10-22 

30 

10-23 

25 

11-   9 

24 

11-21 

19 

11-29 

11 

254 

235 

218 

166 

155 

DONEGAL 

90 

8-   3+ 

-16 

1-28 

3-30 

13 

4-   8 

17 

4-   8 

17 

5-18 

25 

5-18 

25 

9-13 

30 

10-22 

22 

10-22 

22 

11-   5 

17 

11-   6 

15 

221 

211 

197 

157 

118 

DONORA 

100 

8-   5 

-  2 

2-  4 

2-14 

15 

3-27 

17 

3-30 

23 

3-31 

27 

4-   8 

29 

10-25 

32 

11-10 

25 

11-28 

15 

11-28 

15 

11-28 

15 

287 

246 

243 

224 

200 

DU  BOIS  7  E 

94 

8-   5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-22 

27 

10-22 

27 

11-   6 

18 

11-   6 

18 

11-28 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

EAGLES  HERE 

91 

7-23+ 

-   9 

12-21 

3-29 

16 

4-  8 

19 

4-   9 

24 

4-   9 

24 

4-   9 

24 

10-22 

30 

10-25 

28 

11-   9 

23 

11-20 

19 

11-29 

2 

245 

226 

214 

199 

196 

EAST  BRADY 

98 

8-   1 

-15 

2-  4 

3-27 

13 

3-30 

20 

4-   8 

24 

4-   8 

24 

4-   9 

31 

10-22 

32 

11-   6 

25 

11-10 

22 

11-24 

20 

11-28 

13 

246 

239 

216 

212 

196 

EAST   WATERFORD    3    E 

- 

_ 

_ 

- 

3-28 

16 

3-29 

17 

4-   8 

22 

4-   9 

26 

4-   9 

26 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EBENSBURG 

92 

8-  2+ 

-14 

2-  4 

3-28 

15 

3-29 

17 

4-   8 

22 

4-   8 

22 

5-18 

29 

10-22 

29 

10-30 

28 

11-   1 

24 

11-   6 

19 

11-28 

6 

245 

222 

207 

205 

157 

EMPORIUM   1   E 

95 

7-   6+ 

-19 

2-  4 

3-29 

15 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

5-18 

27 

5-21 

31 

10-22 

29 

10-23 

22 

10-23 

22 

11-   6 

20 

11-29 

6 

245 

212 

198 

158 

154 

BPHRATA 

103 

8-  2 

-   5 

2-   3 

3-   8 

12 

3-28 

20 

3-29 

21 

4-   8 

25 

4-   9 

32 

10-22 

31 

11-   9 

26 

11-10 

24 

11-29 

11 

11-29 

11 

266 

246 

226 

215 

196 

ERIE  CAA  AIRPORT 

92 

8-   5 

-  4 

2-  4 

3-   8 

12 

3-27 

20 

3-30 

24 

3-30 

24 

4-   8 

30 

11-  4 

31 

11-17 

19 

11-17 

19 

11-17 

19 

11-28 

9 

265 

235 

232 

232 

210 

EVERETT   1    SW 

98 

7-  4+ 

-   7 

2-  4 

3-27 

13 

3-31 

18 

4-   5 

22 

4-   9 

28 

5-18 

32 

10-23 

27 

10-23 

27 

11-   2 

21 

11-   6 

20 

11-28 

12 

246 

220 

211 

197 

158 

FARRELL   SHARON 

99 

8-20 

-  4 

1-28+ 

3-27 

15 

3-28 

18 

3-31 

24 

4-   8 

28 

5-18 

32 

10-22 

30 

11-  4 

27 

11-17 

19 

11-17 

19 

11-28 

13 

246 

234 

231 

210 

157 

FORD  CITY  4    S  DAM 

95 

8-  4 

-18 

2-  4 

3-27 

14 

3-31 

20 

3-31 

20 

4-   8 

25 

5-18 

31 

10-22 

29 

10-23 

27 

11-  .6 

20 

11-   6 

20 

11-29 

7 

247 

220 

220 

198 

157 

FRANKLIN 

94 

8-   2+ 

-11 

2-  4 

3-27 

14 

3-30 

20 

4-   8 

22 

4-   8 

22 

5-18 

32 

10-22 

30 

10-23 

28 

11-   6 

23 

11-10 

20 

11-28 

12 

246 

225 

212 

198 

157 

FREDERICKSVILLE   2   SE 

98 

8-   6 

_ 

_ 

3-   8 

9 

_ 

_ 

_ 

11-   9 

32 

11-20 

27 

11-28 

20 

11-28 

20 

12-16 

14 

283 

- 

- 

- 

- 

FREELAND 

98 

7-   6 

-10 

2-   3 

3-23 

16 

3-29 

20 

3-30 

24 

4-   8 

26 

5-18 

32 

- 

- 

11-17 

24 

11-20 

18 

11-29 

9 

254 

236 

232 

- 

- 

GEORGE   SCHOOL 

100 

7-22+ 

-  6 

2-  3 

3-   8 

15 

3-   8 

15 

3-28 

24 

3-31 

27 

4-   8 

31 

10-23 

29 

10-26 

26 

11-21 

23 

11-29 

14 

11-29 

14 

266 

266 

238 

209 

198 

GETTYSBURG 

102 

8-   3 

1 

2-  3 

2-15 

14 

3-27 

20 

3-28 

24 

3-29 

25 

4-   8 

31 

10-23 

32 

11-   6 

27 

11-29 

13 

11-29 

13 

11-29 

13 

287 

247 

246 

222 

198 

GORDON 

98 

7-22 

-  6 

2-  3 

3-27 

16 

3-31 

20 

4-    5 

24 

4-   9 

27 

5-18 

31 

10-21 

32 

10-23 

28 

11-   8 

22 

11-   9 

20 

11-29 

9 

247 

223 

217 

197 

156 

GRATZ   1   N 

100 

8-   6 

-  2 

2-   3+ 

3-   9 

16 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-   8 

28 

4-   9 

30 

10-23 

32 

11-   8 

24 

11-   8 

24 

11-29 

10 

11-29 

10 

265 

245 

224 

214 

197 

GREENVILLE 

96 

8-   5 

-12 

2-  4 

3-27 

15 

3-30 

19 

4-   8 

21 

4-   8 

21 

5-18 

29 

10-22 

26 

10-22 

26 

11-   6 

22 

11-17 

20 

11-28 

11 

246 

232 

212 

197 

157 

HANOVER 

101 

8-   6 

-   1 

2-   3 

3-   9 

16 

3-27 

19 

3-30 

24 

4-   8 

26 

4-   9 

30 

10-23 

32 

11-   6 

26 

11-20 

24 

11-29 

11 

11-29 

11 

265 

247 

235 

212 

197 

EAHHISBUHG  WB  AIRPORT 

100 

8-   5 

3 

2-   3 

3-   8 

16 

3-   8 

16 

3-27 

22 

3-29 

25 

4-   8 

30 

11-   6 

31 

11-   8 

27 

11-28 

15 

11-28 

15 

11-28 

15 

265 

265 

246 

224 

212 

HAWLEY   1   S   DAB 

96 

7-23 

-15 

2-   3 

3-29 

14 

4-   8 

20 

5-10 

24 

5-20 

28 

5-20 

28 

9-   8 

31 

9-22 

28 

10-23 

24 

11-21 

20 

11-29 

8 

245 

227 

166 

125 

111 

HOLTWOOD 

99 

7-22+ 

3 

2-   3 

2-14 

10 

3-   8 

19 

3-27 

23 

3-28 

27 

3-29 

29 

11-   9 

30 

11-28 

18 

11-28 

18 

11-28 

18 

11-29 

16 

288 

265 

246 

245 

225 

HUNTINGDON 

102 

8-   3 

-   8 

2-   5 

3-  8 

14 

3-31 

20 

4-   6 

23 

4-   6 

23 

5-18 

32 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-   6 

20 

11-   6 

20 

11-29 

14 

266 

220 

214 

200 

158 

INDIANA   3   SE 

95 

8-  2+ 

-19 

2-   3+ 

3-30 

16 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

5-18 

30 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   6 

19 

11-   6 

19 

11-28 

10 

243 

212 

212 

197 

157 

IRWIN 

- 

- 

-11 

2-  4 

3-   8 

13 

3-28 

19 

3-31 

24 

- 

- 

10-22 

30 

11-   6 

26 

11-10 

23 

11-28 

13 

11-28 

13 

265 

245 

224 

- 

- 

JAMESTOWN  2   NW 

94 

8-   6 

-14 

2-  4 

3-27 

15 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

5-18 

30 

9-13 

30 

10-22 

28 

11-10 

24 

11-17 

19 

11-28 

14 

246 

223 

216 

197 

118 

JIM  THORPE 

100 

8-   5 

0 

1-30+ 

3-   8 

10 

3-27 

19 

3-29 

24 

4-   8 

28 

4-   9 

30 

10-23 

27 

10-23 

27 

11-10 

23 

11-28 

10 

11-28 

10 

265 

246 

226 

198 

197 

JOENSTOWn 

98 

8-   3 

-   5 

2-  4 

3-28 

15 

3-29 

20 

3-31 

22 

3-31 

22 

4-   8 

29 

10-22 

32 

11-   1 

28 

11-  6 

22 

11-29 

9 

11-29 

9 

246 

245 

220 

215 

197 

USE  1   NKE 

92 

7-  5+ 

-24 

2-  4 

4-   8 

14 

4-   8 

14 

4-   8 

14 

5-21 

27 

5-21 

27 

9-   8 

30 

9-26 

28 

10-22 

24 

11-   6 

17 

11-29 

1 

235 

212 

197 

128 

110 

EEGG 

95 

7-17+ 

-10 

2-  4 

3-27 

10 

3-28 

18 

3-31 

23 

4-   5 

27 

4-   8 

29 

10-22 

31 

10-23 

26 

10-31 

22 

11-  6 

19 

11-28 

11 

246 

223 

214 

201 

197 

LAMCASTIR  2   NE  PUMP   STA 

101 

8-   2 

-  4 

2-   3 

3-   8 

16 

3-   8 

16 

3-27 

21 

4-   5 

27 

4-   9 

29 

10-23 

30 

11-   9 

24 

11-   9 

24 

11-29 

13 

11-29 

13 

266 

266 

227 

218 

197 

LANDISVILLK 

99 

8-   3+ 

0 

2-   3 

3-   8 

16 

3-   8 

16 

3-29 

24 

3-29 

24 

4-   9 

32 

10-23 

31 

11-   9 

28 

11-29 

12 

11-29 

12 

11-29 

12 

266 

266 

245 

225 

197 

LAWRENCEVILLE   2    S 

96 

7-23 

-13 

2-   3 

3-   9 

8 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

5-18 

28 

5-20 

30 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-  6 

22 

11-29 

7 

11-29 

7 

265 

235 

212 

157 

155 

LEBAMON  2  NW 

101 

8-   2+ 

- 

- 

3-   8 

14 

3-27 

20 

3-29 

22 

4-   8 

28 

4-   9 

32 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LEWISTOWN 

100 

7-23+ 

-   8 

2-   4 

3-   9 

16 

3-27 

20 

3-29 

24 

4-   6 

28 

4-   9 

30 

10-23 

32 

11-   6 

25 

11-10 

24 

11-29 

13 

11-29 

13 

265 

247 

226 

214 

197 

LIHESVILLE   5  WNW 

99 

8-   3 

-17 

2-  4 

3-27 

16 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

5-   9 

28 

5-18 

29 

10-  2 

31 

10-22 

25 

11-10 

23 

11-25 

20 

11-28 

9 

246 

231 

215 

166 

137 

LOCK   HAVEN 

102 

8-   5 

-10 

2-   3 

3-   8 

8 

3-29 

20 

4-   8 

24 

4-   8 

24 

5-18 

32 

10-23 

29 

11-   6 

22 

11-   6 

22 

11-   8 

20 

11-28 

16 

265 

224 

212 

212 

158 

MADERA 

95 

7-24+ 

-21 

2-   4+ 

3-27 

15 

3-31 

18 

4-   8 

23 

5-18 

27 

5-18 

27 

_ 

_ 

- 

11-   6 

15 

11-   6 

15 

224 

220 

- 

- 

- 

MARCUS   HOOK 

100 

8-   2 

6 

2-   3 

2-13 

16 

2-14 

17 

3-27 

24 

3-27 

24 

3-29 

30 

11-19 

32 

11-20 

28 

11-28 

18 

11-28 

18 

11-29 

15 

289 

287 

246 

238 

235 

MARTINSBURG  CAA  AIRPORT 

97 

8-   2 

-   5 

2-  4 

3-27 

14 

3-28 

17 

3-29 

22 

4-   8 

26 

4-   8 

26 

10-23 

30 

10-31 

27 

11-   6 

23 

11-28 

9 

11-28 

9 

246 

245 

222 

206 

198 

MEADVILLE   1    S 

92 

7-   5+ 

-13 

2-  4 

3-29 

16 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

5-18 

32 

10-22 

27 

10-22 

27 

11-10 

23 

11-17 

20 

11-29 

6 

245 

223 

216 

197 

157 

MERCER  2   NKE 

95 

8-   5 

_ 

_ 

3-27 

13 

3-30 

19 

4-   8 

22 

4-   8 

22 

5-18 

30 

9-13 

32 

10-22 

24 

10-22 

24 

11-10 

20 

11-18 

16 

236 

225 

197 

197 

118 

MERCER   4    NW 

_ 

- 

_ 

- 

2-14 

10 

2-14 

10 

2-16 

24 

2-16 

24 

2-16 

24 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

- 

MIDDLETOWN   OLMSTED   FLD 

102 

7-22+ 

2 

2-   3 

2-14 

11 

3-   8 

19 

3-27 

23 

3-31 

28 

4-    8 

32 

11-  8 

32 

11-   9 

27 

11-28 

17 

11-28 

17 

11-29 

15 

288 

265 

246 

223 

214 

MIDLAND   DAM    7 

95 

8-   1+ 

-   1 

2-   3 

3-   8 

11 

3-28 

20 

3-31 

24 

4-   8 

27 

4-   8 

27 

11-  4 

32 

11-   6 

28 

11-25 

22 

11-28 

16 

11-28 

16 

265 

245 

239 

212 

210 

MONTROSE    1    E 

94 

7-23 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

10-22 

31 

10-26 

28 

11-18 

22 

11-20 

19 

11-21 

16 

. 

_ 

. 

- 

- 

HORGANTOWN 

« 

_ 

-   1 

2-  3 

3-   8 

16 

3-27 

19 

3-29 

21 

3-31 

26 

4-   8 

30 

10-23 

32 

11-   6 

27 

11-21 

24 

11-28 

14 

11-28 

14 

273 

246 

237 

220 

198 

MT  GRETNA   2   SE 

101 

8-   3 

-   3 

2-   3 

3-   8 

11 

3-27 

20 

3-29 

21 

3-31 

27 

4-   9 

31 

10-22 

32 

11-   8 

24 

11-   8 

24 

11-28 

13 

11-28 

13 

265 

246 

224 

222 

198 

MT   POCONO   2   N  AIRPORT 

93 

7-22 

-   9 

2-   3 

3-28 

15 

3-29 

19 

4-   8 

22 

4-   9 

27 

5-10 

32 

10-22 

29 

10-23 

27 

11-   8 

23 

11-20 

20 

11-21 

16 

238 

236 

214 

197 

165 

MUHLEKBURG   1    SE 

100 

8-   5 

-   8 

2-   3 

3-27 

15 

3-27 

15 

4-   8 

24 

4-   8 

24 

5-10 

32 

10-23 

27 

10-23 

27 

11-   8 

20 

11-   8 

20 

11-29 

6 

247 

226 

214 

198 

166 

NEWBURG    3   W 

99 

7-23+ 

0 

2-   3+ 

3-  8 

16 

3-28 

20 

3-28 

20 

3-29 

28 

4-   7 

32 

10-23 

31 

11-   8 

27 

11-28 

15 

11-28 

15 

11-28 

15 

265 

245 

245 

224 

199 

NEW    CASTLE    i    N 

95 

8-   5+ 

-   9 

2-  4 

3-   8 

10 

3-30 

19 

4-   8 

21 

4-   8 

21 

5-18 

31 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   6 

24 

11-10 

20 

11-28 

12 

265 

225 

212 

197 

157 

NEWELL 

98 

7-   5 

0 

2-  4+ 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-30 

22 

4-   1 

28 

4-   9 

31 

10-25 

32 

11-   6 

25 

11-10 

24 

11-28 

17 

11-29 

15 

247 

246 

225 

219 

199 

NEWPORT 

103 

8-   6 

-  3 

2-   3+ 

3-  9 

15 

3-20 

20 

3-31 

24 

4-   5 

28 

4-   9 

31 

10-23 

29 

11-   1 

28 

11-   8 

24 

11-29 

13 

11-29 

13 

265 

254 

222 

210 

197 

NEW    STANTON 

99 

8-   5 

-13 

1-28 

3-30 

13 

3-31 

20 

3-31 

20 

4-   9 

28 

5-19 

31 

10-22 

29 

11-   3 

25 

11-   5 

23 

11-28 

15 

11-28 

15 

243 

242 

219 

208 

156 

KORRISTOWH 

102 

7-22+ 

2 

2-   3 

2-14 

11 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-29 

26 

3-31 

32 

11-   9 

30 

11-28 

18 

11-28 

IS 

11-28 

18 

11-29 

15 

288 

246 

246 

244 

223 

PALME RTON 

99 

8-   5 

1 

2-   3 

3-   8 

14 

3-   8 

14 

3-28 

24 

3-31 

26 

4-   9 

32 

10-22 

32 

10-23 

28 

11-10 

24 

11-28 

15 

11-28 

15 

265 

265 

227 

206 

196 

PHIL   DREXEL    INST   OF   TEC 

103 

7-22+ 

5 

2-   3 

2-13 

15 

3-   8 

20 

3-   8 

20 

3-28 

28 

3-29 

30 

11-20 

31 

11-28 

21 

11-28 

21 

11-29 

16 

11-29 

16 

289 

266 

265 

245 

236 

PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 

100 

7-22+ 

5 

2-   3 

2-13 

15 

3-   8 

20 

3-27 

24 

3-29 

27 

3-29 

27 

11-   9 

30 

11-28 

19 

11-28 

19 

11-28 

19 

11-29 

15 

289 

265 

246 

244 

225 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

100 

7-22+ 

9 

2-   3 

2-12 

16 

2-13 

19 

3-   8 

24 

3-28 

28 

3-30 

29 

11-   9 

32 

11-29 

17 

11-29 

17 

11-29 

17 

12-21 

11 

312 

289 

266 

246 

224 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3— Contmuod 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


PENNSYLVANIA 
1955 


Number  of  days 

Last  spring  witwitwuTw  of 

First  fall  minimuTTi  of 

between   dates 

16'  or 

20°  or 

24*  or 

28*  or 

32*  or 

32°  or 

28*  or 

24*  or 

20*  or 

16*  or 

i 

S 

S 

JO 

1 

_0 

Station 

1 

1 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

J3 

o 

o 

0 

Ji 

d. 

d. 

d 

d 

d. 

d 

d. 

d. 

d. 

d. 

8 

c 

0 

i 

s 

© 

B 

a 

S 

s 

a 

2 

a 

S 

a 

« 

a 

* 

a 

5 

a 

S 

a 

1 

a 

« 

o 

a 

a 

2 

a 

(3 

1 

a 

^ 

a 

1 

a 

1 

a 

l_ 

a 

H 

a 

e2 

,3 

1 

a 

H 

a 

j1 

2 

o 

CM 

V 

M 

CO 

<M 

to 

PHILADELPHIA  SHAWHOMT 

100 

7-23+ 

4 

2-   3 

2-14 

9 

3-   8 

20 

3-27 

24 

3-29 

25 

3-31 

30 

11-   7 

32 

11-   9 

27 

11-19 

22 

11-29 

16 

11-29 

16 

268 

266 

237 

225 

221 

PHILADELPHIA   CITT 

100 

8-   2 

6 

2-   3 

2-12 

12 

2-13 

17 

3-   8 

21 

3-28 

28 

3-29 

31 

12-20 

32 

12-28 

21 

12-28 

21 

12-29 

18 

12-20 

12 

311 

319 

295 

275 

266 

PHILIPSBUKG  CAA  AIRPORT 

93 

7-27+ 

-10 

2-   5 

3-28 

15 

3-31 

19 

4-   8 

21 

5-   7 

26 

5-20 

32 

9-   8 

30 

9-26 

28 

10-31 

22 

11-   6 

17 

11-28 

5 

245 

220 

206 

142 

111 

PHOENIXTILLE    1    E 

102 

7-22+ 

-10 

2-   3 

3-   8 

15 

3-29 

20 

3-31 

23 

4-   9 

27 

4-   9 

27 

10-23 

27 

10-23 

27 

11-   9 

22 

11-10 

20 

11-29 

11 

266 

226 

223 

197 

197 

PIMPLE   HILL 

94 

7-23+ 

-   9 

2-   3 

3-29 

16 

3-29 

16 

4-   8 

21 

4-   8 

21 

4-13 

31 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   9 

23 

11-20 

18 

11-29 

2 

245 

236 

215 

197 

192 

PITTSBURGH  «B  AIRPORT  2 

95 

8-   3 

-  7 

2-  4 

3-26 

14 

3-28 

17 

3-30 

24 

4-   8 

27 

4-   8 

27 

10-25 

30 

11-   6 

27 

11-17 

23 

11-28 

10 

11-28 

10 

247 

245 

232 

212 

200 

PITTSBHRCH  WB  CITY 

96 

8-   2+ 

2 

2-  4 

2-13 

9 

3-27 

20 

3-28 

21 

3-29 

28 

4-   8 

32 

11-   6 

31 

11-17 

25 

11-28 

13 

11-28 

13 

11-28 

13 

288 

246 

245 

233 

212 

PLEASANT  MOIWT   1   W 

91 

7-23 

-22 

2-   3 

3-28 

14 

3-29 

19 

4-   8 

22 

5-10 

27 

5-20 

30 

9-22 

31 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-20 

20 

11-21 

16 

238 

236 

198 

166 

125 

PORT  CLINTON 

98 

7-22+ 

2 

1-30+ 

3-  9 

12 

3-   9 

12 

4-   1 

24 

4-   5 

28 

4-   9 

29 

- 

- 

- 

- 

11-29 

10 

265 

— 

- 

- 

- 

PDTNSTTILLE   2   SE  DAV 

95 

7-28+ 

-17 

2-  4+ 

3-28 

16 

4-   4 

20 

4-   8 

22 

5-18 

28 

5-18 

28 

9-26 

32 

10-22 

25 

11-   6 

19 

11-   6 

19 

11-25 

16 

242 

216 

212 

157 

131 

QDAEERTOWN   1   E 

101 

7-22+ 

0 

2-30 

3-   8 

14 

3-27 

17 

3-29 

24 

4-    5 

28 

4-   8 

29 

10-23 

27 

10-23 

27 

11-   9 

23 

11-29 

11 

11-29 

11 

266 

247 

225 

201 

198 

READING  WB  CITY 

102 

8-   2 

3 

2-   3 

2-14 

14 

3-   8 

19 

3-27 

22 

3-29 

28 

3-29 

28 

11-   9 

32 

11-28 

17 

11-28 

17 

11-28 

17 

11-29 

15 

288 

265 

246 

244 

225 

RIDWAY   3  W 

93 

7-  4+ 

-28 

2-  4 

4-   8 

16 

4-   8 

16 

4-   8 

16 

5-18 

28 

5-21 

31 

10-   2 

32 

10-22 

28 

10-23 

24 

11-   6 

15 

11-   6 

15 

212 

212 

198 

157 

134 

SALINA   3   W 

95 

8-   3 

-13 

2-   3+ 

3-28 

15 

3-30 

19 

3-31 

23 

4-   8 

26 

5-   9 

31 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   6 

23 

11-25 

19 

11-28 

11 

245 

240 

220 

197 

166 

SCHANTON 

98 

7-23 

-  4 

2-   3 

3-   8 

12 

3-27 

19 

3-28 

22 

4-   8 

28 

4-   8 

28 

10-22 

32 

11-   8 

28 

11-20 

24 

11-29 

9 

11-29 

9 

266 

247 

237 

214 

197 

SCTANTON  WB  AIRPORT 

98 

7-22 

-   5 

2-   3 

3-   8 

12 

3-27 

19 

3-28 

22 

4-   8 

27 

4-   9 

32 

10-22 

32 

11-   8 

26 

11-20 

23 

11-28 

13 

11-28 

13 

265 

246 

237 

214 

196 

SKLINSGROVE  CAA  AIRPORT 

100 

8-   5 

-12 

2-   3 

3-   8 

13 

3-27 

20 

3-31 

22 

4-   9 

28 

4-   9 

28 

10-22 

32 

10-23 

28 

11-   9 

24 

11-28 

13 

11-28 

13 

265 

246 

223 

197 

196 

SHIPPENSBORG 

101 

8-   2 

-  2 

2-  3 

3-   8 

15 

3-27 

20 

3-28 

22 

3-31 

27 

4-   8 

29 

10-23 

30 

11-   6 

27 

11-10 

26 

11-29 

12 

11-29 

12 

266 

247 

227 

220 

198 

SHIPPINGPORT  WB 

95 

8-   3+ 

_ 

_ 

4-   8 

26 

4-   8 

26 

10-22 

30 

11-   6 

27 

11-10 

24 

11-28 

12 

11-28 

12 

_ 

- 

- 

212 

197 

SLIPPERY  ROCK 

98 

8-   5 

-   9 

2-  4 

3-27 

13 

3-28 

17 

4-   8 

23 

4-   8 

23 

5-   9 

31 

10-25 

28 

10-25 

28 

10-26 

24 

11-17 

18 

11-28 

8 

246 

234 

201 

200 

169 

SOMSPSET  HAIN   ST 

92 

7-  4+ 

-19 

1-28 

3-29 

12 

3-31 

18 

3-31 

18 

5-18 

28 

5-18 

28 

10-22 

27 

10-22 

27 

11-   6 

18 

11-   6 

18 

11-28 

11 

244 

220 

220 

157 

157 

SPHIHGBORO 

95 

8-   6 

- 

- 

- 

4-   8 

19 

4-   8 

19 

4-   8 

19 

5-19 

31 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   6 

24 

11-17 

20 

11-29 

0 

- 

223 

212 

197 

156 

SPRINGS   1    SW 

90 

8-  4 

-16 

1-28 

3-29 

11 

3-31 

20 

4-   8 

24 

5-18 

28 

5-18 

28 

9-13 

32 

- 

- 

11-   6 

18 

11-27 

16 

243 

220 

- 

- 

118 

STATE  COLLEGE 

96 

7-27+ 

-   3 

2-  4 

3-26 

16 

3-28 

19 

3-29 

24 

4-   8 

26 

4-   8 

26 

10-23 

32 

11-   6 

24 

11-   6 

24 

11-28 

9 

11-28 

9 

247 

245 

222 

212 

198 

STR0UD3BDRG 

103 

8-   2 

-   7 

2-   3+ 

3-   8 

12 

3-27 

20 

3-31 

23 

4-   9 

28 

4-   9 

28 

10-22 

31 

10-23 

25 

11-21 

23 

11-29 

12 

11-29 

12 

266 

247 

235 

197 

196 

TAMASACE  2   S   FIRE  TWR 

. 

. 

-10 

2-  3 

3-29 

14 

4-  8 

20 

4-   8 

20 

4-   8 

20 

5-17 

32 

10-31 

29 

10-23 

28 

11-   6 

22 

11-18 

19 

11-20 

15 

236 

224 

212 

198 

167 

TIONESTA   2   SE  DAM 

95 

8-   6 

-19 

2-  4 

3-27 

15 

4-   8 

19 

4-   8 

19 

4-   8 

19 

5-18 

32 

10-22 

29 

10-23 

28 

11-   6 

21 

11-10 

19 

11-29 

10 

247 

216 

212 

198 

157 

TITUSYILLE  WATER  WORKS 

96 

8-  3 

-20 

2-  4 

4-   8 

15 

4-  8 

15 

4-   8 

15 

5-18 

28 

5-21 

30 

9-   8 

30 

10-22 

27 

11-   6 

20 

11-   6 

20 

11-20 

12 

226 

212 

212 

157 

110 

TOWAMDA 

100 

7-   5 

-  8 

2-   3 

3-   8 

11 

3-17 

19 

4-   8 

24 

4-   9 

27 

5-10 

32 

10-22 

31 

10-23 

26 

11-   8 

22 

11-28 

17 

11-29 

10 

266 

256 

214 

197 

165 

DNIONTOWN 

95 

8-   5 

-   2 

2-  4 

3-27 

16 

3-28 

19 

3-31 

24 

4-   8 

26 

4-   8 

26 

10-22 

32 

11-   5 

28 

11-   6 

22 

11-28 

11 

11-28 

11 

246 

245 

220 

211 

197 

UPPER  DARBY 

100 

7-22+ 

-  1 

2-   3 

3-   8 

15 

3-   8 

15 

3-29 

21 

3-31 

28 

4-   8 

32 

11-   8 

31 

11-   9 

28 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

266 

266 

245 

223 

214 

WARREN 

95 

7-   5+ 

-14 

1-28+ 

3-   8 

8 

4-   9 

20 

4-   9 

20 

4-   9 

20 

5-18 

30 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-   6 

22 

11-17 

20 

11-28 

9 

265 

222 

211 

196 

157 

WAYNESBURG   2  W 

97 

8-  3+ 

-   6 

1-28+ 

3-27 

15 

3-30 

18 

4-   8 

23 

4-   9 

27 

5-18 

32 

10-10 

32 

10-22 

28 

11-   6 

20 

11-   6 

20 

11-28 

14 

246 

221 

212 

196 

145 

WKLLSBORO  3   3 

96 

7-   6+ 

-   8 

2-   3 

3-28 

16 

3-29 

19 

4-   8 

21 

4-   9 

25 

5-17 

31 

10-22 

30 

10-23 

26 

11-   6 

22 

11-18 

20 

11-29 

3 

246 

234 

212 

197 

158 

WKLLSVILLE 

101 

8-   5 

-   7 

2-   5 

3-   8 

12 

3-29 

19 

3-31 

22 

4-   9 

28 

5-18 

30 

10-22 

32 

10-26 

28 

11-    9 

22 

11-21 

18 

11-29 

12 

266 

237 

223 

200 

157 

WEST  CHESTER 

103 

7-22 

0 

2-   3 

3-   8 

16 

3-   8 

16 

3-28 

24 

3-29 

25 

4-   8 

31 

11-   5 

32 

11-   8 

28 

11-28 

13 

11-28 

13 

11-28 

13 

265 

265 

245 

224 

211 

WILLIAMSPOET  WB  AIRPORT 

100 

7-   5+ 

-   5 

2-  3 

3-   8 

13 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-31 

25 

4-   9 

31 

10-23 

31 

11-   6 

27 

11-10 

24 

11-28 

15 

11-28 

15 

265 

246 

228 

220 

197 

YORK  3   SSW  PUMP   STATION 

101 

8-   2 

-   5 

2-  3 

3-   8 

15 

3-29 

20 

3-30 

24 

4-   5 

27 

4-   8 

31 

10-23 

31 

11-   6 

26 

11-25 

23 

11-29 

14 

11-29 

14 

266 

245 

240 

215 

198 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Not. 

Deo. 

AnnuAl 

CONFLUENCE   1   SW   DAM 

EVAP 

. 

. 

. 

B3.47 

5.36 

4.57 

6.15 

4.71 

B4.30 

B2.24 

. 

" 

. 

DEP 
WIND 

: 

: 

~ 

B2086 

1623 

1241 

1199 

1436 

1404 

1696 

- 

: 

FORD  CITY  4    S   DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

_ 

B5.59 

B5.16 

B6.77 

BS.4S 

34.18 

2.24 

- 

- 

- 

DEP 
WIND 

: 

I 

: 

: 

B1400 

1059 

969 

973 

936 

1131 

: 

: 

: 

HAWLEY   1   S   DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

i 

- 

- 

- 

5.87 

.37 

2691 

4.70 

-1.16 

1903 

6.96 

.43 

1933 

B5.89 

.24 

1903 

3.46 

-    .59 
1581 

B2244 

- 

- 

- 

JAMESTOWN  2   NW 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

] 

B5.38 
1.25 
1008 

5.14 
.10 
597 

B6.26 
.44 
648 

B4.97 
.28 
729 

B4.02 
.66 
642 

B2.06 
B1105 

- 

: 

- 

LANDISVILLE 

EVAP 

_ 

_ 

- 

- 

B7.25 

B7.06 

B8.40 

B7.66 

B4.24 

B3.38 

- 

- 

- 

DEP 
WIND 

: 

: 

: 

: 

B1712 

1890 

1258 

1490 

1005 

B1371 

: 

: 

: 

PIMPLE   HILL 

EVAP 

_ 

- 

_ 

- 

B7.47 

5.75 

8.46 

B6.73 

4.07 

B2.89 

- 

_ 

_ 

DEP 
WIND 

- 

- 

- 

3510 

2063 

1840 

2268 

2048 

3374 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


i 

County 

9 

1 

1 

1 

1 

Ye&iBol 

record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Station 

t 

e2 

■n 

a 

•a 

tl 

II 

ACMETONIA    LOCK    3 

ALBION 
ALLENS   MILLS 
ALLENTOWN   W8   AIRPORT 
ALLENTOWN   GAS   CO 

0022 
0062 
0099 
0106 
0111 

ALLEGHENY 

ERIE 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEHIGH 



1 
8 

1 
9 
9 

40  32 

41  54 
41    12 
40   39 
40   36 

79  49 

80  22 
78    55 
75    26 
75    28 

748 
920 
1600 
376 
254 

10 

17 
34 

51 
10 

15 
44 

MAR 

1    2 

1    2 

1    2 

3    C 

C 
3   C 
3 

ALTOONA    HORSESHOE   CURVE 
ARENDTSVILLE 
ARTEMAS    1    WNW 
AUSTINBURG    2   W 
AVOCA   CAA   AIRPORT 

0134 
0229 
02  »9 
0313 
0319 

BLAIR 

ADAMS 

BEDFORD 

TIOGA 

LUZERNE 

6 

15 
12 

15 
15 

40  30 
39    55 

39   45 
42    00 

41  21 

78    29 

77  18 

78  28 
77   32 
75   44 

1500 
710 
1250 
1590 
922 

60 
33 
3 

71 
33 
3 
19 

1    2 
1    2 

1    2 

1    2 

3 
3 

3    C 

C 
3 

BAKER5T0WN   3   NNW 
BARNES 
BEAR   GAP 
BEAVER    FALLS 
BEAVERTOWN 

0355 
0409 
04S7 
0475 
0482 

ALLEGHENY 
WARREN 
NORTH 'LAND 
BEAVER 
SNYDER 

1 
1 

15 
2 

15 

40  39 

41  40 
40   50 

40   46 
40   45 

79    59 

79  02 

76  30 

80  19 

77  10 

1230 
1310 
900 
760 
640 

8 
9 

8 
15 
10 
47 

9 

1    2 

1    2 

3 

3 

BEECH   CREEK    STATION 
8ELLEF0NTE    4    S 
BERWICK 
BETHLEHEM 
•BETHLEHEM   LEHIGH   UNIVERSITY 

0499 
0530 
0611 
0629 
0634 

CENTRE 

CENTRE 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

16 
16 

15 
9 
9 

41    04 

40  51 

41  04 
40   37 
40   36 

77    34 
77    47 
76    15 
75   22 
75   23 

620 
1110 
570 
400 
450 

27 
10 

54 

3 
39 

10 

71 

1    2 

1    2 

1    2 

3 
3 

3   C 

BLAIN 

BLAIRSVILLE    6    ENE 
BLAKESLEE   CORNERS 
BLOSERVILLE    1    N 
60SWELL    6   WNW 

0725 
0736 
0743 
0763 

082  0 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

15 

9 

15 

1 

40   20 

40  27 

41  06 
40    15 
40    11 

77    31 
79    09 
75    36 
77    22 
79    06 

750 
2  048 
1650 

650 
2580 

10 

19 

43 

18 

C 
3 

C 

c 

BRADDOCK    LOCK    2 

BRADFORD   CENTRAL    FIRE    5TA 

BRADFORD    4   W   RESERVOIR 

BREEZEWOOD 

BROOKVILLE   CAA   AIRPORT 

0861 
0867 
0868 
0905 

1002 

ALLEGHENY 
MC    KEAN 
MC    KEAN 
BEDFORD 
JEFFERSON 

10 

1 
1 
6 

1 

40  24 

41  57 
41    57 

40  00 

41  09 

79   52 
78    39 
78    44 

78  14 

79  06 

725 
1500 
1680 
1352 

1417 

29 

10 
43 

21 

29 

14 
64 

1    2 
1    2 

BRUCETON    1    S 
BUCKSTOWN    1    SE 
BUFFALO  MILLS 
6URGETTST0WN    2   W 
BURNT    CABINS    2    NE 

1033 
1073 
1087 
1105 
1115 

ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

10 
6 
6 

40    18 
40    04 

39  57 

40  23 
40    05 

79  59 

78    50 

76  39 

80  26 

77  52 

1065 
2460 

1318 
960 
990 

8 

20 

31 
8 
14 

1    2 
1    2 

c 

« BUTLER 
BUTLER    SUBSTATION 
CAMP   HILL 
CANTON    1    NW 
CARLISLE 

1130 
1135 
U98 
1215 
1234 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

2 
2 

15 
15 
15 

40    52 
40    51 

40  15 

41  40 
40    12 

79    54 
79    53 
76    55 

76  52 

77  11 

1100 
1140 

461 
1520 

460 

32 

12 

87 

42 

10 
16 
67 

1    2 
1    2 

c 

3    C 

CARROLLTOWN    2    SSE 
CARTER   CAMP    2   W 
CEDAR    RUN 
CHADDS    FORD 

CHAMBERSBURG    1    ESE 

1255 
1262 
1301 
1342 
1354 

CAMBRIA 
POTTER 
LYCOMING 
DELAWARE 

FRANKLIN 

16 
16 
16 
5 
12 

40  35 

41  37 
41    31 
39    52 
39    56 

78    42 
77    45 
77    27 
75   36 
77    38 

2040 
2030 
800 
160 
640 

55 

12 
17 
37 
10 
60 

^    ^ 

c 

3   C 

CHARLERQI 
CHARLEROI    LOCK   A 
•CHESTER 
CLARENCE    1    E 
CLARION   3    SW 

1372 
1377 
1423 
1480 
1485 

WASHINGTON 

WESTMORELAND 

DELAWARE 

CENTRE 

CLARION 

10 
10 

5 
16 

1 

40   08 

40  09 
39    50 

41  03 
41    12 

79    55 

79    54 
75    21 
77    56 
79   26 

1040 

749 

86 

1440 

1114 

5 

13 

70 
5 
6 

46 

2 
1    2 

1    2 

c 

3    C 

CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE   3   W 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD    6    NW   NURSERY 

CLERMONT 

1505 
1512 
1519 
1522 
1529 

LEHIGH 

WASHINGTON 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MC    KEAN 

9 

11 
16 
16 

1 

40   37 

40  07 

41  01 
41    07 
41    41 

75   39 
80   28 
78    26 
78    32 
78    30 

670 
1000 

1100 
2120 

2104 

53 
3 

10 
53 
47 

3 
5 

MAY 

1    2 
1    2 

c 

COALDALE    2   NW 
COATESVILLE    1    SW 
COATESVILLE 
COGAN    STATION    2    N 
COLUMBIA 

1572 
1589 
1594 
1631 
1675 

SCHUYLKILL 

CHESTER 

CHESTER 

LYCOMING 

LANCASTER 

9 
5 

5 
16 

15 

40  50 
39    58 

39  59 

41  21 

40  02 

75    56 
75    50 

75  49 
77    06 

76  30 

1026 
342 
340 
640 
300 

68 
13 

33 

68 
9 

8 

13 

1    2 
1    2 

3    C 

CONFLUENCE    I    SW   DAM 
CONFLUENCE    1    NW 
CONNELLSVILLE 
C0NNELL5VILLE    2    E 
CONSHOHOCKEN 

1705 
1710 
1723 
1729 
1737 

SOMERSET 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
MONTGOMERY 

17 

17 
17 
5 

39   48 

39  50 

40  01 
40    01 
40   04 

79   22 
79   22 
79   36 
79    33 
75    19 

1490 
1331 
890 
1300 
70 

10 

10 
81 

17 

32 

1    2 

3    4   ( 

C 

CO0KS6URG 
C00KS6URG   2    NNW 
CORAOPOLIS    NEVILLE    ISLAND 
CORRY 
COUDERSPORT    2    NW 

1749 
1752 
1773 
1790 
1805 

CURION 
CLARION 
ALLEGHENY 
ERIE 

POTTER 

1 
1 
11 

1 
1 

41    20 
41    21 

40  30 

41  55 
41    48 

79    13 

79  13 

80  05 
79    38 
76    03 

1160 
1460 
720 
1427 
2220 

40 

0 
0 

47 

40 

1 

APR 
APR 

1    2 
1    2 

3 
3 

COUOERSPORT    7    E 
COVINGTON 

CREEKSIDE 
CRESSON    2    SE 
CUSTER   CITY    2   W 

1B09 
1832 
1881 
1895 
1978 

POTTER 
TIOGA 
INDIANA 
CAMBRIA 
MC    KEAN 

1 
15 

1 
6 

1 

41    46 
41    45 
40   41 

40  27 

41  55 

77    53 

77  05 
79    12 

78  34 
78    41 

2425 
1193 
1035 
2540 
2120 

15 
18 

a 

C 

DANVILLE 

DERRY 

DE VAULT    1    W 

DINGMANS    FERRY 

DIXON 

2013 
2108 
2116 
2160 
2171 

MONTOUR 

WESTMORELAND 
CHESTER 
PIKE 
WYOMING 

15 

14 
5 
15 

40    58 
40   20 

40  05 

41  13 
41    34 

76    37 
79    18 
75    33 

74  52 

75  54 

460 
1150 
360 
360 
620 

56 
5 

7 

15 
58 
5 

7 

1    2 
1    2 

1    2 

3 
3 

C 
3    C 

DONEGAL 
«DON0RA 
DOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
OU   BOIS    T    E 

2183 
2190 
2221 
2245 
2265 

WESTMORELAND 

WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

17 
10 
5 
16 
16 

40    07 
40   11 

40  18 

41  20 
41    06 

79    23 
79    51 
7  5    08 
78    08 
78    38 

1746 

393 
880 
1670 

12 
29 

0 

12 
29 
69 

18 

1    2 
1    2 

1    2 

3 

3 

C 
3   C 

DUNLO 

OUSHORE    3    NE 

EAGLES   MERE 

EAST    BRADY 

EAST    WATERFORD   3    E 

2298 
2324 
2343 
2363 
2459 

CAMBRIA 
SULLIVAN 
SULLIVAN 

CLARION 
PERRY 

16 
16 

1 
6 

40  17 

41  33 
41    24 
40    59 
40   21 

76    43 
76    21 

76  35 
79   37 

77  33 

2410 
1750 
2020 
820 
2125 

13 
11 

17 
6 
19 

7 
IB 

INAC 

1    2 
1    2 
1    2 

C 
C 

3   C 

3 

3 

EBENSBUR6 
EOINBORO 
tELIZABETHTOWN 
EMPORIUM    1    E 
ENGLISH   CENTER 

2466 
2514 
2560 
2633 
2644 

CAMBRIA 

ERIE 

LANCASTER 

CAMERON 

LYCOMING 

1 
15 
16 
16 

40  29 

41  52 

40  09 

41  31 
41    26 

78    43 
80   08 
76    37 

76  13 

77  17 

2090 
1220 

460 
1160 

681 

38 

10 

67 

38 
14 
10 
67 
16 

1    2 
1    2 

3 

3   C 

C 

EPHRATA 

EOU I NUNK 

ERIE   CAA   AIRPORT 

EVERETT    1    SW 

FA HH ELL- SHARON 

2662 
2669 
2682 
2721 
2614 

LANCASTER 

WAYNE 

ERIE 

BEDFORD 

MERCER 

15 
5 
6 
6 

2 

40  11 

41  51 

42  05 

40  00 

41  14 

76    10 

75  13 
80    12 

76  23 
60   30 

465 
900 
732 
1020 
865 

53 

11 
35 
43 

62 
10 

11 
35 

1    2 

1    2 
1    2 
I    2 

3 

3 

3   C 
3 

FORD   CITY    4    S   0AM 
FRANKLIN 
tFREDERICKSVILLE    2    SE 
FREELAND 

GALETON 

2942 

3026 
3  04  7 
3056 
3130 

ARMSTRONG 

VENANGO 

BERKS 

LUZERNE 

POTTER 

1 
1 
14 
15 
16 

40  43 

41  23 

40  26 

41  01 

79   30 
79   49 
75   40 
75   45 
77    39 

950 
987 
950 
1900 
1325 

12 
61 
13 
61 

12 

82 
18 
41 
25 

10 

1    2 
1    2 
1    2 
1    2 

3    4   C 
3    C 
3 
3 

GEIGERTOWN 
GEORGE    SCHOOL 
•GETTYSBURG 
GETTYSBURG    1    S 
GIFFORO 

3189 
3200 
3218 
3223 
3237 

BERKS 
BUCKS 

ADAMS 
ADAMS 
MC    KEAN 

14 
5 

12 
12 

1 

40   13 

40  13 
39    50 
39    48 

41  51 

75  50 
74    56 
77    14 
77    14 

76  36 

400 
■135 
540 
560 
2220 

49 
79 

10 
49 
61 

8 

1    2 
1    2 

3 
3 

C 

GLENCOE 

GLEN   HAZEL    2   NE   DAM 

GLEN   ROCK 

GLENWILLARD    DASH   DAM 

GORDON 

3296 
3311 
3330 
3343 
3379 

SOMERSET 

ELK 

YORK 

ALLEGHENY 

SCHUYLKILL 

12 
1 
15 
11 
15 

39    49 
41    34 

39  48 

40  33 

40   45 

78    51 
78   36 
76    44 
80    13 
76    20 

1620 
1725 
620 
705 
900 

52 

11 
52 

1    2 

c 
c 

c 

3 

GOULOSBORO 
GRANTVILLE    2    SW 
GRATERFORD 
GRATZ    1    N 
GREENSBORO   LOCK    7 

3394 
3422 
3435 
3436 
3503 

WAYNE 

DAUPHIN 

MONTGOMERY 

DAUPHIN 

GREENE 

9 

15 
14 
15 
10 

41    15 
40   22 
40    14 
40   36 
39   47 

75  27 

76  41 

75  27 

76  43 
79   55 

1690 
510 
160 
760 
808 

20 
5 

40 
16 
40 
5 

74 

1    2 

3   C 

Station 

i 

Coxinty 

1 

j 

§ 
1 
1 

Years  of 

record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

R( 

tai 

)fer 

d 

a 

tl 

a| 

to 
>leB 

GREENSBURG   2    E 

GREENSBURG   3    SE 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARHIS6URG  WB   AIRPORT 

3515 
3516 

3526 
3662 
3699 

WESTMORELAND 
WESTMORELAND 
MERCER 

YORK 
YORK 

10 
10 
2 
15 

15 

40   18 

40  17 

41  24 

39  48 

40  13 

79    31 

79  30 

80  23 
76    59 
76    51 

1225 
1245 
1026 
600 
335 

37 
57 
52 
67 

57 
52 
67 

2 
1    2 
1    Z 
1    2 

c 

3 
3 

3   C 

HARRISBURG   NORTH 

HAWLEY 

HAWLEY    1    S   DAM 

HOLLISDAYSBURG 

HOLLISTERVILLE 

3704 
3758 
3  761 
4001 
4008 

DAUPHIN 

WAYNE 

WAYNE 

BLAIR 

WAYNE 

16 
5 
5 
6 
5 

40  16 

41  29 
41    28 

40  26 

41  23 

76    54 
75    10 

75    11 
78    24 
75    26 

323 
860 

1200 
960 

1360 

34 
20 

38 
46 
24 

2B 

20 

2 
2 

1    2 

2 

3    4   C 

C 

HOLTWOOO 

HOME 

HONESDALE   6   NNW 

HONESDALE   6   N 

HOOVERSVILLE 

4019 
4027 
4043 
4044 
4068 

LANCASTER 

INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

SOMERSET 

15 
1 
5 
5 

39  50 

40  45 

41  37 
41    39 
40   09 

76   20 
79    06 
75    19 
75    17 
78    55 

167 
1220 
1060 
1060 
1660 

36 

41 

10 
17 

1    2 

2 
2 

3   C 
C 

C 

HOP    BOTTOM    2    SE 
HUNTINGDON 
HUNTSOALE 
HYNDMAN 
INDIANA    3    SE 

4066 
4159 
4166 
4190 

4214 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

15 
15 
15 
12 

41    43 
40   29 
40   06 

39  49 

40  36 

75  43 

78  01 
77    18 

76  43 

79  07 

900 
660 

610 
920 
1102 

68 
53 

11 
68 

15 
43 
56 

2 
1    2 

2 

2 

1    2 

3 
C 

3   C 

IRWIN 

JACKSON   SUMMIT 
JAMESTOWN   2    NW 
JIM   THORPE 
JOHNSTOWN 

4276 
4304 
4325 
4370 

4385 

WESTMORELAND 
TIOGA 
CRAWFORD 
CARBON 

CAMBRIA 

10 
16 
2 
9 

4 

40  20 

41  57 

41    30 
40    62 
40    20 

79  42 

77  01 

80  28 
76   46 

78  65 

1100 
1690 
1050 
830 

1214 

53 

14 
63 
62 

59 

16 
63 

74 

14 

1    2 

1    2 

1    2 
1    2 

3 

C 
3    4  C 
3 
3 

JOHNSTOWN    2 
KANE    1    NNE 
KARTHAUS 
KEATING   SUMMIT 
KEGG 

4390 
443  2 
4450 
4466 
4481 

CAMBRIA 
MC    KEAN 
CLEARFIELD 
PORTER 
BEDFORD 

1 
16 
16 

6 

40  19 

41  41 
41    07 
41     41 
39    59 

78    55 
78    48 
78    07 
78    11 
78   43 

1275 
1750 
950 
1640 
1260 

12 

5 

40 

15 
6 

5 

1    2 
2 
2 

1    2 

C 
3    C 

3 

KITTANNING   LOCK    7 
KREOAR    4    SE 
KRESGEVILLE    3   W 
LAFAYETTE   MC    KEAN   PARK 
LAKEVILLE    1    NNE 

4611 
4667 
4672 
4706 
4733 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 

MC    KEAN 

WAYNE 

1 
17 
9 

5 

40   49 
40   06 

40  54 

41  48 
41    27 

79   32 
79    14 

75   34 
78    40 
75    16 

790 
2530 

720 
2130 
1440 

5 
14 
13 

8 
28 

2 
2 
2 
2 
2 

LANCASTER    2    NE   PUMP   STA 

LANCASTER    2    NE   FILTER    PLT 

LANDISVILLE 

LATROBE 

LAURELTON   STATE   VILLAGE 

4768 
4763 
4778 
4832 
4653 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

WESTMORELAND 

UNION 

16 
16 
16 

15 

40   03 
40    03 
40   06 
40    19 
40    54 

76    17 
76    17 

76  2  5 
79   23 

77  13 

255 
270 
410 
1000 
880 

54 
10 

68 

10 
13 

5 

1    2 

1    2 

2 

3 

C 
3    4   C 

C 

LAWRENCEVILLE    2    S 
LEBANON    2    NW 
LEBANON   3    SW 
LEHIGHTON 
LE    ROY 

4873 
4891 
4896 
4934 
4972 

TIOGA 

LEBANON 

LEBANON 

CARBON 

BRADFORD 

15 
15 
16 
9 

16 

41    59 
40   22 
40   19 

40  50 

41  41 

77    07 
76    28 
76   28 

75  43 

76  43 

1000 
600 
490 
580 

1040 

58 
67 

58 
72 

21 
18 

1    2 

1    2 

2 

2 

3 
3 

C 
C 

LEWIS    RUN    3    S 
LEWISTCWN 
LINESVILLE    5   WNW 
LOCK   HAVEN 
LOCK   HAVEN    2 

4984 
4992 
5050 
5104 
5109 

MC    KEAN 
MIFFLIN 
CRAWFORD 
CLINTON 
CLINTON 

1 
6 

2 
16 
16 

41    50 

40  35 

41  41 

41    08 
41    08 

78    39 
77    35 

80   31 

77   27 
77   27 

1700 
480 

1020 
570 
630 

17 
4 
64 

6 
17 
36 
64 

2 
1    2 
1    2 
1    2 

3   C 

3 

3 

C 

LONG   POND    2   W 
MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE    GLEN 
MAPLETON   DEPOT 

6160 
6336 
6342 
5366 
5361 

MONROE 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNT  I NGDON 

9 

16 
16 
6 
6 

41    03 
40    50 
40    63 
40    11 
40    24 

75  30 

76  26 
78    44 
75   11 

77  56 

1860 
1460 
1260 
360 
580 

- 

9 

6 
10 

17 

2 
1    2 

2 
2 
2 

3    C 

MARCUS   HOOK 
MARIENVILLE 
MARION   CENTER    2    SE 
MARTINSBURG    1    SW 
MARTINSBURG   CAA    AIRPORT 

5390 
5400 
5408 
5453 
5454 

DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

BLAIR 

5 
1 
1 
6 
6 

39  48 
41    28 

40  45 
40    18 

40    18 

75  25 
79    08 
79    02 

76  20 
78    19 

12 
1690 
1610 
1360 
1463 

29 

13 

29 

13 

13 

1    2 

2 
1    2 

3 

C 

C 
3 

MATAMORAS 

MAYBURG 

MC    CONNELLSBURG 

MC    KEESPORT 

MEADOW   RUN    PONDS 

5470 
5490 
5526 
5573 
5601 

PIKE 

FOREST 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

5 
1 
12 
10 
15 

41    22 
41    36 

39  56 

40  21 

41  13 

74  42 
79    13 
76    00 
79    52 

75  40 

439 
1150 
695 
720 
1996 

51 
10 
23 
27 

2 
2 
2 
2 

C 

MEAOVILLE    1    S 
MED  IX    RUN 
fMERCER    2   NNE 
MERCER    4   NW 
MERCER    HIGHWAY    SHED 

56  06 
562  7 
5651 
5652 
5654 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

MERCER 

1 
16 
2 
2 
2 

41    38 
41    17 
41    15 
41    17 
41    14 

80    10 
76    24 
80   13 
60    17 
80    15 

1065 
1100 
1160 
1320 

1250 

61 

1 

62 
14 

1 

FEB 

FEB 

1    2 

2 

1    2 

1    2 

3    C 
C 
3 
3 

C 

MERCERS6UR6 
MERWINSBURG 

MEYERSDALE 

MIDDLETOWN   OLMSTED    FIELD 

MIDLAND    DAM    7 

5662 
5676 
5684 
5703 
5710 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

DAUPHIN 

BEAVER 

12 
9 

17 
15 
11 

39  60 

40  66 

39  49 

40  11 
40   38 

77    54 

75  28 
79    02 

76  46 
60   28 

606 
920 
2  080 
303 
689 

25 
18 

13 

17 
25 

19 

2 

2 

1    2 
1    2 

C 

3 
3 

MILAN 

MILAN    4   WNW 
MILANVILLE 
MILLEHSBURG   2    E 

MILLHEIM 

5731 
5732 
5738 
5775 
5790 

BRADFORD 
BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

15 
15 
5 

16 
15 

41    55 
41    56 
41    40 
40    32 

40    54 

76    31 
76    35 

75  04 

76  56 

77  29 

760 

1448 
760 
660 

1090 

10 

JUNE 

JUNE 

2 

2 

C 

c 
c 

MILI^VILLE    2    SW 
tMILROY 
fMONTROSE    1    E 

MORGANTOWN 

MOUNT   GRETNA    2    SE 

5617 
5625 
5915 
5956 
6028 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

15 
6 
15 
15 

15 

41    06 

40  43 

41  50 
40   09 
40    14 

76  34 

77  35 
75    51 

75  54 

76  26 

860 
770 
1630 
696 
670 

50 
5 
5 

6 
13 
50 
5 
5 

2 

2 
1    2 
1    2 
1    2 

c 

3   C 

3 

3 

MOUNT    POCONO   2    N   AIRPORT 
MOUNT    UNION    1    N 
MUHLENBURG    1    SE 
MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 

6055 
6067 
6090 

6111 
6126 

MONROE 
MIFFLIN 
LUZERNE 
WESTMORELAND 

LEBANON 

5 
6 
15 
10 
14 

41    09 

40  24 

41  13 
40   26 
40    22 

75  22 

77    63 

76  08 
79   42 
76    18 

1916 
820 

1110 
903 
480 

3 

3 

15 

1    2 

1    2 

2 

3    C 

C 
3 

C 

NATRONA    LOCK   4 
NEFFS    MILLS    3    NE 
NESMAMINY    FALLS 
NEWBURG   3    W 
NEW   CASTLE    1    N 

6161 
6174 
6194 
6226 
6233 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

FRANKLIN 

LAWRENCE 

1 
6 
5 

16 
2 

40   37 
40    40 
40    09 

40  09 

41  01 

79   43 
77    55 
74    57 
77    37 
60   22 

800 
900 
60 

745 
900 

15 
29 
14 

72 

26 
15 
40 

14 
69 

- 

2 

1    2 

2 

1    2 

1    2 

3    4   C 

3 
3    C 

NEWELL 
NEW   PARK 
NEWPORT 
NEW    STANTON 
NEW   TRIPOLI 

6246 
6289 
6397 
6310 
6326 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

10 
15 
6 
10 

14 

40   05 

39  44 

40  29 

40    13 
40    41 

79    54 

76  3  0 

77  08 
79   36 
75    45 

805 
780 
400 
980 
570 

42 
8 

34 

31 
25 
17 
17 

1    2 

2 

1    2 

1    2 

2 

3 

3 

3 

NORRISTOWN 
NORTH   EAST    2    SE 
ORWELL    3   N 
PALM 
PALMERTON 

6370 
6396 
6621 
6681 
6689 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

14 
8 
15 
14 
9 

40  07 
42    12 

41  55 
40   26 
40   48 

75  21 
79    49 

76  16 
75   32 

75    37 

75 
1060 
1620 
390 

43  5 

5 
36 

8 
6 
12 
14 
39 

1    2 
2 
2 
2 

1    2 

3 

3   C 

PARKER 

PARKER    1    E 

PAUPACK    2    WNW 

PECKS   POND 

PHIL   DREXEL    INST    OF    TEC 

6721 
6724 
6762 
6786 
6879 

ARMSTRONG 

CLARION 

PIKE 

PIKE 

PHILADELPHIA 

1 
1 
5 
5 
14 

41    06 
41    06 
41    24 
41    17 
39    57 

79   41 
79    40 
75    14 
75    06 

75    11 

1140 
1100 
1360 
1360 

30 

5 

39 

10 

2 

2 

2 

1    2 

C 
3 

PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 
PHILADELPHIA    POINT    BREEZE 
PHILADELPHIA    SHAWMONT 
tPHILADELPHIA   CITY 
PHILIPSBURG   CAA   AIRPORT 

6689 
6899 
6904 
6909 
6916 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 

5 
5 
5 
5 
6 

39    53 

39  55 

40  02 

39  57 

40  54 

75   14 
75    12 
75    15 
75    09 
78    05 

13 
65 
70 
26 
1918 

14 
31 
39 
84 
13 

1* 
31 
60 
84 
13 

1    2 
1    2 
1    2 
1    2 
1    2 

3   C 
3   C 
3 
3 
3   C 

PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES   CREEK 
PIMPLE    HILL 
PINE    GROVE    1    NE 
PITTSBURGH   WB   AIRPORT    2 

6927 
6939 
6944 
6954 
6993 

CHESTER 

LUZERNE 

MONROE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

14 
15 
9 

15 
11 

40  07 

41  18 
41    02 
40   34 
40   30 

75  30 

76  08 

75  30 

76  22 

60   13 

105 
1320 
2215 

535 
1151 

44 

46 
18 

31 

5 

1    2 
2 

1   2 
2 

1    2 

3   C 

C 

5   4 

3   C 

CONTINUED 

31 

J\ 

11^ 

L> 

J  iiNur-A 
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i 
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(S 

3 

1 

1 
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or  dosed 
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Reier 
to 

tables 
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H 

■s 

County 

(5 

1 

1 
1 

1 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

Station 

a 

J 

1 

1 

q. 

1 

11 

II 

II 

■B-% 

to 
tables 

•PITTS8UBGM   HB   CITY 
PLEASANT   MOUNT    1    M 
tPOHT    CLINTON 
POTTSTCHN 
POTTSVILLE    PALO   ALTO   BRIDGE 

6997 
7029 
7116 
71*9 
7161 

ALLEGHENY 

WAYNE 

SCHUYLKILL 

MONTGOMERY 

SCHUYLKILL 

11 

5 
14 

14 

40  27 

41  44 
40   35 
40   15 

40   41 

60   00 

75  27 

76  02 

75  39 

76  11 

749 
1800 
450 
160 
640 

65 

5 
17 

85 
34 
17 
64 
12 

1    2    3   C 

1    2    3   C 

1    2    3   C 

2 

2 

SUSQUEHANNA 

SUTER5VILLE 

TAMAQUA 

TAMAQUA    4    N   DAM 

TAMARACK    2    S    FIRE    TOWER 

8692 
8699 
8756 
8763 

8770 

SUSQUEHANNA 

WESTMORELAND 

SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

CLINTON 

15 
17 
14 

14 
16 

41  57 
40  14 
40   46 

40  51 

41  24 

75   36 
79   48 
75    56 
75    59 
77    51 

102  0 
770 
630 
1120 
2220 

13 

21 
15 
14 
23 
15 

2 
2 
2 

2         C 
1    2    3 

PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE    2    SE    DAM 
OUAKERTOm    1    E 
RAYMMD 
•READING   WB   CITY 

7217 
7229 
7239 
7310 
7318 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

1 

1 
5 
13 
14 

40    57 
40    55 

40  26 

41  52 
40    20 

79    00 
79    17 
75    20 
77    52 
75    5B 

1298 
1270 

*90 
2220 

266 

12 
69 

56 

35 
12 
71 
2 
86 

2 
1    2    3    C 
1    2    3 

2         C 

1    2    3    C 

TIONESTA    2    SE   DAM 

TITUSVILLE 

T1TU5VILLE   WATER   WORKS 

TORPEDO   *   W 

TOWANDA 

8673 
6885 
8666 
6901 
8905 

FOREST 

CRAWFORD 

CRAWFORD 

WARREN 

BRADFORD 

1 

1 
1 
1 
15 

41  29 
41  38 
41    38 

41  47 
41     46 

79    26 
79    40 
79    42 
79    32 
76   26 

1200 
1550 
1220 
1735 
755 

12 
2 
61 

2 
5 
61 

1    2   3    C 
C 
1    2    3 

2 
1    2    3   C 

RENOVO 

RENCVO    5   S 

REW 

RICES    LANDING   LOCK   6 

RtDGMAY   3    H 

7409 
7*10 
7*25 
7**3 
7*77 

CLINTON 
CLINTON 
MC   KEAN 
GREENE 
ELK 

16 
16 

1 
10 

1 

41    20 
41    14 
41    54 
39    57 
41    25 

77    45 

77  46 

78  32 
60    00 

78    47 

660 
2035 
2250 

775 
1420 

40 

56 

8 
21 
49 

2 

C 
2 
2 
1    2    3   C 

TOWER   CITY    5    SW 

TROY 

TUNNELTON 

TURTLEPOINT    4   NE 

TYRONE    *   NE    BALD    EAGLE 

8910 
8959 
8989 
9002 
9024 

DAUPHIN 

BRADFORD 
INDIANA 
MC    KEAN 
BLAIR 

15 

15 

1 
6 

40  31 

41  47 

40  27 

41  54 
40   43 

76    37 
76    47 
79    23 
76    16 
78    12 

7*5 
1100 

890 
1640 
1020 

10 

5 

5 
16 

2 

2 

C 
2 
2         C 

ROCHESTER    1    N 
RUSH 

HUSHVILLE 
SAFE   HARBOR 
tSAGAHORE    1    S 

75*0 
769* 
7727 
7732 
7739 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

2 

15 
15 
15 

1 

40  43 

41  *7 
41    47 

39  55 

40  46 

80    18 
76    03 
76    07 
76    23 
79    14 

900 
1000 
870 
270 
1320 

11 
15 

C 
2 

2 

C 
2 

tUNION   CITY 
UNIONTOWN 
UPPER    DARBY 
UTICA 
VANDERGRIFT 

9042 
9050 
9074 
9099 
9128 

ERIE 

FAYETTE 

DELAWARE 

VENANGO 

WESTMORELAND 

1 
10 

5 

1 
7 

41     54 

39  64 
3  9  58 
41    26 

40  36 

79    49 

79    44 
75    18 
79    57 
79    33 

1400 
1040 

222 
1030 

800 

66 
6 

6 
67 
6 
0 
16 

JULY 

2         C 

1    2   3 
1    2    3 

2 
2 

SALIHA    S   W 

SAXTON 
SCAWDIA    2    E 
SCHENLEY   LOCK   5 
•tSCRAHTON 

7782 
78*6 
7855 
7863 
7902 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 

LACKAWANNA 

6 

1 
1 
15 

40   31 

40  12 

41  55 

*0   41 
41    25 

79    33 
76    15 
79    01 
79    40 
75    40 

1109 
760 

2040 
783 
746 

3 
55 

3 

15 

55 

1    2    3 

2         C 
C 

2 
1    2    3 

VANDERGRIFT    2   W 
VIRGINVILLE 
VOWINCKEL 
VOWINCKEL    1    W5W 
WARREN 

9133 
9196 
92  06 
92  09 
9298 

WESTMORELAND 

BERKS 
CLARION 
CLARION 
WARREN 

7 
14 

1 
1 
1 

40    36 

40  31 

41  25 
41    24 

41    51 

79   36 
75    52 
79    14 
79    15 
79    08 

996 
350 
1620 

1610 
12B0 

59 

10 
0 
0 

67 

"" 

C 

2 

2 

2 

1    2    3 

SCRANTON  WB   AIRPORT 
SELINSGROVE    CAA   AIRPORT 
SELLERSVILLE    2    NW 
SHADE   GAP 
SHAMOKIN 

7905 
7931 
7938 
7965 
7978 

LUZERNE 
SNYDER 
BUCKS 
HUNT  I NGDON 

NORTH 'LAND 

11 

1* 
6 
15 

*1    20 
*0   49 
40   23 
40    11 
40   48 

75  44 

76  52 

75  20 

77  52 

76  33 

956 
437 
530 
1000 
770 

6 
65 

6 
65 

51 

APR 

1    2    3    C 
1    2    3 

C 

c 

2 

WASHINGTON 
WATSONTOWN 
WAYNESBURG    2   W 

WAYNE SBURG    1    E 
WEBSTER   MILLS    3    SW 

9312 
9345 
9362 
9367 
9360 

WASHINGTON 
NORTH ' LAND 

GREENE 
GREENE 
FULTON 

16 
10 

10 
12 

40  11 

41  05 
39  54 
39  54 
39    49 

60    14 
76    52 
60    13 

60    10 
76    05 

1200 
470 
980 
940 
920 

26 

8 
28 

C 
2 
1    2    3 

C 

c 

SHEFFIELD    6   W 
SHIPPENSBURG 
SHIPPENPORT    WB 
SINNEMAHONING 
SLIPPERY    ROCK 

8026 
8073 
8078 
81*5 

818* 

WARREN 

FRANKLIN 

BEAVER 

CAMERON 

BUTLER 

1 
15 
11 
16 

2 

41    41 
40    03 

40  37 

41  19 
41    04 

79  09 
77    32 

80  26 
76    05 

80   03 

19*0 
709 
740 
790 

1345 

23 
0 

27 

0 
5 

APR 

c 

1    2    3 

1    2    3   C 

2 
1    2    3 

WELLSBORO   3    S 
WELLSBORO    2    E 

WELLSVILLE 
WERNERSVILLE    1    W 
WEST    CHESTER 

9408 
9412 

9420 
9430 

9464 

TIOGA 
TIOGA 
YORK 

BERKS 
CHESTER 

16 
16 

15 
14 

5 

41    43 

41     45 

40  03 
40  20 
39    58 

77    16 
77    16 
76    57 
76    06 
■75   36 

1920 
1550 
500 
405 
440 

6 

9 

100 

6 

9 
16 

105 

1    2    3 

C 
12    3 
2 

1    2    3 

SMETHPORT    HIGHWAY    SMEO 
tSOMERSET    FAIRVIEW    STREET 
tSOMEHSET    KAIN   STREET 

SOUTH   CAMAAN    1    NE 

SOUTH   P40UNTAIN 

8190 
82** 
82*9 
8275 
8308 

MC    KEAN 
SOMERSET 
SOMERSET 
WAYNE 

FRANKLIN 

1 
17 
17 

5 
12 

41    4B 
40   01 

40  01 

41  31 
39    51 

78  27 

79  05 
79    05 

75   24 
77    30 

1510 
2140 
2150 
1*00 
1520 

86 

72 
16 

C 
2 
1    2    3 

C 
2 

WEST    GROVE    1    E 
WEST    HICKORY 
WHITESBURG 
WILKES-BARRE 

WILLIAMSBURG 

9503 
9507 
9655 
9702 
9714 

CHESTER 
FOREST 

ARMSTRONG 

LUZERNE 

BLAIR 

5 
1 
1 
15 
6 

39  49 
41    3* 

40  45 

41  15 

40    26 

75   49 
79    25 
79   24 

75  52 

76  12 

440 
1090 

1530 
610 
8B0 

26 

15 
70 

- 

2 
2 
2 

2 

2 

SPRINGBORO 
SPRING   GROVE 
SPRINGS    1    SW 
•STATE   COLLEGE 
STRAUSSTOWN 

S359 
6379 
8395 
84*9 
B570 

CRAWFORD 

YORK 

SOMERSET 

CENTRE 

BERKS 

8 
15 
17 
16 
14 

41    48 
39    52 

39  ** 

40  48 
40    29 

80    23 

76  52 
79    10 

77  52 
76    11 

900 
470 
2  500 

1175 
600 

0 

36 
66 

0 
15 
36 
71 
10 

MAR 

1    2    3   C 
2         C 

1    2    3 

1    2    3   C 
2 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

WIND   GAP 

WOLFSBURG 

YORK    3    SSW    PUMP   STATION 

YORK    2    S 

9726 
9781 
9823 
9933 
9938 

LYCOMING 

NORTHAMPTON 

BEDFORD 

YORK 

YORK 

16 
6 
6 
15 
15 

41  15 
40  51 
40  03 
39  55 
39    56 

76    55 

75  IB 

76  32 
76    45 
76    44 

527 
720 
1190 
390 
640 

15 
57 

15 

6 
68 

1    2    3   C 
C 
2 

1    2    3 

C 

STRONGSTWN 
STR0UDSBUR6 
STUMP   CREEK 
SUNBURY 

8589 
8596 
8610 
8668 

INDIANA 
MONROE 
JEFFERSON 
NORTH ' LAND 

5 
1 
15 

40   33 
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